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FOREWORD 


The  hydrologic  data  programs  of  the  Department  of 
Water  Resources  supplement  the  data  collection  activities  of 
other  agencies  and  help  satisfy  the  needs  of  these  agencies 
for  data  on  the  quality  and  quantity  of  water  in  the  State. 
Bulletin  No.  130-70  presents  accurate,  comprehensive,  and 
timely  hydrologic  data  which  provide  a  more  complete  knowledge 
of  the  factors  affecting  our  environment  and  are  prerequisites 
for  effective  planning,  design,  construction,  and  operation  of 
water  facilities. 

The  Bulletin  No.  130  series  is  published  annually  in 
five  volumes.  Each  volume  presents  hydrologic  data  for  one  of 
five  reporting  areas  of  the  State.  These  areas  are  delineated 
on  the  map  on  the  opposite  page. 


William  R.  Gianelli,  Director 
Department  of  Water  Resources 
The  Resources  Agency 
State  of  California 
January  19,  1972 
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1  Acre 


0.405  Hectares 


1  Square  mile  (sq.mi.) 
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1  U.  S.  gallon  (gal) 


3.785  Liters 


1  Acre-foot  (ac.ft.) 


1,233.5  Cubic  meters 


1  U.  S.  gallon  per  minute  (gpm) 


0.0631  Liters  per  second 


1  Cubic  foot  per  second  (cfs) 


1.7  Cubic  meters  per  minute 


1  Part  per  million  (ppm) 


1  Milligram  per  liter  (mg/1) 


1  Part  per  billion  (ppb) 


1  Microgram  per  liter  (ug/1) 


1  Part  per  trillion  (ppt) 


1  Nanogram  per  liter  (ng/1) 


1  Equivalent  per  million  (epm) 


1  Milliequivalent  per  liter  (me/1) 


Degrees  Fahrenheit  (**F) 
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ABSTRACT 


Report  contains  tables  showing  data  on  climate,  surface  water 
flow,  ground  water  levels,  and  surface  and  ground  water  qual- 
ity in  Northeastern  California  for  the  1969-70  water  year. 
Figures  show  the  location  of  climatological  observation  sta- 
tions and  ground  water  basins;  the  fluctuation  of  average 
ground  water  level;  fluctuation  of  water  level  in  wells;  the 
location  of  surface  water  measurement  and  surface  water  qual- 
ity stations;  lines  of  maximum  annual  salinity  encroachment; 
and  major  drainage  and  hydrographic  unit  boundaries. 
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Appendix  A 
CLIMATOLOGICAL  DATA 


INTRODUCTION 


This  appendix  summarizes  monthly  precipitation,  temp- 
erature, wind  movement  and  evaporation  data  for  Northeastern 
California  from  July  1,  1969,  to  September  30,  1970.   Twenty- two 
cooperating  agencies  and  245  local  observers  supplied  the  data. 
Detailed  daily  and  hourly  data  not  published  here  are  available 
in  the  files  of  the  Department  of  Water  Resources, 

To  insure  accuracy,  stations  are  inspected  regularly 
to  see  that  the  equipment  is  properly  maintained  and  that  obser- 
vations generally  are  taken  in  accordance  with  U,  S,  Weather 
Bureau  standards. 

Each  station  in  this  appendix  has  been  assigned  an 
identification  number.   The  letter  and  first  digit  denote  the 
drainage  basin  as  shown  below.   The  remaining  digits  denote  the 
sequence  of  the  station  in  alphabetical  order. 


Sacramento  River  Basin 

AO  Sacramento  Valley  Floor 

Al  Pit  River 

A2  Shasta  Lake 

A3  Sacramento  Valley  West  Side 

A4  Sacramento  Valley  Northeast 

A5  Feather  River 

A6  Yuba-Bear  Rivers 

A7  American  River 

A8  Cache  Creek 

A9  Putah  Creek 

San  Joaquin  River  Basin 

BO  San  Joaquin  Valley  Floor 

Bl  Cosumnes  River 

B2  Moke lumne- Calaveras  Rivers 

B8  San  Joaquin  Valley  West  Side 

B9  Sacramento- San  Joaquin  Delta 

North  Lahontan  Area 

Gl  Surprise  Valley 

G2  Madeline  Plains 

G3  Eagle  Lake 

G4  Susan  River 

G5  Smoke  River 

G6  Her long 

G7  Truckee  River 

G8  Carson  River 

G9  Walker  River 
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TABLE  A-1 

INDEX  OF  CLIMATOLOGICAL  STATIONS 
NORTHEASTERN  CALIFORNIA 


An  explanation  of  the  column  headings  and  the  code  symbols  used 
in  connection  with  the  climatological  station  listing  follows: 

40-Acre  Tract  -  This  denotes  the  location  of 
the  station  within  the  section  in  which 
it  is  located.   The  letter  code  is 
derived  from  the  diagram  to  the  right. 

Base  and  Meridian  -  The  code  for  this  column  is  as  follows: 
M  -  Mount  Diablo  Base  and  Meridian 

Cooperator  Number  -  This  number  is  assigned  from  the  following  list: 


D 

B 

C 

A 

E 

F 

G 

H 

M 

L 

K 

J 

N 

P 

9 

R 

000 
003 
412 
419 
422 
440 
801 
802 
804 
805 
806 
808 
809 
814 
900 
902 
903 
904 
905 
906 
907 
911 


Private  Cooperators 

Pacific  Gas  and  Electric  Company 

East  Bay  Municipal  Utility  District 

Tehama  County  Flood  Control  and  Water  Conservation  District 

Sacramento  County 

Sacramento  Municipal  Utility  District 

Pomology  Department,  University  of  California,  Davis 

Irrigation  Department,  University  of  California,  Davis 

California  Department  of  Parks  and  Recreation 

California  Department  of  Fish  and  Game 

California  Department  of  Water  Resources 

California  Division  of  Forestry 

California  Division  of  Highways 

California  Department  of  Water  Resources,  Snow  Surveys 

U,  S.  Weather  Bureau 

Air  Force 

Corps  of  Engineers 

Bureau  of  Reclamation 

Forest  Service 


U. 

U. 

U. 

U. 

U.  S.  Agricultural  Research  Service 

State  Climatologist  (unpublished  U.  S.  Weather  Bureau) 

Military  Weather  Stations  in  California 


S. 
S. 
S. 
S. 


Cooperator 's  Index  Number  -  This  is  the  number  assigned  to  the  station  by 
the  agency  responsible  for  or  handling  the  records  of  the  station. 
The  U.  S.  Weather  Bureau  number  is  only  shown  in  this  column  when  it 
differs  from  the  alpha  order  number. 

County  -  This  is  a  standard  code  for  California  counties  and  adjacent 


areas  as  shown  below: 

Alameda 

60 

Lassen 

18 

Sierra         46 

Alpine 

02 

Modoc 

25 

Siskiyou       47 

Amador 

03 

Mono 

26 

Solano          48 

Butte 

04 

Napa 

28 

Stanislaus      50 

Calaveras 

05 

Nevada 

29 

Sutter         51 

Colusa 

06 

Placer 

31 

Tehama         52 

Contra  Costa 

07 

Plumas 

32 

Yolo           57 

El  Dorado 

09 

Sacramento 

34 

Yuba           58 

Glenn 

11 

San  Joaquin 

39 

State  of  Oregon  61 

Lake 

17 

Shasta 

43 

State  of  Nevada  62 

11 
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Stofion 

C  — 

?  • 
l£ 

S   c 

Uj  5 

c 
o 

• 

to 

c 

1 

m 

9 

c 
o 
IT 

u 

O 

« 
< 

r 
O 

C 

o 

1 

• 
■■ 
o 
m 

0 

9 

9 

O 
_l 

1 

II 

0 

• 

2 

1 

o 

_j 

II 

2  S 

II 

£-5 

r- 

II 

m 
o 

• 

O 
<_> 

c 

3 
O 

o 

Number 

Nome 

Al  0029 

ADIM  RANOER  SXATICW 

4193 

SEC 

28 

T39N 

R09E 

D 

H 

41 

12 

00 

120 

57 

00 

900         1894 

25 

A8  0034 

ADOBE  CREEK 

1530 

SEC 

05 

T12N 

R09W 

A 

M 

38 

55 

29 

122 

52 

42 

000         1946 

17 

A3  0093 

ALDER  SPRINGS 

4440 

SEC 

24 

T21N 

R08W 

0 

M 

39 

39 

39 

122 

42 

26 

903         1966 

11 

B8  0146- 

03 

ALXAMONT  4  E 

300 

SEC 

24 

T02S 

R03E 

J 

H 

37 

44  37 

121 

35 

16 

000         1964 

60 

B2  0149 

ALTAVTI.IJ?  CDF 

1545 

SEC 

29 

T03N 

ROE 

H 

M 

38 

05 

01 

120 

33 

37 

808         1960 

05 

Al  0156 

ALTURAS  COPCO 

4400 

SEC 

12 

T42N 

R12E 

B 

M 

41 

30 

00 

120 

31 

54 

000         1948 

02 

25 

Al  0158 

ALTURAS  INSPECTION  STATION 

4410 

SEC 

33 

T43N 

RUE 

0 

M 

41 

31 

30 

120 

28 

24 

000         1957 

25 

Al  0159 

ALTURAS  7  ESE 

4900 

SEC 

18 

T42N 

RUE 

N 

M 

41 

30 

00 

120 

24 

00 

000         1960 

25 

Al  0161 

ALTURAS  RANGER  STATION 

4365 

SEC 

13 

T42N 

R12E 

M 

41 

29 

00 

120 

32 

00 

900         1904 

12 

25 

B9  0227 

ANTIOCH  FIBREBOARD  MILL 

28 

SEC 

17 

T02N 

R02E 

R 

M 

38 

00 

47 

121 

46 

13 

900         1879 

07 

B8  0232 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 

60 

SEC 

26 

T02N 

R02E 

N 

M 

37 

59 

02 

121 

43 

39 

900         194S 

07 

A7  0241 

APPLEGATE 

2200 

SEC 

10 

TUN 

R09E 

E 

M 

38 

59 

36 

120 

58 

09 

000         1906 

31 

AO  0248- 

02 

ARBUCKLE  5  SSW 

360 

SEC 

29 

TUN 

R02W 

A 

H 

38 

57 

00 

122 

06 

00 

000         1940  1970 

06 

AO  0255 

ARDEN  AND  MISSION 

87 

SEC 

31 

T09N 

R06E 

A 

M 

38 

35 

42 

121 

21 

12 

422         1959 

34 

AO  0256 

ARDEN  PARK  BATT.KY 

65 

SEC 

36 

T09N 

R05E 

Q 

M 

38 

34 

54 

121 

22 

48 

000         1950 

34 

A7  0383 

AUBURN 

1292 

SEC 

10 

T12N 

R08E 

Q 

M 

38 

53 

57 

121 

04 

07 

900         1870 

31 

A3  0468 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOIM 

6500 

SEC 

17 

T24N 

R08W 

H 

39 

56 

00 

122 

47 

00 

900         1948 

52 

A6  0481 

BANGOR  FTRF.  STATION 

750 

SEC 

28 

T18N 

R05E 

H 

M 

39 

23 

25 

121 

24 

28 

000         1961 

04 

A6  0568 

BEAR  RIVER  HEAD  DAM 

1950 

SEC 

22 

T15N 

R09E 

Q 

M 

39 

08 

01 

120 

57 

11 

003         1959 

31 

AO  0584 

BEALE  AIR  FORCE  BASE 

1L3 

SEC 

20 

T15N 

R05E 

M 

39 

07 

50 

121 

25 

38 

902  PN0560  1959 

58 

BO  0639 

BELLOTA  ANDERSON 

108 

SEC 

12 

T02N 

R08E 

D 

M 

38 

02 

40 

121 

03 

30 

000         1959 

39 

A9  0705 

BERRYESSA  LAKE 

460 

SEC 

07 

T08N 

R03W 

J 

M 

38 

33 

06 

122 

U 

33 

900         1957  1970 

28 

Al  0731 

BIEBER 

4130 

SEC 

23 

T38N 

R07E 

E 

M 

41 

07 

18 

121 

08 

25 

900         1940 

18 

Al  0731- 

05 

BIEBER  BABCOCK  RANOl 

4100 

SEC 

02 

T37N 

R07E 

D 

M 

41 

04 

45 

121 

08 

22 

000         1957 

18 

Al  0731- 

08 

BTEBER  4  NW 

4190 

SEC 

05 

T38N 

R07E 

K 

M 

41 

09 

40 

121 

11 

20 

000         1957 

18 

A6  0747 

BIG  BEND  RANGER  STATION 

5739 

SEC 

28 

T17N 

RUE 

K 

M 

39 

18 

24 

120 

31 

00 

900  PN1768  1943 

31 

A3  08A0- 

11 

BLACK  BUTTE  DAM 

425 

SEC 

32 

T23N 

R04W 

H 

M 

39 

48 

30 

122 

19 

45 

903         1961 

52 

AO  0841 

BLACK  BU-ri'K  RANCH 

375 

SEC 

03 

T22N 

R04W 

M 

M 

39 

47 

18 

122 

18 

12 

000         1953 

11 

Al  0867 

BLACKS  MOUNTAIN 

7200 

SEC 

33 

T34N 

R07E 

M 

40 

46 

00 

121 

12 

00 

900         1941 

05 

18 

A7  0883 

BLODGETT  EXPERIMENTAL  FOREST 

4414 

SEC 

08 

T12N 

R12E 

D 

M 

38 

54 

35 

120  40 

00 

000         1961 

09 

A7  0897 

BLUE  CANYON  W  B  AIRPORT 

5280 

SEC 

02 

T16N 

RUE 

P 

M 

39 

16 

42 

120 

42 

28 

900         1940 

31 

G7  0931 

BOCA 

5575 

SEC 

28 

T18N 

R17E 

D 

M 

39 

23 

17 

120 

05 

34 

900         1870 

18 

29 

G9  0943 

BODIE 

8370 

SEC 

17 

T04N 

R27E 

A 

M 

38 

12 

45 

119 

00 

45 

900         1895 

50 

26 

A5  1002 

BOULDER  CRRRK  GUARD  STATION 

5020 

SEC 

15 

T27N 

R12E 

0 

M 

40 

11 

52 

120 

36 

45 

905         1964 

32 

A6  1018 

BOWMAN  DAM 

5347 

SEC 

08 

T18N 

R12E 

D 

M 

39 

26 

42 

120 

39 

^2 

900         1871 

29 

B9  1043 

BRANNAN  ISLAND 

35 

SEC 

13 

T03N 

R02E 

A 

M 

38 

06 

32 

121 

41 

48 

900         1962 

34 

B9  1059 

BRENTVKXH) 

85 

SEC 

24 

TO  IN 

R02E 

R 

M 

37 

55 

12 

121 

41 

48 

000  041059  1879 

12 

07 

B8  1060 

BRENTWOOD  6  SW 

325 

SEC 

32 

TOIN 

R02E 

Q 

M 

37 

53 

00 

121 

46 

28 

900         1950 

07 

G9  1072 

BRIDGEPORT 

6470 

SEC 

33 

T05N 

R25E 

D 

M 

38 

15 

20 

119 

13 

38 

900         1903 

26 

09  1076 

BRIDGEPORT  RANGER  STATION 

6560 

SEC 

23 

T05N 

R24E 

J 

M 

38 

16 

37 

119 

17 

18 

900         1950 

26 

07  1096 

BROCKWAY  SUMMIT 

7200 

SEC 

03 

T16N 

R17E 

K 

M 

39 

16 

120 

04 

903         1961 

29 

A8  1112 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

294 

SEC 

35 

TUN 

R03W 

A 

M 

38 

45 

53 

122 

09 

18 

900         1946 

57 

AO  1117- 

58 

BROWNS  VALLEY  2  NE 

435 

SEC 

11 

T16N 

ROSE 

G 

M 

39 

15 

38 

121 

22 

34 

000         1963 

03 

58 

A5  1130 

BRUSH  CREEK  RANOER  STATION 

3560 

SEC 

07 

T21N 

R06E 

H 

M 

39 

41 

29 

121 

20 

17 

900         1935 

04 

A7  1133 

BRUSHY  SPRINGS  GUARD  STATION 

4880 

SEC 

06 

TUN 

RUE 

M 

M 

39 

00 

20 

120 

34 

40 

000         1951 

31 

Al  1149 

BUCKHORN 

3771 

SEC 

27 

T35N 

ROIE 

M 

40 

52 

121 

51 

900         1948 

03 

45 

A5  1159 

BUCKS  CREEK  POWERHOUSE 

1760 

SEC 

29 

T24N 

R06E 

B 

M 

39 

54 

40 

121 

19 

36 

900  FN1153   1928 

02 

32 

A5  1161 

BUCKS  LAKE 

5200 

SEC 

33 

T24N 

R07E 

F 

M 

39 

53 

40 

121 

12 

12 

900         1915 

32 

BO  1171 

BUENA  VISTA 

285 

SEC 

18 

T05N 

RIOE 

A 

M 

38 

17 

34 

120 

54 

46 

412         1958 

03 

Al  1214 

BURNEY 

3127 

SEC 

20 

T35N 

RIOE 

D 

M 

40 

53 

00 

121 

40 

00 

900         1943 

45 

Al  1238 

BUTTE  LAKE 

6060 

SEC 

10 

T31N 

R06E 

F 

M 

40 

33 

48 

121 

18 

06 

900  041237  1960 

18 

B2  1277 

CALAVERAS  BIG  TREES 

4696 

SEC 

22 

T05N 

R15E 

C 

M 

38 

16 

40 

120 

18 

31 

900         1929 

05 

BO  1325- 

05 

CAMANCHE  NORTH  STATION 

300 

SEC 

06 

T04N 

R09E 

H 

M 

38 

13 

45 

121 

01 

05 

412         1965 

39 

BO  1325- 

06 

CAMANCHE  SOUTH  STATION 

330 

SEC 

15 

T04N 

R09E 

C 

M 

38 

12 

U 

120 

58 

20 

412         1965 

05 

A5  1348 

CAMEL  PEAK 

5560 

SEC 

32 

T22N 

R08E 

H 

M 

39 

43 

26 

121 

05 

58 

000         1967 

32 

B2  1428 

CAMP  PARDEE 

658 

SEC 

35 

T05N 

RIOE 

C 

M 

38 

15 

00 

120 

50 

38 

900         1926 

05 

A6  1433 

CAMP  PIONEER  SKI  SHELTER 

5565 

SEC 

01 

T20N 

R12E 

M 

39 

38 

00 

120 

34 

00 

900         1941  1970 

46 

A6  1462 

CAMPTONVILLE  RANGER  STATION 

2755 

SEC 

02 

T18N 

R08E 

Q 

M 

39 

27 

05 

121 

02 

55 

900         1907 

58 

Al  1475 

CANBY  11  SW 

4505 

SEC 

21 

T41N 

ROSE 

Q 

M 

41 

22 

18 

121 

03 

00 

900         1958 

25 

Al  1476 

CANBY  RANOER  STATION 

4312 

SEC 

30 

T42N 

RIOE 

N 

M 

41 

27 

00 

120 

52 

00 

900         1943 

25 

A5  1497 

CANYON  DAM 

4555 

SEC 

28 

T27N 

R08E 

0 

M 

40 

10 

19 

121 

05 

13 

900         1907 

32 

A8  1500 

CAPAY  4  W 

300 

SEC 

20 

TION 

R02W 

E 

M 

38 

42 

18 

122 

07 

00 

000         1889  1970 

57 

A5  1522 

CARIBOU  POWERHOUSE 

2986 

SEC 

25 

T26N 

R07E 

C 

M 

40 

05 

10 

121 

08 

52 

900         1921 

32 

08  1556- 

26 

CARSON  CITY  NEVADA 

4675 

SEC 

17 

T15N 

R02E 

M 

39 

10 

00 

119 

46 

00 

900  261485  1875 

17 

62 

B8  1583 

CASTLE  ROCK  RADIATION  LAB 

625 

SEC 

34 

T03S 

R04E 

M 

37 

37 

54 

121 

32 

00 

900         1956 

39 

01  1614 

CEDARVTT.LR 

4670 

SEC 

08 

T42N 

R16E 

M 

41 

31 

42 

120 

10 

24 

900         1894 

25 

01  1614- 

05 

CEDARVILLE  HANSEN 

4450 

SEC 

12 

T41N 

R16E 

C 

M 

41 

26 

22 

120 

05 

50 

000         1957 

25 

01  1614- 

26 

CEDARVILLE  12  SE 

4800 

SEC 

04 

T41N 

RISE 

C 

M 

41 

26 

48 

119 

59 

18 

000         1960  1970 

62 

Bl  1616 

CEDARVII.I.F.  TREE  FARM 

2625 

SEC 

03 

T08N 

R12B 

N 

M 

38 

34 

08 

120 

38 

46 

000         1960  1970 

09 

A4  1624 

CENTERVILLE  POWERHOUSE 

522 

SEC 

05 

T22N 

R03E 

M 

39 

47 

00 

121 

40 

00 

900         1914 

04 

12 
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SI  oil  on 


Number 


Nome 


0       I        II 


AO  1634-01 

BO  1635-01 

G3  1644 

A6  1653 

A5  1693 

A5  1700 

AO  1715 

AO  1716-01 

AO  1767 
1773 


AO 


AO  1773-34 

AO  1782 

A5  1783 

B9  1784 

BO  1785 

A8  1806 

BO  1813 

A6  1827 

A5  1845-32 

A8  1880 

A8  1882 
A4  1891 
AO  1907 
A7  1912 
A7   1912-01 

A6  1916 

A7  1922 

AO  1948 

VO  1980 

A7  1985 

AO   1989-05 
AO  2023-03 
AO  2027 
AO  2070 
AO  2073-34 

Al  2085 
A8  222; 
31  2252 
A4  2266 
Al  2269 

AO  2274 
AO  2276 
A4  2283 
AO  2294 
AO  2294-02 


Al  2296 

Al  2306 

Al  2320 

A6  2334 

A4  2335 

A6  2338 

AO  2367 

A4  2402 

AO  2414 

A4  2416 

Bl  2435- 

50 

AO  2451- 

02 

B9  2451- 

10 

G7  2453 

A6  2456 

A6  2457 

A6  2458 

G2  2460 

G7  2467 

B2  2493 

A6  2500 

G6  2504 

G6  2506 

A6  2513 

A6  2514- 

31 

CENTRAL  VALLEY  BURNS 

765 

SEC 

31 

T33N 

R04W 

G 

M 

40 

40 

36 

122 

21 

54 

000 

1957 

CENTRAL  VAT.T.EY  HATCHERY 

38 

SEC 

36 

T07N 

ROSE 

A 

M 

38 

25 

00 

121 

22 

00 

805 

1956 

CHAMPS  FLAT 

5590 

SEC 

27 

T33N 

R09E 

M 

M 

40 

41 

42 

120 

57 

30 

000 

1959 

CHALLENGE  RANGER  STATION 

2560 

SEC 

19 

T19N 

R07E 

Q 

M 

39 

29 

02 

121 

13 

23 

900 

1937 

CHEROKEE 

1355 

SEC 

33 

T21N 

R04E 

H 

M 

39 

38 

07 

121 

31 

35 

000 

1963 

CHESTER 

4525 

SEC 

08 

T28N 

R07E 

D 

M 

40 

18 

21 

121 

U 

38 

900 

1909 

CHICO  EXPERIMENTAL  STATION 

205 

SEC 

05 

T21N 

R02E 

M 

39 

42 

00 

121 

47 

00 

900 

1870 

CHICO  AIRPORT 

220 

SEC 

34 

T23N 

ROIE 

P 

M 

39 

47 

54 

121 

51 

12 

000 

1959 

CIRCLE  T  RANCH 

205 

SEC 

08 

T07N 

ROIW 

L 

M 

38 

27 

54 

121 

59 

48 

000 

1949 

CITRUS  HEIGHTS 

138 

SEC 

23 

TION 

R06E 

L 

M 

38 

42 

28 

121 

17 

48 

900 

1952 

CITRUS  HEIGHTS  FIRE  STATION 

160 

SEC 

35 

TION 

R06E 

H 

M 

38 

40 

45 

121 

17 

00 

000 

1963 

CLARKS  VALLEY  MUDD 

410 

SEC 

35 

T20N 

R05W 

E 

M 

39 

32 

54 

122 

23 

54 

000 

1957 

CLARKS  PEAK  1  NE 

5910 

SEC 

10 

T27N 

RUE 

H 

M 

40 

12 

50 

120 

29 

34 

000 

1958 

CLARKSBURG 

14 

SEC 

34 

T07N 

R04E 

F 

M 

38 

25 

00 

121 

32 

00 

900 

1936 

CLAY  1  NW 

95 

SEC 

23 

T06N 

R07E 

Q 

M 

38 

21 

12 

121 

10 

24 

412 

1931 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

1320 

SEC 

20 

T13N 

R07W 

M 

38 

58 

00 

122 

39 

00 

900 

1954 

CLEMENTS 

120 

SEC 

16 

T04N 

R08E 

G 

M 

38 

12 

IS 

121 

05 

55 

412 

1926 

CLIPPER  GAP 

1675 

SEC 

19 

TUN 

R09E 

C 

M 

38 

58 

09 

121 

01 

10 

000 

1963 

CLOVER  VALLEY 

5500 

SEC 

07 

T24N 

RUE 

R 

M 

39 

56 

40 

120 

27 

00 

000 

1965 

COBB 

2520 

SEC 

10 

TllN 

R08W 

A 

M 

38 

49 

30 

122 

43 

18 

000 

1923 

COBB  2  NW 

2600 

SEC 

05 

TUN 

R08W 

M 

38 

50 

122 

46 

907 

1961 

COHASSET  1  NNE 

3180 

SEC 

14 

T24N 

R02E 

B 

M 

39 

56 

42 

121 

43 

12 

900 

1962 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

420 

SEC 

01 

T29N 

R03W 

M 

40 

24 

122 

08 

900 

1943 

COLFAX 

2418 

SEC 

03 

TUN 

R09E 

A 

M 

39 

05 

56 

120 

57 

08 

900 

1870 

COLFAX  FIRE  STATION 

2350 

SEC 

02 

TUN 

R09E 

M 

M 

39 

05 

25 

120 

56 

48 

808 

1960 

COLGATE  POWERHOUSE 

585 

SEC 

16 

T17N 

R07E 

J 

M 

39 

19 

51 

121 

U 

17 

900 

1907 

COLOMA 

770 

SEC 

17 

TllN 

RIOE 

M 

38 

48 

04 

120 

53 

30 

804 

1961 

COLUSA  1  SSW 

60 

SEC 

30 

T16N 

ROIW 

M 

39 

12 

00 

122 

01 

00 

900 

1948 

CONWAY  SUMMIT 

8150 

SEC 

26 

T03N 

R25E 

J 

M 

38 

OS 

14 

119 

10 

48 

809 

1965 

COOL 

1525 

SEC 

18 

T12N 

R09E 

M 

38 

53 

121 

01 

900 

1959 

COON  CREEK  EXPERIMENT  PLOT 

500 

SEC 

17 

TUN 

R07E 

F 

M 

38 

58 

48 

121 

13 

16 

802 

1958 

CORNING  UHL 

270 

SEC 

27 

T24N 

R03W 

M 

39 

54 

01 

122 

11 

42 

000 

1958 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

487 

SEC 

25 

T24N 

R05W 

M 

39 

54 

00 

122 

22 

00 

900 

1948 

COTTONWOOD  7  W 

475 

SEC 

10 

T29N 

R05W 

R 

M 

40 

22 

36 

122 

24 

30 

000 

1956 

COUNTRY  CLUB  CENTRE 

56 

SEC 

25 

T09N 

R05E 

D 

M 

38 

36 

28 

121 

23 

19 

000 

1961 

COVE  RANCH 

4900 

SEC 

18 

T47N 

RUE 

C 

M 

41 

55 

18 

120 

31 

12 

000 

1963 

CUNNINGHAM 

1421 

SEC 

29 

T13N 

R09W 

M 

38 

57 

00 

122 

S3 

27 

900 

1954 

D'AGOSIINI  WINERY 

1820 

SEC 

21 

T08N 

RUE 

L 

M 

38 

31 

50 

120 

46 

26 

000 

1962 

DALES 

600 

SEC 

03 

T28N 

R02W 

A 

M 

40 

18 

48 

122 

09 

12 

000 

1951 

DANA  2  SE 

3320 

SEC 

31 

T38N 

R04E 

Q 

M 

41 

05 

42 

121 

31 

900 

1957 

DAN  BEST  RANCH 

45 

SEC 

21 

TllN 

R02E 

P 

M 

38 

46 

48 

121 

45 

35 

000 

1941 

DANTONI  ORCHARD 

85 

SEC 

10 

T15N 

R04E 

G 

M 

39 

09 

56 

121 

30 

46 

000 

1958 

DARRAH  FISH  HATCHERY 

975 

SEC 

29 

T30N 

ROIW 

B 

M 

40 

25 

54 

121 

59 

42 

805 

1956 

DAVIS  2  WSW 

60 

SEC 

17 

T08N 

R02E 

Q 

M 

38 

32 

06 

121 

46 

30 

900 

1871 

DAVIS  STATE  NURSERY 

29 

SEC 

07 

T08N 

R03E 

G 

M 

38 

33 

17 

121 

40 

48 

808 

1931 

DAVIS  CREEK 

4750 

SEC 

20 

T45N 

R14E 

G 

H 

41 

43 

48 

120 

22 

30 

900 

1957 

DAY 

3650 

SEC 

15 

T39N 

ROSE 

R 

M 

41 

12 

54 

121 

23 

18 

900 

1940 

DEAD  HORSE  RESERVOIR  2  SE 

5075 

SEC 

35 

T45N 

R12E 

L 

M 

41 

42 

00 

120 

33 

00 

000 

1959 

DEER  CREEK  POWERHOUSE 

3700 

SEC 

35 

T17N 

RIOE 

M 

39 

18 

00 

120 

51 

00 

900 

1907 

DEER  CREEK  FLAT 

1910 

SEC 

14 

T25N 

ROIE 

J 

M 

40 

01 

16 

121 

49  34 

419  PN2335  1960 

DEER  CREEK  FOREBAY 

4455 

SEC 

35 

T17N 

RIOE 

L 

M 

19 

17 

38 

120 

49 

30 

900 

1969 

DEL  PASO  PARK 

90 

SEC 

07 

T09N 

R06E 

J 

M 

38 

40 

00 

122 

24 

00 

000 

1954 

DE  SABLA 

2700 

SEC 

11 

T23N 

R03E 

M 

39 

52 

00 

121 

37 

00 

900 

1904 

DEWEY  AND  WINDING  WAY 

160 

SEC 

10 

T09N 

R06E 

G 

M 

38 

38 

57 

121 

18 

24 

422 

1959 

DEWITT  PEAK  2  WSW 

1480 

SEC 

33 

T27N 

ROIW 

R 

M 

40 

08 

43 

121 

58 

23 

419 

1960 

DIAMOND  SPRINGS 

1805 

SEC 

30 

TION 

RUE 

M 

M 

38 

41 

20 

120 

48 

43 

000  PN2431  19S9 

DIXON  6  E 

32 

SEC 

14 

T07N 

R02E 

L 

M 

38 

27 

00 

121 

43 

000 

1949 

DIXON  VOICE  OF  AMERICA 

28 

SEC 

09 

T06N 

R02E 

C 

M 

38 

23 

04 

121 

45 

27 

000 

1962 

D.  L.  BLISS  STATE  PARK 

6775 

SEC 

16 

TUN 

R17E 

B 

M 

38 

58 

43 

120 

06 

OS 

804 

1962 

DOBBINS  1  S 

1640 

T17N 

R07E 

M 

39 

22 

00 

121 

12 

00 

900 

1970 

DOBBINS  F  F  S 

1820 

SEC 

32 

T18N 

R07E 

D 

M 

39 

22 

54 

121 

13 

12 

808 

1957 

DOBBINS  COLGATE 

1550 

SEC 

09 

T17N 

R07E 

Q 

M 

39 

20 

24 

121 

11 

38 

900 

1904 

DODGE  RESERVOIR  3  NNE 

6400 

SEC 

11 

T36N 

R16E 

c 

M 

41 

00 

30 

120 

07 

30 

000 

1959 

DONNER  MEMORIAL  STATE  PARK 

5937 

SEC 

17 

T17N 

RI6E 

E 

H 

39 

19 

23 

120 

13 

54 

900 

1953 

DOUBLE  SPRINGS  RANCH 

860 

SEC 

09 

T04N 

RUE 

H 

H 

38 

12 

48 

120 

46 

25 

000 

1957 

DOWNIEVILLE  RANGER  STATION 

2895 

SEC 

35 

T20N 

RIOE 

E 

M 

39 

33 

31 

120 

49 

48 

900 

1908 

DOYLE 

4240 

SEC 

08 

T25N 

R17E 

P 

M 

40 

01 

42 

120 

06 

12 

900 

1923 

DOYLE  5  SSE 

4385 

SEC 

04 

T24N 

R17E 

H 

39 

57 

00 

120 

OS 

00 

900 

1956 

DRUM  FOREBAY 

4640 

SEC 

16 

T16N 

RUE 

M 

M 

39 

14 

56 

120 

45 

10 

003 

1915 

DRUM  POWERHOUSE 

3412 

SEC 

17 

T16N 

RUE 

M 

003 

1970 

1969 


1970 


1969 


45 
34 
18 
58 

04 

32 
04 
04 
48 
34 

34 
11 
32 

57 
02     34 

17 
39 
31 
32 
17 

17 
04 
45 
31 
31 

58 
09 
06 
26 
09 

31 
52 
52 
45 
34 

25 
17 
03 
01  52 
45 

57 
58 

45 
57 

05     57 

25 
25 

25 
29 
52 

29 
34 
04 
34 
52 

09 
48 
48 
09 
58 

58 

58 
18 
29 
05 

46 
18 
18 

29 
31 


13 


TABLE      A- 1      (Cont.) 

INDEX  OF  CLIMATOLOGICAL  STATIONS 

NORTHEASTERN     CALIFORNIA 


Number 


Station 


S  i 


o   •  ^ 

•-  "  E 


Bl  2518  DRYTOWN  VAIRA  RANCH 

AO  2543  DUFOUR 

AO  2568  DUNNIGAN 

AO  2569  DUNNIGAN  POWERS  RANCH 

A2  2572  DUNSMUIR  RANGER  STATION 

AO  2576-01  DURHAM  FIRE  STATION 

A3  2590  EAGLE  CREEK 

G3  2595-02  EAGLE  LAKE  NELSON 

Gl  2599-06  EAGLEVILLE  2  SE 

A3  2640  EAST  PARK  RESERVOIR 

A7  2720  EL  DORADO  F  F  S 

B2  2728  ELECTRA  POWERHOUSE 

AO  2744  ELKHORN  FERRY 

BO  2760  ELLIOTT 

A5  2838-04  ENTERPRISE  OWID 

BO  2860  ESCALON  SWANSON 

AO  2881-08  ESPARTO  DESERET  FARMS 

AO  2948  FAIR  OAKS 

Al  2964  FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

A5  2994  FEATHER  FALLS 


740  SEC  22 

65  SEC  34 

65  SEC  15 

104  SEC  17 

2420  SEC  13 


155 

950 

5121 

4450 

1205 

1550 

715 

40 

92 

920 


SEC  30 
SEC  12 
SEC  07 
SEC  31 
SEC  03 

SEC  34 
SEC  33 
SEC  34 
SEC  34 
SEC  01 


125  SEC  03 

250  SEC  07 

180  SEC  13 

3340  SEC  25 

2965  SEC  13 


T07N 
TUN 
T12N 
T12N 
T39N 

T21N 
T30N 
T32N 
T40N 
T17N 

TION 
T06N 
TION 
T05N 
T19N 

T02S 
T09N 
T09N 
T37N 
T20N 


RIOE 
ROIE 
ROIW 
ROIW 
R04W 

R02E 
R07W 
RUE 
R17E 
R06W 

RIOE 
R12E 
R03E 
R07E 
R05E 

R09E 
ROIW 
R06E 
R04E 
R06E 


M 

M 
M 
M 

M 

M 
M 
M 

M 

M 

M 
M 
M 
M 
M 

M 
M 
M 
M 
M 


38  26  46 
38  45  48 
38  53  08 

38  53  15 
41  13  00 

39  38  36 

40  28  24 

40  39  05 

41  17  18 
39  22  00 

38  40  46 
38  19  52 
38  40  35 

38  14  11 

39  31  53 

37  47  20 

38  38  43 

38  38  32 
41  01  00 

39  35  36 


120  51  33 

121  50  24 
121  57  55 

121  59  20 

122  16  00 

121  47  54 

122  36  36 
120  46  20 
120  05  12 
122  31  00 

120  52  08 

120  40  10 

121  37  48 
121  11  38 
121  22  04 

121  58  15 

122  01  20 
121  16  14 
121  28  00 
121  15  31 


000 
000 
900 
000 
900 


000 
000 
000 
900 

808 
900 
000 
900 
000 

000 
000 
000 
900 
900 


1954 
1936 
1877 
1930 
1889 

1963 
1963 
1960 
1963 
1910 

1955 
1904 
1959 
1926 
1965 

1944 
1951 
1954 
1923 

1938 


03 

57 

20  57 

57 

47 

04 
45 
18 
25 
06 

09 
03 
57 
39 

04 

39 
57 
34 
45 
04 


Bl  3038  FIDDLETOWN  LYNCH  RANCH 

A8  3056  FINLEY  1  SSE 

A8  3057  FINLEY  5  SW 

G4  3087  FLEMING  FISH  AND  GAME 

A3  3092  FLOOD  RANCH 


2140  SEC  19 

1377  SEC  08 

1750  SEC  23 

4000  SEC  21 

595  SEC  02 


T08N 
T13N 
T13N 
T29N 
T22N 


R12E 
R09W 
RlOW 
RISE 
R06W 


38  31  33 
38  58  58 

38  57  33 
40  21  10 

39  47  18 


120  42  01 

122  52  30 

122  56  48 

120  18  12 

122  30  00 


900 
000 
000 
900 
000 


1937 

1957 

1957  1970 

1958 

1940 


03 
17 
17 
18 

11 


A3  3098  FLOURNOY  8  NW 

A7   3113  FOLSOM  DAM 

A5  3127  FORBESTOWN 

A5  3128-04  FOREMAN  CREEK 

A7   3134  FORESTHILL  RANGER  STATION 

A4  3135-25  FOREST  RANCH 

A7  3153  FORNI  RIDGE 

Gl  3157  FORT  BIDWELL 

A3   3210-03  FOUTS   SPRINGS   BOYS   RANCH 

A6  3240  FRENCH  CORRAL 

A3  3242  FRENCH  GULCH 

A7  3252-09  FRESH  POND 

AO  3266-11  FRUITRIDGE  AND  HEDGE 

AO  3267-02  FRUTO  2 

BO  3301  GALT 

A7  3338  GARDEN  VALLEY  2  S 

A7  3384  GEORGETOWN  RANGER  STATION 

A7  3388  GERLE  CREEK  CAMP 

A2  3405  GIBSON  HWY  MAINT  STATION 

G7  3439-26  GLENBROOK  NEVADA 

AO  3460  GLENN  COLUSA  HEADGATE 

A7  3491  GOLD  RUN 

B9  3541  GRAND  ISLAND  R  D  3 

A5  3549-32  GRANITE  SPRING 

A6  3573  GRASS  VALLEY  NO.  2 

A5  3621  GREENVILLE  RANGER  STATION 

AO  3640  GRIDLEY  BUTTE  WATER  DISTRICT 

G8  3675  GROVER  HOT  SPRINGS 

A5  3725  HAMILTON  BRANCH  POWERHOUSE 

AO  3729-48  HAMILTON  RANCH 

A3  3791  HARRISON  GULCH  RANGER  STN 

A6  3800  H.  L.  ENGLEBRIGHT  DAM 

Al  3821  HAT  CREEK  RANGER  STATION 

Al  3824  HAT  CREEK  POWERHOUSE  NO.  1 

A8  3872  H  BAR  H  RANCH 

A7  3891  HELL  HOLE 

BO  3919  HERALD  FIRE  STATION 

G6  3922  HERLONG  SOD 

A6  3946  HIDDEN  VALLEY  RANCH 

B2  3952  HIGHLAND  LAKES 

A8  3964  HIGH  VALLEY  MITCHELL 

A8  4010  HOBERGS 

B2  4018  HOGAN  DAM 

A4  4019  HOGBACK  ROAD 

B9  4041  HOLT  2  ESE 


965 
350 

2900 
935 

3190 


SEC  04 
SEC  24 
SEC  03 
SEC  18 
SEC  35 


2520  SEC  05 

7600  SEC  16 

4498  SEC  17 

1700  SEC  05 

1522  SEC  26 


1100 

3760 

50 

610 

47 


SEC  22 
SEC  33 
SEC  30 
SEC  17 
SEC  27 


1940  SEC  03 

3001  SEC  06 

5400  SEC  11 

1435  SEC  02 

6400  SEC  10 

160  SEC  02 

3240  SEC  04 

0  SEC  14 

5765  SEC  13 

2400  SEC  34 


3560 

90 

5800 

4560 

150 


2710  SEC  14 

580  SEC  14 

3348  SEC  15 

3015  SEC  32 

1565  SEC  35 

4850  SEC  16 

70  SEC  08 

4083  SEC  31 

1480  SEC  33 

8700  SEC  32 


T24N 
TION 
T19N 
T20N 
T14N 

T23N 
TUN 
T46N 
T17N 
T17N 

T33N 
TUN 
T08N 
T20N 
T05N 

TUN 
T12N 
TUN 
T36N 
TUN 

T22N 
T15N 
T04N 
T26N 
T16N 


R06W 
R07E 
R06E 
ROSE 
RIOE 

R03E 
R16E 
R16E 
R07W 
R07E 

R07W 
R13E 
R06E 
ROSW 
R06E 

RIOE 
RUE 
R14E 
R05W 
R18E 

R02W 
RIOE 
R03E 
RUE 
R08E 


M 
M 
M 
M 
M 

M 
M 
M 
M 
M 

M 
M 
M 
M 
M 

M 
M 
M 
M 

M 

M 
M 
M 
M 
M 


39  58  12 

38  42  25 

39  31  43 
39  35  13 
39  01  14 

39  53  06 

38  48 

41  51  00 

39  21  06 

39  18  25 

40  42  00 
38  45  42 

38  31  22 

39  35  18 
38  15  13 

38  SO  02 
38  55  29 

38  59  06 

41  00  36 

39  05  00 

39  47  18 

39  10  00 

38  11  37 

40  06  23 

39  12  31 


122  33  00  000 

121  09  40  900 

121  16  52  000 

121  26  52  000 

120  49  27  900 


121  39  48 
120  13 

120  08  00 

122  39  54 

121  09 %2 

122  38  00 

120  32  07 

121  21  43 

122  27  06 

121  18  11 

120  SO  40 

120  47   18 

120  22  45 

122  24  24 

119  56  00 

122  03  00 

120  52  00 

121  36  55 

120  20  34 

121  04  05 


000 
814 
900 
000 
000 

900 
440 
422 
000 
000 

900 
900 
000 
809 
900 

000 

900 
000 
000 
900 


1953      1970 
1955 
1919 
1965 

1937 

1955 
1966 
1866 
1963 
1961 

1952 
1962 
1959 
1960 

1877 


1946 
1946 
1945 
1959 
263205  1944 

1955 
1899 
1938 
1965 
1966 


1785 

2960 

554 

1320 


SEC  23 
SEC  35 
SEC  36 
SEC  05 


T29N 
T16N 
T34N 
T36N 
T12N 

TUN 
T05N 
T27N 
TUN 
T08N 

T14N 
T12N 
T04N 
T27N 
TO  IN 


RlOW 
R06E 
R04E 
R04E 
R07W 

RUE 
R07E 
R17E 
R08E 
R20E 

R08W 
R08W 
RIOE 
ROIW 
ROSE 


40  22  00 

39  14  23 

40  48  00 
40  56  00 

38  50  54 

39  03  31 

38  17  46 

40  09 

39  01  30 

38  29  48 

39  02  47 
38  51  00 
38  09  03 

40  13  27 
37  55  42 


122  58  00 

121  15  58 

121  30  00 

121  33  00 

122  36  18 

120  24  52 

121  14  34 

120  06 

121  05  48 

119  47  48 

122  42  28 
122  43  00 

120  49  10 
122  00  03 

121  23  30 


900 
900 
900 
900 
000 


900 
422 
911 
900 
003954 

000 
900 
000 
419 
000 


PN9182 


52 
34 
04 
04 
31 

04 

09 

21  25 

06 

29 

45 
01  09 
34 
11 
34 

09 
09 
09 
45 
62 

11 
31 
34 
32 
29 


SEC  02 

T26N 

R09E 

L 

M 

40  08  26 

120  56  25 

900 

1894 

30  32 

SEC  36 

T18N 

R02E 

K 

M 

39  22  00 

121  41  42 

000 

1923 

04 

SEC  19 

TION 

R20E 

L 

M 

38  41  45 

119  49  28 

804 

1962 

02 

SEC  21 

T28N 

ROSE 

K 

M 

40  16  07 

121  OS  12 

900 

1953 

32 

SEC  25 

T04N 

ROIE 

R 

M 

38  09  30 

121  48  22 

000 

1961 

48 

1941 
1951 
1940 
1921 
1949  1970 

1966 
1962 
1951 
1952 
1960 

1958     1970 

1930 

1951 

1960 

1959 


45 
29 
45 
45 
17 

31 
34 
18 
29 
02 

17 
17 
05 
52 
39 


14 
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INDEX  OF  CLIMATOLOGICAL  STATIONS 

NORTHEASTERN     CALIFORNIA 


Station 


Nome 


I? 


0       I        II 


I II 


o  ,. 


_   f    ^ 


IS 


AO  4075  HONCUT 

A8  4097  HOPIAND  8  NE 

AO  4166  HUNTER  DISTRICT  GRAVES 

BO  4183  HUNT  RANCH 

A3  4219  IGO  2  W 

G7  4233  INDEPENDENCE  CAMP 

A6  4248-50  INDIAN  ROCK 

BO  4283  lONE 

BO  4283-01  lONE  2  NW 

A7  4288  IOWA  HILL 

B2  4321  JACKSON  1  NW 

A7  4345-09  JAY  BIRD  POWERHOUSE 

AO  4346  JELLY 

BO  4352  JENNY  LIND  3  SW 

Al  4374  JESS  VALLEY 

AO  4390  JOHNS  SCHOOL 

AO  4440-50  KAMI  RADIO  STATION 

AO  4449  KARNAK 

AS  4488  KELSEYVILLE 

A8  4491-01  KELSEYVILLE  2  N 

B8  4508  KERLINGER 

A4  4544  KILARC  POWERHOUSE 

AO  4574  KIRKVILLE 

AO  4604-31  KPOP  RADIO 

A7  4616  KYBURZ  STRAWBERRY 

AO  4638  LA  FINCA  ORCHARD 

A8  4701  LAKEPORT 

A8  4702  LAKEPORT  3  W 

A8  4703  LAKEPORT  US  SCS 

A2  4709  LAKESHORE 


113  SEC  16 

2510  SBC  32 

770  SEC  16 

190  SEC  31 

1090  SEC  32 

70'X)  SEC  34 

2240  SEC  10 

284  SEC  25 

263  SEC  14 

3056  SEC  03 


1550 

3000 

355 

235 

5290 


SEC  20 
SEC  04 
SEC  33 
SEC  31 
SEC  06 


60  SEC  22 

1420  SEC  33 

23  SEC  20 

1385  SEC  14 

1345  SEC  02 

172  SEC  16 

2650  SEC  33 

35  SEC  12 

230  SEC  09 

5700  SEC  18 

70  SEC  10 

1343  SEC  24 

1475  SEC  22 

1356  SEC  24 

1075  SEC  24 


T17N 
T14N 
T27N 
T03N 
T31N 

T19N 
T18N 
T06N 
T06N 
TUN 

T06N 
TUN 
T29N 
T03N 
T39N 

TUN 
T13N 
TUN 
TUN 
TUN 

T03S 
T33N 
T12N 
TION 
TUN 

T16N 
T14N 
TUN 
TUN 
T35N 


R04E 
RlOW 
R06W 
RIOE 
R06W 

RISE 

R07E 
R09E 
R09E 
RIOE 

RUE 
RUE 
R03W 
RIOE 
R15E 

ROIW 
R08E 
R03E 
R09W 
R09W 

ROSE 
ROIE 
ROIE 
R07E 
R17E 

R03E 
RlOW 
RlOW 
RlOW 
ROSW 


M 
M 
M 
M 
M 

M 
M 
M 
M 

M 

M 

H 
M 
M 
M 

M 

M 
M 
M 
M 

M 

M 
M 
M 

M 

M 
M 
M 
M 
M 


39  19  40 

39  01  00 

40  11  12 

38  04  06 
40  30  OS 

39  27 

39  26  14 
38  20  53 

38  22  08 

39  OS  20 

38  21  38 
38  50  02 

40  19  48 
38  04  32 

41  13  30 

38  57  24 
38  55  58 
38  47  12 

38  58  33 

39  00  06 

37  40  35 
41  00  36 

38  54  30 
38  44 

38  47  43 


121  31  36 
123  00  00 

122  33  00 
120  55  25 
122  34  12 

120  18 

120  10  25 

120  56  19 

120  57  37 

120  50  23 

120  47  23 

120  31  50 

122  12  12 

120  54  40 

120  19  30 

121  58  12 
121  OS  25 

121  39  18 

122  49  S3 
122  50  06 

121  25  59 

121  52  18 

121  48  18 

121  13 

120  08  44 


39  14  58 
39  02 
39  02  48 

39  02  00 

40  53  00  122 


121  36  52 

122  55 
122  57  48 
122  55  00 

23  00 


000 
900 
900 
000 
000 

900 
000 
900 
000 
900 

000 
440 
000 
000 
900 

000 
000 
000 
900 
801 

900 
900 
000 
000 
900 

000 
900 
000 
000 
900 


19«3 
1939 
1939 
1933 
1956 


04 
17 
52 
14  50 
45 


1966  1970     46 

1954  58 

1878  04  03 
1949  03 

1879  32  31 


1951 
1962 
1958 
1960 
1929 

1949 
1962 
1940 
1931 
1935 

1947 
1933 
1953 
1968 
1941 

1931 
1901 
1932 
1956 
1946 


03 
09 
52 
05 
25 

06 
31 
51 

17 
17 

39 

45 
51 
31 
09 

58 
17 
17 
17 
45 


AO  4712 

LAKE    SOLANO 

180 

SEC 

32 

T08N 

ROIW 

N 

M 

38 

29 

32 

122 

30 

10 

900 

1960 

57 

A6  4713 

LAKE    SPAULDING 

5156 

SEC 

21 

T17N 

R12E 

N 

M 

39 

19 

07 

120 

38 

14 

900 

1894 

29 

A6  4714 

LAKE   SPAULDING  DAM 

5120 

SEC 

21 

T17N 

R12E 

E 

M 

39 

19 

32 

120 

38 

28 

900 

1948 

29 

A5  4722 

LAKE   WILENOR 

2040 

SEC 

15 

T22N 

R04E 

E 

M 

39 

45 

47 

121 

31 

18 

000     044722     1931     1970             04   | 

AO  4730 

LAMB   VALLEY 

365 

SEC 

34 

TION 

R02W 

C 

M 

38 

40 

34 

122 

04 

19 

000 

1925 

07     57 

A5  4773 

LA   PORTE 

4975 

SEC 

16 

T21N 

R09E 

E 

M 

39 

40 

56 

120 

58 

58 

900 

1894 

14     32 

G4  4814-20 

LASSEN  CONSERVATION  CENTER 

4100 

SEC 

04 

T29N 

RUE 

H 

M 

40 

24 

06 

120 

30 

48 

1963 

IS 

Al  4815 

LASSEN  CREEK  UPPER 

6775 

SEC 

21 

T45N 

R15E 

R 

M 

41 

45 

120 

14 

42 

000 

1958 

25 

A8  4880 

LEESVIT.I.F   KEEGAN  RANCH 

U30 

SEC 

17 

T15N 

R05W 

C 

M 

39 

09 

11 

122 

26 

12 

900 

1950 

06 

Bl  4886 

LEHMAN  RANCH 

600 

SEC 

32 

T09N 

R09E 

F 

M 

38 

35 

31 

121 

00 

43 

900 

1951 

09 

A5  4932 

LIGHTS  CREEK 

5320 

SEC 

02 

T27N 

RUE 

F 

M 

40 

13 

48 

120 

42 

30 

000 

1959 

32 

Al  4940-35 

LIKELY  VANCE 

4400 

SEC 

08 

T39N 

RUE 

K 

M 

41 

13 

12 

120 

30 

10 

000 

1962 

25 

AO  4947 

LINCOLN  AUSTIN 

160 

SEC 

15 

T12N 

R06E 

F 

M 

38 

53 

33 

121 

17 

41 

000 

1946 

31 

AO  4947-06 

LINCOLN  4   NE 

285 

SEC 

36 

TUN 

R06E 

J 

M 

38 

55 

50 

121 

14 

50 

000 

1962 

31 

BO  4953-02 

LINDEN  FTRR  STATION 

89 

SEC 

15 

T02N 

ROSE 

K 

M 

38 

01 

19 

121 

04 

55 

000 

1948 

39 

BO  4960 

LINN  RANCH 

120 

SEC 

04 

T03N 

ROSE 

Q 

M 

38 

07 

58 

121 

06 

OS 

000 

1948 

39 

A5  4977 

LITTLE  LAST  CHANCE  VALLEY 

5730 

SEC 

05 

T24N 

R16E 

M 

M 

39 

57 

40 

120 

13 

00 

000 

1959 

32 

Al  4988 

LITTLE  VALI.F.Y 

4185 

SEC 

15 

T35N 

R07E 

Q 

M 

40 

53 

30 

121 

10 

30 

900 

1958 

18 

AO  4990 

LIVE  OAK 

79 

SEC 

32 

T17N 

R03E 

B 

M 

39 

17 

26 

121 

39 

26 

000 

1959 

51 

AO  4990-02 

LIVE  OAK  6   SSW 

70 

SEC 

35 

TI6N 

R02E 

C 

M 

39 

12 

07 

121 

43 

02 

000 

1958 

51 

AO  4990-04 

LIVE  OAK  2   SE 

75 

SEC 

09 

T16N 

R03E 

L 

M 

39 

15 

13 

121 

38 

40 

000 

1965 

51 

BO  5010 

LOCKEFORD 

106 

SEC 

30 

T04N 

ROSE 

N 

M 

38 

09 

45 

121 

OS 

55 

000 

1926 

39 

BO  5012 

LOCKEFORD  5   ESE 

190 

SEC 

02 

T03N 

ROSE 

B 

M 

38 

OS 

52 

121 

04 

01 

000 

1937 

39 

BO   5032 

LODI 

38 

SEC 

11 

T03N 

R06E 

P 

M 

38 

06 

59 

121 

17 

20 

900 

1887 

39 

BO  5032-07 

LODI  3   W 

31 

SEC 

04 

T03N 

R06E 

N 

M 

38 

07 

51 

121 

19 

43 

412 

1955 

39 

BO  5032-09 

LODI  THOMPSON  RANCH 

35 

SEC 

21 

T04N 

R06E 

P 

M 

38 

10 

32 

121 

19  42 

412 

1965 

39 

A3   5043 

LOG  SPRING 

5050 

SEC 

29 

T23N 

ROSW 

D 

M 

39 

49 

36 

122 

47 

29 

903 

1964 

52 

Bl   5044 

LOGTOWN  RIDGE 

1720 

SEC 

23 

T09N 

RIOE 

L 

M 

38 

37 

02 

120 

50 

47 

900 

1965 

09 

AO  5060-01 

LOMA  RICA 

375 

SEC 

28 

T17N 

R05E 

B 

M 

39 

18 

27 

121 

24 

56 

000 

1963 

58 

Al   5081-01 

LONG  BELL   STATION 

4375 

SEC 

20 

T42N 

R05E 

B 

M 

41 

28 

00 

121 

25 

00 

000 

1958 

25 

A7   5087 

LONG  VALLEY  ORCHARD 

870 

SEC 

32 

T12N 

ROSE 

G 

M 

38 

51 

121 

05 

000 

1955     1969             31   | 

A8  5087-17 

LONG  VALLEY  GARNER  RANCH 

1318 

SEC 

06 

TUN 

R07W 

F 

M 

39 

05 

36 

122 

40 

42 

000 

1936 

17 

Al  5093 

LOOKOUT  3   WSW 

4180 

SEC 

30 

T39N 

R07E 

M 

41 

12 

121 

12 

900 

1963 

25 

Al  5095 

LOOKOUT  SHAW 

4500 

SEC 

34 

T41N 

R07E 

G 

M 

41 

21 

00 

121 

08 

42 

000 

1959 

25 

AO  5096 

LOOMIS 

400 

SEC 

09 

TUN 

R07E 

G 

M 

38 

49 

06 

121 

11 

42 

000 

1959 

31 

AO  5097-01 

LOOMIS  NO.    2 

TUN 

R07E 

M 

31 

AO  5097-31 

LOOMIS  3   ENE 

680 

SEC 

01 

TUN 

R07E 

H 

M 

38 

50 

02 

121 

08 

07 

000 

1964 

31 

AO  5132 

LOS  MOLINOS  3   N 

245 

SEC 

33 

T26N 

R02W 

F 

M 

40 

03 

48 

122 

06 

000 

1954 

52 

AO  5134 

LOS  MOLINOS  6  N 

255 

SEC 

16 

T26N 

R02W 

M 

40 

06 

122 

06 

1966 

52 

A8   5161-01 

LOWER   LAKE 

1355 

SEC 

02 

T12N 

R07W 

N 

M 

38 

54 

48 

122 

36 

29 

000 

1958 

17 

15 
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station 

e  % 
C5 

c 
O 

U 

c 

c 
o 
q: 

u 

o 

u 

< 
r 
O 

•9 

C 

o 

1 

00 

ft) 

o 
m 

0 

5 

O 
-I 

1 

II 

0 

« 

1 

o 

-1 

1 

II 

O  ^ 

\% 

II 

o 

g    ^ 

11 

C 
M 

s 

m 
o 

« 

■o 
o 
o 

c 

o 
o 

Number 

Name 

G7  5163 

LOWER  MEADOW 

5760 

SEC 

25 

T20N 

R17E 

A 

M 

39 

33 

42 

120 

01 

54 

911         1957 

46 

A5  5171 

LOYALTON 

4936 

SEC 

13 

T21N 

R15E 

A 

M 

39 

40 

40 

120 

14 

36 

900         1940 

07 

46 

A5  5171- 

■05 

LOYALTON  NO.  2 

4940 

SEC 

13 

T21N 

R15E 

M 

39 

40 

36 

120 

14 

50 

000         1964 

46 

Bl  5189 

LUMBERYARD 

6480 

SEC 

15 

T08N 

R15E 

F 

M 

38 

32 

55 

120 

18 

24 

000         1967 

09 

AO  5223 

M  AND  T  RANCH 

145 

SEC 

05 

T21N 

ROIE 

D 

M 

39 

42 

30 

121 

53 

48 

000         1938 

03 

04 

G2  5231 

MADELINE  HWY  MAINT  STN 

5231 

SEC 

10 

T37N 

R13E 

M 

M 

41 

03 

20 

120 

28 

18 

900         1957 

18 

A8  5258 

MAHNKE 

2380 

SEC 

30 

T12N 

R08W 

M 

38 

51 

00 

122 

47 

00 

900         1954 

17 

BO  5303 

MANTECA 

40 

SEC 

04 

T02S 

R07E 

H 

M 

37 

47 

32 

121 

12 

01 

900         1964 

39 

A4  5299- 

•02 

MANTON  6  E 

3250 

SEC 

28 

T30N 

R02E 

B 

M 

40 

26 

12 

121 

46 

00 

000         1958 

52 

A4  5311 

MANZANITA  LAKE 

5850 

SEC 

18 

T31N 

R04E 

M 

40 

32 

00 

121 

34 

00 

900         1941 

45 

AO  53 li- 

10 

MANZANITA  FIRE  STATION 

87 

SEC 

07 

T17N 

R03E 

N 

M 

39 

20 

04 

121 

40 

57 

000         1963 

51 

es  5356 

MARKLEEVILLE 

5546 

SEC 

21 

TION 

R20E 

Q 

M 

38 

41 

33 

119 

46 

57 

900         1909 

02 

A9  5360 

MARKLEY  COVE 

480 

SEC 

31 

T08N 

R02W 

M 

38 

30 

00 

122 

07 

00 

904         1970 

28 

BO  5368 

MARSHALL  RANCH 

59 

SEC 

16 

T03N 

R07E 

P 

M 

38 

06 

11 

121 

12 

56 

412         1925 

01 

39 

AO  5385 

MARYSVILLE 

60 

SEC 

13 

T15N 

R03E 

K 

M 

39 

08 

46 

121 

35 

04 

900         1871 

58 

AO  5403 

MATHER  AIR  FORCE  BASE 

90 

SEC 

11 

T08N 

R06E 

M 

38 

34 

00 

121 

18 

00 

902         1944 

01 

34 

AO  5409- 

01 

MAXWELL 

91 

SEC 

33 

T17N 

R03W 

R 

M 

39 

16 

36 

122 

11 

12 

000         1920 

06 

A4  5444 

MCCARTHY  POINT 

3800 

SEC 

19 

T27N 

R03E 

M 

40 

11 

00 

121 

41 

00 

900         1945 

52 

AO  5447 

MC  CLELLAN  AIR  FORCE  BASE 

70 

SEC 

01 

T09N 

R05E 

N 

M 

38 

39 

39 

121 

23 

28 

902         1939 

34 

A2  5449 

MC  CLOUD 

3300 

SEC 

01 

T39N 

R03W 

M 

41 

16 

00 

122 

08 

00 

900         1909 

47 

Al  5505 

MEDICINE  LAKE 

6725 

SEC 

10 

T43N 

R03E 

C 

M 

41 

35 

00 

121 

37 

00 

900         1946 

47 

G7  5572 

MEYERS  INSPECTION  STATION 

6342 

SEC 

29 

T12N 

R18E 

P 

M 

38 

51 

15 

120 

01 

01 

900         1955 

09 

07  5573 

MEYERS  RANGER  STATION 

6342 

SEC 

29 

T12N 

R18E 

P 

M 

38 

51 

16 

120 

00 

57 

905         1962 

1969 

09 

A7  5586 

MICHIGAN  BLUFF 

3650 

SEC 

21 

TUN 

RUE 

J 

M 

39 

02 

39 

120 

44 

27 

900         1940 

31 

A9  5598 

MIDDLETOWN 

1122 

SEC 

03 

TION 

R07W 

M 

38 

44 

53 

122 

37 

OS 

900         1938 

17 

A9  5599 

MIDDLETOWN  4  WSW 

1785 

SEC 

06 

TION 

R07W 

Q 

M 

38 

44 

14 

122 

40 

30 

000         1952 

17 

G6  5621 

MILFORD 

4140 

SEC 

26 

T27N 

RUE 

A 

M 

40 

10 

30 

120 

21 

48 

000         1957 

18 

G6  5623 

MILFORD  LAUFMAN  RANGER  STN 

4860 

SEC 

01 

T26N 

RUE 

F 

M 

40 

08 

00 

120 

21 

00 

900         1940 

18 

AO  5640 

MILLS  ORCHARD 

240 

SEC 

26 

T22N 

R02W 

F 

M 

39 

44 

18 

122 

02 

30 

806         1929 

11 

BO  5673- 

02 

MILTON 

415 

SEC 

11 

T02N 

RIOE 

N 

M 

38 

02 

08 

120 

51 

00 

000         1948 

05 

G8  5678- 

26 

MINDEN,  NEVADA 

4700 

SEC 

32 

T13N 

R20E 

M 

38 

57 

00 

119 

46 

00 

900  265191  1905 

62 

A4  5679 

MINERAL 

4910 

SEC 

25 

T29N 

R03E 

M 

40 

21 

00 

121 

36 

00 

900         1909 

52 

A5  5752 

MOHAWK  RANGER  STATION 

4370 

SEC 

09 

T22N 

R12E 

G 

M 

39 

47 

12 

120 

37 

58 

905         1957 

32 

B2  5763 

MOKELUMNE  HILL 

1480 

SEC 

07 

T05N 

R12E 

M 

M 

38 

18 

06 

120 

42 

00 

907  045763   1882 

05 

B2  5763- 

05 

MOKELUMNE  HILL  5  E 

1920 

SEC 

11 

T05N 

R12E 

R 

M 

38 

17 

45 

120 

36^55 

000         1964 

05 

VO  5779 

MONO  LAKE 

6450 

SEC 

30 

T02N 

R26E 

C 

M 

38 

00 

29 

119 

09 

05 

900         1944 

26 

A3  5810 

MONTGOMERY  PLACE 

870 

SEC 

19 

T26N 

R06W 

R 

M 

40 

05 

05 

122 

34 

35 

000         1961 

52 

A9  5818 

MONTICELLO  DAM 

505 

SEC 

29 

T08N 

R02W 

N 

M 

38 

30 

18 

122 

06 

57 

900         1957 

1970 

28 

A8  5858- 

01 

MORGAN  VALLEY  STANLEY 

2415 

SEC 

13 

T12N 

R06W 

L 

M 

38 

53 

10 

122 

28 

30 

000         1960 

17 

B8  5884 

MOUNTAIN  HOUSE 

200 

SEC 

18 

T02S 

R04E 

Q 

M 

37 

45 

121 

35 

000 

60 

B2  5892- 

05 

MOUNTAIN  RANCH  2  NW 

2200 

SEC 

32 

T05N 

R13E 

L 

M 

38 

14 

27 

120 

34 

03 

000         1965 

OS 

A7  5909 

MOUNT  DANAHER 

3408 

SEC 

05 

TION 

R12E 

R 

M 

38 

44 

38 

120 

40 

00 

900         1943 

09 

A5  5956 

MT  HOUGH  SNOWCOURSE 

6760 

SEC 

08 

T25N 

RIOE 

J 

M 

40 

02 

29 

120 

52 

43 

000         1964 

32 

G7  5975- 

26 

MT  ROSE  XMAS  TREE 

7360 

T17N 

R19E 

M 

39 

20 

119 

53 

900 

1970 

62 

A2  5982 

MT  SHASTA  SLOPE 

7500 

SEC 

30 

T41N 

R03W 

Q 

M 

41 

22 

00 

122 

16 

00 

900         1947 

47 

A2  5985 

MT  SHASTA  WBO  CITY 

3540 

T40N 

R04W 

M 

41 

19 

122 

19 

900         1948 

47 

B2  6039- 

03 

MURPHYS  2  N 

1880 

SEC 

30 

T04N 

RUE 

Q 

M 

38 

09 

56 

120 

28 

12 

000         1957 

05 

AO  6092 

NATOMAS  FIRE  STATION  2 

17 

SEC 

35 

TION 

R03E 

C 

M 

38 

41 

07 

121 

37 

26 

422         1962 

34 

AO  6130 

NELSON  WESTERN  CAMP 

120 

SEC 

31 

T20N 

R02E 

A 

M 

39 

33 

00 

121 

47 

00 

003         1917 

06 

04 

A6  6136 

NEVADA  CITY 

2520 

SEC 

07 

T16N 

R09E 

P 

M 

39 

15 

30 

121 

00 

38 

900         1863 

29 

A6  6136- 

29 

NEVADA  CITY  RANGER  STATION 

2710 

SEC 

13 

T16N 

ROSE 

L 

M 

39 

14 

54 

121 

01 

42 

808 

29 

AO  6154 

NEWCASTLE  FOWLER 

250 

SEC 

17 

T12N 

R07E 

F 

M 

38 

S3 

31 

121 

13 

12 

000         1948 

31 

AO  6157 

NEW  ENGLAND  ORCHARD 

50 

SEC 

13 

TUN 

R03E 

L 

M 

39 

03 

42 

121 

35 

19 

000         1959 

51 

Al  6173- 

35 

NEW  PINE  CREEK,  OREGON 

4880 

SEC 

24 

T41S 

R02E 

W 

42 

00 

00 

120 

18 

00 

000         1960 

61 

AO  6194 

NICOLAUS  NO.  2 

43 

SEC 

05 

T12N 

R04E 

A 

M 

38 

55 

27 

121 

32 

37 

900         1959 

51 

A3  6212 

NOEL  SPRING 

5000 

SEC 

05 

T19N 

R07W 

B 

M 

39 

32 

16 

122 

40 

03 

903         1964 

11 

AO  6216 

NORD 

180 

SEC 

31 

T23N 

ROIE 

G 

M 

39 

48 

18 

121 

54 

24 

000         1944 

14 

04 

A6  6232 

NORTH  BLOOMFIELD 

3280 

SEC 

06 

T17N 

RIOE 

F 

M 

39 

22 

05 

120 

53 

54 

000         1870 

19 

29 

AO  6271 

NORTH  SACRAMENTO 

26 

SEC 

04 

T09N 

ROSE 

M 

M 

38 

38 

48 

121 

28 

30 

000         1955 

34 

A6  6274 

NORTH  SAN  JUAN 

2081 

SEC 

05 

T17N 

ROSE 

B 

M 

39 

22 

15 

121 

06 

04 

000         1897 

48 

29 

A6  6275 

NORTH  SAN  JUAN  4  NE 

1815 

SEC 

22 

T18N 

ROSE 

B 

M 

39 

25 

U 

121 

03 

52 

000         1954 

58 

Al  6415 

OLD  STATION 

4380 

SEC 

33 

T33N 

ROSE 

M 

M 

40 

40 

30 

121 

25 

54 

000         1960 

45 

A5  6452 

ONION  VALLEY 

6530 

SEC 

05 

T22N 

RIOE 

G 

M 

39 

48 

00 

120 

53 

06 

000         1959 

32 

A3  6455 

ONO 

980 

SEC 

02 

T30N 

R07W 

M 

40 

29 

00 

122 

37 

00 

900         1951 

45 

AO  6481 

ORANGEVALE 

235 

SEC 

28 

TION 

R07E 

G 

M 

38 

41 

35 

121 

12 

52 

000         1958 

34 

AO  6505 

ORLAND  FRENCH  RANCH 

312 

SEC 

05 

T20N 

R04W 

K 

M 

39 

37 

00 

122 

19 

42 

000         1959 

11 

AO  6506 

ORLAND 

254 

SEC 

21 

T22N 

R03W 

M 

39 

45 

00 

122 

12 

00 

900         1883 

11 

AO  6521 

OROVILLE 

171 

SEC 

18 

T19N 

R04E 

H 

M 

39 

30 

22 

121 

33 

31 

900         1953 

04 

AO  6525 

OROVILLE  BRIDGE 

165 

SEC 

18 

T19N 

R04E 

F 

M 

39 

30 

27 

121 

34 

02 

900         1908 

04 

A5  6527 

OROVILLE  DAM 

845 

SEC 

01 

T19N 

R04E 

N 

M 

39 

31 

40 

121 

28 

46 

000         1959 

04 

16 
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Nome 

AO 

6528 

OROVILLE  RANGER  STATION 

300 

SEC 

07 

T19N 

R04E 

C 

M 

39 

31 

32 

121 

34 

02 

900         1940          04 

BO 

6551- 

05 

OSPITAL  RANCH 

280 

SEC 

11 

T03N 

R09E 

R 

M 

38 

07 

19 

121 

56 

42 

903         1965          05 

G6 

6562 

OTIS  CANYON 

4075 

SEC 

03 

T26N 

R15E 

F 

M 

40 

08 

24 

120 

16 

42 

000         1959           18 

A7 

6597 

PACIFIC  HOUSE 

3440 

SEC 

34 

TUN 

R13E 

M 

38 

45 

00 

120 

30 

00 

900         1941           09 

AO 

6620 

PALERMO 

156 

SEC 

08 

T18N 

R04E 

C 

M 

39 

26 

09 

121 

32 

55 

907         1891           04 

A4 

6647- 

05 

PALO  CEDRO  2  N 

500 

SEC 

29 

T32N 

R03W 

P 

M 

40 

35 

36 

122 

13 

54 

000         1963           45 

A4 

6685 

PARADISE 

1780 

SEC 

15 

T22N 

R03E 

R 

M 

39 

46 

121 

38 

900         1925           04 

A5 

6697- 

04 

PARISH  CAMP 

950 

SEC 

18 

T21N 

R04E 

H 

M 

39 

40 

39 

121 

33 

49 

000         1965           04 

AO 

6726 

PASKENTA  RANGER  STATION 

755 

SEC 

04 

T23N 

R06W 

M 

39 

53 

00 

122 

32 

00 

900         1938           52 

Al 

6750 

PATTERSON  MEADOW 

7000 

SEC 

29 

T39N 

R16E 

M 

41 

11 

00 

120 

12 

00 

000         1958           25 

A4 

6761 

PAYNES  CREEK 

1850 

SEC 

25 

T29N 

ROIW 

M 

40 

20 

00 

121 

54 

00 

900         1951           52 

A7 

6773- 

09 

PEAVINE  RIDGE 

5175 

SEC 

17 

TUN 

RUE 

L 

M 

38 

47 

55 

120 

26 

00 

440         1962           09 

Al 

6803 

PEPPERDINES  CAMP 

6650 

SEC 

28 

T42N 

R15E 

F 

M 

41 

26 

30 

120 

14 

00 

000         1958           25 

AO 

6849- 

11 

PHETAN  PARROTT  RANCH 

120 

SEC 

01 

T21N 

ROIW 

E 

M 

39 

42 

24 

121 

56 

06 

000         1924           04 

AO 

6854- 

34 

PHOENIX  FIELD 

270 

SEC 

09 

T09N 

R07E 

C 

M 

38 

39 

19 

121 

13 

05 

422         1964          34 

Bl 

6898 

PINE  GROVE  CONSERVATION  CAMP 

2350 

SEC 

34 

T07N 

R12E 

Q 

M 

38 

24 

46 

120 

38 

21 

808         1960          03 

Al 

6946 

PIT  RIVER  POWERHOUSE  NO.  5 

1458 

SEC 

09 

T36N 

ROIW 

M 

40 

59 

00 

121 

59 

00 

900         1944          45 

B8 

6949 

PITTSBURG  DOW  CHEMICAL 

14 

SEC 

15 

T02N 

ROIE 

D 

M 

38 

01 

26 

121 

51 

20 

000         1947           07 

A7 

6960 

PLACERVILLE 

1890 

SEC 

07 

TION 

RUE 

R 

M 

38 

43 

45 

120 

47 

51 

900         1874          09 

A7 

6962 

PLACERVILT.E  I  F  G 

2755 

SEC 

10 

TION 

RUE 

A 

M 

38 

44 

24 

120 

44 

28 

900         1929          09 

A7 

6964 

PLACERVILLE  DISPOSAL  PLANT 

1546 

SEC 

11 

TION 

RIOE 

P 

M 

38 

43 

56 

120 

50 

44 

900         1963           09 

AO 

6966- 

02 

PLAINFIELD  1  E 

59 

SEC 

30 

T09N 

R02E 

R 

M 

38 

35 

36 

121 

47 

05 

000         1957           57 

AO 

6966- 

05 

PLAINFIELD  2  NNW 

68 

SEC 

24 

T09N 

ROIE 

D 

M 

38 

37 

08 

121 

49 

00 

000         1938  1969      57 

AO 

6968 

PLAINFIELD  1  NNW 

65 

SEC 

25 

T09N 

ROIE 

H 

M 

38 

35 

53 

121 

48 

21 

000         1957           57 

A3 

6976- 

10 

PLATINA 

2260 

SEC 

16 

T29N 

R09W 

M 

40 

22 

122 

53 

900         1962          45 

A3 

6976- 

35 

PLATINA  BURCH 

2300 

SEC 

17 

T29N 

R09W 

R 

M 

40 

21 

42 

122 

53 

18 

000         1962          45 

A9 

6977 

PLEASANTS  VALLEY 

250 

SEC 

11 

T07N 

R02W 

M 

38 

28 

05 

122 

02 

35 

000         1949          48 

A5 

6998 

PLUMAS  EUREKA  STATE  PARK 

5165 

SEC 

24 

T22N 

RUE 

E 

M 

39 

45 

25 

120 

41 

52 

900         1961          32 

Bl 

7000- 

01 

PLYMOUTH  3  NE 

1485 

SEC 

31 

T08N 

RUE 

E 

M 

38 

30 

20 

120 

48 

45 

000         1954           03 

Bl 

7000- 

03 

PLYMOUTH  6  WNW 

445 

SEC 

25 

T08N 

R09E 

Q 

M 

38 

31 

02 

120 

55 

56 

000         1951           03 

A9 

7058 

POPE  VALLEY  2  E 

610 

SEC 

23 

T09N 

R05W 

M 

38 

36 

57 

122 

23 

21 

000                      28 

A5 

7085 

PORTOLA 

4838 

SEC 

01 

T22N 

R13E 

D 

M 

39 

48 

17 

120 

28 

16 

900         1914          32 

B2 

7136 

PRESTON  SCHOOL 

350 

SEC 

24 

T06N 

R09E 

G 

M 

38 

21 

48 

120 

56 

12 

412         1955           03 

A5 

7195 

QUINCY  RANGER  STATION 

3409 

SEC 

14 

T24N 

R09E 

Q 

M 

39 

56 

18 

120 

56 

27 

900         1895          32 

A6 

7215 

RACKERBY 

1400 

SEC 

08 

T18N 

R06E 

D 

M 

39 

26 

13 

121 

19 

47 

000         1963           04 

B2 

7221- 

21 

RAILROAD  FLAT 

2540 

SEC 

09 

T05N 

RUE 

G 

M 

38 

18 

18 

120 

32 

36 

000         1948           05 

B2 

7221- 

22 

RAILROAD  FLAT  ADR 

2720 

SEC 

04 

T05N 

R13E 

H 

903         1965           05 

AO 

7247 

RANCHO  CORDOVA 

87 

SEC 

34 

T09N 

R06E 

A 

M 

38 

35 

49 

121 

18 

02 

000         1957       07  34 

AO 

7247- 

01 

RANCHO  CORDOVA  FIRE  STATION 

93 

SEC 

35 

T09N 

R06E 

E 

M 

38 

35 

36 

121 

17 

38 

422         1960           34 

G2 

7261 

RAVENDALE  JIM  MARR 

5540 

SEC 

30 

T35N 

R17E 

D 

M 

40 

52 

30 

120 

06 

00 

000  PN7259  1952           18 

G2 

7261- 

04 

RAVENDALE  5  ESE 

5350 

SEC 

21 

T34N 

R15E 

R 

M 

40 

47 

120 

16 

30 

000         1959           18 

AO 

7291- 

06 

RED  BLUFF  OWENS  RANCH 

595 

SEC 

22 

T27N 

R05W 

N 

M 

40 

10 

36 

122 

25 

12 

000         1959           52 

AO 

7291- 

12 

RED  BLUFF  8  S 

333 

SEC 

31 

T26N 

R03W 

N 

M 

40 

03 

24 

122 

15 

18 

000         1959           52 

AO 

7292 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

341 

T27N 

R03W 

M 

40 

09 

00 

122 

15 

00 

900         1939           52 

AO 

7295 

REDDING  5  SSE 

470 

T31N 

R04W 

H 

40 

34 

00 

122 

23 

00 

900         1958          45 

AO 

7296 

REDDING  FIRE  STATION  NO.  2 

577 

SEC 

35 

T32N 

R05W 

M 

40 

35 

00 

122 

24 

00 

900         1875           45 

AO 

7300- 

03 

REDDING  CLEAR  CREEK 

450 

SEC 

25 

T31N 

R05W 

E 

M 

40 

30 

00 

122 

24 

00 

000         1956  1969      45 

G7 

7365- 

26 

RENO,  NEVADA 

4397 

M 

39 

30 

00 

119 

47 

00 

900  266779  1870           62 

A7 

7370 

REPRESA 

295 

SEC 

25 

TION 

R07E 

F 

M 

38 

41 

36 

121 

09 

39 

900         1893           34 

AO 

7390 

RICE  EXPERIMENT  STATION 

96 

SEC 

34 

T19N 

R02E 

B 

M 

39 

27 

49 

121 

44 

DO 

906         19U  1970      04 

AO 

7422- 

04 

RICHVALE 

103 

SEC 

16 

T19N 

R02E 

R 

M 

39 

29 

42 

121 

44 

46 

000         1963           04 

B9 

7446 

RIO  VISTA 

40 

SEC 

31 

T04N 

R03E 

E 

M 

38 

08 

55 

121 

41 

35 

900         1907          48 

AO 

7446- 

•01 

RIO  VISTA  1  NW 

85 

SEC 

24 

T04N 

R02E 

P 

M 

38 

10 

30 

121 

42 

36 

000         1956          48 

B9 

7446- 

02 

RIO  VISTA  4  NW 

63 

SEC 

16 

T04N 

R02E 

H 

M 

38 

11 

32 

121 

45 

02 

000         1949          48 

AO 

7446- 

■04 

RIO  VISTA  5  W 

145 

SEC 

29 

T04N 

R02E 

Q 

M 

38 

09 

23 

121 

46 

34 

000         1965          48 

Bl 

7464 

RIVER  PINES 

2015 

SEC 

15 

T08N 

RUE 

J 

M 

38 

32 

46 

120  44 

39 

000         1950          03 

AO 

7487 

ROBBINS 

20 

SEC 

24 

T12N 

R02E 

p 

M 

38 

52 

121 

43 

1926           51 

A7 

7489 

ROBBS  PEAK  POWERHOUSE 

5120 

SEC 

11 

T12N 

RUE 

G 

M 

38 

54 

07 

120 

22 

28 

900         1965           09 

A7 

7492 

ROBERTSON  FLAT 

6740 

SEC 

11 

T15N 

RUE 

N 

M 

39 

09 

26 

120 

30 

06 

000         1946          31 

AO 

7516 

ROCKLIN 

239 

SEC 

19 

TUN 

R07E 

C 

M 

38 

47 

36 

121 

14 

30 

900         1869          31 

AO 

7564- 

-04 

ROSEVILLE  6  W 

108 

SEC 

12 

TION 

R05E 

M 

38 

44 

29 

121 

23 

00 

000         1965  1969      31 

AO 

7568- 

•02 

ROSEWOOD  CAPEHART 

650 

SEC 

14 

T28N 

R06W 

K 

M 

40 

16 

48 

122 

30 

30 

419         1960  1970      52 

A2 

7580 

ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 

2120 

SEC 

23 

T34N 

ROIW 

M 

40 

49 

00 

121 

56 

00 

900         1951           45 

A8 

7591- 

•05 

RUMSEY  1  NW 

460 

SEC 

12 

T12N 

R04W 

K 

M 

38 

54 

03 

122 

14 

55 

000         1928           57 

A6 

7608- 

-05 

RUSSELL  RANCH 

2400 

SEC 

19 

T19N 

R06E 

J 

M 

38 

29 

19 

121 

20 

10 

000         1963           04 

AO 

7630 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

17 

SEC 

25 

T08N 

R04E 

M 

M 

38 

31 

00 

121 

30 

00 

900         1936          34 

AO 

7633 

SACRAMENTO  WB  CITY 

25 

SEC 

01 

T08N 

R04E 

C 

M 

38 

35 

00 

121 

29 

00 

900         1849          34 

BO 

7633 

-34 

SACRAMENTO  COUNTY  BOYS  RANCH 

190 

SEC 

18 

T08N 

ROSE 

A 

M 

38 

33 

14 

121 

08 

02 

422         1962          34 

AO 

7633 

-53 

SACRAMENTO  HUFFMAN 

30 

SEC 

16 

T08N 

R05E 

M 

38 

33 

12 

121 

26 

36 

000         1959           34 

AO 

7633 

-55 

SACRAMENTO  3  SSW 

T08N 

R04E 

M 

000                      34 

17 
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AO  7633-56 

SACRAMENTO  6  S 

14 

SEC 

02 

T07N 

R04E 

H 

M 

38 

29 

30 

121 

30 

09 

000         1963   1970      34 

AO  7635 

SACRAMENTO  REFUGE 

95 

SEC 

10 

T18N 

R03W 

F 

M 

39 

25 

48 

122 

11 

06 

000         1958           11 

A3  7637 

SADDLE  CAMP  RANGER  STATION 

3850 

SEC 

30 

T27N 

ROSE 

M 

40 

10 

00 

122 

48 

00 

900         1945           52 

G7  7641 

SAGEHEN  CREEK 

6337 

SEC 

07 

T18N 

R16E 

B 

M 

39 

25 

53 

120 

14 

25 

900         1953           29 

A9  7649 

SAINT  HELENA  7  NE 

870 

SEC 

11 

T08N 

R05W 

B 

M 

38 

33 

56 

122 

22 

53 

900         1940           28 

B2  7689 

SALT  SPRINGS  POWERHOUSE 

3700 

SEC 

33 

T08N 

R16E 

N 

M 

38 

29 

50 

120 

12 

59 

900         1928           03 

B2  7701 

SAN  ANDREAS 

1120 

SEC 

17 

T04N 

R12E 

N 

M 

38 

11 

33 

120 

40 

55 

000  047701  1924       02  05 

B2  7702 

SAN  ANDREAS  2  S 

830 

SEC 

29 

T04N 

R12E 

Q 

M 

38 

09 

50 

120 

40 

18 

900         1924           05 

B2  7705 

SAN  ANDREAS  RANGER  STATION 

1100 

SEC 

20 

T04N 

R12E 

A 

M 

38 

11 

32 

120 

40 

10 

808  047705  1953           05 

A6  8029 

SCALES 

4260 

SEC 

18 

T20N 

R09E 

P 

M 

39 

35 

38 

121 

00 

56 

000         1935       25  46 

G4  8074 

SECRET  VALLEY 

4435 

SEC 

27 

T31N 

R15E 

B 

M 

40 

31 

24 

120 

16 

00 

000         1962           18 

G7  8082 

SECOND  SUMMIT 

6460 

SEC 

03 

T19N 

R17E 

H 

M 

39 

31 

43 

120 

03 

58 

911         1958           46 

A6  8112-29 

SHADY  CREEK 

2010 

SEC 

17 

T17N 

R08E 

P 

M 

39 

19 

47 

121 

06 

25 

000         1963           29 

A2  8135 

SHASTA  DAM 

1076 

SEC 

15 

T33N 

R05W 

M 

40 

43 

00 

122 

25 

00 

900         1942           45 

B2  8145 

SHEEP  RANCH 

2350 

SEC 

08 

T04N 

R14E 

N 

M 

38 

12 

35 

120 

27 

47 

903  PNS150  1937           05 

Bl  8173 

SHINGLE  SPRINGS 

1375 

SEC 

06 

T09N 

RIOE 

A 

M 

38 

40 

07 

120 

54 

41 

900         1943           09 

A4  8175 

SHINGLETOWN  2  E 

3540 

SEC 

34 

T31N 

ROIE 

K 

M 

40 

29 

42 

121 

50 

48 

900         1958          45 

A6  8207 

SIERRA  CITY 

4170 

SEC 

28 

T20N 

R12E 

Q 

M 

39 

33 

55 

120 

37 

45 

900         1948          46 

A5  8218 

SIERRAVILLE  RANGER  STATION 

4975 

SEC 

13 

T20N 

RUE 

K 

M 

39 

35 

00 

120 

22 

07 

900         1909           46 

BO  8293-01 

SLOUGHHOUSE  1  SW 

123 

SEC 

04 

T07N 

R07E 

Q 

M 

38 

29 

01 

121 

12 

34 

000         1950       ^01  34 

Bl  8295 

SLY  PARK 

3530 

SEC 

17 

TION 

RUE 

L 

M 

38 

43 

00 

120 

33 

47 

907         1955           09 

AO  8300 

SMARTSVILLE 

800 

SEC 

34 

T16N 

R06E 

F 

M 

39 

12 

08 

121 

17 

15 

808         1872       80  58 

BO  8322 

SNOW  RANCH 

240 

SEC 

12 

TO  IN 

RIOE 

Q 

M 

37 

56 

47 

120 

49 

16 

000         1934           50 

A6  8332 

SODA  SPRINGS  1  E 

6885 

SEC 

23 

T17N 

RUE 

G 

M 

39 

19 

33 

120 

22 

00 

900  PN8320  1946       05  29 

Bl  8344-09 

SOMERSET  5  ESE 

3160 

SEC 

24 

T09N 

R12E 

G 

M 

38 

37 

13 

120 

35 

54 

900         1964           09 

G9  8355 

SONORA  JUNCTION 

6886 

SEC 

21 

T06N 

R23E 

J 

M 

38 

21 

04 

119 

26 

54 

900         1959           26 

07  8474 

SQUAW  VALLEY 

6235 

SEC 

21 

T16N 

R16E 

A 

M 

39 

11 

48 

120 

14 

12 

900         1955           31 

G6  8483 

STACY 

4020 

SEC 

20 

T28N 

R17E 

L 

M 

40 

16 

00 

120 

05 

00 

000         1963           18 

G4  8487 

STANDISH  1  E 

4030 

SEC 

16 

T29N 

RUE 

J 

M 

40 

22 

00 

120 

24 

00 

900         1958           18 

A5  8544 

STIRLING  CITY  RANGER  STATION 

3518 

SEC 

28 

T24N 

R04E 

K 

M 

39 

54 

17 

121 

31 

38 

900         1903           04 

B9  8554 

STOCKTON  DISPOSAL  PLANT 

11 

SEC 

16 

TO  IN 

R06E 

E 

M 

37 

56 

09 

121 

19 

41 

900         1938           39 

BO  8558 

STOCKTON  WB  AIRPORT 

22 

TO  IN 

R07E 

M 

37 

54 

00 

121 

15 

00 

900         1948           39 

BO  8560 

STOCKTON  FIRE  STATION  4 

12 

SEC 

21 

T02N 

R06E 

R 

M 

38 

00 

01 

121 

18 

59 

900         1867           39 

AO  8576 

STONE  VALLEY 

540 

SEC 

26 

T21N 

R05W 

F 

M 

39 

39 

122 

23 

42 

000         1930           11 

A3  8578 

STONYFORD  COOLEY  RANCH 

3020 

SEC 

08 

T16N 

R07W 

H 

M 

39 

15 

18 

122 

39  -90 

900  PN1983   1935           06 

A3  8580 

STONYFORD  RANGER  STATION 

1168 

SEC 

29 

T18N 

R06W 

M 

39 

23 

00 

122 

32 

45 

900         1918           06 

A3  8587 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

770 

SEC 

16 

T20N 

R06W 

M 

39 

35 

00 

122 

32 

00 

900         1926           11 

A2  8591 

STOUTS  MEADOW 

5300 

SEC 

01 

T38N 

ROIW 

B 

M 

41 

10 

00 

121 

56 

00 

900         1946           45 

A6  8606 

STRAWBERRY  VALLEY 

3808 

SEC 

29 

T20N 

ROSE 

L 

M 

39 

33 

48 

121 

06 

32 

900         1935           58 

G4  8702 

SUSANVILLE  AIRPORT 

4148 

SEC 

13 

T29N 

R12E 

B 

M 

40 

23 

00 

120 

33 

00 

900         1931           18 

G4  8703 

SUSANVILLE  1  WNW 

4555 

SEC 

31 

T30N 

R12E 

M 

40 

26 

00 

120 

40 

00 

900         1952           18 

G4  8704 

SUSANVILLE  COURTHOUSE 

4325 

SEC 

32 

T30N 

R12E 

E 

M 

40 

25 

120 

39 

42 

000         1932           18 

AO  8710 

SUTTER  CITY 

46 

SEC 

21 

T15N 

R02E 

A 

M 

39 

OS 

30 

121 

44 

48 

000         1931           51 

AO  8710-05 

SUTTER  RANCH 

60 

SEC 

09 

T15N 

R03E 

R 

M 

39 

09 

33 

121 

38 

07 

000         1950           51 

B2  8713 

SUTTER  HILL  RANGER  STATION 

1586 

SEC 

18 

T06N 

RUE 

A 

M 

38 

22 

39 

120 

48 

03 

900         1943           03 

A5  8716 

SWAIN  MOUNTAIN 

6160 

SEC 

20 

T30N 

ROSE 

J 

M 

40 

26 

40 

121 

06 

00 

000         1957           32 

Al  8718 

SWEAGERT  FLAT 

6000 

SEC 

11 

T39N 

RIOE 

F 

M 

41 

14 

120 

47 

30 

000         1958           25 

G7  8758 

TAHOE  CITY 

6230 

SEC 

07 

T15N 

R17E 

B 

M 

39 

09 

59 

120 

08 

27 

900         1909           31 

G2  8872 

TERMO  6  SW 

5320 

SEC 

13 

I34N 

R12E 

H 

M 

40 

48 

42 

120 

33 

36 

000         1958           18 

G2  8873 

TERMO 

5300 

SEC 

25 

T35N 

RUE 

M 

M 

40 

52 

00 

120 

27 

00 

900         1927       17  18 

A7  8881 

THE  CEDARS 

5900 

SEC 

13 

T16N 

RUE 

L 

M 

39 

15 

00 

120 

21 

12 

000         1945           31 

AO  8894-04 

THERMALITO  AFTERBAY 

141 

SEC 

07 

T19N 

R03E 

N 

M 

39 

30 

32 

121 

41 

00 

000         1965           04 

A5  8909 

THREE  MILE  VALLEY 

5900 

SEC 

36 

T24N 

R12E 

A 

M 

39 

54 

05 

120 

34 

15 

000         1959           32 

B2  8928 

TIGER  CREEK  POWERHOUSE 

2355 

SEC 

24 

T07N 

RUE 

G 

M 

38 

26 

58 

120 

29 

28 

900         1907           03 

AO  8933 

TISDALE  WEIR 

40 

SEC 

36 

TUN 

ROIE 

E 

M 

39 

01 

18 

121 

49 

12 

000         1948       05  51 

AO  8933-01 

TISDALE  BYPASS 

30 

SEC 

30 

T14N 

R02E 

R 

M 

39 

01 

42 

121 

46 

48 

000         1946           51 

A7  8945 

TODD  VALLEY 

2685 

SEC 

03 

T13N 

RIOE 

N 

M 

38 

59 

53 

120 

50 

57 

000         1961           31 

G9  8970-26 

TOPAZ  LAKE,  NEVADA 

5020 

SEC 

27 

TION 

R22E 

N 

M 

38 

46 

42 

119 

30 

40 

900  268186  1957           62 

AO  8984-34 

TOWN  AND  COUNTRY  MITCHELL 

50 

SEC 

26 

T09N 

R05E 

E 

M 

38 

36 

25 

121 

24 

18 

000         1960          34 

B9  8995 

TRACY  FIRE  STATION 

53 

SEC 

28 

T02S 

R05E 

C 

M 

37 

44 

14 

121 

25 

30 

000         1960          39 

B9  8995-01 

TRACY  SOUTHERN  PACIFIC 

50 

SEC 

27 

T02S 

ROSE 

D 

M 

37 

44 

18 

121 

24 

48 

000         1878           39 

B9  8997 

TRACY  2  SSE 

108 

SEC 

03 

T03S 

R05E 

C 

M 

37 

42 

32 

121 

24 

37 

900         1951           39 

B9  8999 

TRACY  CARBONA 

137 

SEC 

10 

T03S 

R05E 

D 

M 

37 

41 

45 

121 

24 

49 

900         1934           39 

B9  9001 

TRACY  PUMPING  PLANT 

61 

SEC 

31 

TO  IS 

R04E 

N 

M 

37 

47 

45 

121 

34 

53 

900         1955           60 

A3  9037 

TROUGH  SPRING 

4000 

SEC 

28 

T17N 

R07W 

L 

M 

39 

17 

48 

122 

39 

11 

903         1964           06 

G7  9043 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

5995 

SEC 

10 

T17N 

R16E 

P 

M 

39 

19 

48 

120 

11 

20 

900         1870           29 

A2  9083 

TURNTABLE  CREEK 

1067 

SEC 

27 

T34N 

R04W 

M 

40 

46 

00 

122 

IS 

00 

900         1947  1969      45 

A5  9095 

TWAIN 

2840 

SEC 

22 

T25N 

ROSE 

B 

M 

40 

01 

11 

121 

04 

14 

000         1963           32 

A4  9098 

TWENTY  MILE  HOLLOW 

2800 

SEC 

07 

T26N 

R02E 

F 

M 

40 

07 

33 

121 

48 

12 

000         1960           52 

A7  9105 

TWIN  LAKES 

7829 

SEC 

18 

TION 

RISE 

Q 

M 

38 

42 

22 

120 

02 

27 

900         1919           02 

18 


TABLE      A- 1     (Cont.) 

INDEX  OF  CLIMATOLjOGICAL  STATIONS 

NORTHEASTERN    CALIFORNIA 


Slolion 

o 

C 

o 

II 

m 

• 

II 

C5 

1 

* 

? 

o 

• 
<t 

1 

1 

1 

o 
-J 

f 

til 

8     ' 

5.« 

■o  -a 

o 

c 

3 

Number 

Norn* 

O 

• 
•I 
o 

-1 

u 

I 

O 

ffi 

0 

1 

II 

0 

1 

II 

B9  9135-39 

UNION  ISLAND 

-6 

SEC   14 

TOIS 

R04E 

N 

M 

37 

50 

29 

121 

30 

42 

000                     1929                         39 

A7   9143 

UNION  VALLEY 

4785 

SEC  29 

T12N 

RUE 

C 

M 

38 

51 

45 

120 

26 

23 

440                     1963                         09 

A8  9167 

UPPER  LAKE   7  W 

1520 

SEC  02 

T15N 

RllW 

M 

39 

11 

00 

123 

02 

00 

900                     1939                         17 

AO  9200 

VACAVILLE 

104 

SEC   14 

T06N 

ROIW 

N 

M 

38 

21 

36 

121 

56 

57 

900                     1880                         46 

B2  9235 

VALLEY  SPRINGS 

695 

SEC  24 

T04N 

RIOE 

D 

M 

38 

11 

34 

120 

49 

49 

000                     1888                 08     05 

BO  9237 

VALLEY  SPRINGS  6   SW 

360 

SEC  08 

T03N 

RIOE 

C 

M 

38 

07 

58 

120 

54 

0« 

000                     1951                         05 

AO  9307 

VERONA 

43 

SEC  24 

TUN 

R03E 

D 

M 

38 

47 

27 

121 

35 

45 

000                     1946                         51 

AO  9339-02 

VINA   1  NE 

235 

SEC   12 

T24N 

R02W 

K 

M 

39 

56 

54 

122 

02 

06 

000                     1945                         52 

AO  9342 

VINA  MONASTERY 

202 

SEC   14 

T24N 

R02W 

E 

M 

39 

56 

18 

122 

03 

42 

000                      1917                  07     52 

A5  9351 

VINTON 

4945 

SEC  28 

T23N 

R16E 

G 

M 

39 

49 

08 

120 

11 

19 

900                     1941                         32 

G8  9360-26 

VIRGINIA  CITY,   NEVADA 

6340 

39 

18 

00 

119 

38 

00 

900     268761                                       62 

A2  9386 

VOLLMERS 

1360 

SEC  34 

T36N 

R05W 

M 

40 

57 

00 

122 

26 

00 

900                      1937                          45 

A4  9390 

VOLTA  POWERHOUSE 

2200 

SEC   16 

T30N 

ROIE 

M 

40 

27 

00 

121 

52 

00 

900                      1919                          45 

BO  9418 

WALLACE   1   SE 

214 

SEC  22 

T04N 

R09E 

J 

M 

38 

10 

53 

120 

57 

45 

900                     1926                         05 

B9  9428 

WALNUT  GROVE 

20 

SEC  35 

T05N 

R04E 

M 

M 

38 

14 

16 

121 

31 

00 

422                     1953                 02     34 

B9  9429 

WALNUT  GROVE  LEARY 

2 

SEC  22 

T05N 

R04E 

M 

M 

38 

16 

06 

121 

32 

12 

801                     1941                         34 

A6  9454-29 

WASHINGTON  RIDGE 

3800 

SEC  26 

T17N 

R09E 

K 

M 

39 

18 

18 

120 

56 

03 

808                     1962                         29 

A6  9455 

WASHINGTON 

2680 

SEC   12 

T17N 

RIOE 

B 

M 

39 

21 

27 

120 

47 

55 

000                      1962                          29 

A6  9503 

WEIMAR   1  W 

1980 

SEC  20 

TUN 

R09E 

Q 

M 

39 

02 

36 

120 

59 

48 

000                      1959                          31 

G9  9514-26 

WELLINGTON  R  S,   NEVADA 

4800 

SEC  02 

TION 

R23E 

M 

38 

45 

00 

119 

23 

00 

900     268977      1942                          62 

G6  9526 

WENDEL   10   SE 

4035 

SEC  20 

T28N 

R17E 

H 

M 

40 

16 

00 

120 

04 

24 

900                      1957                           18 

G4  9526-01 

WENDEL    1   E 

4040 

SEC  29 

T29N 

R16E 

E 

M 

40 

21 

120 

12 

30 

000                     1958                         18 

AO  9530 

WEST  ACRES 

15 

SEC  33 

T09N 

R04E 

Q 

M 

38 

34 

36 

121 

32 

12 

000                      1959                          57 

AO  9546 

WEST  CARMICHAEL 

90 

SEC  43 

T09N 

R06E 

M 

38 

36 

00 

121 

21 

00 

000                      1959     1970             34 

B2   9582 

WEST  POINT 

2740 

SEC  02 

T06N 

RI3E 

M 

38 

24 

00 

120 

32 

00 

900                     1894                 20     05 

A7   9597 

WESTVIT.LE 

5290 

SEC  05 

T15N 

R12E 

J 

M 

39 

10 

30 

120 

39 

08 

000                     1948                         31 

AO  9605 

WHEATLAND  2  NE 

105 

SEC  35 

TUN 

ROSE 

D 

M 

39 

01 

40 

121 

23 

24 

900                     1940                         58 

AO  9606 

WHEATLAND   CALPACK 

77 

SEC  08 

T13N 

R05E 

L 

M 

38 

59 

24 

121 

26 

34 

000                     1934                         51 

A3   9621 

WHISKEYTOWN  RESERVOIR 

1310 

SEC  22 

T32N 

R06W 

M 

40 

37 

122 

32 

900                     1959                         45 

AO  9677 

WILLIAMS 

90 

SEC   13 

T15N 

R03W 

M 

39 

09 

00 

122 

09 

00 

900                     1876                         06 

G4  9630-31 

WILLOW  CREEK  MURRER  RANCH 

4930 

SEC  07 

T31N 

R12E 

L 

M 

40 

34 

00 

120 

40 

00 

000                     1958                         18 

Al  9696 

WILLOW  RANCH 

4750 

SEC  21 

T47N 

R14E 

G 

M 

41 

54 

08 

120 

21 

20 

000                     1957                         25 

AO  9699 

WILLOWS 

140 

SEC  09 

T19N 

R03W 

M 

39 

32 

00 

122 

12 

00 

900                     1879                         11 

AO  9700 

WILLOWS  USER 

135 

SEC  09 

T19N 

RD3W 

M 

39 

32 

00 

122 

12 

00 

904                     1967                         11 

B2  9710 

WILSEYVILLE  SCHAADS 

2800 

SEC  09 

T06N 

RUE 

E 

M 

38 

23 

18 

120 

26 

41 

412                     1963                         05 

AO  9742 

WINTERS 

135 

SEC  22 

T08N 

ROIW 

M 

38 

31 

20 

121 

58 

08 

900                     1942                         57 

A8  9742-04 

WINTERS  SCOTT  RANCH 

320 

SEC  26 

T09N 

R02W 

J 

M 

38 

35 

54 

122 

02 

36 

000                     1949                         57 

AO  9742-05 

WINTERS   UDELL  RANCH 

140 

SEC   10 

T07N 

ROIW 

E 

M 

38 

28 

06 

121 

57 

30 

000                     1934                         48 

AO  9742-12 

WINTERS  3   NE 

116 

SEC   13 

T08N 

ROIW 

F 

M 

38 

32 

26 

121 

55 

29 

000                     1926                         57 

AO  9742-13 

WINTERS  4  N 

177 

SEC  33 

T09N 

ROIW 

G 

M 

38 

35 

08 

121 

58 

33 

000                     1951                         57 

AO  9742-16 

WINTERS  LEWIS  RANCH 

99 

SEC  20 

T08N 

ROIE 

M 

M 

38 

31 

28 

121 

53 

27 

000                     1928                         48 

AO  9745 

WINTERS  WOLF SKILL  RANCH 

137 

SEC  33 

T08N 

ROIW 

B 

M 

38 

30 

121 

58 

06 

801                     1937                         48 

A6  9764 

WOLF  MOUNTAIN 

2631 

SEC  21 

T15N 

R08E 

E 

M 

39 

07 

48 

121 

06 

000                     1962                         29 

BO  9770-02 

WOODBRIDGE  FIRE  STATION  NO.    1 

41 

SEC  34 

T04N 

R06E 

M 

38 

09 

16 

121 

18 

37 

412                     1968                         39 

BO  9770-03 

WOODBRIDGE   FIRE   STATION  NO.    2 

37 

SEC  23 

T03N 

R06E 

R 

M 

38 

05 

12 

121 

16 

42 

412                     1968                         39 

G8  9775 

WOODFORDS 

5671 

SEC  35 

TUN 

R19E 

E 

M 

38 

46 

34 

119 

49 

27 

900                     1937                         02 

AO  9781 

WOODLAND    1   WNW 

69 

SEC  30 

TION 

R02E 

L 

M 

38 

41 

00 

121 

47 

36 

900                     1873                         57 

AO  9781-95 

WOODLAND   HOLLAND  RANCH 

122 

SEC   13 

T09N 

ROIW 

R 

M 

38 

37 

15 

121 

55 

00 

000                     1943                         57 

AO  9783 

WOODLAND  3   W 

95 

SEC  26 

TION 

ROIE 

L 

M 

38 

40 

57 

121 

50 

00 

000                     1957                         57 

A5  9786-02 

WOODLEAF   OROLEVE 

3340 

SEC  03 

T19N 

R07E 

P 

M 

39 

31 

40 

121 

10 

44 

000                     1960                         04 

A7  9816 

WRIGHTS   LAKE 

6950 

SEC  32 

T12N 

R16E 

J 

M 

38 

50 

30 

120 

14 

02 

900                     1946                         09 

A7  9818 

WRIGHTS   LAKE  SNOWCOURSE 

7600 

SEC   16 

TUN 

R16E 

M 

38 

48 

15 

120 

12 

55 

814                     1965                         09 

AO  9837-03 

YOLO  2   NE 

52 

SEC  29 

TUN 

R02E 

N 

M 

38 

45 

53 

121 

46 

58 

000                     1949                         57 

AO  9837-05 

YOLO  3   NNE 

52 

SEC  30 

TUN 

R02E 

C 

M 

38 

46 

43 

121 

47 

38 

000                     1950                         57 

AO  9837-07 

YOLO  3   N 

45 

SEC   19 

TUN 

R02E 

N 

M 

38 

46 

46 

121 

47 

56 

000                     1962                         57 

BO  9859 

YOUNGSTOWN 

65 

SEC  20 

T04N 

R07E 

N 

M 

38 

10 

36 

121 

U 

29 

412                     1938                         39 

AO  9871 

YUBA  CITY 

60 

SEC  23 

T15N 

R03E 

Q 

M 

39 

07 

47 

121 

36 

19 

000                     1958                         51 

AO  9871-96 

YUBA  CITY  4  S 

50 

SEC  02 

TUN 

R03E 

Q 

M 

39 

05 

12 

121 

36 

18 

000                     1965                         51 

19 


TABLE  A- 2 
PRECIPITATION  DATA 


The  definition  of  terms  and  abbrevia- 
tions used  in  connection  with  this  table  are  as 
follows: 

No  record  or  record  incomplete. 

*   Amount  included  in  the  following 
measurement.   Time  distribution 
unknown . 

E   Wholly  or  partially  estimated. 

T   Trace,  an  amount  too  small  to 
measure. 

V   Includes  total  from  previous 

month.  * 

RB   Record  began. 

RE   Record  ended. 


Precipitation  values  are  shown  to  the 
nearest  hundredth  (.01)  of  an  inch,  except  where 
Fischer  &  Porter  recording  rain  gages  are  used, 
these  values  are  shown  to  the  nearest  tenth  (.1) 
of  an  inch. 
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TABLE     A -2     (Cont) 

PRECIPITATION    DATA 


Precipitation  in  lnch«( 

Station    Nome 

Tolol 
July   1 

to 
June  30 

1969 

1970 

Total 
Oct.    1 

to 
Sept   30 

July 

Aug 

Sept. 

Oct 

Nov 

Dec 

Jon 

Feb 

Mor 

Apr 

May 

June 

July 

Aug 

Sept 

SArRAMENTO  RIVER  BASIM 

SACRAMENTO  VALLEY  FLOOR  AO 

ARBUCKLE   5  SSW 
ARDEN  AND  MISSION 
ARDEN   PARK  BAILEY 
BEALE  AIR  FORCE  BASE 
BUCK  BUTTE  RANCH 

15.57 
18.68 
21.60 
20.48 

0 

0 
0.01 
0.09 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0.03 
T 
0 

RE 
0.63 
0.73 
1.44 
1.13 

0.85 
0.99 
0.82 
0.41 

3.94 
4.78 
6.54 
6.27 

6.61 
8.25 
7.72 
8.15 

1.25 
1.47 
2.31 
1.85 

1.75 
1.89 
2.20 
2.34 

0.14 
0.14 
0.15 
0.12 

0 

T 
T 
0 

0.40 
0.39 
0.33 
0.21 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

15.57 
18.64 
21.51 
20.48 

BROWNS  VALLEY  2   NE 
CENTRAL  VALLEY  BURNS 
CHICO  EXPERIMENTAL  STN 
CHICO  AIRPORT 
CIRCLE  I  RANCH 

29.56 
63.39 
31.41 
26.94 
27.58 

0 

0 
0.05 
0.08 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0.28 
0 
0 
0 

1.58 
1.68 
1.42 
1.21 
2.77 

1.27 
3.18 
1.13 
0.92 
0.47 

8.70 

19.42 

10.34 

8.52 

7.73 

10.48 
30.58 
11.78 
10.50 
13.37 

2.37 
2.83 
2.35 
2.86 
1.15 

4.25 
3.60 
2.55 
1.79 
2.09 

0.28 
0.03 
0.25 
0.11 
0 

0 
0.34 
0.09 

T 

0 

0.73 
1.45 
1.45 
0.95 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

T 
0 

29.66 
63.11 
31.36 
26.86 
27.58 

CITRUS  HEIGHTS 
CITRUS  HEIGHTS  FIRE   STN 
CLARKS  VALLEY  MUDD 
COLEMAN  FISH  HATCHERY 
COLUSA   1   SSW 

20.76 

20.71 
21.17 
30.43 
17.27 

T 

0 

0 
0.63 
0.03 

0 
0 
0 
0 
0 

T 
0.01 
T 
0 
0 

1.04 
1.01 
1.00 
1.59 
1.06 

1.28 
1.26 
0.74 
1.84 
0.36 

5.46 
5.70 
5.80 
9.19 
5.20 

8.06 
8.61 
8.93 
10.42 
6.62 

1.71 
1.00 
2.24 
2.54 
1.97 

2.11 
2.40 
1.72 
2.83 
1.39 

0.65 
0.40 

T 
0.08 
0.29 

T 

0 

T 
0.11 
0.01 

0.45 
0.32 
0.74 
1.20 
0.34 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0.01 
0 

20.76 
20.70 
21.17 
29.81 
17.24 

COON  CREEK  EXPERIMENT  PLOT 

CORNING  UHL 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

COTiONWOOD   7   W 

COUNTRY  CLUB  CENTRE 

21.37 
20.51 
32.45 
17.37 

0 
T 
0 
0 
0.05 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0.03 

1.35 
1.06 
1.54 
0.79 

0.78 
0.20 
1.52 
0.86 

6.14 
6.18 
8.87 
4.62 

8.43 

8.31 

12.34 

7.07 

1.68 
2.04 
2.29 
1.17 

2.18 
2.25 
4.64 
1.88 

0.09 
0.06 
0.11 
0.41 

0.02 

0.02 

0.10 

T 

0.70 
0.39 
1.04 
0.49 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

T 
0 
0 
T 

21.37 
20.51 
32.45 
17.29 

DAN  BEST  RANCH 
OANTONI  ORCHARD 
DAVIS   2   WSW 
DAVIS   STATE  NURSERY 
DEL  PASO  PARK 

17.22 

21.89 

17.04 

16.86~. 

20.67 

0 
0 

0 
T 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0.05 

0 
0.02 

1.15 
1.19 
0.89 
0.83 
0.81 

0.55 
0.67 
0.56 
0.63 
1.06 

5.25 
6.85 
5.36 
5.12 
6.10 

6.38 
7.82 
6.79 
6.49 
8.52 

1.26 
2.03 
1.13 
2.32 
1.23 

1.78 
2.82 
1.75 
1.03 
2.08 

0.36 
0.18 
0.04 

0 
0.48 

T 

0 
0.05 
0.06 

T 

0.49 
0.33 
0.42 
0.38 
0.37 

0 
0 
T 

T 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

17.22 
21.89 
16.99 

20.65 

DEWEY  AND  WINDING  WAY 

DIXDN  6   E 

DUFOUR 

DUNNIGAN 

DUNNIGAN  POWERS  RANCH 

17.09 
16.02 

16.50 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0.88 
0.85 
1.21 

0.58 

0.36 
0.51 

0.59 

5.36 
4.71 

5.36 

9.18 
6.89 
5.70 

6.19 

1.77 
1.07 
1.34 

1.48 

2.37 
2.08 
1.85 

1.74 

0.57 
0.08 
0.42 
0.45 
0.26 

0 
0 
0 
I 
T 

0.40 
0.28 
0.37 
0.30 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
T 

0 
0 
0 

I 

0 

17.09 
16.02 

16.50 

DORHAM  FIRE   STATION 
KLKHORN  FERRY 
ESPARTO  DESERET  FARMS 
FAIR  OAKS 
raUITRIDGE  AND  HEDGE 

19.99 
22.69 
19.45 

0.01 

T 

0 

0 
0.03 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0.02 
0.01 
0.01 

0 

1.23 
0.90 
1.54 
0.84 
0.63 

1.17 
0.58 
0.44 
1.11 
0.94 

10.08 
5.22 
7.29 
5.04 
3.82 

10.90 
8.65 
9.93 
8.09 
7.90 

2.26 
1.36 
1.52 
1.26 
1.54 

2.36 
2.65 
1.75 
2.51 
1.55 

0.26 
0.03 
0.18 
0.25 

T 
T 
0.03 
0 
0 

1.43 
0.35 
0.15 
0.41 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

19.97 
19.44 

FRUTO  2 

GLENN  COLUSA  HEADGATE 

GRIDLEY  BUTTE  WATER  DIST 

HAMILTON  RANCH 

HONCUT 

17.56 
22.62 
24.30 
19.22 
24.28 

0 
0 
T 
0 
T 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.06 
1.03 
1.18 
1.60 
0.40 

0.35 
0.80 
0.96 
0.36 
1.10 

6.11 
6.75 
7.66 
5.39 
7.81 

5.74 
8.40 
8.44 
8.16 
8.69 

2.12 
1.77 
2.12 
1.84 
2.43 

1.94 
2.66 
2.85 
1.55 
3.13 

0.01 
0.18 
0.30 
0.12 
0.31 

0.01 
0.03 

0 

0 

0 

0.22 
1.00 
0.79 
0.20 
0.41 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

17.56 
22.62 
24.30 

24.28 

HUNTER  DISTRICT  GRAVES 
JELLY 

JOHNS   SCHOOL 
KAHI  RADIO 
1      KARNAK 

25.51 
28.30 
16.55 

19.08 

T 
0 
T 

0 
0 
0 
0 
T 

0 
0 
0 
0 
0.95 

1.22 
1.40 
0.88 
2.17 
0.95 

0.67 
1.80 
0.47 
2.41 
0.54 

7.77 
8.68 
4.80 
8.83 
5.72 

10.45 

10.12 

6.54 

6.34 

2.32 
2.08 
1.68 
3.15 
1.90 

2.14 
2.38 
1.76 
0.43 
1.51 

0.37 
0.22 
0.08 
0.39 
0.78 

0 
0.18 
0.01 

T 
0 

0.57 
1.44 
0.33 
1.00 
0.39 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
T 
0 
0 
0 

25.51 
28.30 
16.55 

18.13 

KIRKVILLE 

KPOP  RADIO 

LA  FINCA  ORCHARD 

LAKE   SOLANO 

LAMB  VALLEY 

16.55 

22.05 
26.19 
23.19 

0 
0 
T 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0.22 

1.15 
0.62 
1.04 
1.70 
1.40 

0.61 

0.91 
0.64 
0.45 

4.34 
4.44 
6.87 
6.72 
7.81 

6.06 
6.39 
7,87 
13.18 
9.36 

2.08 
1.85 
1.83 
1.33 
1.79 

1.48 
2.08 
3.00 
1.73 
2.04 

0.44 

0.22 

0.20 

T 

0 
0 
T 
0.40 
0 

0.39 
0.35 
0.31 
0.29 
0.12 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 

0.07 

16.55 

22.05 
26.26 

LINCOLN  AUSTIN 
LINCOLN  4  NE 
LIVE  OAK 
1      LIVE  OAK  6   SSW 
'      LIVE  OAK  2    SE 

21.13 
20.65 
25.27 
22.17 
22.71 

0.02 

T 

0 
0.05 
0.10 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.11 
1.07 
1.33 
0.93 
1.18 

1.69 
2.68 
0.88 
1.00 
0.78 

6.08 
5.15 
7.02 
6.24 
6.68 

7.37 
6.79 
9.15 
8.35 
7.87 

1.84 
1.61 
2.86 
1.88 
1.86 

2.22 
2.43 
3.02 
3.05 
3.29 

0.15 
0.20 
0.28 
0.31 
0.40 

0 
0 
0.05 
T 
0 

0.65 
0.72 
0.68 
0.36 
0.55 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

21.11 
20.65 
25.27 
22.12 
22.61 

LOMA  RICA 

j      LOOMIS 

1     UIOMIS  NO.    2 
LOOMIS  3   ENE 
LOS  MOLINOS  3   N 

27.56 
23.25 
21.85 
27.19 
26.73 

0.01 

T 

0 

0 
0.01 

T 
T 
0 
0 
0 

0 
T 
0 
T 
T 

1.63 
1.16 
1.24 
1.53 
1.78 

1.08 
1.81 
1.76 
2.48 
1.14 

8.23 
6.09 
5.51 
6.59 
7.77 

9.86 

8.41 

7.66 

9.59 

10.34 

2.72 
1.83 
1.84 
2.31 
1.77 

3.45 
3.26 
2.99 
3.52 
2.86 

0.18 
0.07 
0.17 
0.18 
T 

0 
0.02 

0 
0.06 
0.17 

0.40 
0.60 
0.68 
0.93 
0.89 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0.05 

27.55 
23.25 
21.85 
27.19 
26.77 

LOS  MOLINOS  6  N 
.      M  &  T  RANCH 

MANZANITA  FIRE  STATION 

MARYSVILLR 

MATHER  AIR  FORCE  BASE 

26.66 
24.21 
26.22 
22.18 
18.95 

T 

0 
0.05 
0.02 
0.06 

0 
0 
0 
0 
0 

T 
0 
0 
0 
T 

2.98 
1.11 
1.26 
1.16 
0.79 

1.36 
0.86 
0.89 
0.87 
1.13 

7.21 
8.08 
8.38 
6.59 
4.14 

9.50 
9.09 
9.05 
8.U 
8.14 

1.88 
1.80 
2.50 
1.92 
1.64 

2.49 
2.05 
3.33 
2.71 
2.07 

0.07 
0.11 
0.08 
0.41 
0.17 

0.19 
0 
0 
0 
T 

0.98 
1.11 
0.68 
0.37 
0.81 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0.02 
0 
0 
0 
T 

26.68 
24.21 
26.17 
22.16 
18.89 

MAXWELL 

HCCLELLAN  AIR  FORCE  BASE 

MILLS  ORCHARD 

NAIOMAS  FIRE   STATION  2 

NELSON  WESTERN  CAMP 

18.70 
15.05 
24.79 
14.94 
25.24 

0 
T 
T 
0 
0 

0 
0 
0.05 
0 
0 

0 
0.01 
T 
0 
0 

0.85 
0.63 
1.21 
0.73 
1.28 

0.31 
0.94 
0.93 
0.45 
0.71 

6.15 
4.30 
7.68 
4.26 
8.33 

7.57 
5.97 
9.44 
5.66 
8.96 

2.01 
1.10 
1.72 
1.84 
2.24 

0.82 
1.61 
2.47 
1.40 
2.63 

0.14 
0.31 
0.07 
0.25 
0.16 

0 
0.01 
0.12 

0 

0 

0.85 
0.17 
1.10 
0.35 
0.93 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
T 
0 
0 
0 

18.70 
15.04 
24.74 
14.94 
25.24 

NEWCASTLE  FOWLER 

HEW  ENGLAND  ORCHARD 

NICOUUS  NO.    2 

NORD 

NOKTH  SACSAtemO 

22.12 
19.56 
17.30 
24.15 
20.27 

0 
0 

T 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
T 
0 
0.03 

1.18 
1.17 
1.05 
1.21 
0.81 

1.71 
0.37 
0.58 
1.04 
1.75 

5.91 
6.09 
4.71 
6.46 
5.30 

7.86 
7.35 
6.41 
9.70 
7.71 

1.75 
1.65 
1.50 
1.98 
1.22 

3.L3 
2.55 
2.22 
2.77 
2.48 

0.13 
0.12 
0.50 
0.14 
0.70 

0 
T 
T 
0.07 
0 

0.45 
0.26 
0.33 
0.78 
0.27 

0 
0 
0 

T 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0.01 
0 

22.12 
19.56 
17.30 
24.16 
20.24 

ORANCEVALE 

ORLAND  FRENCH  RANCH 

ORLAND 

OROVILLE 

OROVILLE  BRIDGE 

21.04 
19.78 
22.31 
33.76 
33.51 

0 
0 
0 

T 
T 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0.96 
0.89 
1.03 
1.55 
1.60 

1.60 
0.41 
0.64 
1.61 
1.72 

5.37 
5.67 
6.97 
9.39 
10.19 

7.88 

7.90 

8.51 

12.28 

11.95 

1.70 
1.99 
1.37 
3.20 
2.78 

2.45 
2.12 
2.64 
4.48 
4.16 

0.56 
0.05 
0.14 
0.92 
0.76 

0 

T 

0.01 

T 

T 

0.52 
0.75 
1.00 
0.33 
0.35 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

21.04 
19.78 
22.31 
33.76 
33.51 
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TABLE     A -2     (Cont.) 
PRECIPITATION     DATA 


Prtcipilotion  in  Inches 


Stotion    Nomt 

Totol 

July  1 

10 

June  30 

1969 

1970 

Totol 
Oct.    1 

to 
Sept  30 

July 

Aug 

S.pt 

Oct 

Nov 

Dec. 

Jon 

Feb. 

Mor 

Apr. 

Moy 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

SACRAMENTO  RIVEK  BASIN 

SAOUMENIO  VALLEY  FLOOR  AO 

OROVII.Ij;  RANGER  STATICW 

FALRRHO 

PASKENTA  RANGER  STATION 

FHELAN  PARKOn  RAMCH 

PHOENIX  FIELD 

33.8  E 
32.02 
25.36 
22.54 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.6 

1.47 

1.27 

1.08 

0.77 

1.6 

1.62 

0.43 

0.93 

1.44 

10.1 
8.42 
7.27 
7.17 
4.23 

13.  IE 

12.33 

11.04 

8.44 

7.16 

2.8 

3.42 

1.78 

1.68 

1.56 

3.8 

3.98 

2.80 

2.24 

1.99 

0.5 

0.30 

0.14 

0.10 

0.29 

0 

T 

0.03 

0 

0 

0.3 
0.48 
0.60 
1.00 

0 
0 
0 
0 
0 

0.1 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

33.9  E 
32.02 
25.36 
22.54 

PIJMNFIELD   1   E 
PLAlMFTRI.n  2  IM 
FLAIMFIELD   1  NIM 
RANCHO  CORDOVA 
RAMCHO  CORDOVA  FIRE  STN 

17.93 
16.34 

0 

0 
T 
0 

0 

0 
0 
0 

T 

T 

0.03 

0 

0.96 

RE 
0.94 
0.70 
0.62 

0.61 

0.51 
1.38 
1.06 

5.57 

4.92 
4.30 
3.96 

7.27 

6.61 
7.28 
6.97 

1.32 

1.09 
1.29 
1.35 

1.53 

1.66 

2.43 
1.80 

0.22 

0.22 
0.19 
0.18 

0.05 

0.05 

T 

0.40 
0.34 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

17.93 
15.34 

RED  BLUFF  OWENS  RANCH 

RED  BLUFF  8   S 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

REDOING  5   SSE 

REDDING  FIRE  STATION  NO.    2 

25.85 

22.17 
35.85 
55.51 

0 
0.02 
0.05 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0.12 
0.28 

2.16 
1.39 
1.25 
1.64 
1.57 

2.00 
0.73 
0.62 
1.39 
2.31 

6.99 

6.31 

6.60 

10.44 

15.09 

9.63 

7.65 

8.40 

15.79 

28.84 

1.97 
1.51 
1.53 
4.09 
2.77 

1.99 

2.32 
1.51 
3.01 

0.33 

0.07 
0.11 
0.18 

0.11 

0.08 
0.13 
0.26 

0.67 

1.25 
0.63 
1.20 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0.01 

0.01 

0 

25.85 

22. U 
35.74 
55.23 

REDDING  CLEAR  CREEK 

RICE  EXPERIMENT  STATION 

RICHVALE 

RIO  VISTA   1  NW 

RIO  VISTA  5  W 

27.49 
18.39 
18.60 

T 
0 
0.02 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0.20 
0 
T 
0 
0 

1.85 
0.91 
1.33 
1.36 
2.00 

1.88 
0.88 
0.83 
0.38 
0.30 

11.41 
7.25 
8.09 
5.62 
6.15 

RE 

7.06 

10.26 

8.00 

7.45 

RE 
2.35 
2.00 
1.55 

2.85 
0.92 
1.15 

0.15 

0.11 

0 

0 
0 
0 

1.61 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

27.47 
18.39 
18.60 

ROBBINS 
ROCKLIN 
R0SEVILLE  6  W 

aassvooiD  cafehart 

SACKAICMIO  WB  AIRPORT 

16.31 
19.87 

17.17 

0 

T 

0 

T 

0 
0 

0 
0 

0 

T 

0 
0.02 

1.05 
1.08 
RE 
1.52 
0.72 

0.54 
1.49 

0.68 
0.60 

5.00 
5.36 

8.01 
4.41 

6.02 
7.36 

10.09 
7.88 

1.82 
1.55 

2.05 
1.58 

1.17 
2.29 

3.27 
1.62 

0.34 
0.19 

0 
0.18 

0 

T 

RE 

T 

0.37 
0.55 

0.16 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

16.31 
19.87       ( 

1 
1 

17.15 

SAauieno  wb  city 
SACSAteNTO  huffmam 
SACRAMENTO  3    SSW 
SACKAMENIO  6    S 
SACRAWNTO  REFUGE 

17.71 
18.27 
19.83 
18.49 
18.31 

0 
0 
0.02 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0.03 
0.03 
0.02 

0 

0 

0.80 
0.77 
0.85 
0.68 
0.72 

0.81 
0.64 
0.78 
0.75 
1.23 

5.36 
4.89 
5.77 
4.66 
5.74 

7.05 
7.87 
8.21 
8.64 
7.26 

1.45 
1.30 
1.56 
1.37 
1.57 

1.83 
2.15 
2.09 
2.11 
1.40 

0.14 
0.21 
0.22 
0.21 
0.05 

0 

T 
0 
0 

T 

0.24 
0.41 
0.31 
0.07 
0.34 

0 

0 

0 

RE 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

17.58 
18.24 
19.79 

18.31 

SMARTSVILLE 
STONE  VAUXi 
SUTTER  CITY 
SUITER  RANCH 
IHEBMALITO  AFTERBAY 

29.84 
20.60 
15.89 
24.14 
26.40 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

T 
0 
0 
0 
0 

1.41 
0.96 
0.96 
1.70 
1.22 

1.90 
0.48 
0.71 
0.87 
1.21 

8.36 
5.71 
5.21 
7.73 
8.68 

10.75 
8.30 
6.65 
7.74 
9.37 

2.47 
2.27 
1.15 
1.94 
2.15 

4.17 
2.56 
1.04 
3.30 
2.82 

0.14 

0 
0.17 
0.53 
0.23 

0 
0 
0 
0 
0 

0.64 
0.32 

0 
0.33 
0.72 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

29.84 
20.60 
15.89 

26.40 

TISDALE  WEIR 

TISDALE  BYPASS 

TOWN  AND  COUNTRY  MITCHELL 

VACAVTIJ.E 

VERONA 

19.02 
17.46 
18.10 
27.62 
16.79 

0 

0 
0.04 

0 
0.01 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

0.03 

0 

T 

1.00 
0.88 
0.76 
2.22 
0.89 

0.62 
0.61 
0.80 
0.45 
0.51 

5.07 
4.69 
4.87 
8.36 
5.75 

6.95 
6.56 
7.52 
13.03 
5.23 

2.65 
1.62 
1.13 
1.68 
1.23 

1.55 
2.34 
2.09 
1.36 
2.04 

0.91 
0.53 
0.49 
0.28 
0.76 

0 
0.01 

T 
0 
T 

0.27 
0.22 
0.37 
0.24 
0.36 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
T 

1.44 
0 

19.02 
17.46 
18.03 
29.06 
16.77 

VIMA   1  HE 
VINA  MONASTERY 
WEST  ACRES 
WEST  CARMICHAEL 
WHEATLAND  2  HE 

24.86 
25.72 
17.80 

21.02 

0 

0 
0.02 
0.02 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
T 
0.03 
0 

1.23 
1.38 
0.82 

1.30 

1.15 
1.01 
0.77 
1.01 
0.76 

6.90 
7.39 
5.63 
4.78 
6.22 

9.10 
9.39 
7.17 
7.71 
7.44 

2.59 
2.37 
1.28 
1.15 
1.93 

2.87 
2.72 
1.73 
2.19 
2.59 

0.17" 

0 
0.14 
0.23 
0.26 

0.02 

T 
0.01 

T 
0 

0.83 
1.46 
0.23 
RE 
0.52 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

0.10 

0 

0 

24.86 
25.82 
17.78 

21.02 

WHEATLAND  CALPAK 
WILLIAMS 
WILLOWS 
WILI/WS  USSR 
WIHIERS 

21.75 

18.86 

18.59 

18.85E 

25.81 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

T 

1.08 
1.09 
0.97 
0.95 
1.74 

0.69 
0.22 
0.81 
0.79 
0.66 

6.81 
5.21 
5.55 
5.88 
6.92 

7.85 
8.52 
7.48 
7.50 
12.41 

1.35 

1.93 

1.57 

1.63E 

1.35 

3.07 

1.45 

1.67 

1.65E 

2.25 

0.38 
0.07 
0.14 
0.12 

T 

0 
0 
T 
0 
0.09 

0.52 
0.37 
0.40 
0.33 
0.39 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 

0.10 

18.86 
18.59 
18.85E 
25.91 

WINTERS  3  HE 
WINTERS  4  N 
WINTERS  LEWIS  RANCH 
WINTERS  HOLFSKTLL  RANCH 

26.22 
21.05 
22.45 
18.60 
24.18 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

T 
0.05 

0 
0.08 

T 

1.88 
1.37 
1.38 
1.33 
1.64 

0.56 
0.48 
0.54 
1.00 
0.53 

7.49 
6.10 
6.86 
5.24 
6.50 

12.04 
9.26 

10.16 
7.41 

11.69 

1.45 
1.27 
1.32 
1.31 
1.22 

2.31 
2.08 
1.89 
1.75 
2.15 

0.08 

T 
0.01 

0 
0.01 

0.05 
0.10 

0 
0.12 
0.09 

0.36 
0.34 
0.29 
0.36 
0.35 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0.25 
0.05 

0 

0 
0.10 

26.47 
21.05 
22.45 
18.52 
24.28 

WOODLAND   1  WNW 
WOODLAND  HOLLAND  RANCH 
WOODLAND  3   W 
YOLO  2  NE 
YOLO  3   NNE 

19.73 
16.84 
19.26 
17.49 
18.78 

0.01 

T 

0 
0.01 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

T 
0 
0.01 
T 
0 

1.40 
1.10 
1.28 
1.27 
1.48 

0.75 
0.60 
0.73 
0.56 
0.55 

6.06 
5.01 
5.90 
5.26 
.  5.52 

7.04 
7.10 
6.99 
6.54 
6.86 

1.41 
1.40 
1.46 
1.33 
1.64 

2.29 
1.34 
2.15 
1.69 
2.00 

0.25 

T 
0.24 
0.41 
0.38 

0.05 
0.02 
0.05 

T 
0 

0.47 
0.27 
0.45 
0.42 
.0.35 

0 

'  0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

T 
0 
0 

19.72 

19.25 
17.48 
18.78 

YOLO  3  H 
YUBA  CITY 
YUBA  CITY  4   S 

16.64 
19.23 
20.02 

0 
0.03 

T 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0.85 
0.76 
1.02 

0.60 
0.81 
0.83 

5.04 
5.79 
6.01 

5.89 
6.66 
7.66 

1.62 
1.84 
1.45 

1.91 
2.73 
2.47 

0.39 
0.22 
0.23 

0 

T 

0.01 

0.34 
0.39 
0.34 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

16.64 
19.20 
20.02 

PIT  RIVER  Al 

AOIN  RANGER  STATION 
ALTURAS  COPCO 
ALTURAS    INSPECTION  STN 
ALTURAS   7  ESE 

22.29 
14.99 

17.61 
15.20 

O.U 
0.05 

0 
0.12 
0.09 

0 
T 
0 
0 
0 

T 
T 
T 
0 

T 

1.93 
1.76 

2.38 

1.77 

0.77 
0.78 

0.90 
0.70 

4.55 
2.85 

3.39 
2.85 

7.03 
3.17 

3.76 
3.65 

0.74 
0.42 

0.48 
0.59 

2.31 
1.44 

1.85 
1.46 

0.98 
0.83 

U40 
0.84 

1.19 
0.64 

0.98 
0.64 

2.66 
3.05 

2.35 
2.61 

0 

T 

0.03 

T 

0 
0 

T 
0 

0.05 
0.04 

0.20 
0.17 

22.21 
14.98 

17.72 
15.28 

BIEBER 

BIEBER  BABCOCK  RANOI 

BIEBER  4  NW 

BDCKBOMI 

BDUOT 

26.48 
31.22 
80.46 
35.66 

0.25 
0.33 
0.22 

T 
0.06 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0.36 
0.23 

1.85 
2.00 
2.39 
4.53 
3.02 

0.93 
1.05 
1.17 
3.75 
1.60 

6.29 

7.78 

24.39E 

10.87 

7.77E 

7.47 

11.23 

33.52 

11.61 

0.94 
0.87 
1.54 
4.70 
2.14 

1.46 
2.06 
1.75 
4.63 
2.21 

0.76E 

0.98 

0.66 

0.79 

0.69 

1.40 
0.83 
0.66 
0.68 
0.35 

2.50 
4.60 
3.82 
3.11 
2.88 

0 
0.08 
0 
0 
0 

0.38 
0.40 
0.09 

0 

0 

0.11 
0.48 
0.18 
0.05 
0.30 

27.11 
31.27 
80.15 
35.67 

CANBY    11    SW 

CANBY  RANGER  STATION 

COVE  RANCH 

DANA  2   SB 

DAVIS  OLBEK 

15.51 
19.38 
20.37 
41.19 

T 
0.19 

0 
0.03 
0.07 

0 
0.02 

0 

0 
0.01 

0.20 
0.05 

0 
0.25 
0.02 

1.55 
1.67 
2.12 
2.14 
2.28 

1.50 
0.62 
0.69 
1.39 
1.08 

2.43 
4.11 
4.48 
11.26 
3.69E 

4.06 

5.89 

6.36 

17.71 

1.31 
0.98 
1.48 
2.49 

1.32 
1.61 
1.04 
2.60 

0.70 
0.76 
0.73 
0.48 

0.59 
0.78 
0.80 
0.31 

1.85 
2.70 
2.67 
2.53 

T 
0 
0 
0 

0.02 
0.01 

0 

0 

0.14 
0.25 
0.28 
0.07 

15.47 
19.38 
20.65 
40.98 
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TABLE     A -2     (Cont.) 
PRECIPITATION    DATA 


Precipitotion  m  Inchtt 

Station    Namt 

Total 
July  1 

to 
Jun«  30 

1969 

1970 

Total 
Oct.    1 

to 
Stpt  30 

July 

Aug 

S«pl 

Oct 

Nov 

Otc 

Jan 

Ftb 

Mor 

Apr 

May 

J  una 

July 

U 

Au, 

S«p« 

SArHAHENTO  RIVEK  BASIN 

PIT  RIVER  Al 

DAY 

FALL  RIVER  MILLS   INTAKE 
HAT  CREEK  RANGER  STATION 
HAT  CREEK  POVERHSE  NO.    1 
JISS  VALLEY 

33.41 

24.45 

31.84E 

23.80 

17.95 

0.17 
0.06 
0.92 
0.15 
0.16 

0 
0 
0 
0 

T 

0.16 

0 
0.46 
0.04 
0.05 

1.73 
1.89 
2.28 
2.42 
2.32 

1.00 
1.15 
1.70 
1.25 
0.77 

8.73 
6.39 
8.35 
6.56 
2.88 

12.42 
8.28 
9.28 
6.46 
3.85 

2.60 

1.69 

2.12B 

1.45 

0.47 

1.53 

1.53 

1.64E 

1.55 

1.53 

1.02 
0.30 
0.96 
0.34 
2.25 

1.14 
0.47 
0.45 
0.20 
1.29 

2.91 
2.69 
3.68 
3.38 
2.38 

0 
0 
0 
0 
0.11 

0.09 

0 

0 

0 
0.02 

0.13 
0.10 

0 
0.12 
0.13 

33.30 

24.49 

30.46E 

23.73 

18.00 

LIKELY  VANCE 

LITTLE  VALLEY 

LOOKOUT  3   USW 

LOOKOUT  SHAW 

NEW  PINE  CREEK,    OREGON 

13.81 
22.08 
30.41 
25.89 

0.14 
0.42 
0.21 
0.07 
T 

0 
0 
0 
0 
0 

0.03 

0 
0.01 
0.04 
0.15 

0.72 
2.34 
1.80 
1.49 
2.39 

0.77 
1.69 
1.29 
1.17 
0.53 

2.82 
4.55 
7.64 
5.54 
3.51 

3.83 
5.62 
12.03 
9.70 
6.42 

0.28 
0.44 
1.69 
2.23 
1.27 

1.38 
1.47 
1.63 
2.01 
1.19 

1.12 
1.73 
0.51 
0.99 
1.78 

0.33 
0.75 
0.56 
0.70 

2.39 
3.07 
3.04 
1.95 
3.44 

0 

T 
T 
0 
0 

0 
0.10 
0.21 
0.06 

0 

T 

T 
0.44 
0.17 
0.18 

13.64 
21.76 
30.84 
26.01 

OLD  STATION 

PIT  RIVER  POWERHSE  NO.    5 

WILLOW  RANCH 

29.59 
93.01 
12.38 

0.82 
0.02 
0.20 

0 

0 

0.04 

0.07 
0.48 
0.55 

2.38 
3.16 
1.33 

1.53 
4.15 
1.01 

6.50 

25.58 

0.86 

9.28 

45.94 

2.64 

1.94 
6.53 
0.39 

2.10 
5.03 
0.71 

1.18 
0.39 
0.57 

0.76 
0.43 
1.49 

3.03 
1.30 
2.59 

0 

0 

0.16 

0 
0 
0 

0.06 

0 
0.07 

28.76 
92.51 
11.82 

SHASTA  LAKE  A2 

DUNSMUIR  RANGER  STATION 

GIBSON  HWY  MAINT  STATION 

LAKESHORE 

MCCLOUD 

Mt.    SHASTA  UB  CITY 

67.99 
75.95 
76.54 
57.18 
35.53 

T 

0 
0.08 

T 
0.03 

0 
0 
0 
0 
0 

0.19 
0.14 
0.14 
0.12 
0.13 

1.82 
2.25 
2.01 
1.96 
1.00 

4.08 
4.37 
3.77 
3.46 
2.81 

22.68 
26.01 
26.23 
18.73 
13.09 

28.19 
28.70 
31.22 
22.76 
11.71 

4.33 
5.06 
7.73 
3.89 
4.04 

4.88 
6.00 
3.22 
4.63 
0.86 

0.44 
0.72 
0.22 
0.33 
1.15 

0.41 
0.84 
0.36 
0.67 
0.14 

0.97 
1.86 
1.56 
0.63 
0.57 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

T 

T 
0.02 
0.02 
0.08 

67.80 
75.81 
76.34 
57.08 
35.45 

i 

1 

» 

ROUND  MOUNTAIN   1   NNE 
SHASTA  DAH 
TURNTABLE  CRRRK 
TOLLMERS 

76.73 
70.58 

79.99 

0 
0 
T 
0 

0 
0 
0 
0 

0.76 
0.06 
0.26 
0.13 

3.56 
1.68 
1.41 
2.51 

3.12 
2.10 

RE 
4.60 

27.19 
22.31 

26.27 

30.65 
34.13 

32.42 

3.67 
3.79 

4.99 

5.49 

4.04 

6.42 

0.20 
0.20 

0.45 

0.55 
0.26 

0.53 

1.54 
2.01 

1.67 

0 
0 

0 
0 

0.02 

0 

70.54 

79.86 

t 

SACRAMENTO  VALLEY  WEST  SIDE  / 

13 

1 

\ 

BUCK  BUTTE  DAM 
EAGLE  CREEK 
EAST  PARK  RESERVOIR 
FLOOD  RANCH 
FLOURNOY  8   NW 

20.76 
43.28' 
23.76 
23.32 
31.41 

0 
0.05 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
T 
0 
0 
T 

1.19 
1.38 
1.30 
1.17 
1.40 

0.33 
1.58 
0.97 
0.42 
0.52 

6.08 
12.11 
7.18 
6.42 
6.15 

8.51 

19.61 

9.99 

9.74 

18.12 

1.97 
2.22 
2.02 
2.05 
1.85 

2.25 
3.38 
1.08 
2.98 
2.85 

0.14 
0.32 
0.66 
0.06 
0.22 

T 
0.29 
0.02 

0 

0 

0.29 
2.34 
0.54 
0.48 
0.30 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
T 
0 
0 
RE 

20.76 
43.23 
23.76 
23.32 

i 

1 

FOUTS  SPRING  BOYS  RANCH 

FRENCH  GULCH 

HARRISON  GULCH  RANGER  STN 

IGO  2  W 

mciGOMERY  PLACE 

40.84 
39.64 
41.28 
51.77 
29.40 

0.09 
0 
T 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0.03 
0.11 
0.02 

0 

2.06 
1.49 
3.04 
1.48 
1.32 

1.12 
2.61 
1.22 
1.65 
0.40 

12.12 
11.92 
12.55 
14.30 
8.24 

19.27 
14.72 
17.93 
24.83 
12.64 

3.79 
2.46 
2.87 
3.44 
2.10 

1.63 
3.79 
2.11 
2.83 
2.78 

0.55 
0.70 
0.43 
0.62 
0.65 

0.02 
0.46 
0.33 
0.21 
0.17 

0.19 
1.46 
0.69 
2.39 
1.10 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

40.75 
39.61 
41.17 
51.75 
29.40 

ONO 

PLATINA 
PLATINA  BURCH 
SIXWYFORD  COOLEY  RANCH 
SIOMYFORD  RANGER  STATION 

46.02E 

40.19 

44.15 

65.58 

25.06 

0.10 
0 
T 
T 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

T 
0.06 
0 
T 
0 

1.66E 

2.63 

3.42 

2.89 

1.33 

1.53 
1.31 
1.38 
2.19 
0.74 

12.57 

8.62 

11.96 

19.19 

7.88 

21.06 
20.12 
19.19 
30.44 
11.04 

2.32 
2.16 
2.75 
6.96 
2.28 

3.53 
2.83 
3.34 
2.16 
1.32 

0.30 
0.52 
0.64 
0.86 
0.36 

0.33 
0.50 
0.42 
0.29 
0 

2.62 
1.44 
1.05 
0.60 
0.11 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

T 
0 
0 
0 
0 

45.92E 

40.13 

44.15 

65.58 

25.06 

STONY  GORGE  RESERVOIR 
UISKEYTOWN  RESERVOIR 

22.15 
70.95 

0 
0 

0 
0 

T 
0.03 

1.17 
1.84 

0.33 
1.91 

6.40 
22.68 

9.88 
32.90 

1.82 
4.37 

2.14 
4.20 

T 
0.31 

T 
0.35 

0.41 
2.36 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

22.15 
70.92 

\A 

1    CERTERVIT.I.R  POWERHOUSE 

COHASSET   1  NNE 
'     DAIJ-R 

1     OMRAH  FISH  HATCHERY 
,     OE  SABLA 

51.28 
73.26 
26.99 
30.93 
78.36 

0 
0.12 
0.07 
0.01 
0.09 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
T 
0 
0 
0 

2.73 
4.04 
2.05 
2.80 
4.36 

2.91 
4.13 
3.05 
2.46 
4.50 

15.81 

20.57 

6.55 

9.97 

22.21 

19.47 

30.11 

7.16 

9.56 

31.56 

4.18 
4.08 
2.03 
1.72 
5.81 

3.93 
7.03 
2.61 
2.83 
5.78 

0.65 
1.03 
0.36 
0.25 
1.48 

0.30 
0.23 
0.17 
0.28 
0.66 

1.30 
1.92 
2.94 
1.05 
1.91 

0 
0.03 

0 

0 
0.02 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0.06 
0.03 

0 

0 

51.28 
73.23 
26.95 
30.92 
78.29 

1    rOKEST  RANCH 

KILARC  POWERHOUSE 
MANTDN  6   E 
MAHZANITA  LAKE 
MINtRAL 

74.26 
53.28 
50.93 
54.51 
71.25 

0.20 
0.07 
0.10 
0.39 
0.22 

0 
0 
0 
0 
T 

0 
0.10 

T 
0.06 
0.11 

4.17 
3.90 
3.24 
3.76 
3.68 

4.05 
3.69 
3.67 
2.77 
4.04 

22.71 
17.60 
14.34 
14.00 
21.44 

28.32 
16.98 
15.61 
18.54 
27.40 

4.18 
2.63 
3.40 
2.40 
3.19 

6.57 
4.34 
5.07 
5.18 
5.47 

1.11 
0.90 
1.82 
2.24 
1.94 

0.27 
0.37 
1.09 
1.75 
0.98 

2.68 
2.70 
2.59 
3.42 
2.78 

0 
0 

T 
T 
T 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0.13 
0.01 
0.10 
0.40 

74.06 
53.24 
50.84 
54.16 
71.32 

,    PALO  CEDRO  2  N 

1    PARADISE 
PAYNES  CREEK 
SHINGLETOWN  2   E 
VOLTA  POWERHOUSE 

67.30 
35.11 
52.02 
40.48 

0 
0.03 
0.03 
0.05 
0.07 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
T 

0 
3.56 
2.41 
4.04 
3.05 

3.64 
3.10 
3.46 
2.88 

13.64 
20.93 
11.07 
14.81 
12.04 

24.85 
27.34 
11.57 
20.03 
13.62 

2.14 
4.06 
2.09 
2.72 
2.52 

5.18 
5.30 
2.56 
3.78 
3.49 

0.09 
0.84 
0.67 
0.82 
0.61 

0.22 

T 
0.40 
0.59 
0.43 

1.47 
1.60 
1.21 
1.72 
1.77 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

T 
O.OIE 
0 

T 

67.27 

35.09E 

51.97 

40.41 

tUlHER  RIVER  A5 

BOULDER  OJEKK  GUARD  STN 
BRUSH  CREEK  RANGER  STH 

1   BUCKS  CREEK  POWERHOUSE 

;    BUCKS  LAKE 

1   CAHYON  DAM 

89.95K 
76.48 

45.86 

0.62 

0 
0.02 

0 
0.08 

0 
0 
0 
0 
0 

T 
0 
0 
0 
0 

4.47 
3.53 

2.10 

3.05 
3.97 

2.51 

27.14 
20.97 

12.44 

37.70 
33.21 
28.20 
18.72 

6.62E 
4.89 
4.93E 
2.84 

7.14E 
5.11 
2.87B 
4.07 

2.37 
2.05 
1.20 
0.92 

0.39 
0.85 
0.80 
0.87 

1.07 
0.88 
6.30R 
1.31 

0 

0 
0.02 
O.OIK 

0 

0.54 
0 
0 
0 
0 

0.15 

0 
0.04 
O.OIB 

T 

89.95E 
76.52 

45.78 

1 

^  CttUOU  POWERHOUSE 
;   CnSOKEE 
1  OBSTER 
)  BniRPRISE  OWU) 
FIAXHER  FALLS 

47.92 
54.76 
40.11 
52.31 

0 
0.06 
0.08 
0.12 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0.01 
0 
0 

1.99 
3.85 
2.32 
2.62 
2.8 

2.43 
3.02 
1.92 
2.18 
2.3 

13.15 

16.81 

9.89 

14.36 

19.61 
20.29 
15.84 
19.97 
20. 7E 

2.97 
7.18 
3.05 
5.20 
6.4 

4.48 
2.29 
3.28 
6.25 
3.9 

1.14 
0.74 
0.78 
1.02 
1.4 

0.99 

T 
0.74 
0.07 
0.1 

1.16 
0.52 
2.20 
0.52 
1.4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0.01 
0 

T 
0 
0 

47.93 
54.70 
40.02 
52.19 

.-OKBESTOWN 
•  FOUMAN  CRRRK 
amVILLE  RANGER  STN 
attSLOM  BRANCH  POWERHSE 
LttS  WILEMOK 

77.75 
44.85 
47.57 
36.85E 

0.07 
0.10 

0 
0.59 
0.21 

T 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0.09 
0 
0 

3.82 
2.39 
2.22 
1.88 
4.18 

2.58 
2.15 
2.36 
1.97 
3.28 

20.76 
13.89 
11.42 
9.04 
20.40 

31.77 
16.10 
19.54 
12.96 
31.21 

7.99 

3.89 

3.63 

2.48B 

5.23 

6.83 

5.07 

4.61 

2.76E 

5.94 

2.U 
0.58 
1.23 
1.04 
1.23 

0.22 
0.01 
1.06 
1.25 

1.58 
0.67 
1.41 
2.88 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0.05 
0.03 

77.68 
44.75 
47.48 
36. 3  U 
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TABLE     A -2     (Cont.) 
PRECIPITATION     DATA 


Pfecipitotion  in  Inches 


Station    Nome 

Totol 
July  1 

to 
June  30 

1969 

1970 

Totol 
Oct.    1 

to 
Sept   30 

July 

Aug 

Sept. 

Oct 

Nov. 

Dec. 

Jon. 

Feb. 

Mar 

Apr. 

Moy 

June 

July 

Aug 

Sept 

SACRAMENTO  RIVER  BASIN 

FEATHER  RIVER  A5 

LA  PORTE 
LOYALTON 
LOYALTON  NO.    2 
MOHAWK  RANGER  STATION 
OROVILLE  DAM 

106. 41E 
21. DIE 
28.07 
38.59 
35.96 

0.11 
0.11 
0.54 
0.16 
T 

0 
0 
T 
0 
0 

0 
0 
0.05 
T 
0 

6.13 
1.63 
1.78 
2.47 
2.07 

4.02 
0.78 
0.92 
1.57 
1.66 

27.63 
4.88 
5.61 
9.27 
9.56 

46.12 
8.88 
11.85 
16.56 
12.83 

8.71E 

1.91E 

2.02 

2.93 

3.96 

4.99E 

0.60 

0.77 

2.92 

4.50 

3.54 
1.52 
1.76 
1.68 
0.81 

2.11 
0.08 
0.31 
0.52 
T 

3.05 
0.62 
2.46 
0.51 
0.57 

0 

1.15 
0.08 

0 

0 

0 
0.05 
0.06 

0 

0 

0.25 
0.34 
0.42 
0.21 
0 

106. 55E 
22.44E 
28.04 
38.64 
35.96 

PARISH  CAMP 

PLUMAS   EUREKA  STATE  PARK 

PORTOLA 

QUINCY  RANGER  STATION 

SIERRAVILLE  RANGER  STN 

39.82 
86.05 
23.96 
51.72 
31.46. 

0.01 

0 

0 

T 
0.25 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

T 
0.01 

T 
0.01 

2.16 
5.55 
1.72 
2.57 
2.28 

2.34 
3.03 
0.96 
2.45 
0.85 

12.48 
21.96 

5.51 
13.68 

7.54 

14.20 
36.35 
9.02 
22.10 
14.07 

3.03 
4.86 
2.55 
3.29 
2.04 

3.94 
5.69 
1.55 
4.34 
1.30 

0.64 
3.42 
1.12 
1.64 
1.72 

0.04 
1.63 
0.58 
0.89 
0.10 

0.98 
3.56 
0.94 
0.76 
1.30 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0.55 

0 
0.28 

0 
0.31 

0 

T 
0.36 

39.81 
86.36 
24.50 
51.72 
31.84 

STIRLING  CITY  RAN(KR  STN 

TWAIN 

VINTON 

WOODLEAF  OROLEVE 

88.9  E 
44.61 
17.22 
86.12 

0.2 

0 
0.03 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0.01 

0 

4.6 
1.69 
1.48 
3.54 

4.5 
2.11 
0.77 
2.42 

23. 6E 

12.59 

4.18 

23.69 

40.1 
17.22 
6.72 
36.77 

7.9 
3.76 
1.15 
7.30 

3.6 
4.55 
0.40 
7.33 

1.8 
1.46 

0.75 
2.35 

0.8 
0.48 
0.17 
0.19 

1.8 
0.75 
1.56 
2.53 

0 

0 

0.17 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0.17 

T 

88.7  E 
44.61 
17.52 
86.12 

YUBA-BEAR  RIVERS  A6 

BANGOR  FIRE   STATION 
BEAR  RIVER  HEAD  DAM 
BIG  BEND  RANGER  STATION 
BOWMAN  DAM 
CAMPTONVILLE  RANGER  STN 

36.47 

82.72 
84.48 
68.63 

0.04 
0.10 

T 
0.11 

T 

0 
0 
T 
0 
0 

0 

0 
0.01 
0.04 

0 

1.80 
3.42 
6.45 
6.45 
4.28 

1.78 
3.06 
3.98 
3.67 
2.62 

10.28 

19.86 
21.31 
17.12 

13.28 

36.25 
37.33 
30.96 

3.37 

3.65 
4.73 
4.98 

4.77 

4.96 
4.23 
5.39 

0.56 

3.54 
3.78 
1.72 

0.05 

0.84 
1.10 
0.16 

0.54 

3.18 
1.73 
1.40 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

0.24 

T 

36.43 

82.71 
84.57 
68.63 

CHALT.ENGE  RANGER  STATION 
CLIPPER  GAP 
COLGATE  POWERHOUSE 
DEER  CREEK  POWERHOUSE 
DEER  CREEK  FOREBAY 

80.60 
44.20 
46.70 

0.02 

0 

T 
0.01 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

T 

0.06 

3.30 
3.14 
2.50 
5.18 

2.66 
2.64 
2.02 
4.21 
RB 

22.67 
12.06 
13.02 
RE 
21.12 

33.67 
16.41 
17.33 

34.86 

6.84 
3.79 
4.72 

4.66 

7.37 
4.13 
5.04 

6.85 

1.87 
0.85 
0.88 

2.88 

0.36 

0.04 

T 

0.45 

1.84 
1.14 
1.19 

1.43 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

80.58 
44.20 
46.70 

DOBBINS  F  F   S 
DOBBINS    1    S 
DOBBINS  COLGATE 
DOWNIEVILLE  RANGER  STN 
DRUM  FOREBAY 

55.51 
71.26 

0.02 

T 
0.12 
0.01 

0 

0 
0 
0 

T 

T 

0 

0.05 

2.71 

2.82 

4.99 

RE 

2.30 

2.25 
3.87 

16 .  59 

14.17 
17.27 

21.69 

18.99 
28.76 

4.39 

4.76 
5.03 

5.52 

5.00 
6.26 

1.18 

0.80 
2.52 

0.05 

RB 
0.07 
0.98 

1.06 

1.47 

RE 

1.46 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0.27 

55.49 
71.41 

DRUM  POWERHOUSE 
FRENCH  CORRAL 
OlASS  VALLEY  NO.    2 
H.    L.    ENGLEBRIGHT  DAM 
HIDDEN  VAT.T.RY  RANCH 

42.95 
55.86 
35.47 
35.80 

0.03 
0.01 

T 

T 

0 
T 
0 
0 

0 
T 
0 
T 

2.28 
3.14 
1.70 
2.27 

2.51 
3.17 
2.01 
2.43 

RB 

11.56 

15.91 

9.82 

9.33 

29.56 
15.66 
21.76 
12.83 
12.65 

4.70 
3.42 
4.11 
3.10 
3.27 

5.83 
5.62 
5.38 
5.18 
3.75 

0.87 
0.93 
0.22 
1.06 

0.45 

T 
0.10 

T 

T 

1.20 
1.00 
1.35 
0.61 
1.04 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0.18 
0 
0 
0 
0 

42.92 
55.85 
35.47 
35.80 

INDIAN  ROCK 

LAKE  SPAULDING 

LAKE   SPAULDING  DAM 

NEVADA  CITY 

NEVADA  CITY  RANGER  STN 

73.33 
77.84 

58.46 
58.59 

0 
T 
T 
0.02 
0 

0 
T 

T 
T 
0 

0 
0.13 
0.09 

T 

0 

3.42 
6.38 

2.90 
2.89 

3.11 
3.37 

3.83 
3.52 

21.93 
19.31 

15.58 
15.34 

29.06 
33.17 

22.57 
24.31 

5.40 
4.89 

4.99 
6.66 

7.30 
4.49 

6.02 
3.17 

1.87 
3.90 

1.34 
1.15, 

0.07 
0.78 

0.13 
0.08 

1.17 
1.42 
1.38 
1.08 
1.47 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0.09 
0.24 
0.26 

0 

0 

73.42 
77.95 

58.44 
58.59 

NORTH  BLOOMFTKT.n 
NORTH  SAN  JUAN 
NORTH  SAN  JUAN  4  NE 
RACKERBY 
RUSSELL  RANCH 

52.57 
59.16 

67.91 

0 
0 
T 
0 
0.13 

0 
T 
T 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.8 

3.22 

3.27 

2.02 

3.42 

2.66 
2.97 
1.96 
2.79 

13.9 

14.77 

16.35 

12.86 

18.20 

20.96 
24.10 
14.35 
26.93 

3.91 
3.97 
3.97 
7.09 

5.23 
5.77 
6.18 
6.34 

2.2 

0.86 

1.58 

0.75 

1.83 

0.3 

0.02 

0.13 

0.08 

0.10 

1.1 

0.94 

1.62 

1.08 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
T 
T 
0 
0 

52:57 
59.16 

- 
67.78 

SCALES 
SHADY  CREEK 
SIERRA  CITY 
SODA  SPRINGS   1   E 
STRAWBERRY  VALLEY 

41.57 
78.21 

95.41 

T 
T 
T 
0 
T 

0 

T 
T 
0 
T 

T 

T 
0.03 
0.21 

T 

5.66 
2.45 
5.54 
5.31 
4.60 

4.55 
2.44 
3.41 
3.08 
3.59 

11.98 
20.33 
15.08 
25.75 

14.72 
33.49 
24.21 
42.62 

2.86 
4.83 
3.66 
7.52 

10.70 
5.12 
4.79 
4.59 
6.25 

10.82 
1.04 
3.28 
4.22 
2.41 

0.98 
0.02 
1.00 
0.80 
0.38 

4.70 
0.94 
1.51 

2.29 

0 
T 
0 

T 

0 
0 
0 

0 

0.10 

T 
0.40 

T 

41.57 
78.58 

95.41 

WASHINGTON  RIDGE 
WASHINGTON 
WEIMAR   1  W 
WOLF  MOUNTAIN 

58.23 
64.54 
45.81 
47.75 

0.03 
0.31 

T 

0 

0 
T 
0 
0 

0 

0.06 

T 

0 

3.63 
3.58 
3.56 
3.27 

4.08 
3.38 
2.81 
3.24 

11.16 
16.69 
12.43 
13.55 

25.58 
27.00 
17.13 
17.85 

4.32 
5.43 
3.66 
4.90 

5.90 
4.24 
4.57 
2.97 

2.44 
2.37 
0.74 
0.52 

0.24 
0.51 
0.05 
0.07 

0.85 
0.97 
0.86 
1.38 

0 

T 

0 

0.01 

0 

0 

0 

0.14 

0.05 
0.07 

0 

0 

58.25 
64.24 
45.81 
47.90 

AMERICAN  RIVER  A7 

APPLEGATE 

AUBURN 

BLODGETT  EXPERIMENT  FOREST 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

COLFAX 

52.77 
36.60 
75.08 
79.42 
50.13 

0 

T 
0.30 
0.15 
0.08 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0.19 
0.11 

0 

3.79 
2.43 
6.15 
6.96 
3.24 

3.08 
2.07 
3.54 
3.60 
3.28 

13.89 
10.01 
18.55 
19.38 
13.26 

19.74 
13.66 
31.14 
33.86 
19.69 

4.55 
2.81 
5.29 
4.73 
3.77 

4.70 
4.02 
4.93 
4.82 
4.68 

0.99 
0.47 
3.01 
3.59 
1.08 

0.09 
0.02 
0.08 
0.76 
0 

1.94 
1.11 
1.90 
1.46 
1.05 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0.18 
0 

52.77 
36.60 
74.59 
79.34 
50.05 

COLFAX  FIRE  STATION 

COLOMA 

COOL 

EL  DORADO  F  F  S 

FOLSOM  DAM 

44.31 
31.51 
33.52 
38.66 
22. 6A 

T 
0.10 

0 
0.11 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

T 
0.04 
0.02 
0.04 

0 

2.91 
1.76 
2.01 
2.03 
0.96 

1.36 
2.74 
2.56 
2.54 
2.23 

12.32 
7.29 
8.96 
8.70 
6.46 

17.60 
11.36 
12.16 
15.76 
7.63 

3.25 
2.59 
2.82 
3.13 
1.46 

4.74 
3.93 
3.39 
4.48 
2.79 

1.17 
0.94 
0.59 
0.95 
0.29 

0.11 

T 
0.05 

0 

T 

0.85 
0.76 
0.96 
0.92 
0.82 

0 
T 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0.02 
0 
0 
0 

44.31 
31.39 
33.50 
38.51 
22.64 

FORESTHILL  RANGER  STN 
FRESH  POND 
GARDEN  VALLEY  2   S 
GEORGETOWN  RANGER  STN 
GOLD  RUN 

55.95 
52.90 
39.01 
62.89 
63.51 

0.10 
0.10 
0.36 
0.22 
0.03 

0 
0 
0 
T 
0 

0.02 
0.18 
0.05 
0.09 
T 

4.03 
4.54 
2.45 
4.39 
5.03 

4.00 
3.29 
3.11 
2.95 
3.38 

13.51 
13.45 
8.99 
15.78 
15.61 

22.46 
20.84 
14.24 
25.93 
26.70 

4.05 
2.45 
2.93 
4.51 
4.35 

4.72 
4.60 
4.44 
5.81 
5.01 

1.41 
1.98 
1.19 
2.00 
1.88 

0.22 

0 
0.01 
0.07 
0.24 

1.43 
1.47 
1.24 
1.14 
1.28 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0.04 

55.83 
52.62 
38.60 
62.58 
63.52 

HELL  HOLE 

IOWA  HILL 

JAY  BIRD  POWERHOUSE 

KYBURZ   STRAWBERRY 

LONG  VALLEY  ORCHARD 

52.2   E 
56.36 
63.30 
52.61E 

0.2 
0.20 
0.14 
0.42 
0 

0 
T 
0 
0 
0 

0.2 
0.03 
0.27 
0.48 
T 

4.2 

4.55 

4.94 

4.30 

1.54 

3.2 

3.48 

3.57 

3.21 

2.46 

14.2 
13.35 
14.43 
12.68 
6.85 

20. 4E 
23.02 
26.00 
19.38E 
RE 

3.2 
3.31 
4.33 
4.02E 

2.4 
5.48 
4.90 
1.77E 

2.4 

1.41 
2.96 
3.00 

0.3 
0.21 

0 
0.26 

1.5 
1.32 
1.76 
3.09 

0 

0 

0 

0.13 

0 
0 
0 
0 

0.2 
0.02 

0 
0.05 

52.0  E 
56.15 
62.89 
51.89E 

MICHIGAN  BLUFF 
MOUNT  DANAHEK 

46.62E 
48.40 

0.23 
0.18 

0 
0 

0.05 
0.17 

4.07 
3.26 

3.12 
3.84 

10.47 
10.75 

18.69 
19.51 

3.42E 
3.10 

3.57E 
4.00 

1.63 
2.13 

0.29 
0.02 

1.08E 
1.44 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

46.34E 
48.05 
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TABLE     A-2     (Cent.) 
PRECIPITATION    DATA 


Pr«cipitotion  in  lncht« 


Station    Namt 

Totol 
July  1 

to 
June  30 

1969 

1970 

Totol 
Oct.    1 

to 
Sept   30 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Occ. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

Moy 

June 

July 

Aug. 

Sept, 

SACRAMENTO  RIVER  BASIN 

AMERICAN  RIVER  A7 

PACIFIC  HOUSE 
PEAVINE  RIDGE 
PLACERVILLE 
PLACERVILLE   I  F  G 
PLACERVILLE   DISPOSAL  PLT 

49.80 

51.78 

42.35 

43.93E 

38.6 

0 
0.10 
0.47 
0.12 
0.3 

0 
0 
T 
T 
0 

0.18 
0.28 
0.06 
0.09 
0.1 

3.81 
5.64 
2.68 
2.60 
2.0 

3.14 
2.61 
3.21 
3.41 
2.8 

10.30 

10.59 

9.67 

9.77 

9.7 

19.43 
20.81 
16.20 
17.89 
14.2 

4.24 
3.56 
3.31 
3.  HE 
3.4 

4.54 

3.36 

4.43 

4.46E 

4.3 

2.60 
2.85 
1.23 
1.28 
1.0 

0 
0 
T 
0 
0 

1.56 
1.98 
1.09 
1.20 
0.8 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0.01 

T 
0.1 

49.62 

51.40 

41.83 

43.72E 

38.3 

REPRESA 

ROBES   PEAK  POWERHOUSE 

TODD  VALLEY 

TWIN  LAKES 

UNION  VALLEY 

18.76 
61.0 

54.44 
60.88 

0 
0.1 
0.16 
0.56 
0.10 

0 
0 
T 
0 
0 

T 
0.1 
0.02 
0.63 
0.13 

0.93 

4.0 

3.08 

4.08 

4.74 

1.80 

3.6 

2.70 

4.04 

3.17 

4.56 
14.8 
12.56 
11.13 
15.66 

7.00 
25.8 
20.60 
18.17 
25.44 

1.68 
3.5 

5.22 
2.92 

1.91 
3.8 

1.44 
3.82 

0.23 
3.5 

3.80 
3.03 

0 
0.2 

0.15 
0 

0.65 
1.6 

5.22 
1.87 

0 
0 

0.03 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0.09 
0 

18.76 
60.8 

53.37 
60.65 

CACHE  CREEK  A8 

ADOBE  CREEK 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

CAPAY  4   W 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

CJBB 

52.42 
21.47 

28.30 
94.29 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
T 
0.02 
0 
0 

2.54 
1.39 
1.30 
1.67 
3.17 

1.37 
0.64 
0.78 
0.69 
2.34 

17.62 
6.98 
7.43 
9.11 

31.53 

21.83 

8.01 

9.89 

11.97 

42.90 

5.33 
2.39 
1.76 
2.80 
8.50 

3.17 
1.59 
3.47 
1.58 
4.79 

0.22 
0.26 
0.13 
0.08 
0.57 

0 
T 
0 
0 
0.24 

0.34 
0.21 
RE 
0.40 
0.25 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 
0.07 

0 
0 

52.42 
21.54 

28.30 
94.29 

COBB  2  NW 
CUNNINGHAM 
FINLEY   1    SSE 
FINLEY  5   SW 
H  BAR  H  RANCH 

66.30 
40.80 
35.24 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.97 
2.11 
2.01 

RE 
2.34 

2.37 
1.29 
1.10 

0.94 

21.37 
13.08 
11.21 

18.87 

28.54 
17.24 
14.88 

24.20 

6.62 
4.01 
3.28 

5.93 

4.63 
2.18 
2.09 

1.54 

0.41 
0.44 
0.29 

0.07 

0.14 
0.10 
0.05 

RE 

0.25 
0.35 
0.33 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

66.30 
40.80 
35.24 

HIGH  VALLEY  MITCHELL 

HOBERGS 

HOPLAND  8  NK 
'     KELSEYVTT.T.F 
1     KELSEYVILLE   2  N 

68.43E 

33.15 
31.46 

T 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

T 
0 
0 
0 
0 

2.07 
2.06 

1.70 
1.83 

1.40 
2.10 

1.09 
0.90 

11.38 
22.57 

10.54 
10.58 

RE 
30.72 

U.38 
12.38 

6.77 

3.15 
2.94 

3.52 

2.57 
1.99 

0.25E 
0.65 
0.31 
0.38 

0.19 
0.29 
0.05 
0.08 

0.25 
0.70 
0.36 
0.38 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

68.43E 

33.15 
31.46 

'     LAKEPORT 

i     LAKEPORT  3  W 

LAKEPORT  US   SCS 
1     LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 

LONG  VALLEY  GARNER 

38.94 
45.17. 

27.72 
39.23 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

T 
0 

0 
0 

2.74 
3.20 

1.56 
2.00 

1.14 
1.49 

0.56 
1.11 

11.10 
12.50 

8.84 
11.67 

17.46 
20.31 

12.38 
18.15 

3.43 
4.18 

2.47 
3.49 

2.29 
2.58 

1.40 
1.97 

0.36 
0.49 

0.30 
0.34 

0.07 
0.08 

0 
0.15 

0.35 
0.34 

0.21 
0.35 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

38.94 
45.17 

27.72 
39.23 

'     LOWER  LAKE 
MAHNKE 

MMIGAN  VAT.T.RY  STANLEY 
RUMSEY   1  NW 

r    UPPER  LAKE   7  W 

1 

35.79 
56.02 
45.02 
29.98 
50.24 

0 
0 
T 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

T 
0.19 

0 

0 
0.02 

1.71 
1.59 
1.50 
1.46 
2.37 

0.67 
2.05 
0.95 
0.52 
2.04 

12.42 
17.55 
14.35 
9.22 
13.41 

14.80 
24.94 
19.34 
12.50 
22.49 

3.64 
6.90 
4.46 
3.04 
5.60 

2.02 
1.93 
3.28 
2.36 
2.70 

0.07 
0.51 
0.44 
0.48 
0.89 

0.01 
0.11 
0.11 
0.09 
0.29 

0.45 
0.25 
0.59 
0.31 
0.43 

0 
0 
T 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0.02 
0.05 

0 

35.79 
55.83 
45.04 
30.03 
50.22 

'    WINTERS   SCOTT  RANCH 

27.72 

0 

0 

0.03 

•1.67 

0.56 

8.56 

12.22 

2.34 

1.90 

0.13 

0.07 

0.24 

0 

0 

0.20 

27.89 

inrCAH  CREEK  A9 

BERRYESSA  LAKE 
MARKLEY  COVE 
MIDDLETOWN 
'    MIDDLETOWN  4  WSW 
MONTICELLO  DAM 

29.38 

58.42 
86.37 

T 

T 

0 

0.02 

0 

0 
0 
0 

0.02 

T 
0 
0 

1.72 

3.31 
3.90 
1.33 

1.14 

1.36 
2.40 
0.85 

8.09 

18.35 

28.36 

7.36 

12.59 

RB 

26.90 

36.72 

2.69 
2.30 
4.66 
9.02 
RE 

2.58 
2.26 
3.10 
4.59 

0.42 
0.16 
0.42 
0.76 

T 

0 
0.11 
0.22 

0.13 
0.14 
0.21 
0.40 

RE 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

58.42 
86.37 

PLEASANTS  VALLEY 

POPE  VALLEY  2    E 

■    SAINT  HELENA  7  NE 

31.02 
41.66E 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1.97 
2.80 

0.58 
1.81 

8.13 
11.86 

15.84 
19.14 

1.94 
3.13E 

2.26 
3.08 
2.40E 

0.04 
0.36 
0.22E 

T 

0.01 

0 

0.26 
0.20 
0.30 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

31.02 
41.66E 

jAB  JOAQUIN  RIVER  BASIN 

*a  JOM^UIN  VALLEY  FLOOR  BO 

BELLOTA  ANDERSON 
BUENA  VISTA 

CAMANCHE  NORTH  STATION 
CAMAHCHE  SOUTH  STATION 

CEHTRAL  VALLEY  HATCHERY 

1 

17.26 
20.15 
16.42 
18.76 
•17.46 

0 
0.03 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0.36 
0.02 
0.11 
0.08 
0.09 

1.05 
1.28 
0.82 
0.99 
0.77 

1.12 
2.30 
1.78 
1.61 
0.80 

3.20 
3.99 
3.41 
3.94 
4.32 

6.37 
6.49 
5.20 
6.55 
7.19 

1.30 
1.40 
1.29 
1.29 
1.51 

3.26 
3.23 
2.82 
3.37 
2.12 

0.35 
1.12 
0.81 
0.66 
0.44 

0 
0.01 
0 
0 
0 

0.25 
0.28 
0.18 
0.27 
0.22 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0.03 

0.02 

T 

16.34 
18.70 
17.37 

ICLAY  1  NW 

CLEMENTS 
■  ELLIOTT 

ESCALON  SWANSON 

GALT 

14.96 
16.96 
18.20 

18.14 

0 
0 
0 
0 
T 

0 
0 
0 
0 
0 

0.06 
0.18 
0.24 
0.32 
0.26 

0.79 
0.86 
1.29 

0.85 

0.81 
1.23 
0.93 

0.91 

3.90 
3.99 
4.64 

4.87 

5.54 
5.69 
6.53 

7.07 

1.55 
1.17 
1.54 

1.44 

1.64 
2.92 
2.36 

2.15 

0.43 
0.72 
0.47 

0.34 

0 
0 
T 

0 

0.24 
0.20 
0.20 

0.25 

0 
0 

0 
0 

0.07 
0.01 

18.03 
17.89 

HERALD  FIRE  STATION 

HOST  RANCH 
tlONE 
jIONE  2  NW 

JK8KY  LIND  3    SW 

19.46 
16.54 
21.13 
24.72 
16.51 

0 
0 
0 
0.03 

T 

0 
0 
0 
0 
T 

0 
0.19 
0.02 

T 
0.20 

0.86 
0.99 
1.32 
1.50 
1.05 

1.02 
1.61 
2.19 
2.32 
1.40 

5.23 
2.80 
4.51 
4.63 
2.55 

7.95 
6.59 
7.16 
8.95 
6.53 

1.67 
0.80 
1.36 
3.20 
1.28 

2.22 
3.02 
3.30 
2.58 
2.95 

0.26 
0.32 
0.95 
1.21 
0.36 

0 

0.01 

0 

0 

T 

0.25 
0.21 
0.32 
0.30 
0.19 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0.04 
0.14 

0.07 

19.46 
16.39 
21.25 

16.38 

LIHDEN  FIRE  STATION 
LIHH  RANCH 
LOCKKFORD 
LOCKEFORD  3   ESE 
LODI 

14.25 
16.50 
17.90 
18.00 
16.83 

0 
0 
T 
T 
0.02 

0 
0 
0 
0 
0 

0.44 
0.27 
0.33 
0.20 
0.39 

0.89 
0.81 
1.20 
0.96 
0.98 

0.93 
1.05 
0.95 
1.24 
0.91 

2.59 
3.35 
4.07 
3.69 
3.98 

5.39 
6.07 
6.47 
6.55 
6.52 

1.26 
1.27 
1.32 
1.37 
1.46 

2.68 
3.03 
2.95 
3.04 
2.11 

0.01 
0.43 
0.44 
0.76 
0.25 

0 
0.01 

T 

T 

0.01 

0.06 
0.21 
0.17 
0.19 
0.20 

0 
0 
0 
T 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0.06 
0.06 
3.02 

13.81 
16.23 
17.63 
17.86 
16.44 

LODI  3   W 

:LODI  THOMPSON  RANCH 
iMANTECA 

MARSHALL  RANCH 
1  HILTON 

1 

16.45 
15.92 
11.12 
16.67 
19.60 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0.10 
0.32 
0.36 
0.47 
0.05 

1.12 
0.92 
■  0.77 
1.00 
1.22 

0.81 
0.83 
0.66 
0.66 
1.92 

3.95 
4.14 
1.48 
3.66 
3.32 

6.70 
6.23 
4.80 
6.50 
7.37 

1.25 
1.34 
0.74 
1.17 
1.34 

2.01 
1.84 
2.01 
2.86 
3.61 

0.34 
0.12 
0.26 
0.15 
0.43 

0 
0 
T 
T 
0 

0.17 
0.18 
0.04 
0.20 
0.34 

0 

0 

0 

10.76 
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TABLE     A-2     (Cont.) 
PRECIPITATION    DATA 


Prtcipitotien  in  InctKt 


Station    Namt 

Total 
July  1 

to 
June  30 

1969 

1970 

Tolol 
Oct.    1 

July 

Auq 

Sept. 

Oct 

Nov. 

Dec. 

Jon. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

Moy 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

to 
Sepi  50 

SAN  JOAQUIM  RIVER  BASIM 

SAN  JOAQUIN  VALLEY  FI/XW  BO 

OSPTTAL  KAMCU 
SACRAIORO  COUNTY  BOYS  RCH 
SLOUGHBOUSE    1  SH 
SNOW  RANCH 

STorrroM  ub  airpckx 

17.94 
21.66 
18.48 
16.38 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0.08 
0.15 
0.22 

1.10 
0.76 
0.83 
1.38 
1.07 

1.80 
1.61 
1.40 
2.20 
0.60 

2.90 
4.48 
5.74 
3.17 
2.43 

5.70 
7.73 
8.75 
6.33 
7.06 

1.30 
1.04 
2.03 
1.20 
1.42 

2.80 
1.73 
2.25 
3.18 
2.56 

0.50 
0.29 
0.33 
0.55 
0.95 

0 
0 
0 
0 

T 

0.30 
0.25 
0.32 
0.07 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

T 

17.94 
21.58 

16.16 

STOCKTOH  FIRE   STATION  4 
VALLEY  SPRINGS  6    SV 
WALLACE   I   SE 

HOOTBRIIXS  FIRE   SIATICW   1 
HOODNITTXX  FIRE   STATION  2 

14.93 
17.37 
21.25 
15.33 
13.86 

0 
0 

T 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0.29 
0.05 
0.12 
0.30 
0.35 

1.08 
0.97 
1.09 
0.84 
0.73 

0.74 
1.80 
1.88 
0.89 
0.85 

2.99 
2.91 
5.04 
4.04 
3.16 

6.55 
6.12 
6.60 
5.86 
5.54 

1.30 
1.57 
1.49 
1.34 
1.12 

1.35 
3.06 
3.40 
1.88 
1.78 

0.50 
0.59 
1.3B 
0.14 
0.20 

T 
0 
0.01 
0 
0 

O.U 
0.30 
0.24 
0.04 
0.13 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0.02 
0.01 

14.64 
17.34 
21.14 

YOUHGSTOHN 

16.17 

0 

0 

0.41 

0.95 

0.86 

4.06 

5.90 

1.70 

2.16 

0.08 

0 

0.05 

- 

- 

- 

- 

COSUMNES  RIVER  Bl 

CEOARVTTJ.R  TREE  FARM 
D'AGOSTINI  WINERY 
DIAMOND  SPRINGS 

FIOOLEIONH  LYNCH  RAWS 

34.62 
41.64 
26.17 
39.66 

T 
0.08 
0.33 

0 

0 

T 
0 
0 
0 
0 

0.24 
0.05 
0.06 

0 
0.23 

2.87 
2.03 
2.32 
1.45 
2.78 

4.18 
3.50 
3.17 
2.90 
3.78 

8.97 
7.11 
10.27 
5.34 
8.51 

RE 

11.80 

15.82 

8.67 

13.44 

3.34 
3.05 
2.86 
2.67 

3.96 
4.25 
2.97 
4.84 

1.68 
1.26 
1.43 
2.31 

T 
T 
0 

T 

1.07 
1.11 
0.55 
1.10 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0.02 

0 

0 

34.49 
41.27 
26.17 
39.43 

LEHMAN  RAMCH 
LOGIOia  RIDGE 

piNB  aan  cohs  camp 

PLYMOUTH  3   NE 
PLYMOUTH  6  WMW 

29.10 
34.71 
44.02 
31.38 
25.03 

T 
0.13 

0 
0.10 

T 

0 
0 
0 
0 

T 

0.04 

0.14 

0.25 

0 

T 

1.47 
2.15 
3.49 
1.84 
1.41 

2.19 
2.70 
3.60 
3.08 
2.42 

7.09 
8.24 
10.06 
6.32 
5.74 

10.22 

12.53 

14.47 

9.70 

8.16 

3.72 
2.67 
3.47 
3.22 
2.U 

2.94 
4.23 
5.34 
4.46 
3.U 

0.76 
0.87 
2.11 
1.68 
1.55 

0.01 

0 

0 

0 
0.01 

0.66 
1.05 
1.23 
0.98 
0.48 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0.25 
0 
0 

29.06 
34.44 
44.02 
31.28 
25.03 

RIVER  PINES 
SHINGLE   SPRINGS 
SLY  PARK 

SOSRSET  5   ESE 

37.11 
38.86 
53.96 
39.84 

T 
0.08 

T 
0.01 

0 
0 
0 
0 

0.09 
0.04 
0.12 
0.23 

2.05 
2.11 
4.32 
2.49 

3.52 
2.63 
3.79 
3.74 

7.73 
10.06 
11.51 

8.10 

12.91 
14.90 
21.79 
14.09 

3.40 
3.27 
4.05 
3.80 

4.48 
3.75 
4.97 
4.60 

1.84 

1.11 
1.96 
1.54 

0.02 
0 

T 
0.01 

1.07 
0.91 
1.45 
1.23 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

37.02 
38.74 
53.84 
39.60 

MOKELUMNE-CALAVERAS  RIVERS  B: 

; 

■ 

ALTAVILIJ!  CDF 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CAMP  PARDEE 
DOUBLE  SPRINGS  RANCH 
EIJVnRA  POWERHOUSE 

31.38 
62.24 
22.07 
23.49 
33.21 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0.05 
0.69 
0.04 
0.16 
0.07 

2.68 
6.62 
1.84 
1.08 
2.41 

3.10 
3.53 
2.49 
3.15 
3.17 

4.50 
11.75 
4.30 
4.02 
6.64 

12.42 

23.17 

6.70 

6.68 

10.06 

2.15 
4.84 
1.62 
2.12 
2.61 

3.68 
5.11 
3.19 
3.96 
4.29 

1.57 
4.25 
1.57 
1.80 
2.70 

T 
T 
0 
0 
0 

1.23 
2.28 
0.32 
0.52 
1.26 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0.09 

0 
0.05 

0 
O.U 

31.42 
61.55 
22.08 
23.33 
33.28 

HOGAN  DAM 
JACKSON    1  NW 
MDKELUHNE  HILL 
MOKELUMNE  HILL  5   E 
MOUNTAIN  RANCH  2  NW 

20.38 
29.23 
34.46 
34.31 
47.76 

T 
0.01 
0.02 
0.03 
0.08 

0 
0 
0 
T 
0 

0.01 
0.05 
0.18 
0.16 
0.16 

1.28 
2.20 
2.63 
2.61 
5.76 

2.08 
3.17 
3.43 
3.03 
3.85 

3.46 
6.15 
6.45 
5.56 
8.82 

6.67 

9.52 

10.46 

10.91 

15.65 

1.81 
2.21 
2.57 
2.99 
4.04 

3.72 
3.30 
4.52 
4.58 
4.34 

0.98 
1.70 
3.18 
3.01 
3.46, 

T 
0.01 
0.01 
0.08 

T 

0.37 
0.91 
1.01 
1.35 
1.60 

0 
0 
0 

T 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0.06 
0.22 
0.30 
0.14 
0.18 

20.43 
29.39 
34.56 
34.26 
47.70 

MURPHYS   2  N 
PRESTON  SCHOOL 
RAILROAD  FLAT 
RAILROAD  FLAT  ADR 
SALT  SPRINGS  POWERHOUSE 

40.70 
23.26 
43.14 

52.85 

0 
0.04 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0.33 

0 
0.28 

0 
1.01 

3.68 

1.27 

4.16 

4.3 

4.26 

3.48 

2.30 

3.37 

3.2 

4.00 

6.88 

5.52 

8.00 

7.5 

9.58 

14.69 
7.43 
14.33 
13.7 
19.32 

3.42 

2.31 

3.92 

4.0 

4.34 

4.27 

3.30 

4.57 

3.7 

3.68 

2.42 

0.90 

2.97 

2.8 

3.83 

0 

T 
0.02 

0 
0.06 

1.53 
0.19 
1.52 

2.77 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0.15 
0.50 
0.08 

0 

40.52 
23.72 
42.94 

51.84 

SAN  ANDREAS 

SM  AHDREAS   2    S 

SM  AHREAS  RAN<2R  STN 

SHEEP  RANCH 

SUTTER  HILL  RANCXR  STN 

31.92 
31.96 
31.67 

31.75 

T 
0 
T 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0.12 
0.01 
0.19 

0 
0.10 

2.75 

2.94 

2.87 

4.4 

2.02 

2.95 

2.83 

2.92 

3.2 

3.27 

6.11 

6.57 

6.26 

6.1 

6.84 

9.54 
10.82 

9.54 
12.9 
10.57 

3.07 

2.39 

2.63 

3.3 

2.17 

4.15 

3.50 

3.81 

4.6 

3.95 

2.31 

2.02 
2.31 
2.7 
1.88 

T 
0 
0 
0 

T 

0.92 
0.88 
1.14 

0.95 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0.20 
0.09 
0.15 

0.21 

32.00 
32.04 
31.63 

31.86 

riCSR  CRF.RK  POWERHOUSE 
VALLEY  SPRINGS 
WEST  POINT 
WILSEYVTT.IX   SCHAADS 

53.49 
21.45 

45.92 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0.59 
0      . 
RB 

0.64 

4.78 
1.53 
4.13 
4.13 

3.08 
2.58 
2.86 
5.40 

10.89 
4.22 
7.78 
8.88 

20.66 

6.58 

14.29 

15.34 

4.15 
1.90 
3.13 
3.59 

4.38 
3.30 
3.70 
3.22 

2.84 
0.99 
3.01 
2.81 

0 
0 

T 
0.10 

2.12 
0.35 
2.03 
1.81 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0.04 
0.08 
0.05 
0.03 

52.94 
21.53 
40.98 
45.31 

SAH  JOAQUIN  VAUJ^Y  WEST  SIDE 

B8 

ALTAMOKT  4   E 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 

BRENTWOOD  6   SW 

CASTLE  ROCK  RADIATION  LAB 

KBtLDKER 

11.25 

11.61 

16.40 

8.91 

6. '91 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

T 

T 

0 
0.09 
0.19 

0.80 
1.25 
1.72 
0.80 
0.79 

0.39 
0.51 
0.60 
0.62 
0.48 

1.88 
2.85 
3.96 
1.05 
0.57 

5.41 
4.71 
6.71 
4.04 
3.37 

0.70 
0.45 
1.26 
0.54 
0.32 

1.42 
1.27 
1.36 
1.42 
0.97 

0.35 
0.40 
0.58 
0.35 
0.19 

0 

T 
0 
0 
0 

0.30 
0.17 
0.21 

0 
0.03 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0.05 
0 
0 
0 

11.25 

11.66 

16.40 

8.82 

6.72 

MOURIAIN  HOUSE 
PITTSBURG  DOW  CHEMICAI, 

11.20 

0 
0 

0 
.0 

T 
0.02 

0.83 
1.04 

0.35 
0.26 

1.74 
3.09 

5.53 
4.65 

0.69 
0.63 

1.43 
0.71 

0.44 

0 

0.19 
0.17 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

11.20 

SACRAMENTO- SAN  JOAQUIN  DELTA 

B9 

ANTIOCH  FIBREBQARD 
MAMmM  ISLAND 
BKKHTWOOD 

CLARKSBURG 

DIXON  VOICE  OF  AMERICA 

14.01 

16.84 

12.81 

16.92B 

17.74 

0 

0 
0 

T 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

T 

T 

0.11 

0 

3.59 
1.64 
1.24 
0.76 
1.05 

0.49 
0.37 
0.61 
0.63 
0 

2.89 
4.49 
2.71 
4.42 
5.16 

5.10 
7.31 
5.24 
7.76 
7.97 

0.51 

1.27 

0.61 

1.71E 

1.13 

1.09 

1.34 

1.76 

1.27B 

1.96 

0.17 
0.26 
0.37 
0.08 
0.22 

T 
0 
0 
0 
0 

0.17 
0.16 
0.27 
0.18 
0.25 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

I 

0 
0 

0.05 
0.08 

0 

0 

0 

14.06 

16.92 

12.81 

16.811 

17.74 

(XAND  ISLAND  R.    D.   3 

HOLT  2   ESE 

RIO  VISTA 

RIO  VISTA  4  NH 

STOCKTOH  DISPOSAL  PLANT 

14.20 
17.77 
15.44 
15.08S 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0.11 

T 

0 
0.15 

1.14 
1.18 
1.06 
1.00 
1.81 

0.33 
0.60 
1.21 
0.37 
0.76 

3.86 
2.33 
5.34 
5.28 
2.14 

8.38 
6.36 
7.49 
6.39 
6.05E 

1.51 
1.25 
1.59 
1.70 
1.37 

1.53 
1.63 
0.92 
0.70 
2.02 

0.63 
0.05 

0 
0.71 

0 
0 
0 
0 

0.13 
O.U 
O.U 

0 
0.07 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0.16 
0 
0 

14.09 
17.93 
15.44 
14.93 

TRACY  FIRE  STATION 
TRACY   SOUTHERN  PACIFIC 
TRACY  2  SSB 

7.53 
8.00 
7.47 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0.18 
0.14 
0.28 

0.53 
0.58 
0.56 

0.45 
0.48 
0.51 

0.94 
1.08 
0.92 

3.33 
3.85 
3.51 

0.53 
0.54 
0.49 

0.96 
1.17 
0.97 

0.58 
0.12 
0.18 

0 
0 
0 

0.03 
0.04 
0.05 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

7.35 
7.86 
7.19 

26 


TABLE     A-2     (Cont.) 
PRECIPITATION    DATA 


Prtcipitotion  in  Inchtt 


Stotion    Nomf 

Total 
July  1 

to 
JutM  30 

1969 

1970 

Totol 
Oct.    1 

to 
S*pl   30 

July 

Aug 

S«pl 

Oct. 

Nov. 

Otc. 

Jon. 

Fob. 

Mar. 

Apr. 

Moy 

Jun* 

July 

Aug. 

S«p«. 

SAN  JOAQUIN  KIVER  BASIN 

SArRAHENTO-SAN  JOAQUIN  DELTA 

B9 

TRACY  CARBONA 
TRACY  PUMPING  PLANT 
UNION   ISLAND 
WALNUT  GROVE 
WALNUT  GROVE  LEARY 

7.33 
11.99 
11.63 
15.36 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0.31 
0.04 

T 

0 
0.15 

0.53 
0.95 
0.73 
0.89 
0.99 

0.54 
0.36 
0.58 
0.63 
0.71 

0.82 
1.97 
1.78 
4.07 
4.78 

3.52 

5.40 
5.55 
6.45 
7.23 

0.42 
1.70 
1.13 
1.51 
2.24 

0.97 
1.17 
1.66 
1.43 

0.16 
0.21 
0.10 
0.27 

0.02 

0 

T 
0.06 

0.04 
0.19 
0.10 
0.05 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

7.02 
11.95 

15.36 

NORTH  LAHONTAN  AREA 

SURPRISE  VAUXY  Gl 

CEDARVILLE 
CBDARVILLE  HANSEN 
CEDARVILLE    12   SE 
EAGLEVILLE  2    SE 
FORT  BIDWELL 

18.01 
10.68 
10.55 
12.72 
18.76 

0.22 
0.42 
0.57 
0.07 

T 

0 
0 
0 
0.05 
0 

0.20 
0.06 

T 
0.11 
0.04 

2.95 
1.83 
1.52 
1.71 
2.66 

0.74 
0.34 
0.20 
0.45 
0.84 

3.81 
2.05 
1.28 
3.04 
3.72 

4.14 
2.30 
2.51 
3.43 
5.12 

0.48 
0.36 
0.31 
0.35 
1.20 

1.05 
0.72 
0.88 
1.44 
1.04 

1.35 

0.65 
1.00 
0.79 
1.17 

0.76 
0.47 
0.31 
0.49 
0.91 

2.31 
1.48 
1.97 
0.79 
2.06 

0.13 
0.08 
0.14 

0 

T 

0 

0 

RE 

0 

T 

0.53 
0.36 

0.11 
0.38 

18.25 

10.64 

12.60 
19.10 

MADELINE  PLAINS  G2 

MADELINE  HWY  MAINT  STN 
RAVENDALE  JIM  MAKR 
RAVENDALE   5  ESE 
TERMO  6  SW 
TOUO 

12.39E 

12.79 

12.73 

16.99 

13.75 

0.50 
0.42 
0.39 
0.24 
0.31 

0.01 

0 

0 
0.05 
0.05 

0.08 

0 

0 
0.19 
0.09 

0.65 
1.54 
1.33 
1.41 
1.30 

0.50 
0.48 
0.65 
1.17 
0.76 

l.OOE 

2.18 

2.25 

3.01 

2.71 

3.30E 

3.27 

3.83 

6.10 

3.00 

0.70B 

0.34 

0.43 

0.72 

0.52 

1.34E 

1.12 

0.83 

1.26 

1.17 

1.20 
0.41 
0.29 
0.59 
0.86 

0.60E 

0.74 

0.53 

0.53 

0.49 

2.51E 

2.29 

2.20 

1.72 

2.49 

0 
0 
0 
0 
0.10 

0 
0 
0 
0 
0.05 

0 

0 
0.02 

0 
0.11 

U.80E 

12.37 

12.36 

16.51 

U.56 

rjiOiJl  LAKE  G3 

EAGLE  LAKE  NELSON 

20.05 

0.49 

0.05 

0.31 

1.59 

0.90 

4.35 

6.66 

1.66 

1.19 

1.07 

0.36 

1.42 

0 

0.05 

0.02 

19.27 

ISUSAN  RIVER  G4 

,     FLEMING  FISH  AND  GAME 

'     LASSEN  CONSERVATION  CENTER 

SECRET  VALLEY 

STANDISH   1   E 

SUSANVTLIJ'.  AIRPORT 

11.23 

13.21 

11.06- 

12.08 

20.37 

0.02 

0 

0 
0.02 
O.LJ 

0 
0 
T 
0 
0 

0 
T 
T 
T 
T 

0.97 
0.83 
0.66 
1.06 
1.61 

0.31 
0.49 
0.47 
0.35 
0.74 

2.88 
2.85 
2.61 
3.14 
4.21 

3.42 
6.14 
3.89 
3.83 
7.11 

0.79 
1.71 
0.67 
0.96 
1.85 

0.57 
0.64 
0.81 
0.75 
1.96 

0.17 
0.33 
0.12 
0.20 
0.40 

0.60 
0.22 
0.34 
0.50 
0.54 

1.50 
0 

1.49 
1.27 
1.82 

0.08 

0 

0 
0.03 

0 

0 
T 
0 
0 
0.05 

T 
T 
0 
0.01 
0 

11.29 
13.21 
11.06 
12.10 
20.29 

SUSANVTT.IJ;   1  WNW 
■     SUSANVILLE  COURTHOUSE 
WENDEL   1   E 

.    WILLOW  CREEK  MURRER  RANCH 

t 

21.14E 

11.13 
19.29 

0.14 
0.18 
0.25 
0.33 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 

0.05 

1.70 

0.91 
0.15 

0.96 

0.22 
0.83 

4.13 

2.66 
4.74 

8.38 

2.94 
8.04 

1.62 

0.54 
1.52 

1.96E 

0.59 
1.27 

0.32 

0.10 
0.26 

0.79 

0.73 
0.56 

1.14 

2.19 
1.54 

0 

0 
0 

0.30 

0 

T 

0 

0.31 

T 

21.30E 

11.19 
18.91 

'JERLONG  G6 

'    DOYLE 

DOYLE  5   SSE 
,    HKRIX)NG  SOD 

MILFORD 

MII.FORD  LAUFMAN  RANGER  STN 

14.52 
24.71 
10.43 
20.09 
22.61 

T 
0.29 

T 
0.13 
0.20 

0 
0 
0 
0 
0 

T 
0.01 
0 
0 
0 

1.01 
2.07 
0.80 
1.59 
1.86 

0.34 
0.41 
0.30 
0.43 
0.55 

3.52 
5.59 
2.51 
4.56 
5.03 

6.27 
10.39 
4.14 
8.79 
8.81 

1.01 
1.70 
0.61 
1.57 
1.93 

0.48 
0.68 
0.36 
0.33 
1.29 

0.22 
0.29 
0.12 
0.29 
0.72 

0.20 
0.68 
0.58 
0.73 
0.55 

1.47 
2.60 
1.01 
1.67 
1.67 

0.01 
0.09 

0 
0.10 
0.14 

0.35 
0.08 
0.01 
0.12 
0 

0.36 
0.52 
0.20 
0.16 
0.14 

15.24 
25.10 
10.64 
20.34 
22.69 

OTIS  CANYON 
STACY 

WENDEL   10   SE 

19.98 
9.49 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1.60 
0.93 

0.51 
0.20 

4.73 
2.78 

8.58 
2.69 

1.27 
0.59 

0.86 
0.25 

0.19 

T 

0.36 
0.84 

1.88 
1.21 

0 
0.29 

0 
0 

0 
0.05 

19.98 
9.83 

IviCKEE  RIVER  G7 

! 

'    D.   L.    BLISS   STATE  PARK 

.   DONNER  MEMORIAL  STATE  PARK 

GLENBROOK,    NEVADA 
1  WYZRS  INSPECTION  STATION 

26.58 

38. HE 
21.65 

0.35 
0.72 
0.L3 
0.04 
0.83 

0 
0 
0 
0 
0 

0.15 
0.35 

0 
0.16 
0.33 

1.78 
2.78 
3.07 
1.18 
4.40 

0.73 
1.09 
1.29 
0.86 

6.25 
7.98 
5.72 
4.48 

10.28 

12.36 

16.25 

7.82 

2.06 
2.26 
2.09 
1.67 

1.10 

3.70 
1.64 

1.88 
0.89 
2.61E 
2.48 

0 

0.27 
0 

2.00 

2.98 
1.32 

0.35 

0 
0.07 

0 

0 
0 

0.12 

0 

0.14 

0.22 

26.55 

38.12E 
21.74 

! 

,  MEYERS  RANGER  STATION 
MI.   ROSE  CHRISTMAS  TREE 
RENO,   NEVADA 
SAGEHEN  CREEK 
SQUAW  VALLEY 

6.41 
40.63 
57.13 

0.37 
0.18 
0.17 
0.18 
0.05 

0 
0 
T 
0 
0 

0.34 

0 
0.01 
0.11 
0.27 

4.39 
2.25 
0.40 
3.27 
4.28 

RE 
0.62 
0.04 
1.09 
1.93 

3.29E 
2.07 
10.38 
13.75 

1.73 
15.96 
24.59 

0.32 
2.44 
3.36 

0.19 
2.58 
3.93 

0.60 
1.86 
2.58 

T 
0.21 
0.27 

0.88 
2.55 
2.12 

RE 

0.05 

0 

0 

0.02 
0.02 
0.10 

0.01 
0.11 
0.30 

6.31 
40.47 
57.21 

,  lAHOE  CITY 

1  TRUCKEE  RANGER  STATION 

36.73 
35.58 

0.10 
0.98 

0 
0 

0.17 
0.10 

2.14 
2.30 

1.40 
1.17 

9.26 
7.93 

15.27 
14.41 

2.45 
2.18 

1.93 
1.98 

1.60 
1.87 

0.24 
0.19 

2.17 
2.47 

T 
0 

0 

T 

0.20 
0.09 

36.66 
34.59 

jARSON  RIVER  G8 

I 

'  CARSON  CITY,    NEVADA 

,  CaOVER  HOT  SPRINGS 

MARXLEEVILLE 
'  MINDEN,    NEVADA 
1  VIRGINIA  CITY,    NEVADA 

UOOOFORDS 

11.20 
33.05 
24.59 
8.42 
14.31 
23.47 

0.27 
0.37 
0.40 
0.19 
0.13 
0.19 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0.05 
0.32 
0.23 
0.17 
0.05 
0.25 

0.89 
3.03 
2.45 
0.40 
1.45 
1.93 

0.01 
0.70 
0.32 
0.12 
0.12 
0.74 

3.36 
8.43 
5.72 
2.48 
4.44 
6.14 

5.16 
13.34 
9.55 
3.13 
3.77 
9.82 

0.78 
1.91 
1.76 
0.55 
0.97 
1.64 

0.11 
1.68 
1.49 
0.39 
0.44 
0.92 

0.22 
0.90 
1.01 
0.30 
0.89 
0.56 

0 
0.37 
0.05 

0 

T 
0 

0.35 
2.00 
1.61 
0.6-9 
2.05 
1.28 

T 
0.21 
0.25 
0.07 
0.02 
0.13 

T 
0 
0 
0.17 
.0.04 
0 

0.02 
0.09 
0.32 
0.12 
0.10 
0.23 

10.90 
32.66 
24.53 
8.42 
14.29 
23.39 

XKER  RIVER  G9 

,BODIE 

!  BRIDGEPORT 

BRIDGEPORT  RANGER  STATION 

SOHORA  JUNCTION 

TOPAZ  LAKE,    NEVADA 
lUEUINGTON  R  S,    NEVADA 

8.62 
7.48 
9.69 
15.51 
9.55 
7.53 

0.40 
0.28 
0.33 
1.08 
1.31 
0.41 

0.30 
0.11 
0.02 
0.02 

0 

0 

0.03 
0.02 

0 
0.28 
0.02 

0 

0.77 
0.69 
0.57 
1.24 
0.45 
0.48 

0.10 
0.04 
0.14 
0.36 
0.18 
0.17 

1.22 
1.40 
1.89 
3.70 
1.94 
1.66 

2.88 
3.64 
4.59 
6.08 
3.14 
1.97 

0.70 
0.31 
0.69 
0.72 
0.58 
0.49 

0.49 
0.13 
0.29 
0.48 
0.28 
0.39 

1.04 
0.31 
0.67 
0.92 
0.70 
0.67 

T 
0 
0 
0 
0 
0 

0.69 
0.55 
0.50 
0.63 
0.95 
1.29 

1.39 
0.66 
0.50 
0.29 
0.41 
1.14 

0.25 

0 

0 
0.41 
0.14 
0.04 

0.06 
0.02 

0 
0.05 
0.05 

0 

9.59 
7.75 
9.84 
14.88 
8.82 
8.30 

TH  LAHONTAN  AREA 

LAKE  VO 

NWAY  SUMMIT 
NO  LAKE 

10.85 
10.60 

0.32 
0.64 

0.33 
0.31 

T 
0.05 

0.77 
1.56 

0.02 

T 

1.18 
1.65 

6.18 
4.79 

0.61 
0.84 

0.14 
0.22 

0.85 
0.12 

0 

T 

0.45 
0.42 

0.88 
1.03 

0.21 
0.10 

0.06 

T 

11.35 
10.73 

27 


TABLE  A-3 
STORAGE  GAGE  PRECIPITATION  DATA 


Station 


Agency 


1969-70  Season 


Measurement  Period 


Precipitation 
in  Inches 


SACRAMENTO  RIVER  BASIN 

PIT  RIVER  Al 

BLACKS  MOUNTAIN 

BUTTE  LAKE 

DEAD  HORSE  RESERVOIR  2  SE 

LASSEN  CREEK  UPPER 

LONG  BELL  STATION 

MEDICINE  LAKE 
PATTERSON  MEADOW 
PEPPERDINES  CAMP 
SWEAGERT  FLAT 


DWR  Northern  District 
DWR  Northern  District 
DWR  Northern  District 
DWR  Northern  District 
DWR  Northern  District 

DWR  Northern  District 
DWR  Northern  District 
DWR  Northern  District 
DWR  Northern  District 


8-  6-69 
7-  2-69 
8-13-69 
8-13-69 
7-11-69 

7-10-69 
8-12-69 
8-14-69 
8-11-69 


6-22-70 
7-  2-70 
6-24-70 
6-24-70 
6-25-70 

6-25-70 
6-23-70 
6-23-70 
6-25-70 


25.08 
59.90 
16.34 
20.59 
34.36 

51.^9 
18.29 
28.46 
32.87 


SHASTA  LAKE  A2 

MT.  SHASTA  SLOPE 
STOUTS  MEADOW 

SACRAMENTO  VALLEY  WESTSIDE  A3 

ALDER  SPRINGS 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

LOG  SPRING 

NOEL  SPRING 

SADDLE  CAMP  RANGER  STATION 

TROUGH  SPRING 

SACRAMENTO  VALLEY  NORTHEAST  A4 

DEER  CREEK  FLAT 
DeWITT  PEAK  2  WSW 

hogback  road 
McCarthy  point 
twenty  mile  hollow 


DWR  Northern  District 
DWR  Northern  District 


COE  Sacramento  District 
DWR  Northern  District 
COE  Sacramento  District 
COE  Sacramento  District 
DWR  Northern  District 

COE  Sacramento  District 


DWR  Northern  District 
DWR  Northern  District 
DWR  Northern  District 
DWR  Northern  District 
DWR  Northern  District 


7-10-69 
7-10-69 


6-17-69 
7-24-69 
6-16-69 
6-17-69 
7-23-69 

6-18-69 


7-24-69 
7-25-69 
7-25-69 
7-23-69 
7-23-69 


6-24-70 
6-24-70 


10-13-70 

7-    7-70 

10-12-70 

10-13-70 

7-   6-70 

10-14-70 


7-15-70 
7-  8-70 
7-  6-70 
7-  9-70 
7-   9-70 


65.09 
108.70 


43.55 
47.58 
39.80 
49.75 
36.46 

55.55 


39.31 
32.52 
33.53 
55.34 
38.21 


FEATHER  RIVER  A5 

BOULDER  CREEK  GUARD  STATION 
CAMEL  PEAK 
CLARKS  PEAK  1  NE 
CLOVER  VALLEY 
GRANITE  SPRINGS 

LIGHTS  CREEK 

LITTLE  LAST  CHANCE  VALLEY 

MT.  HOUGH  SNOW  COURSE 

ONION  VALLEY 

SWAIN  MOUNTAIN 

THREE  MILE  VALLEY 


DWR  Central  District 
DWR  Central  District 
DWR  Central  District 
DWR  Central  District 
DWR  Central  District 

DWR  Central  District 
DWR  Central  District 
DWR  Central  District 
DWR  Central  District 
DWR  Central  District 

DWR  Central  District 


10-  1-69 
9-29-69 
10-  1-69 
10-  2-69 
10-   2-69 

10-    1-69 

10-   2-69 

9-30-69 

9-30-69 

10-    1-69 

10-   2-69 


9-30-70 

9-28-70 

9-30-70 

10-    1-70 

10-    1-70 

9-30-70 
10-  1-70 
9-29-70 
9-29-70 
9-30-70 

10-    1-70 


30.45 
87.26 
27.02 
24.22 
22.33 

43.05 
23.80 
55.16 
74.39 
55.33 

42.96 


YUBA-BEAR  RIVERS  A6 
SODA  SPRINGS  1  E 

AMERICAN  RIVER  A7 

BRUSHY  SPRINGS  GUARD  STATION 
FORNI  RIDGE 
GERLE  CREEK  CAMP 
ROBERTSON  FLAT 
THE  CEDARS 

WESTVILLE 

WRIGHTS  LAKE 

WRIGHTS  LAKE  SNOW  COURSE 

SAN  JOAQUIN  RIVER  BASIN 
COSUMNES  RIVER  Bl 
LUMBERYARD 

MOKELUMNE  CALAVERAS  RIVERS  B2 
HIGHLAND  LAKES 


COE  Sacramento  District 


DWR  Central  District 
DWR  Snow  Surveys 
DWR  Central  District 
DWR  Central  District 
DWR  Central  District 

DWR  Central  District 
DWR  Central  District 
DWR  Snow  Surveys 


DWR  Central  District 


DWR  San  Joaquin  District 


8-   8-69 


10-  7-69 

10-  1-69 

10-  9-69 

10-  7-69 

10-  3-69 

10-  7-69 

10-  9-69 

10-  1-69 


10-10-69 


8-   6-69 


10-   9-70 


9-25-70 

NR 

10-   6-70 

9-24-70 
10-   2-70 

9-24-70 

10-   6-70 

9-00-70 


10-   7-70 


7-   8-70 


71.10 


46.18 

NR 
57.47 
88.37 
66.18 

72.19 
66.95 
50.71 


76.18 


38.55 


NORTH  LAHONTAN  AREA 
MADELINE  PLAINS  G2 

DODGE  RESERVOIR  3  NNE 

EAGLE  LAKE  G3 
CHAMPS  FLAT 

TRUCKEE  RIVER  G7 

BROCKWAY  SUMMIT 
LOWER  MEADOW 

SECOND  SUMMIT 


DWR  Northern  District 


DWR  Northern  District 


COE  Sacramento  District 
USFS  Inter  Mountain 

USES  Inter  Mountain 


8-12-69 


8-   6-69 


8-  8-69 

10-  1-69 

6-  1-70 

10-  1-69 

6-  1-70 


6-23-70 


6-22-70 


10-  9-70 
5-30-70 
9-30-70 
5-30-70 
9-30-70 


14.17 


22.32 


36.85 
25.66 

1.71 
24.01 

2.26 
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TABLE  A-4 


EVAPORATION  DATA 


The  definition  of  terms  and  the  abbre- 


viations used  in  connection  with  Table  A-4  are  as 


follows  : 


EVAP 


The  total  amount  of  water 
evaporated  from  the  pan  in 
inches  for  the  month. 


WIND 


The  amount  of  movement  of 
air  over  the  pan  in  miles 
for  the  month. 


AVG  MAX     The  arithmetic  average  of 

daily  maximum  water  tempera- 
tures in  degrees  Fahrenheit 
for  the  month. 

AVG  MIN     The  arithmetic  average  of 

daily  minimum  water  tempera- 
tures in  degrees  Fahrenheit 
for  the  month. 

Record  incomplete. 


RB 
RE 


Record  began, 


Record  ended 
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Evaporation  in  Inches 

Wind  in  Total  Miles 

Woier  Temperature  in  Degrees  Fahrenheit 


TABLE    A-4    (Cont.) 
EVAPORATION    DATA 


station    Nome 

Tolol 

July  1 

to 

IS 

69 

1970 

Tot  01 
Oct     1 

to 
Seot  30 

June  30 

July 

Aug 

Sept 

Oct 

Nov. 

Dec 

Jon 

Feb 

Mar 

Apr 

May 

June 

July 

Aug 

Sept 

SACRAMENTO  RIVER  BASIN 

SACRAMENTO  VAUJiY  FLOOR  AO 

CHICO  EXPERIMENTAL  STN 

EVAP 

_ 

10.36 

9.80 

7.51 

3.89 

1.72 

_ 

_ 

1.61 

4.09 

5.85 

8.77 

8.87 

10.85 

9.32 

7.10 

. 

WIND 

14286 

1105 

1009 

1036 

1067 

870 

U23 

1884 

913 

1214 

1219 

1470 

1176 

1061 

962 

865 

14024 

DAVIS  2  WSW 

EVAF 

89.12 

13.07 

11.99 

8.76 

6.70 

2.86 

1.42 

1.65 

2.33 

7.28 

8.14 

12.55 

12.25 

13.71 

11.59 

9.78 

90.38 

WIND 

30942 

2007 

1301 

1211 

2864 

1317 

2721 

3573 

2076 

3630 

3103 

3840 

3299 

2548 

2355 

2616 

34042 

AVG  MAX 

74.9 

94.3 

93.5 

87.9 

72.0 

64.4 

54.8 

56.0 

53.4 

68.6 

73.8 

83.2 

87.4 

92.4 

90.5 

83.8 

74.2 

AVG  MIN 

49.4 

59.4 

59.5 

57.9 

48.6 

43.7 

41.8 

43.6 

42.9 

43.3 

43.0 

53.2 

55.5 

57.9 

55.2 

53.9 

48.6 

LAKE  SOLANO 

EVAP 

89.45 

13.15 

12.46 

9.15 

6.58 

2.81 

1.70 

1.87 

2.84 

6.67 

8.36 

11.93 

11.93 

13.31 

11.41 

10.24 

89.65 

WIND 

24351 

1629 

1439 

1514 

2311 

1446 

1804 

2110 

1622 

2513 

2859 

2780 

2314 

1758 

1596 

2180 

25303 

THERMALITO  A>'TEKBAY 

EVAP 

83.98 

12.85 

12.17 

9.19 

6.42 

2.87 

1.79 

1.68 

1.93 

4.86 

7.01 

11.16 

12.05 

13.95 

12.05 

10.37 

86.15 

WILLOWS  USSR 

EVAP 

81.24 

11.62 

11.46 

7.78 

5.91 

2.77 

2.06 

3.35 

2.47 

6.01 

7.35 

10.43 

10.03 

12.39 

10.60 

10.26 

83.53 

WIND 

20503 

1307 

1115 

959 

1741 

1025 

2072 

2849 

1304 

2442 

1896 

1987 

1806 

1225 

910 

1491 

20748 

AVG  MAX 

- 

- 

- 

89.9 

72.2 

- 

- 

- 

64.7 

71.6 

77.5 

- 

91.0 

94.5 

. 

90.8 

. 

AVG  MIN 

■ 

~ 

• 

60.8 

49.7 

" 

" 

■ 

45.1 

45.0 

46.1 

- 

63.1 

64.5 

- 

57.1 

- 

SHASTA  L&KE  A2 

- 

LAKESHORE 

EVAP 

. 

10.34 

10.30 

6.83 

3.68 

2.06 

. 

. 

2.03 

3.91 

5.13 

7.42 

8.01 

11.13 

10.06 

7.40 

_ 

WIND 

11327 

996 

1028 

907 

883 

862 

1032 

1125 

797 

960 

959 

853 

925 

1057 

999 

931 

11383 

SHASTA  DAM 

EVAP 

. 

11.14 

10.74 

7.39 

4.21 

3.70 

1.70 

. 

2.45 

3.95 

5.10 

7.38 

8.27 

11.20 

10.58 

8.25 

_ 

WIND 

21178 

1925 

1980 

1764 

1804 

1886 

1855 

1966 

1479 

1599 

1511 

1719 

1590 

1863 

1809 

1919 

2  HOC 

TURNTABLE  CRRKK 

EVAP 
WIND 

- 

9.57 
1133 

10.59 
1195 

7.29 
973 

5.01 
1443 

RE 
RE 

SACRAMENTO  VALLEY  WEST  SIDE 

A3 

BLACK  BUTTE  DAM 

EVAP 

94.10 

14.79 

14.36 

9.84 

6.91 

4.16 

2.03 

1.60 

2.90 

6.51 

7.98 

11.31 

11.71 

14.64 

12.87 

11.60 

94.22 

WIND 

27738 

1802 

1700 

1331 

2333 

1942 

3022 

3842 

1787 

2922 

2265 

2384 

2408 

2022 

1710 

2331 

28968 

AVG  MAX 

73.4 

93.7 

92.0 

86.5 

69.8 

62.9 

52.9 

52.8 

61.1 

67.2 

73.9 

81.5 

85.1 

91.9 

88.5 

83.1 

72.7 

AVG  MIN 

50.4 

64.6 

62.7 

59.5 

48.7 

44.1 

41.6 

42.4 

42.3 

43.0 

42.9 

53.5 

59.5 

63.5 

61.9 

55.8 

49.9 

WHISKEYTOWN  RESERVOIR 

EVAP 

_ 

11.79 

11.60 

7.45 

3.59 

2.04 

1.01 

. 

1.73 

3.48 

4.88 

8.11 

8.58 

11.94 

11.32 

7.87 

_ 

WIND 

11563 

941 

1067 

941 

1006 

978 

1042 

1137 

919 

1097 

901 

805 

729 

798 

890 

877 

11179 

FEATHER  RIVER  A5 

BOULDER  CREEK  GUARD  STN 

EVAP 

- 

7.53 

7.86 

5.91 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

8.17 

7.96 

5.32 

- 

ENTERPRISE  OWID 

EVAP 

60.61 

10.26 

10.95 

8.17 

3.82 

1.87 

0.52 

1.17 

1.17 

3.12 

4.52 

5.97 

8.07 

11.35 

10.75 

8.48 

61.83 

FOREMAN  CRKFJC 

EVAF 

68.82 

11.06 

11.81 

9.33 

4.95 

2.48 

0.93 

1.09 

1.62 

3.96 

4.99 

7.83 

8.77 

12.42 

11.07 

9.75 

69.87 

AVG  MAX 

72.0 

92.4 

90.1 

85.1 

69.3 

60.1 

52.4 

51.8 

56.8 

66.6 

67.8 

82.9 

88.1 

90.9 

89.0 

83.3 

71.6 

AVG  MIN 

47.1 

61.4 

56.0 

54.1 

45.1 

41.1 

38.9 

41.5 

40.2 

40.7 

39.8 

50.0 

55.9 

58.6 

55.5 

50.4 

45.5 

FOREMAN  CREEK  * 

*  EVAP 

58.52 

8.98 

10.28 

8.11 

4.28 

2.39 

1.07 

0.91 

1.57 

3.40 

4.15 

5.96 

7.41 

10.85 

10.72 

9.12 

61.83 

OROVTLIj;  DAM 

EVAP 

76.43 

12.61 

12.82 

9.17 

4.85 

2.77 

1.23 

1.21 

2.40 

4.54 

5.69 

9.44 

9.70 

13.12 

11.58 

9.42 

75.95 

WIND 

13033 

1104 

1142 

918 

899 

644 

U96 

2104 

919 

897 

1215 

1112 

883 

952 

747 

851 

12419 

AVG  MAX 

75.6 

97.4 

95.5 

88.7 

71.9 

64.0 

54.3 

53.7 

61.5 

69.1 

74.6 

85.9 

90.3 

95.8 

93.5 

85.5 

75.0 

AVG  MIN 

52.7 

66.0 

62.9 

60.2 

51.4 

47.2 

42.9 

44.5 

44.7 

46.7 

47.1 

56.7 

52.2 

65.3 

62.5 

57.8 

52.4 

OROVTI.LR  DAM  * 

EVAP 

68.54 

10.82 

12.02 

8.50 

5.12 

2.66 

1.20 

1.03 

1.74 

3.54 

5.05 

8.03 

8.83 

11.52 

10.64 

9.08 

68.44 

PARISH  CAMP 

EVAP 

70.14 

11.46 

12.45 

9.15 

5.02 

2.16 

1.02 

0.95 

1.64 

3.69 

5.03 

8.23 

9.34 

12.55 

11.91 

10.58 

72.S 

> 

VINTON 

EVAP 

_ 

12.10 

12.48 

8.88 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

. 

. 

8.44 

12.54 

12.63 

. 

r 

WIND 

- 

1857 

2053 

2010 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

- 

2110 

2007 

2115 

- 

" 

YUBA-BEAR  RIVERS  A6 

LAKE   SFAULDING  DAM 

EVAP 

- 

10.95 

12.40 

6.65 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

9.09 

12.27 

12.41 

9.44 

- 

AMERICAN  RIVER  A7 

BLODGETT  EXPTL  FOREST 

EVAP 

_ 

6.07 

6.11 

4.24 

1.56 

0.54 

_ 

_ 

_ 

_ 

1.81 

4.21 

4.07 

5.59 

7.07 

5.30 

, 

WIND 

- 

185 

130 

167 

316 

107 

- 

- 

- 

- 

310 

320 

155 

124 

172 

263 

- 

AVG  MAX 

- 

88.5 

84.9 

78.7 

52.1 

44.6 

- 

- 

- 

- 

58.3 

74.0 

79.5 

85.5 

88.9 

77.9 

- 

AVG  MIN 

- 

61.5 

59.2 

55.8 

41.3 

36.4 

- 

- 

- 

- 

37.8 

48.3 

55.0 

60.0 

58.7 

51.2 

- 

FOLSOM  DAM 

EVAP 

67.34 

11.43 

10.83 

8.26 

4.46 

2.12 

0.82 

0.42 

1.63 

3.95 

5.63 

8.89 

8.90 

10.92 

10.02 

8.65 

66.41 

WIND 

4441 

95 

72 

118 

291 

219 

684 

939 

331 

542 

461 

428 

261 

162 

106 

137 

4561 

FLACERVTI.IJ!  I  F  G 

EVAP 

57.13 

8.71 

9.66 

6.73 

3.53 

1.61 

1.49 

1.03 

1.99 

3.91 

4.14 

7.07 

7.26 

9.87 

8.58 

7.75 

58.34 

WIND 

11090 

762 

982 

745 

1048 

566 

973 

1119 

796 

994 

784 

1135 

1186 

1110 

818 

1501 

12030 

CACHE  (£EEK  A8 

FIHLEY   1   SSE 

EVAP 

55.35 

8.82 

8.34 

5.96 

3.34 

1.61 

0.83 

1.34 

1.65 

3.61 

5.12 

7.31 

7.42 

9.14 

8.12 

5.95 

55.44 

WIND 

7200 

385 

331 

299 

602 

357 

709 

951 

488 

542 

1130 

724 

582 

474 

439 

335 

7434 

LAKEPORT 

EVAP 

47.28 

8.90 

8.59 

5.75 

2.10 

0.77 

0.38 

0.37 

0.87 

2.86 

3.91 

6.04 

6.74 

9.02 

8.25 

5.87 

47.18 

WIND 

4855 

362 

346 

333 

416 

236 

306 

508 

290 

498 

571 

491 

398 

355 

314 

297 

4780 

*young  Pan 
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poralion   in  InclKt 
d  in  Tolol  Miles 
'Iff  Temperoture  in  Degrees  Fohrenheit 


TABLE     A- 4    (Cont.) 
EVAPORATION    DATA 


station    Nome 


Tolol 

July  I 

10 

June  30 


1969 


July 


Aug         Sept 


Oct 


Nov 


Dec 


1970 


Jon 


Feb 


Mar 


Apr 


May        June 


July 


Aug         Sept 


Tolol 
Ocl     I 

to 
Sepi   30 


KAMENTO  RIVER  BASIN 
PUTAH  CREEK  A9 
SERRYESSA  LAKE 

1 

yjUU^Y  COVE 


MONTICEUX)  DAM 


li- 


EVAP 

80.24 

WIND 

17746 

AVG  HAX 

74.0 

AVG  HIN 

50.2 

EVAP 

WIND 

AVG  MAX 

AVG  MIN 

EVAP 

_ 

WIND 

- 

AVG  MAX 

- 

AVG  MIN 

- 

JOAQUIN  RIVER  BASIN 
'.  JOAQUIN  VALLEY  FLOOR  BO 
CAMANCHE  NORTH  STATION 
CAMANCHE  SOUTH  STATION 
LODI 


EVAP 

EVAP 

EVAP 
WIND 
AVG  MAX 
AVG  MIN 

EVAP 
WIND 
AVG  MAX 
AVG  MIN 


OSUMNES  RIVER  Bl 
SLY   PARK  EVAP 

rJILUMNE- CALAVERAS  RIVERS  B2 


JAMP   PARDEE 


•OGAN  DAM 


JACKSON   1  NW 


>ALT  SPRINGS  POWERHOUSE 


EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
AVG  MAX 
AVG  MIN 

EVAP 
WIND 
AVG  MAX 
AVG  MIN 

EVAP 


:.   JOAQUIN  VALLEY  WEST   SIDE   B8 
.yrriOCH   PUMPING  PLANT  3  EVAP 


ACRAMENTO-SAN  JOAQUIN  DELTA 
BRANNAN  ISLAND 

TRACY  PUMPING  PLANT 

«TH  LAUCWTAN  AREA 
JRPRISE  VALLEY  GI 
CEDARVILLE   12  SE 

SAB  RIVER  G4 
LEMING  FISH  AND  GAME 

-uCKEE  RIVER  G7 
BOCA 

>!EYERS  RANGER  STATION 
lAHOE  CITY 

LKER  RIVER  G9 
OPAZ  LAKE,  NEVADA 


B9 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 
AVG  MAX 
AVG  MIN 


84.39 

78.91 

68.91 

17054 

72.0 

49.0 

76.10 

17996 

73.7 

50.7 


46.81 


60.69 
6431 

82.08 

17244 

73.7 

49.7 

65.98 
9241 
66.5 
49.2 

64.20 


75.21 


81.91 
31910 

103.96 
41403 


21682 


13.47  12.68  8.54 

1579  1407  1271 

94.6  93.5  86.2 

62.0  60.4  57.9 


10.97  10.65  7.58 

434  317  329 

97.6  96.6  88.9 

62.5  60.7  58.8 


13.20  12.73  9.23 

12.90  12.31  8.52 

11.42  9.17  7.38 

1720  1235  1220 

90.9  92.0  82.9 

58.9  59.6  57.3 

11.93  11.48  7.81 

1297  1179  1127 

91.3  91.8  86.9 

62.7  60.4  59.4 


8.39       8.49       5.92 


11.27  10.38  6.71 

592  535  511 

13.59  12.93  9.63 

1368  1388  1330 

92.8  91.2  86.5 

62.2  60.6  59.3 


11.64      11.81 
951  909 


84.9 
62.1 


6.80 
192 


83.0 
60.6 


12.58      12.55 
2793        2212 


13.69      13.40 
1699        1794 


5.71 
144 


8.22 

853 

78.3 

59.0 


9.55     10.79       7.08 


11.48      10.55        7.97 


9.70 
3657 


17.89     15.89     11.11 
5175        3817       3480 


9.47 
1555 


10.08   9.67   7.00 
978    673    670 


9.96   10.42   7.02 
886    851    786 

8.11   8.92   5.79 


3.40 
492 


11.08  12.02  9.09 

919  1062  1189 

89.4  88.2  79.8 

58.5  56.5  51.5 


5.31  2.21  1.52 

1398  910  1530 

71.2  61.0  54.4 

49.2  43.3  43.7 


4.60  2.04  1.06 

485  235  498 

73.0  63.1  55.1 

49.7  43.3  43.3 


6.16 

5.00 

4.57 
1265 
68.9 
47.4 

4.66 
1311 
70.6 
49.4 


3.67 
599 

5.65 
1462 
70.9 
47.7 

4.29 

923 

62.2 

47.2 


5.09 


5.66 
2733 

6.59 
2771 


RE 


2.94 

2.50 

1.67 

604 

60.0 

41.5 

1.90 
1114 
61.3 
44.4 


1.33 
346 

2.84 
1415 
63.0 
40.8 

1.46 

409 

55.3 

43.0 


4.77        3.76 


1.72 
957 

2.92 
1266 


2.18 
1.82 

1.78 

1491 
50.0 
40.4 

1.66 
2184 
53.1 
41.8 


2.84       1.24       0.52 


0.88 
543 

1.74 
1768 
54.4 
41.0 

0.55 

705 

46.9 

39.3 

1.34 


1.74       1.41 


1.23 
1643 


1.51 
1919 


1387        1304        1909 


3.23 
881 


1.52 

2.37 

5.15 

1930 

1175 

1668 

53.4 

60.8 

68.4 

43.8 

42.8 

44.1 

RB 

1.75 

4.88 

RB 

1032 

1953 

RB 

59.7 

67.2 

RB 

40.6 

41.8 

0.93 

RE 

777 

RE 

54.2 

RE 

45.1 

RE 

1.95 

1.81 

1.35 
1601 
52.0 
43.2 

1.46 
1987 
54.1 
43.6 


0.76 
640 

1.79 
1988 
54.1 
42.7 

0.66 

944 

46.9 

40.4 


1.18 
1650 


1.88 
2177 


2.41  5.84 

2.01  4.89 

1.98  5.18 

942  1594 

57.4  66.6 

44.0  43.4 

1.98  5.25 

1014  1553 

60.8  69.1 

44.1  45.5 


0.69        1.29        2.56 


1.28 
468 

2.23 
1162 
62.0 
42.4 

1.96 

622 

55.3 

41.9 


1.90 
1404 

2.92 
1651 


3.04 
617 

4.99 
1532 
67.9 
43.1 

4.09 
1031 
61.6 
41.9 


1.26       2.22       4.37 


1.22       2.04       5.20 


5.53 
2701 

6.85 
2869 


2456        1520       2193 


6.30  10.03  11.14 

1411  1622  1845 

72.4  84.7  87.6 

43.6  53.3  57.9 

5.82  9.72  10.86 

2098  2176  2147 

69.8  81.6  85.9 

39.3  49.2  53.9 


6.46     10.53      10.76 


6.35     10.05     10.75 


5.70 
1749 
74.3 
43.7 


4.60 
518 


4.70 

579 

66.8 

43.2 


7.52 
3530 


5.02 
1819 


8.60 
1787 
83.9 
53.0 


8.05 
505 


8.14 

585 

78.4 

54.2 


10.45 
3900 


2058        1934 


7.46 
1192 


10.11 
1846 
85.6 
55.3 


7.09  10.17  10.71 

1714  1760  1756 

72.9  84.3  87.9 

45.4  53.6  57.6 


2.87       6.18       5.82 


8.72 
557 


6.15  10.07  10.47 

1352  1290  1189 

71.6  83.1  87.0 

43.5  53.5  59.1 


8.46 

730 

78.3 

57.5 


3.80       8.53       6.73 


8.07       9.93      10.51 


11.89 
4730 


8.50      13.28      14.62 
4749       5570       5959 


10.36 
1873 


7.17 
711 


7.00 
1247 


4.71 
657 


10.02  10.00 

1870  650 

77.1  82.6 

44.8  52.1 


U 
U 
RE 

RE 

13.38  11.45  8.73 

1977  1997  1755 

92.0  90.6  81.8 

56.2  55.9  51.0 


13.95      12.56      10.41 


13.73      12.12        9.96 


11.26 
1484 
91.3 
58.8 


11.52 
545 


17.70 
5261 


14.06 
2020 


9.57 
604 


10.36 
1052 


9.31 
1220 
87.6 
56.1 


9.71 
487 


13.84     12.52 
4610       4870 


8.98 
518 


10.26 
1061 


7.22 

853 

83.4 

53.8 


12.22  10.72  8.68 

1351  1227  1044 

93.0  90.4  84.2 

61.0  58.8  55.7 


8.90       8.58       6.26 


7.02 
311 


14.08  11.98  10.04 

1196  1184  1526 

92.1  89.7  82.9 

61.5  59.0  53.5 

RE 
RB 
RE 
RE 

10.39     10.32       8.80 


11.83     10.29       8.56 


9.34 
2868 


14.59     11.69 
3605 


RE 
RE 


6.48 
769 


7.44 
1273 


12.96  13.04  9.75 

657  677  901 

89.3  87.3  75.7 

58.8  56.2  44.9 


86.15 

80.99 

68.73 

16436 

71.8 

48.4 

76.50 

18015 

73.5 

50.1 


47.75 


60.58 
6U6 

82.03 

17064 

73.2 

49.0 


66.29 


75.89 


82.78 
35596 

103.05 
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INTRODUCTION 


This  appendix  contains  surface  water  data  for  the  1970  water  year, 
which  is  from  October  1,  1969,  to  September  30,  1970.   The  data  consist  of 
daily  mean  discharges;  daily  mean  gage  heights;  daily  maximum  and  minimum 
tides;  gaging  station  locations;  diversion  quantities;  water  imported  to  the 
report  area;  water  exported  from  the  report  area;  summary  of  water  supply  and 
utilization  for  the  Sacramento-San  Joaquin  Delta;  streamflow  measurements  at 
miscellaneous  locations;  corrections  and  revisions  to  previously  published 
reports;  and  contents  and  inflow  for  major  reservoirs. 

Each  station  in  this  appendix  has  been  assigned  an  identification 
number.   The  first  two  digits  denote  the  drainage  basin  as  shown  below.   The 
remaining  digits  further  identify  the  station. 


_  Sacramento  River  Basin 

'  AO  Sacramento  Valley 

Floor 
i  Al  Pit  River 
I  A2  Shasta  Lake 
I  A3  Sacramento  Valley 
West  Side 
A4  Sacramento  Valley 

Northeast 
A5  Feather  River 
A6  Yuba-Bear  Rivers 
A7  American  River 
A8  Cache  Creek 
A9  Putah  Creek 


San  Joaquin  River  Basin 

BO  San  Joaquin  Valley 

Floor 
Bl  Cosumnes  River 
B2  Moke lumne- Calaveras 

Rivers 
B8  San  Joaquin  Valley 

West  Side 
B9  Sacramento -San 

Joaquin  Delta 

San  Francisco  Bay  Area 
EO  San  Francisco  Bay 


North  Lahontan  Area 

Gl  Surprise  Valley 
G2  Madeline  Plains 
G3  Eagle  Lake 
G4  Susan  River 
G5  Smoke  River 
G6  Her long 
G7  Truckee  River 
G8  Carson  River 
G9  Walker  River 


In  addition  to  data  collected  and  published  by  the  Department  of 
Water  Resources  in  this  appendix,  the  U.  S.  Geological  Survey  collects  and 
publishes  data  on  many  additional  gaging  stations  for  the  same  report  area. 
This  work  is  done  under  a  federal-state  cooperative  contract  or  through  co- 
operative arrangements  with  other  local  or  governmental  agencies.  The  data 
published  in  the  following  reports  together  with  this  report  present  a  com- 
prehensive analysis  of  water  resources  for  the  area: 

1.  "Water  Resources  Data  for  California,  Part  1:   Surface 
Water  Records,  Volumne  2:  Northern  Great  Basin  and  Central  Valley." 
U.  S.  Department  of  the  Interior,  Geological  Survey. 

2.  "Annual  Report  of  Operations,  Central  Valley  Operations 
Office,  Water  and  Power  Control  Division."  U.  S.  Department  of  the 
Interior,  Bureau  of  Reclamation. 

3.  Bulletin  No.  120,  "Water  Conditions  in  California,  Fall 
Issue."  Department  of  Water  Resources. 

4.  Bulletin  No.  157,  "Index  of  Stream  Gaging  Stations  in  and 
Adjacent  to  California,  1970".   Department  of  Water  Resources.   This 
index  contains  the  period  of  record  --  with  number  of  years  missing  -- 
and  more  information  for  stations  in  the  report  area.   The  index  also 
identifies  the  agency  from  which  a  particular  record  may  be  obtained. 
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Lake  Davis  near  Portola 259 
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ALPHABETICAL  INDEX  TO  SURFACE 
WATER  MEASUREMENT  STATIONS 


Stage,  Tide, 

Streamflow     Crests,  Station 
and  Station  and  Station     Code 

Description  Description  Number 


American  River  at  Fair  Oaks  

American  River  at  Sacramento   .... 

Ash  Creek  at  Ad in  

Bear  Creek  near  Lodi   

Bear  Creek  near  Rumsey   

Bear  River  near  Wheatland  

Bidwell  Creek  near  Fort  Bidwell  .  .  . 

Big  Chico  Creek  at  Chico   

Burney  Creek  near  Burney   

Butte  Creek  near  Durham  

Butte  Slough  near  Meridian   

Butte  Slough  at  Outfall  Gates  .... 

Cache  Creek  above  Rumsey   

Cache  Creek  at  Yolo  

Calaveras  River  near  Stockton  .... 

California  Aqueduct  at  Delta  Pumping 

Plant  

Cedar  Creek  at  Cedarville  

Cherokee  Canal  near  Richvale "  .  .  .  . 
Clover  Creek  Bypass  near  Upper  Lake  . 
Colusa  Basin  Drain  at  Highway  20   .  . 

Colusa  Basin  Drain  at  Knights  Landing 
Colusa  Weir  Spill  to  Butte  Basin  .  . 
Contra  Costa  Canal  near  Oakley   ... 

Cosumnes  River  at  McConnell  

Cosumnes  River  at  Michigan  Bar   ... 

Cottonwood  Creek,  North  Fork,  near  Igo 
Cottonwood  Creek,  South  Fork, 

near  Cottonwood  

Deer  Creek  near  Sloughhouse  

Delta-Mendota  Canal  near  Tracy  ... 
Dry  Creek  near  Gait , 

Dry  Creek  near   lone    

Dry  Creek  at  Roseville   

Duck  Creek  near  Stockton , 

Duck  Creek  Diversion  near  Farmington 
Eagle  Creek  at  Eagleville  


Page 


66 
134 
121 


148 
75 
67 
82 

95 

86 

122 

131 


144,145,146 
149 

85 
120 

91 

92 

80 
143 
140 


68 

69 
139 
142 
138 

137 
116 
130 
127 
150 


Page 

216 
217 


212 


199 


219. 


193 
196 
197 


225 
224 


A07175 
A07140 
A18350 
B02010 
A81250 

AO6550 
G12200 
AO4250 
A15150 
A04265 

A02972 
A02967 
A81200 
A08125 
B02520 


B95920 
G15150 
A02984 
A89140 
A02976 

A02945 
A02981 
B9591C 
B0112i 
B1115C 

A0354f 

A0359i 
B0158( 
B9592.' 


B0152( 
i 
B2115( 
A0004" 
B0283. 
B0292I 
01715^ 
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ALPHABETICAL  INDEX  TO  SURFACE 
WATER  MEASUREMENT  STATIONS 
(Continued) 


Stage,  Tide, 
Streamflow     Crests, 
and  Station  and  Station 
Description  Description 


Page 

Eagle  Lake  near  Susanville   

Feather  River  near  Gridley   112 

Feather  River,  Middle  Fork, 

near  Merrimac 107 

Feather  River,  Middle  Fork, 

near  Portola 102 

Feather  River  at  Nicolaus  

Feather  River  at  Oroville  110 

Feather  River  belov  Shanghai  Bend  114 

Feather  River.  South  Fork, 

at  Ponderosa  Dam 108 

Feather  River  at  Yuba  City   

Feather  River,  West  Branch, 

near  Paradise 106 

Fremont  Weir  Spill  to  Yolo  Bypass 94 

French  Camp  Slough  near  French  Camp 129 

Grantline  Canal  at  Tracy  Road  Bridge   .... 

Grindstone  Creek  near  Elk  Creek 77 

Indian  Creek  near  Taylorsville   105 

Italian  Slough  near  Mouth  

Lassen  Creek  near  Willow  Ranch   64 

Last  Chance  Creek  at  Dixie  Refuge  Damsite  .  .  104 

Lindo  Channel  near  Chico 76 

Little  Chico  Creek  near  Chico  83,84 

Little  Chico  Creek  Diversion  near  Chico  ...  81 

Littlejohn  Creek  at  Farmington  128 

Long  Valley  Creek  near 

Hallelujah  Junction  152 

Marsh  Creek  near  Byron 147 

Middle  Creek  near  Upper  Lake 118 

Middle  River  at  Bacon  Island   

Middle  River  at  Borden  Highway   

Middle  River  at  Mowry  Bridge   

Mokelumne  River  at  Woodbridge  135 

Mokelumne  River  near  Thornton  

Mokelumne  River,  South  Fork, 

at  New  Hope  Bridge   

Mormon  Slough  at  Bellota   130 

Morrison  Creek  near  Sacramento   141 

Moulton  Weir  Spill  to  Butte  Basin  79 

Mud  Creek  near  Chico 73 
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Page 

226 
208 


213 

207 
211 


209 


248 


247 


243 
242 
241 
222 
251 


252 


Station 

Code 
Number 


G32100 
A05165 

A55100 

A55420 
A05103 

A05191 
A05120 

A56080 
A05135 

A52250 

A02930 
B02805 
B95300 
A31302 
A54370 

B95278 
A13060 
A54750 
A00600 
A04280 

A04910 
B02870 

G61705 
B89100 
A81810 

B95460 
B95500 
B95540 
B02105 
B94175 


B94150 
B02560 
A00020 
A 02 986 
A 04242 


ALPHABETICAL  INDEX  TO  SURFACE 
WATER  MEASUREMENT  STATIONS 
(Continued) 


Streamflow 
and  Station 
Description 


Page 

Mud  Creek  Diversion  at  Chico 74 

North  Honcut  Creek  near  Bangor 113 

Old  River  near  Byron  

Old  River  at  Clifton  Court  Ferry  

Old  River  near  Rock  Slough  

Old  River  at  Tracy  Road  Bridge  

Palermo  Canal  at  Oroville  Dam 109 

Pine  Creek  near  Alturas 65 

Pine  Creek  near  Susanville 151 

Pope  Creek  near  Pope  Valley 123 

Putah  Creek  near  Winters  

Putah  Creek,  South  Fork,  near  Davis   124 

Reclamation  District  70  Drainage  to 

Sacramento  River  87 

Reclamation  District  108  Drainage  to 

Sacramento  River  89 

Reclamation  District  787  Drainage  to 

Colusa  Basin  Drain  .    93 

Reclamation  District  787  Drainage  to 

Sacramento  River 90 

Reclamation  District  1500  Drainage  to 

Sacramento  Slough   100 

Reclamation  District  1660  Drainage  to 

Sutter  Bypass   98 

Reclamation  District  1660  Drainage  to 

Tisdale  Bypass  99 

Red  Bank  Creek  near  Red  Bluff 70 

Red  Clover  Creek  above  Abbey 

Bridge  Damsite  103 

Sacramento  River  above  Bend  Bridge 

near  Red  Bluff  

Sacramento  River  at  Butte  City  

Sacramento  River  at  Collinsville  

Sacramento  River  at  Colusa  

Sacramento  River  at  Colusa  Weir   

Sacramento  River  near  Freeport  

Sacramento  River  at  Fremont  Weir  East  End   .  . 

Sacramento  River  at  Fremont  Weir  West  End   .  . 

Sacramento  River  at  Hamilton  City 72 


Stage,  Tide, 

Crests, 
and  Station 
Description 

Page 


249 

246 
250 

244 


Station 
Code 
Number 


223 


184 
188 
235 
192 

191 
230 
206 
205 
186 


A00928 
A05735 
B95270 
B95340 
B95180 

B95380 
A56911 
A14100 
G31140 
A95010 

A91250 
A09115 

A02965 

A02933 

A02950 

A02955 

A02926 

A05922 

A02963 
A03460 

A54455 

A02788 
A02500 
B91110 
A 02420 

A02430 
B91850 
A02160 
AO2170 
A02630 
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ALPHABETICAL  INDEX  TO  SURFACE 
WATER  MEASUREMENT  STATIONS 
(Continued) 


Stage,  Tide, 

Streamflow     Crests,  Station 

and  Station  and  Station  Code 

Description  Description  Number 


Page 

Sacramento  River  at  Keswick   

Sacramento  River  at  Knights  Landing   

Sacramento  River  at  Moulton  Weir  

Sacramento  River  opposite  Moulton  Weir  .... 

Sacramento  River  at  Ord  Ferry 78 

Sacramento  River  at  Rio  Vista   

Sacramento  River  at  Sacramento  117 

Sacramento  River  at  Sacramento  Weir 

Sacramento  River  at  Snodgrass  Slough  

Sacramento  River  at  Tisdale  Weir  

Sacramento  River  at  Verona  

Sacramento  River  at  Vina  Bridge 71 

Sacramento  River  at  Walnut  Grove  

Sacramento  River  below  Wilkins  Slough   .... 

Sacramento  Slough  at  Sacramento  River   ....   101 

Sacramento  Weir  Spill  to  Yolo  Bypass 115 

San  Joaquin  River  at  Antioch  

San  Joaquin  River  at  Brandt  Bridge  

San  Joaquin  River  at  Mossdale  Bridge  

San  Joaquin  River  at  Rindge  Pump  

San  Joaquin  River  at  San  Andreas  Landing  ... 

San  Joaquin  River  at  Venice  Island  

San  Joaquin  River  near  Vernalis   126 

Scotts  Creek  at  Eickhoff  Road 

near  Lakeport 119 

Scotts  Creek  at  Upper  Lake  

State  Pumping  Plant  2  Drainage  to 

Sutter  Bypass   97 

Stockton  Diverting  Canal  at  Stockton  133 

Stockton  Ship  Channel  at  Burns  Cutoff   .... 

Suisun  Bay  at  Benicia   

Sutter  Bypass  at  Long  Bridge  


Page 


183   . 

.  A21010 

198   . 

.  A02200 

189  . 

.  A02445 

190  . 

.  A02450 

187   . 

.  A02570 

234  . 

.  B91210 

15,229 

.  A02100 

228   . 

.  A02105 

231   . 

.  B91750 

194  . 

.  A02301 

214  . 

.  A02150 

185   . 

.  A02700 

232   . 

.  .  B91650 

195  . 

.  .  A02280 

- 

.  .  A02925 

_ 

.  .  A02903 

255 

.  .  B95020 

237 

.  .  B95740 

236 

.  .  B95820 

239 

.  .  B95620 

253 

.  .  B95100 

240 

.  .  B95580 

222 

.  .  B07020 

_ 

.  .  A81845 

218 

.  .  A81820 

.  .  A05921 

- 

.  .  B02580 

238 

.  .  B9566C 

256 

.  .  E03300 

200 

.  .  A05935 
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ALPHABETICAL  INDEX  TO  SURFACE 
WATER  MEASUREMENT  STATIONS 
( Continued) 


Stage,  Tide, 

Streamf low 

Crests, 

Station 

and  Station 

and  Station 

Code 

Description 

Description 

Number 

Page 

Page 

Sutter  Bypass  at  Reclamation  District 

1500  Pumping  Plant  

Sutter  Bypass  at  State  Pumping 

Plant  2   

Sutter  Creek  near  Sutter  Creek  136 

Thermalito  Afterbay  Release  to 

Feather  River  near  Oroville   Ill 

Three  Mile  Slough  at  San  Joaquin  River  .... 

Tisdale  Weir  Spill  to  Sutter  Bypass   88 

Tom  Paine  Slough  above  Mouth  

Wadsworth  Canal  near  Sutter   96 

Yolo  Bypass  near  Lisbon 

Yolo  Bypass  near  Woodland 125 

Yuba  River  near  Marysville  


204   .  .  A02927 


2,20 

3   .  A05920 

- 

.  .  B21160 

_ 

.  .  A05975 

254 

.  .  B95060 

_ 

.  .  A02960 

245 

.  .  B95420 

201 

.  .  A05929 

233 

.  .  B91560 

220 

.  .  A02935 

210 


A06150 
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HYDROGRAPHIC  AREA   CODE  NUMBER  INDEX  TO 
SURFACE  WATER  MEASUREMENT   STATIONS 


Station 
Code 

Number 


Streamflow 
and  Station 
Description 

Page 


Daily  Stage, 
Major  Crests, 
Reservoirs, 
and  Station 
Description 

Page 


HYDROGRAPHIC  AREA  A 


Sacramento  Valley  Floor 

A00020  Morrison  Creek  near  Sacramento  141 

0047  Dry  Creek  at  Roseville 116 

0600  Lindo  Channel  near  Chico 76 

0928  Mud  Creek  Diversion  at  Chico 74 

2100  Sacramento  River  at  Sacramento 117 

2105  Sacramento  River  at  Sacramento  Weir   ... 

2150  Sacramento  River  at  Verona  

2160  Sacramento  River  at  Fremont  Weir, 

East  End  

2170  Sacramento  River  at  Fremont  Weir, 

West  End  

2200  Sacramento  River  at  Knights  Landing   ... 

2280  Sacramento  River  below  Wilkins  Slough   .  . 

2301  Sacramento  River  at  Tisdale  Weir  

2420  Sacramento  River  at  Colusa  

2430  Sacramento  River  at  Colusa  Weir   

2445  Sacramento  River  at  Moulton  Weir  

2450  Sacramento  River  opposite  Moulton  Weir  .  . 

2500  Sacramento  River  at  Butte  City  

2570  Sacramento  River  at  Ord  Ferry 78 

2630  Sacramento  River  at  Hamilton  City   ....    72 

2700  Sacramento  River  at  Vina  Bridge 71 

2788  Sacramento  River  above  Bend  Bridge 

near  Red  Bluff  

2903  Sacramento  Weir  Spill  to  Yolo  Bypass  .  .  .   115 

2925  Sacramento  Slough  at  Sacramento  River   .  .   101 

2926  Reclamation  District  1500  Drainage  to  _ 

Sacramento  Slough   100 

2927  Sutter  Bypass  at  Reclamation  District 

1500  Pumping  Plant  

2930     Fremont  Weir  Spill  to  Yolo  Bypass   ....    94 
2933     Reclamation  District  108  Drainage 

to  Sacramento  River   89 

2935     Yolo  Bypass  near  Woodland 125 

2945     Colusa  Basin  Drain  at  Knights  Landing   .  .    92 
2950     Reclamation  District  787  Drainage  to 

Colusa  Basin  Drain  93 

2955     Reclamation  District  787  Drainage  to 

Sacramento  River 90 

2960     Tisdale  Weir  Spill  to  Sutter  Bypass   ...    88 
2963     Reclamation  District  1660  Drainage 

to  Tisdale  Bypass 99 


215,229 
228 
214 

206 

205 
198 
195 
194 
192 
191 
189 
190 
188 
187 
186 
185 

184 


204 


220 
197 
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HYDROGRAPHLC  AREA   CODE  NUMBER  INDEX  TO 
SURFACE  WATER  MEASUREMENT   STATIONS 
(Continued) 

Station 
Code 

Number 

Sacramento  Valley  Floor  (Continued 


Streamflow 
and  Station 
Description 

Page 


Daily  Stage, 
Major  Crests, 
Reservoirs, 
and  Station 
Description 

Page 


A02965  Reclamation  District  70  Drainage  to 

Sacramento  River  87 

2976  Butte  Slough  at  Outfall  Gates   86 

2972  Butte  Slough  near  Meridian 95 

2976  Colusa  Basin  Drain  at  Highway  20 91 

2981  Colusa  Weir  Spill  to  Butte  Basin 80 

2984  Cherokee  Canal  near  Richvale  85 

2986  Moulton  Weir  Spill  to  Butte  Basin   ....  79 

3460  Red  Bank  Creek  near  Red  Bluff 70 

3545  Cottonwood  Creek,  North  Fork,  near  Igo  .  .  68 

3595  Cottonwood  Creek,  South  Fork,  near 

Cottonwood 69 

4242  Mud  Creek  near  Chico 73 

4250  Big  Chico  Creek  at  Chico 75 

4265  Butte  Creek  near  Durham 82 

4280  Little  Chico  Creek  near  Chico   83,84 

4910  Little  Chico  Creek  Diversion  near  Chico   .  81 

5103  Feather  River  at  Nicolaus   

5120  Feather  River  below  Shanghai  Bend   ....  114 

5135  Feather  River  at  Yuba  City '  - 

5165  Feather  River  near  Gridley 112 

5191  Feather  River  at  Oroville   110 

5735  North  Honcut  Creek  near  Bangor  113 

5920  Sutter  Bypass  at  State  Pumping  Plant  No.  2 

5921  State  Pumping  Plant  No.  2  Drainage 

to  Sutter  Bypass 97 

5922  Reclamation  District  1660  Drainage  to 

Sutter  Bypass   98 

5929  Wadsworth  Canal  near  Sutter   96 

5935  Sutter  Bypass  at  Longbridge   

5975  Thermalito  Afterbay  Release  to 

Feather  River  near  Oroville   Ill 

6150  Yuba  River  near  Marysville  

6550  Bear  River  near  Wheatland   

7140  American  River  at  Sacramento  

7175  American  River  at  Fair  Oaks   

8125  Cache  Creek  at  Yolo   

9115  Putah  Creek,  South  Fork  ,  near  Davis  .  .  .  124 

Pit  River 

A13060  Lassen  Creek  near  Willow  Ranch  64 

4100  Pine  Creek  near  Alturas 65 

5150  Burney  Creek  near  Burney 67 

8350  Ash  Creek  at  Adin 66 


199 
196 

193 


213 
211 
209 
208 
207 

202,203 


201 
200 


210 
212 
217 
216 
219 
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HYDROGRAPHIC  AREA  CODE  NUMBER  INDEX  TO 
SURFACE  WATER  MEASUREMENT  STATIONS 
(Continued) 

Station 

Code 
Number 

Shasta  Lake 


Streamflow 
and  Station 
Description 

Page 


Daily  Stage, 
Major  Crests, 
Reservoirs, 
and  Station 
Description 

Page 


A21010     Sacramento  River  at  Keswick   

1051     Inflow  to  Shasta  Lake   

Sacramento  Valley  Westside 

A31302     Grindstone  Creek  near  Elk  Creek  77 

6171     Inflow  to  Whiskeytown  Lake  

Feather  River 

A51141     Lake  Oroville  near  Oroville   

2250     Feather  River,  West  Branch, 

near  Paradise 106 

4370     Indian  Creek  near  Taylorsville  105 

4455     Red  Clover  Creek  above  Abbey  Bridge 

Damsite 103 

4473     Antelope  Lake  near  Boulder  Creek 

Guard  Station  

4750     Last  Chance  Creek  at  Dixie  Refuge 

Damsite 104 

5100     Feather  River,  Middle  Fork, 

near  Merrimac 107 

5383     Lake  Davis  near  Portola   

5420     Feather  River,  Middle  Fork,  near  Portola  .   102 

5527     Frenchman  Lake  near  Chilcoot  

6080     Feather  River,  South  Fork, at  Ponderosa  Dam  108 
6911     Palermo  Canal  at  Oroville  Dam 109 


183 
264 


265 


261 


260 


259 
258 


Yuba -Bear  Rivers 


A65105     Camp  Far  West  Reservoir  near  Sheridan 


American  River 


262 


A71121  Inflow  to   Folsom  Lake      , 

Cache  Creek 

,A81200  Cache  Creek  above  Rumsey  122 

1250  Bear  Creek  near  Rumsey 121 

1810  Middle  Creek  near  Upper  Lake 118 

1820  Scotts  Creek  at  Upper  Lake  

1845  Scotts  Creek  at  Eickhoff  Road  near 

Lakeport 119 

1940  Clover  Creek  Bypass  near  Upper  Lake   .  .  ,  120 


266 


218 
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IffDROGRAPHIC  AREA  CODE  NUMBER  INDEX  TO 
SURFACE  WATER  MEASUREMENT  STATIONS 
(Continued) 

Station 

Code 
Number 

Putah  Creek 


Daily  Stage, 
Major  Crests, 
Streamflow    Reservoirs, 
and  Station   and  Station 
Description   Description 


Page 


Page 


A91250     Putah  Creek  near  Winters  .  . 
5010     Pope  Creek  near  Pope  Valley 


123 


223 


HYDROGRAPHIC  AREA   B 


San  Joaquin  Valley  Floor 

B01125     Cosumnes  River  at  McConnell 140 

1520     Dry  Creek  near  Gait 138 

1580     Deer  Creek  near  Sloughhouse 139 

2010     Bear  Creek  near  Lodi 134 

2105     Mokelumne  River  at  Woodbridge 135 

2520     Calaveras  River  near  Stockton  131 

2560     Mormon  Slough  at  Bellota 132 

2580  Stockton  Diverting  Canal  at  Stockton  .  .  .  133 

2805  French  Camp  Slough  near  French  Camp   .  .  .  129 

2835     Duck  Creek  near  Stockton 130 

2870     Littlejohn  Creek  at  Farmington  128 

2920  Duck  Creek  Diversion  near  Farmington  .  .  .  127 

7020     San  Joaquin  River  near  Vernalis '  126 

Cosumnes  River 

B11150     Cosumnes  River  at  Michigan  Bar  

Mokelumne -Calaveras  Rivers 

B21150     Dry  Creek  near  lone 137 

1160     Sutter  Creek  near  Sutter  Creek  136 

San  Joaquin  Valley  Westside 

B89100     Marsh  Creek  near  Byron  147 

Sacramento-San  Joaquin  Delta 

B91110  Sacramento  River  at  Collinsville  

1210  Sacramento  River  at  Rio  Vista   

1560  Yolo  Bypass  near  Lisbon   

1650  Sacramento  River  at  Walnut  Grove  

1750  Sacramento  River  at  Snodgrass  Slough  ... 

1850  Sacramento  River  near  Freeport  

4150  Mokelumne  River,  South  Fork,  at 

New  Hope  Bridge   


225 


223 


222 


224 


235 
234 
233 
232 
231 
230 

252 
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HYDROGRAPHIC  AREA  CODE  NUMBER  INDEX  TO 
SURFACE  WATER  MEASUREMENT  STATIONS 
(Continued) 

Station 
Code 

Number 

Sacramento -San  Joaquin  Delta  (Continued) 


Daily  Stage, 
Major  Crests, 
Streamflow    Reservoirs, 
and  Station   and  Station 
Description   Description 


Page 


B94175  Mokelumne  River  near  Thornton  , 

5020  San  Joaquin  River  at  Antioch , 

5060  Three  Mile  Slough  at  San  Joaquin  River 

5100  San  Joaquin  River  at  San  Andreas  Landing 

5180  Old  River  near  Rock  Slough , 

5270  Old  River  near  Byron   

5278  Italian  Slough  near  Mouth  , 

5300  Grant line  Canal  at  Tracy  Road  Bridge   .  . 

5340  Old  River  at  Clifton  Court  Ferry   .  .  .  , 

5380  Old  River  at  Tracy  Road  Bridge   .  .  .  .  , 

5420  Tom  Paine  Slough  above  Mouth   , 

5460  Middle  River  at  Bacon  Island   , 

5500  Middle  River  at  Borden  Highway   .  .  .  .  , 

5540  Middle  River  at  Mowry  Bridge   , 

5580  San  Joaquin  River  at  Venice  Island   .  .  . 

5620  San  Joaquin  River  at  Rindge  Pump   .  .  .  , 

5660  Stockton  Ship  Channel  at  Burns  Cutoff  .  , 

5740  San  Joaquin  River  at  Brandt  Bridge   .  .  , 

5820  San  Joaquin  River  at  Mossdale  Bridge   .  , 

5910  Contra  Costa  Canal  near  Oakley   .  .  .  .  . 

5920  California  Aqueduct  at  Delta  Pumping 

Plant  

5925  Delta-Mendota  Canal  near  Tracy   .  .  , 


143 


144,145,146 
142 


Page 


251 

255 
254 
253 
250 
249 
247 
248 
246 
244 
245 
243 
242 
241 
240 
239 
238 
237 
236 


HYDROGRAPHIC  AREA  E 


San  Francisco  Bay 
E03300    Suisun  Bay  at  Benicia 


256 


HYDROGRAPHIC  AREA  G 

Surprise  Valley 

G12200    Bidwell  Creek  near  Fort  Bidwell  148 

5150    Cedar  Creek  at  Cedarville  149 

7150    Eagle  Creek  at  Eagleville  150 
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HYDROGRAPHIC  AREA  CODE  NUMBER  INDEX  TO 
SURFACE  WATER  MEASUREMENT  STATIONS 
(Continued) 

Station 

Code 
Number 


Streamf low 
and  Station 
Description 

Page 


Daily  Stage, 
Major  Crests, 
Reservoirs 
and  Station 
Description 

Page 


Eagle  Lake 

G31140     Pine  Creek  near  Susanville  151 

2100     Eagle  Lake  near  Susanville  

Herlong 

G61705     Long  Valley  Creek  near 

Hallelujah  Junction   152 


226 
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TABLES  B-1  AND  B-2 
UNIMPAIRED  RUNOFF 


Unimpaired  runoff  is  defined  as 
the  flow  that  occurs  naturally  at  a  point 
in  a  stream  if  there  are:   (1)  no  upstream 
controls  such  as  dams  or  reservoirs;  (2) 
no  diversions  or  unnatural  accretions;  and 
(3)  no  change  in  ground  water  storage 
resulting  from  development.   The  computed 
natural  or  unimpaired  runoff  values  are 
considered  to  be  the  flows  that  would  occur 
if  no  impairments  were  upstream  from  the 
measurement  point. 
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TABLE  B-1 

ANNUAL  UNIMPAIRED  RUNOFF 

In  Percent  of  Average 


Sacramento 
and  San 
Joaquin 
Rivers   to 
Delta      (a) 

Sacramento 
River  near 
Red  Bluff 

Sacramento 
River  at 
Sacramento 
(a) 

Feather 
River 
Near 
Oroville 

Yuba  River 

at 
Smartville 

American 
River   at 
Fair  Oaks 

Mokelumne          San  Joaqui' 
River  near       River  near. 
Mokelumne         Vernalis 
Hill                                  (a) 

Average 

n 

Annual 

Runoff 

23,229 

7,950 

17,072 

4,286 

2,266 

2,570 

704 

5.453 

(b) 

1929-30 

74 

77 

79 

92 

80 

64 

65 

60 

1930-31 

34 

41 

36 

34 

28 

28 

30 

30 

1931-32 

88 

64 

77 

78 

93 

101 

106 

121 

1932-33 

55 

58 

52 

47 

48 

49 

60 

62 

1933-34 

48 

57 

51 

47 

44 

44 

42 

42 

1934-35 

102 

94 

97 

100 

99 

100 

100 

118 

1935-36 

107 

89 

102 

100 

114 

132 

127 

119 

1936-37 

88 

75 

78 

74 

82 

91 

99 

120 

1937-38 

191 

185 

186 

201 

178 

175 

176 

206 

1938-39 

49 

55 

48 

43 

40 

41 

48 

53 

1939-40 

129 

132 

131 

132 

126 

132 

122 

121 

1940-41 

154 

180 

159 

151 

138 

122 

119 

146 

1941-42 

145 

142 

148 

155 

150 

152 

140 

136 

1942-43 

127 

107 

124 

131 

138 

151 

143 

134 

1943-44 

64 

59 

61 

67 

62 

57 

63 

72    ; 

1944-45 

96 

84 

88 

87 

93 

98 

110 

121 

1945-46 

103 

101 

103 

98 

106 

111 

106 

105 

1946-47 

61 

64 

61 

59 

60 

55 

56 

63 

1947-48 

89 

96 

92 

90 

89 

87 

90 

77 

1948-49 

70 

76 

70 

61 

66 

72 

73 

70 

1949-50 

85 

72 

85 

90 

98 

104 

107 

84 

1950-51 

135 

114 

L34 

133 

156 

180 

165 

133 

1951-52 

169 

145 

168 

186 

182 

194 

188 

171 

1952-53 

108 

122 

118 

122 

lU 

103 

97 

80 

1953-54 

90 

117 

102 

99 

85 

78 

75 

79 

1954-55 

64 

71 

64 

58 

57 

61 

62 

64 : 

1955-56 

176 

167 

175 

186 

175 

181 

177 

178  ' 

1956-57 

85 

90 

87 

85 

86 

83 

85 

79  ' 

1957-58 

168 

190 

174 

163 

156 

159 

151 

153 

1958-59 

66 

.        85 

71 

67 

55 

48 

53 

"1 

1959-60 

71 

81 

76 

75 

75 

65 

59 

1 
54  • 

1960-61 

62 

90 

70 

62 

50 

41 

40 

39  ■ 

1961-62 

92 

94 

89 

85 

85 

80 

91 

103 

1962-63 

130 

125 

135 

146 

145 

138 

124 

115' 

1963-64 

62 

66 

64 

60 

65 

63 

61 

58; 

1964-65 

151 

130 

150 

162 

171 

174 

170 

149; 

1965-66 

75 

92 

76 

67 

63 

54 

65 

73 

1966-67 

151 

132 

141 

147 

146 

154 

162 

183 

1967-68 

73 

87 

80 

81 

69 

66 

58 

54 

1968-69 

172 

149 

154 

166 

144 

160 

189 

223  i 

1969-70    (c) 

131 

148 

140 

142 

129 

123 

126 

102j 

(a)  Figures  were  computed  from  suiianations  of  unimpaired  runoff  at  foothill  stations  on  major  tributaries  only 
and  do  not  include  runoff  from  minor  tributaries  and  from  valley  floor. 

(b)  Average  unimpaired  runoff  in  thousands  of  acre-feet  computed  from  the  50-year  period  October  1920  through 
September  1970. 

(c)  Preliminary  data  subject  to  revision. 
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TABLE  B-2 

MONTHLY  UNIMPAIRED  RUNOFF 
In  Percent  of  Average 


i  Month 

Sacramento 
and  San 
Joaquin 
Rivers  to 
Delta  (a) 

Sacramento 
River  near 
Red  Bluff 

Sacramento 
River  at 
Sacramento 
(a) 

Feather 
River 
Near 
Oroville 

Yuba  River 

at 
Smartville 

American 
River  at 
Fair  Oaks 

Mokelumne 
River  near 
Mokelumne 
Hill 

San  Joaquin 
River  near 
Vernal  is 
(a) 

October 
1969 

Percent 
Average 

124 
508 

120 
292 

112 
458 

111 
107 

76 

34 

72 
25 

250 
4 

235 
46 

jvember 
1969 

Percent 
Average 

73 
883 

78 

424 

70 
749 

75 

170 

42 
80 

49 
75 

75 

16 

91 
118 

December 
1969 

Percent 

171 

177 

181 

191 

191 

172 

167 

106 

Average 

1,906 

837 

1,615 

378 

201 

199 

39 

252 

January 
1970 

Percent 
Average 

450 
2,403 

410 
1,106 

459 

2,085 

532 
464 

521 
246 

480 
269 

531 
45 

308 
300 

February 
1970 

Percent 
Average 

108 
2,867 

107 
1,274 

108 

2,411 

120 
541 

93 
287 

104 
309 

143 
56 

80 
400 

March 
1970 

Percent 
Average 

*108 
2,886 

107 
1,093 

106 

2,315 

118 
576 

99 
295 

94 
351 

112 
72 

113 
499 

'April 
1970 

Percent 
Average 

54 
3,552 

56 

1,005 

51 
2,563 

50 
720 

45 
382 

46 
456 

59 
127 

61 
862 

'4ay 
;  1970 

Percent 
Average 

77 

3,888 

75 

684 

68 

2,285 

62 
658 

64 
425 

71 
518 

97 

195 

89 

1,408 

^lune 
'  1970 

Percent 
Average 

86 
2,451 

120 
437 

85 

1,262 

69 
331 

59 
218 

71 
276 

95 

121 

86 

1,068 

uly 
1970 

Percent 
Average 

82 
963 

107 
298 

90 
570 

78 
153 

62 

55 

59 
64 

77 
22 

71 

371 

-gust 
:  1970 

Percent 
Average 

104 
485 

121 
251 

108 
392 

83 
103 

122 
23 

56 

16 

100 
4 

83 
89 

'eptember 
•  1970 

Percent 
Average 

98 
401 

116 

247 

106 
362 

105 
85 

21 
19 

25 

12 

25 
2 

78 
36 

,  1969-70 
ater  Year 

Percent 
Average 

131 

23,229 

148 
7,950 

140 

17,072 

142 
4,286 

129 
2,266 

123 
2,570 

126 

704 

102 

5,453 

)  The  percent  values  are  preliminary,  subject  to  revision. 

Average  unimpaired  runoff  in  thousands  of  acre-feet  computed  from  the  50-year  period  October  1920  throuch 
September  1970. 

Figures  were  computed  from  summations  of  unimpaired  runoff  at  foothill  stations  on  major  tributaries  only 
and  do  not  include  runoff  from  minor  tributaries  and  from  the  valley  floor. 
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TABLE  B-3 

SUMMARY  OF  WATER  SUPPLY  AND  UTILIZATION 
SACRAMENTO- SAN  JOAQUIN  DELTA 


This  table  presents  in  thousands  of  acre-feet  the  correlation  of 
water  supply  and  use  for  the  Sacramento-San  Joaquin  Delta  Service  Area. 

The  Delta  Service  Area  is  a  natural  hydrographic  subdivision 
which  is  comprised  of  two  subareas.   One  is  the  Delta  Lowlands  which  are 
those  lands  within  a  boundary  located  approximately  at  the  5-foot  contour; 
the  Delta  Uplands  are  those  lands  outside  the  Delta  Lowland  boundary  which 
are  served  by  water  from  the  lowland  channels. 

The  water  supply  available  to  the  Delta  Service  Area  is  the  sum 
of  the  measured  inflow  and  the  precipitation.   The  measured  inflow  is 
determined  from  15  gaging  stations  listed  in  the  table.   The  precipitation 
is  determined  by  the  Thiessen  Balance  Method  for  stations  located  at  Davis, 
Gait,  Rio  Vista,  Lodi,  Brentwood,  Stockton,  and  Tracy  S.  P.   "Water  Utili- 
zation" in  the  same  table  includes  agricultural  use,  evaporation,  exports 
through  the  California  Aqueduct,  Delta  Mendota  and  Contra  Costa  Canals,  and 
diversion  for  the  City  of  Vallejo.   Agricultural  use  in  the  uplands  is 
determined  by  direct  measurement  of  diversions;  however,  in  the  lowlands, 
because  it  cannot  be  measured  directly,  agricultural  use  is  computed  by 
unit  values  of  consumptive  use  of  the  various  crops,  multiplied  by  the  acre- 
ages.  Unit  values  of  consumptive  use  were  derived  from  experimental  work  by 
the  University  of  California  and  California  Extension  Service  as  reported  in 
Bulletin  No.  27,  "Variations  and  Control  of  Salinity  in  Sacramento-San 
Joaquin  Delta  and  Upper  San  Francisco  Bays".   Crop  acreage  values  used  in 
this  table  were  determined  from  a  survey  made  in  1960  and  1961. 
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TABUS  B-3 

SUtMARY  OF  HOHTHLY  WATER  SUPPLY  AND  UTILIZATION 
SACRAMEKTO-SAN  JOAQUIN  DELTA 
(In  thouxnda  of  «cr*-feat) 


Itaa 

Rc'corJ 

on 

Page 

No. 

1969 

197U 

Water 

Year 

Total 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN 

FEB 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

WATER  SUPPLY 

M.uured    Inflow 

117 

1,026 

1,008 

2,168 

4,320 

3,669 

2,718 

870 

877 

701 

810 

921 

1,102 

20,190 

Sacramento  River  at  Sacraawnto 

Sacranento  Weir  Spill   to  Yolo  Bypaaa 

115 

0 

0 

0 

430 

23 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

453 

lolo  Bypass  near  Woodland 

125 

1 

1 

389 

5,317 

1,667 

122 

4 

1 

1 

0 

1 

3 

7,507 

South  Fork  Putah  Creek  near   Davis 

124 

0 

0 

1 

290 

142 

61 

4 

2 

1 

1 

0 

0 

502 

Horrison  Creek  near   Sacranento 

141 

0 

0 

2 

8 

1 

1 

0 

0 

I 

0 

0 

0 

13 

Cosunnes  River  at  McConnell 

140 

1 

3 

26 

210 

57 

85 

26 

20 

5 

1 

0 

0 

445 

Dry  Creek  near  Gait 

138 

0 

0 

7 

51 

15 

29 

4 

1 

0 

0 

0 

1 

108 

Itokelumne  River  at  Woodbrldge 

135 

59 

22 

11 

130 

150 

53 

4 

3 

5 

17 

15 

19 

488 

Bear  Creek  near  Lodl 

134 

1 

0 

1 

13 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

16 

Calaveras  River   near  Stockton 

131 

0 

0 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

12 

Stockton  Diverting  Canal  at  Stockton 

133 

1 

0 

0 

115 

11 

42 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

170 

Duck  Creek  near  Stockton 

130 

0 

0 

0 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

French  Canp  Slough  near  French  Canp 

129 

5 

0 

1 

38 

4 

18 

4 

4 

3 

1 

2 

4 

84 

San  Joaquin  River  near  Vernalis 

126 

274 

275 

247 

584 

510 

442 

99 

147 

161 

82 

64 

79 

3,064 

Marsh  Creek  near  Byron 

147 

0 

0 

0 

6 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

8 

Praclpitatlon 

56 

45 

215 

352 

54 

81 

11 

4 

11 

0 

0 

0 

839 

TOTAL  WATER   SUPPLY 

1,368 

1,309 

2,854 

11,615 

6,262 

3,575 

1,016 

1,056 

880 

913 

1,004 

1,210 

33,053 

WATER  UTILIZATION 

CoonaDtive  Use  in  Delta  lowlands 

97 

58 

32 

36 

53 

79 

118 

137 

182 

214 

203 

145 

1,355 

1  Ixaortations 

142 

100 

22 

0 

25 

82 

108 

217 

219 

252 

273 

219 

135 

1,653 

1      Oelta-Hendota  Canal 

1 

Contra  Costa  Canal 

143 

6 

5 

6 

3 

5 

4 

8 

10 

12 

U 

13 

9 

94 

City  of  Vallejo 

181 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

14 

California  Aqueduct 

181 

17 

37 

45 

40 

21 

27 

52 

17 

34 

35 

51 

38 

414 

Dalta  Uolands  Diversions 

Old  River 

170 

4 

0 

0 

0 

0 

3 

17 

21 

23 

25 

25 

15 

133 

T<»  Paine  Slough 

170 

1 

1 

0 

0 

0 

2 

3 

3 

4 

4 

3 

2 

23 

French  Camp  Slough  below  French  Camp 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

San  Joaquin  River    (Stockton   to  Vernalis) 

2 

1 

I 

0 

1 

5 

15 

14 

14 

16 

15 

10 

95 

Sacrvento  River  below  Sacramento 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

3 

Yolo  Bypass    (West   Cut) 

6 

2 

1 

0 

0 

0 

2 

4 

5 

8 

7 

5 

41 

Calaveras  River 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Nokeluane  River  below  Woodbridge 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

3 

3 

3 

- 

15 

Cosianes  River  below  McConnell 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

7 

hitah  Creek 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Miscellaneous 

7 

2 

1 

0 

0 

1 

13 

17 

18 

19 

20 

14 

112 

TOTAL  WATER  UTILIZATION 

242 

129 

87 

105 

163 

230 

448 

446 

550 

616 

564 

380 

3.960 

TABLE  B-4 

GAGING  STATION  ADDITIONS 
AND  DISCONTINUATIONS 


Additional  Stations 

Delta  Pumping  Plant 

Long  Valley  Creek  near  Hallelujah  Junction 
Middle  Fork  Feather  River  near  Merrimac 
South  Fork  Feather  River  at  Ponderosa  Dam 
West  Branch  Feather  River  near  Paradise 


10- 
10- 
10- 
10- 
10- 


1-67 
1-69 
1-69 
1-69 
1-69 


Discontinued  Stations 

Colusa  Basin  Drain  near  College  City 

Italian  Slough  near  Byron 

Kellogg  Creek  near  Byron 

Long  Valley  Creek  near  Doyle 

Rock  Slough  at  Contra  Costa  Canal  Intake 

Sacramento  River  at  Elkhorn  Ferry 

Sacramento  River  at  Meridian 

Sacramento  River  at  R.  D.  70  Pumping  Plant 

Sacramento  River  above  R.  D.  108  Pumping  Plant 

Sacramento  River  near  Rough  and  Ready  Bend 

Three  Mile  Slough  at  Sacramento  River 

Tisdale  Bypass  at  R.  D.  1660  Pumping  Plant 

Yolo  Bypass  at  Liberty  Island 

Publication  Discontinued 


9-30-69 

11-20-69 

10-  2-69 

9-30-69 

10-  2-69 

10-  9-69 

9-30-69 

9-30-69 

9-30-69 

9-30-69 

'11-  3-69 

9-30-69 

10-31-69 


Butte  Slough  at  Outfall  Gates 

Daily  Mean  Gage  Heights  discontinued  9-30-69 

Daily  Mean  Discharges  will  continue  to  be  published 

Sacramento  River  opposite  Moulton  Weir 

Daily  Mean  Discharges  discontinued  9-30-69 

Daily  Mean  Gage  Heights  will  continue  to  be  published 


South  San  Joaquin  Irrigation  District  Drain  11 
near  Manteca 

South  San  Joaquin  Irrigation  District  Main  Drain 
near  French  Camp 

Yuba  River  at  Englebright  Dam 


9-30-69 

9-30-69 
9-30-69 


Published  Data  from  Prior  Years 

Delta  Pumping  Plant 

Little  Chico  Creek  near  Chico 

Sutter  Bypass  at  State  Pumping  Plant  No.  2 


1967-68,  1968-69 
1968-69 
1968-69 
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TABLE  B-5 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 


The  streamflow  table  for  each  stream  or  stream  system 
is  arranged  in  downstream  order.   Stations  on  a  tributary  enter- 
ing between  two  main  stem  stations  are  listed  between  those  sta- 
tions, and  in  downstream  order  on  that  tributary.   A  stream 
gaging  station  is  named  after  the  stream  and  the  nearest  post 
office  (Feather  River  at  Yuba  City)  or  well-known  landmark  (San 
Joaquin  River  at  Brandt  Bridge). 

The  discharge  estimated  for  periods  of  no  record  or 
invalid  record  are  shown  with  the  letter  "E".   Also  qualified 
by  the  letter  "E"  are  discharges  obtained  from  extended  ratings 
which  exceed  140  percent  of  the  highest  measured  flow-rate  on 
which  the  rating  curve  was  based. 

The  discharge  figures  in  this  table  have  been  rounded 
off  as  follows : 


' 

Daily  Flows  - 

-  Se( 

cond-F 

eet 

0.0 

-  9.9 

nearest 

Tenth 

10 

-  999 

II 

Unit 

1,000 

-  9,999 

II 

Ten 

10,000 

-  99,999 

II 

Hundred 

100,000 

-  999,999 

II 

Thousand 

Monthly  Means  -  Second-Feet 


0.0 

-  99.9 

nearest 

Tenth 

100 

-  9,999 

II 

Unit 

10,000 

-  99,999 

II 

Ten 

100,000 

-  999,999 

It 

Hundred 

Yearly  Totals  -  Acre-Feet 


0.0 

-  9,999 

nearest 

Unit 

10,000 

-  99,999 

II 

Ten 

100,000 

-  999,999 

II 

Hundred 

1,000,000 

-  9,999,999 

II 

Thousand 

The  streamflow  data  received  from  cooperating  agencies 
do  not  necessarily  adhere  to  the  above  criteria. 

Daily  flow  data  computed  by  machines  is  rounded  as 
listed  above.  Monthly  means,  monthly  acre- feet,  and  yearly 
totals  are  not  rounded  in  these  cases. 
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TABLE  B-5  (Cent.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


WATBt  VEAI 


1970 


STATKm  NO. 


A13060 


STATION  NAMC 


LASSEN   CREEK    NEAR   WILLOW   RANCH 


foAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

d7^ 

1 

1,2 

1.8 

4.6 

11 

34 

19 

21 

18 

25 

9.1 

2.3 

1.1 

1 

J 

1.2 

1.8 

3.6 

13 

31 

16 

20   • 

17 

24 

8.4 

2.7 

!.!• 

3 

1,3 

1.8 

3.1* 

10 

30 

16 

19 

18 

23 

7.9 

2.6 

1.1 

4 

1.3 
1.3 

1.8* 

3.? 

11 

28 

16   • 

18 

21 

22 

7.5 

2.6 

1.2 

S 

4.2 

3.9 

30 

28 

16 

18 

25   • 

20 

7.5 

2.5 

1.8 

1.3 

1.3 
1,9 

3.0 

2.0 

15  • 

27 

17 

19 

29 

21 

7.7 

2.4 

1.5 

2.4 

5.0 

4.1 

26 

26 

20 

30 

22 

6.6 

2.3 

1.3 

1 

2.0 

3.5 

8.9 

25 

39 

20 

47 

22 

6.3 

2.1 

1.2 

9 

2,0 

2.0 

1.9 

18 

24 

30 

20 

75 

22 

6,0 

1.9 

1.1 

10 

1.8 

2.3 

1.9 

30 

23 

33 

22 

77 

25 

5.6 

1*9 

1.1 

10 

11 

1.6 

2.3 

1.9 

34 

27 

28 

21 

70 

20 

5.5 

2.0 

1.1 

13 

1*5 

2.1 

4.3 

28 

30 

29 

20 

66 

19 

5.2 

2.0 

1.1 

13 

1,4 

2.0 

7.0 

45 

28 

32 

21 

64 

18 

5.0 

1.9 

1.1 

14 

1.7 

1.9 

4.8 

31 

28 

38 

22 

57 

20   • 

4.7 

1.9 

1.1 

IS 

2.1 

2.0 

3.2 

8.8 

26 

35 

22 

52 

17 

4.6 

1.7 

1.2 

14 

4.3 

2.0 

2.6 

28 

25 

35 

20 

50 

IS 

4.2 

1.7 

1.1 

}7 

3.8 

1.6 

2.4 

36 

25 

33 

18 

50 

15 

4.3 

1.6 

1.0 

It 

2.4 

2.4 

2.2 

28 

24 

31 

16 

51 

13 

4.2 

1.5 

0.9 

19 

1.9 

2.7 

5.5 

23 

20 

31 

18 

51 

12 

4.0 

1.3 

1.1 

30 

2.1 

3.3 

11 

25 

20 

30 

17 

49 

12 

4.1 

1.3 

1.2 

30 

21 

2.1 

3.6 

29 

67 

19 

29 

15 

46 

11 

4.1 

1.5 

1.2 

31 

33 

1.9 

4.3 

12 

139 

19 

27 

14 

43 

10 

4.0 

1.5 

1.1 

33 

23 

l.B 

3.3 

5.4 

19*   • 

18 

27 

14 

41 

9.8 

3.8 

1.4 

1.1 

33 

34 

1*8 

4.3 

6.4 

213 

17 

26 

13 

38 

9.3 

3.7 

1.4 

1.1 

34 

3S 

1.8 

3.5 

5.5 

106 

IT 

26 

13 

37 

9.2 

3.6 

1.4 

1.1 

3S 

36 

1.7 

4.4 

4.8 

88 

16 

25 

15 

36 

9.7 

3.5 

1.3 

1.1 

36 

37 

l.B 

4.4 

5.6 

76 

15 

24 

15 

35 

12 

3.2« 

1.3 

1.1 

37 

3t 

1.7 

4.2 

8.0 

56 

17 

24 

14 

33 

17 

2.8 

1.3 

1.0 

33 

39 

1.7 

2.5 

7.6 

49 

23 

16 

31 

12 

2.6 

1.3 

1.0 

39 

30 

1.8 

2.0 

7.6 

42 

23 

19 

29 

10 

2.5 

1.3 

1.0 

30 

31 

1.6 

9.5 

37 

22 

27 

2.3 

1.2 

31 

MEAN 

1.8 

2.7 

5.B 

48.5 

23.8 

26.6 

18.0 

42.4 

16.6 

5.0 

1.8 

1.1 

MfAN 

MAX. 

4.3 

4.4 

29.0 

213 

34.0 

39.0 

22.0 

77.0 

25.0 

9.1 

2.8 

1.8 

MAX 

M«4. 

1.2 

1.6 

1.9 

4.1 

15.0 

16.0 

13.0 

17.0 

9.2 

2.3 

1.2 

0.9 

MIN 

^CFT. 

114 

162 

355 

2985 

1323 

1638 

1071 

2604 

986 

306 

110 

68 

AC.FT^ 

I      -  ESTIAAATED 
Nl  -  NO   RKORO 

*  -  OISCHAROE  MEA$UREMB4T  Ot 

OBSatVATION  Of  H.OW   MADE  THIS   DAY. 

#  —   i*N»  * 


WATER   YEAR  SUMMARY 


MSCHAROE 

392 


M  A  X  I  M  U 


OAOf  KT. 

7.64 


M_ 


MO. 
01 


DAY 

23 


TIME 

2200 


MINIMUM 


DBCHAIIOE 
0.8 


OAOE  HT. 
1.70 


MO. 

09 


DAY 

30 


TIMi 

2100 


TOTAl 


AOti  FHT 

11722 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


T" 


LATITUDE 


LOMGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF. 

DATUM 


itl  53  02 


120  20  27 


SE27  hjJi  14E 


392 


7.1+6 


1/23/70 


JXJK  61-nATE 


Station  located  at  U.    S.   Highway  395  culvert,   approximately  2  mi.    SE  of  Willow  Ffench.      Tributary  to  Goose  Lake 
ship  affected  by  ice  at  times.     Small  amount  of  diversion  above  station.     Drainage  area  is  25.7  sq.   mi. 


Jim  61-DA.TE  1961  0.00  LOCAL 

Stage -discharge  relation- 
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TABLE  B-5  (Cont.) 
|)AILY  MEAN  DISCHARGE 

!      (IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


WATM  YiAl 


19T0 


CTATION  NO. 


AUlOO 


CTATION  NAMi 


PINE  CREEK  NEAR  ALTURAS 


r^ 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

AAAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

S0T. 

P^ 

1 

13 

15 

10 

13 

28 

78 

Al 

lA 

12  • 

1 

2 

1* 

15 

9.9 

13 

23 

70 

39 

lA 

12 

3 

1* 

IS 

9.4* 

13 

IS   * 

24 

69 

37 

lA 

12 

4 

1* 

15 

9.2 

13   « 

27 

69 

35 

lA 

12 

5 

14 

15   • 

9.2 

lA 

30 

70 

3A 

lA 

12 

* 

I* 

13 

11 

15 

30   • 

71 

32 

lA 

12 

T 

1* 

13 

9.7 

16 

29 

71 

30 

lA 

12 

1 

lA 

13 

9.2 

17 

32 

70 

29 

lA 

11 

9 

15 

12 

8.5 

IB 

32 

68 

28 

13 

11 

10 

15 

12 

8.3 

N 

N 

19 

33 

71 

27 

13 

11 

to 

n 

lA 

12 

8.5 

0 

0 

21 

34 

61 

26 

13 

11 

11 

lA 

12 

9,2 

19 

31 

S8 

2S 

12 

11 

13 

lA 

12 

8.9 

20 

33 

S6 

2A 

12 

11 

14 

15 

U 

8.5 

19 

32 

54   « 

23 

13 

11 

IS 

15 

11 

8.3 

R 

R 

18 

34 

50 

22 

13 

11 

1« 

18 

12 

8.3 

£ 

E 

17 

38 

A7 

22 

12 

11 

1    " 

17 

11 

8.3 

C 

C 

17 

AS 

AS 

21 

12 

11 

It 

16 

U 

8.5 

0 

0 

16 

A6 

44 

20 

12 

11 

19 

15 

U 

12 

15 

A7 

A2 

20 

12 

11 

M 

16 

11 

20 

R 

R 

16 

51 

A2 

19 

12 

11 

M 

11 

16 

11 

37 

D 

D 

15 

59 

A2 

19 

12 

U 

II 

23 

15 

10 

72 

15 

68 

44 

18 

12 

U 

33 

J3 

15 

10 

6S 

15 

74 

4S 

17 

12 

11 

33 

24 

15 

10 

S3 

16 

80 

A6 

17 

12 

10 

34 

2S 

15 

9.8 

42 

16 

89 

A7 

17 

12 

10 

35 

2« 

15 

9.6 

36 

16 

97 

AS 

16 

12 

10 

26 

27 

15 

9.3 

33 

16 

99 

A9 

IS 

12 

10 

37 

21 

15 

9.1 

29 

16 

100 

A9 

15   « 

12 

10 

30 

29 

15 

11 

26 

15 

99 

AS 

IS 

12 

10 

39 

30 

15 

U 

2A 

15 

89 

A3 

IS 

12 

10 

M 

HI  « 

15 

23 

IS 

80 

IS 

12 

31 

^.IdAN 

MAX. 

*   MM. 

1A.9 

11.8 

20.5 

l^'H 

16.1 

17.1 

52.0 

55. A 

23.6 

12.7 

11.0 

MiAM 

18.0 

15.0 

72.0 

21.0 

39.0 

100 

75.0 

Al.O 

lA.O 

12.0 

MAX 

13.0 

9.1 

■  8.3 

13.0 

15. 0 

23.0 

A2.0 

15.0 

12.0 

10.0 

AAIN. 

J  ^n. 

914 

700 

1259 

990 

loia 

3199 

3295 

1A54 

780 

655 

AC  n. 

WATER   YEAR  SUMMARY 


E     -  ESTIMATB) 
|NR  -  NO  RKOltD 
I   •  -  DISCHAKGC  MEASUREMmr  OR 

OIURVATION  or  HOW  MADE  THIS  DAY. 
-  —  E  AM*  * 


r 

M  AXIMU 

M 

>v 

DttCHAROC 

OAOf  HT. 

MO. 

DAY 

TIMf 

NR 

V 

J 

/^ 

MINIMUM 

>, 

MSCHAMf 

OA«  HT. 

MO. 

DAY 

TIMf 

NR 

V 

J 

LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


X 


TO 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF. 
DATUM 


1+1  25  59 


120  26   32 


SW35   42H  13E 


264  E 


3.26 


6/9M 


NOV  57-rATE 


NOV  UT-EATE 


1957 


0.00 


LOCAL 


Station  located  approximately  0.3  mi.   N  of  Pine  Creek  Boulevard,   6.1  mi.   SE  of  Altoras.     Tributary  to  Pit  River.     Stage-discharge 
relationship  affected  by  ice  at  times.     Station  discontinued  in  October  1963,   reinstalled  April  16,   1961*  at  a  site  approximately  2,000  feet 
dovmstream.     Flow  affected  by  Fine  Creek  Reservoir.     Drainage  area  is  23-9  sq.  ml. 


bi-ef  ^ 


ft\ 
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TABLE  B-5  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


WATa  YiAl 


l970 


STATION  NO. 


*l8350 


STATION  NAMC 


ASH    CREEK    AT    ADIN 


I^AY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

$EI»T. 

^ 

22 

28 

28 

42 

359 

210 

93 

38 

62 

34 

22 

9.6* 

21 

28 

?7 

37 

276 

153 

91 

39 

56 

21 

21 

10 

23 

28 

28 

33 

303 

139 

88       • 

40 

50 

21 

21 

10      • 

24 

28      • 

?7       • 

39 

324 

139 

85 

43 

46 

21 

21 

13 

24 

38 

26 

34 

295 

131 

83 

41 

38 

22 

20 

16 

23 

37 

?7 

35 

236 

135 

81 

46      • 

38 

20 

19 

16 

24 

32 

28 

45 

200 

266 

79 

43 

39 

19 

28 

14 

27 

31 

28 

48 

179 

662 

78 

41 

41 

19 

35 

13 

26 

30 

?9 

60 

16* 

408 

76 

44 

41 

18 

32 

12 

10 

26 

30 

?8 

82 

1*6 

345 

74 

41 

36 

18 

30 

14 

10 

25 

30 

30 

80 

138 

283      • 

73 

42 

38 

18 

30 

15 

24 

31 

97 

109 

155 

242 

72 

39 

39 

18 

30 

15 

24 

30 

64 

327 

157 

218 

70 

38 

40 

17 

30 

16 

27 

29 

36 

998 

1*8 

206 

69 

40 

49      • 

18 

27 

17 

30 

29 

33 

509 

133 

182 

69 

37 

50 

17 

23 

18 

40 

29 

31 

1.440 

1*1 

168 

66      • 

45 

46 

18 

28 

18 

M 

52 

27 

30 

1.600 

265 

161 

60 

63 

36 

19 

29 

18 

41 

27 

30 

893 

185 

155 

58 

76 

24 

21 

28 

19 

30 

28 

230 

621 

1** 

150 

61 

74 

19 

18 

28 

23 

28 

28 

235 

486 

13* 

1*6 

56 

97 

18 

26 

25 

22 

30 

31 

n 

23 
24 
23 

26 

28 

785 

673 

129 

142 

54 

102 

13 

29 

23 

21 

21 

28 

28 

227 

972 

12* 

138 

48 

108 

15 

25 

24 

22 

33 

28 

27 

120 

1,990      • 

113 

135 

46 

101 

18 

20 

36 

21 

33 

28 

27 

131 

2.160      • 

106 

132 

38 

100 

18 

24 

37 

19 

24 

34 

27 

267 

1.280 

97 

126 

37 

99 

18 

23 

31 

19 

25 

26 

30 

27 

143 

944 

94 

117 

36 

75 

23 

23 

20 

20 

2« 

27 

29 

27 

93 

1,550 

90 

112 

35 

69 

32 

23 

11 

21 

37 

2t 

40 

27 

66 

878 

10* 

108 

16 

68 

50 

23      • 

14 

21 

3a 

29 

30 

28 

55 

566 

104 

40 

66 

44 

23 

17 

21 

39 

30 

30 

29 

49 

492 

100 

39 

63 

33 

22 

11 

22 

30 

31 

29 

44 

386 

96 

63 

21 

9.5 

31 

MEAN 

29.1 

29.1 

99.1 

626 

176 

187 

63,0 

60.7 

35.7 

21.3 

24.5 

17.2 

MEAN 

MAX. 

52.0 

38.0 

785 

2.160 

359 

662 

93.0 

108 

62.0 

34.0 

37.0 

23.0 

MAX 

MM. 

21.0 

27.0 

26.0 

33.0 

90.0 

96.0 

35.0 

37.0 

13.0 

17.0 

9.5 

9.6 

MJN 

V^CFT. 

1787 

1732 

6093 

38497 

9800 

11522 

3751 

3731 

2122 

1307 

1508 

1023 

AC.P 

E      -  ESTIMATH) 
Nt  -  NO   RECOW 
*  -  DISCHAIOE  MfASUREMBfT  Ol 

OtSEIVATION  OF  ROW   MADE  THIS  DAY. 

»   —   E  AND  * 


WATER   YEAR  SUMMARY 


MAXIMUM 


OiSCHAIOi 
2950 


OAOC   HT. 

14.69 


MO. 
01 


DAY 

24 


TIME 
0100 


f 

MINIMUM                          ^ 

MSCHAMM 

OAGC  HT. 

MO. 

DAY 

TIME 

7.6 

4.64 

08 

27 

1915 

V 

J 

LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE                ^ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 

ON 

GAGE 

REF. 

DATUM 

CFS 

GAGE  HT. 

DATE 

FROM 

TO 

Ul  11  5J* 

120  56  30 

SW21  39N  9E 

2950 

14.59 

1/24/70 

MfcE  37-SEP  5TS 
SEP  57-DAlE 

MA.R  37-SEP  57  a 
Sia"  57-IftTE 

1957 

0.00 

LOCAL 

Station  located  300  feet  above  State  Highway  299  bridge.      Tributary  to  Pit  1 
Flow  affected  by  upstream  diversion.     Drainage  area  is  258  sq.  mi. 

River.     Stage -discharge  relationship  affected  by  ice  at  times. 

tt  -  Irrigation  season  only. 

^ 

,Gtf6 

^^ 
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TABLE  B-5  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SKONO) 


WATS  YIAI 


1970 


CTATION  NO. 


AISISO 


nATION  NAiMf 


UUQNEY    CREEK    NtAH   BURNEY 


(oAy 


r 


OCT. 


NOV. 


DEC. 


JAN. 


FEB. 


MAR. 


AFt. 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUO. 


SEPT.      IdA^ 


1 

3 
4 
S 

• 
7 

f 
10 

II 

ia 

13 
14 
IS 

U 
17 
U 
19 
M 

21 
» 
23 
14 
23 

2« 
27 
23 

29 

30 

31 


15 
15 
15 
14 
I* 

U 
13 
14 
14 
16 

15 
15 
15 
17 
18 

30 
41 
41 

38 
36 

34 
32 
30 

?e 

27 

25 
?4 
23 
22 
21 
20 


20 
IV 
14 
IV 
76 

50 
46 
38 
33 

30 

29 
2d 
28 
24 
23 

23 
22 

22 
22 
22 

21 
21 
21 
22 
22 

21 
21 
21 
20 
20 


?1 
?0 
?C 
?0 
?0 

?0 
20 
?3 
?4 
27 

63 

477 
3?6 
136 
102 

83 

RO 

76 

574 

657 

ltn90 
542 
3«'0 
251 
333 

217 
151 

116 
OS) 
fl3 
C9 


63 
51 
44 
39 
36 

32 

28 

32 

72 

204 

149 
175 
467 
lf070 
646 

1*160 

ltl70 

920 

721 

661 

1>I20 
1.410 
3.370 
2.750 
1.400 

1.130 
1.600 
914 
749 
623 
526 


44<> 
385 
314 
?80 
266 

246 
230 

21i> 
200 
186      • 

172 
219 
230 
203 
186 

273 
336 

22«» 
197 
183 

180 
174 
169 
168 
180 

l80 
150 
171 


263 
216 
190 
187 
178 

174 
202 
34? 
253 

215 

1B5 
173 
171 
182 
17] 

159 

139      • 
128 
123 
117 

114 
110 
106 
105 
102 

100 
94 
9? 
91 
88 
86      • 


R4 
M2 
79 
78 
75 

74 
75 
70 
AS 
61 

61 
S8 
58 
57 
54 

S6 
53 
40 
65 
61 

55 

50 
48 
46 
44 

57 
69 
63 
56 

64 


67 
58 
4S 
45 

44 

42 
44 
43 

57 
52 

47 
48 
48 
44 
62 

39 
36 
35 

34 

33 

30 
26 
23 
21 
20 

19 
16 
15 
15 
15 
14 


13 

12 

II 
8.0 
7.5 

8.0 
9.7 

11 

13 

23 

14 
14 
35 
77 
54 

39 
29 
25      • 

23 
21 

28 
28 
25 
20 
29 

32 
35 
45 

7.0 
3.7 


3.7 
3.7 
3.7 
3.7 
3.7 

3.7 
3.7 
3.7 
3.7 
3.7 

3.7 
3.7 
3.7 
3.8 
3.8 

6.5 

11 
12 
IS 
18 

15 
13 

16      * 

15 

14 

14 
13 
12 
12 
11 
10 


8.4 
11 
16 
IS 
16 

17 
29 
28 
27 
25 

24 
23 
23 
21 
22 

21 

20 
20 
19 
18 

17 
17 
17 
17 
18 

17 
15 
15 
IS 
14 
14 


14 
15 
14 

13      • 
11 

11 
12 

12      • 
11 
9.1 

8.6 
10 
10 
10 
10 

10 

9.3 
10 
19 
17 

14 
8.1 
8.1 
9.6 

12 

13 
16 
18 
15 
11 


I 

3 
3 
4 
S 

« 
7 
• 
9 
10 

II 
12 
IS 
14 
IS 

U 
17 
It 
19 

30 

21 
23 
33 
34 
2S 

3* 
27 
23 
29 

30 

31 


H    MEAN 

y|    MAX. 


jC 


FT 


22.5 

41.C 

13." 
1380 


26. d 
76.0 
19.0 
1593 


193 
pn9C 
•?o.n 

11881 


753 
3.373 
28.0 
46318 


227 

445 
150 
12627 


156 
342 

66.0 
9632 


61.9 
84.0 
40.0 
3685 


36.0 
67.0 
14.0 
2216 


23.3 

77.0 

3.7 

1388 


8.5 

18.0 

3.7 

522 


18.7 

29.0 

8.4 

1149 


12.0 

19.0 

8.1 

716 


MiAM 
MAX. 


AC.n, 


WATER  YEAR  SUMMARY 


t      -  BTIMATB 
M  -  NO  IKOtD 

•  -  [MSCHAIOE  MEASUUMmr  Ol 

OUflVATION  OF  Flow  MADE  THIS  DAY. 

«  -   lAMO  « 


r 

MEAN 

^ 

DBCHAMf 

128.6 

r 

MAXIMU 

M 

N 

MSCHAMC 
4910 

V 

OAOC  KT. 

15. n9 

MO. 

01 

DAY 

23 

TtMi 

2200 
J 

MINIMUM 


nsoiAMt 

3.7 


OAOC  HT. 
6.04 


MO. 

06 


DAT 
29 


TIMf 

2330 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


T" 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


CAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF. 

DATUM 


i-O  52  18 


121  40  58 


SW19  35K  3E 


4910 


15.89 


1/23/70 


APR  58-IATE 


APR  58-rft'IE 


1958 


0.00 


LOCAL 


Station  located  3OO  ft.   above  county  road  bridge,   0.8  mi.   SW  of  Bumey.     Tributary  to  Pit  River.     Stage-discharge  relationship  affected  by 
ice  at  tijnes.     Flow  affected  by  upstream  diversion.     Drainage  area  is  87.7  sq.  mi. 


227.'^ 


A.2 


\ 
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TABLE  B-5  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEH  PER  SECOND) 


(^ATBI  riAk 

STATION  NO. 

STATION  NAMC 

"\ 

1970 
V 

A03545 

COTTONWOOD    CREEK, 

NORTH    FORK, 

NEAR     I  GO 

J 

^UKi 


I 

2 
3 
4 
5 

6 
7 
• 
9 
10 

11 
13 
13 
14 
15 

16 
17 
It 
19 
30 

31 
33 
33 
34 
3S 

36 
37 
38 

39 
30 
31 


OCT. 


B.6 
8.1 
7.8 
7.B 
8.0 

8.0 
7.9 
8.3 

13 

U 

8.9 
7.9 
8.4 

11 

34 

29      • 

21 

18 

15 

14 

13 
11 
12 
13 
13 

13 
13 
13 
13 
11 
9.7 


NOV. 


12 

9.9 
11 

8.3 
IS 

19 

17      « 
25 
17 

14 

14 
12 
12 
12 
12 

11 

9.3 
11 
11 
13 

19 
18 
18 
18 
19 

18 
18 
17 
IB 
17 


DEC. 


18 
17 
17 
17 
17 

17 
18 
?6 
20 
?4 

71 
615 
190 
279 
153 

1?7 
116 
156 

9C5 
liO?0 

lf330 
509 

lt{»90 
541 
468 

361 
310 
262 
231 
212 
182 


JAN. 


157 

130 

77 

54 
51 

52 

51 

84 
574 
511   • 

4fll 

429 

748 
2.470   ♦ 
1»8?0 

2.610   • 

1<580 

1.270 

2.110 

1.850 

3.170      ♦ 
2.300 
4.170 
3.140      • 
1.790      • 

2.320 
2.690 
1.560 
1.210      • 

916 

683 


FEB. 


600 
50!> 
417 
361 
313 

285 
256 
232 
190 
155 

129 
12/ 
320 
131 
10* 

393 
312 
211 
187 
165 

151 
132 
115 
128 
115 

111 

92 

220 


MAR. 


170 
127 
105 
585 
300 

24? 
431 
37J 
356 
33B 

342 
317 
319 
331 
309 

298 
228 

295   • 
287 
261 

227 
239 
233 

223 

207 

210 
178 
154 
193 
190 
185 


APR. 


178 
159 
157 
132 
128 

1?6 
125 
112 
120 
118 

107 
66 

114 
75 
61 

86 

106 

103 

99 

99 

07 
95 
92 
83 
82 

42 
fll 
80 
80 
SI 


MAY 


83 
76 
70 
71 
69 

70 
66 
59 
69 
68 

67 
69 
68 
61 
55 

54 
49 
48 
27 
29 

28 
37 
31 
27 
29 

26 
23 
24 
23 
24 
18 


JUNE 


Id 
18 
20 
18 
16 

16 
16 
34 
65 
Jb 

30 
26 
26 
35 
31 

25 
23 
20 
25 
23 

<;o 

21 
20 
20 
20 

20 
20 
22 
24 
17 


JULY 


21 
19 
17 
16 
15 

15 
13 

13      • 
14 
9.7 

8.3 
8.1 
7.8 
7.2 
6.6 

6.5 
6.4 
5.4 
♦  .7 
4.3 

3.9 
2.2 
2.2 
2.1 
2.4 

2.3 
2.5 
2.7 
2.9 
2.3 
2.0 


AUG. 


2.0 
2.0 
1.9 
2.0 
2.4 

2.8 
2.6 
2.5 
2.5 
2.7 

2.5 
2.5 
2.7 
2.6 
2.4 

3.1 
3.6 
3.4* 

2.1 
1.8 

1.8 
2.1 
1.8 
l.B 
l.9# 

2.2 
2.8 
2.5 
2.5 
1.3 
1.6 


SEPT. 


DA^ 


2.1 
2.0 
2«2 
2.5 
2.5 

2.5 
3.2 
3.4 

3.8* 
3.9 

3.9 
3.9 
3.9 
3.9 
3.9 

3.9 
3.9 
3.9 
3.9 
3.9 

3.7 
3.6 
3.6 
3.6 
2.9 

2.8 
2.7 
2.7 
2.8 

3.0 


J 
3 
3 
4 
S 

6 
7 
t 

9 
ID 

11 
13 
13 
14 
IS 

16 
17 
II 
19 
30 

31 
32 
33 
34 
3$ 

36 
37 
3t 

39 

30 
31 


MEAN 

MAX. 

MIN. 

V^C.FT. 


12.6 

34.0 

7.8 

774 


14.9 

25.0 

8.3 

884 


300 
1.330 
17.0 
18464 


1.324 
4.170 
51.0 
81437 


230 
600 

92.0 
12807 


266 
585 
105 
16366 


104 

178 
61.0 
6196 


49.0 
83.0 
18.0 
3011 


24.2 
65.0 
16.0 
1438 


7.9 

21.0 

2.0 

487 


2.3 

3.6 

1.3 
144 


3.3 

3.9 
2.0 
195 


MEAh 
MAX 
MIN. 

AC.  Ft' 


E      -  ESTIMATED 
NR  -  NO   RECORD 
*   -  DISCHAROE  MEASUREMB4T  OR 

OBSERVATION  OF  HOW  MADE  THIS  DAY. 

A  —  E  AND  * 


WATER   YEAR  SUMMARY 


MAXIMUM 


OAOE  HT. 
37.87 


MO. 

01 


DAY 
23 


TI/ME 

1815 


r 

MINIMUM 

>v 

DKCHAROf 

OAGE  HT. 

MO. 

DAY 

TIME 

0.6 

29.41 

08 

20 

1000 

V 

J 

r        TOTAi       > 


ACRE  FET 

142203 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


l/<  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF. 
DATUM 


1*0  26  32 


122  32  57 


HW21  30N  6W 


11000 


39.^5 


12/22/61* 


NOV  56-riA.TE 


NOV  56-mTE 


1956 


30.60 


LOCAL 


Station  located  at  county  road  bridge,   \ .\  mi.   S  of  Igo,   U.l*  ml.   SE  of  Ono.      Tributary  to  Sacramento  River  via  Cottonwood  Creek. 
affected  by  upstream  diversion  and  releases  from  Rainbow  Lake.      Drainage  area  is  88.7  sq..   mi. 


Flow 
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TABLE  B-5  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


^VATfl   VIAI 

STATION  NO. 

STATKM  NAM! 

N 

1970 

A03595 

COTTONWOOD    CREEK, 

SOUTH    FORK, 

NEAR    COTTONWOOD 

J 

X 

I 

I 
a 
x 

s 

I 

:i 

KH  \ 


XJ. 


^AY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

AM. 

MAY 

JUNE 

JUIY 

AUO. 

SEFT. 

da9| 

1 

3.6 

7.5 

6.4 

164 

673 

330 

186      • 

50 

60 

24 

0.0 

0.0 

1 

1 

2.9 

V.3 

6.3 

139 

S6b 

228 

178 

47 

61 

22 

0.0 

0.0 

2 

3 

2.6 

7.2 

6.3 

119 

485 

173 

174 

SO 

65 

20 

0.0 

0.0 

3 

4 

2.6 

7.0 

5.9 

102 

427 

1.280 

170 

60 

65 

19 

0.0 

0.0 

4 

5 

2.8 

?.7 

5.7 

86 

36? 

688 

166 

74 

61 

16 

0.0 

0.0 

s 

^ 

3.* 

26 

5.6 

80 

30^ 

453 

162 

81 

58 

15 

0.0 

0.0 

« 

7 

4.0 

29       • 

5.3 

80 

242 

473 

158 

82 

57 

13 

0.0 

0.0 

7 

1 

4.3 

28 

7.9 

93 

188 

lf270 

154 

84 

68 

12      • 

0.0 

0.0* 

■ 

9 

4.4 

23 

8.7 

912      • 

146 

976 

150 

119 

96 

9,3 

0.0 

0.0 

9 

10 

4,7 

20 

8.8 

827 

111 

831 

145 

102 

79 

6.9 

0*0 

0.0 

10 

11 

5.4 

18 

9.0 

529 

88 

659 

142 

89 

66 

6.3 

0.0 

0.0 

11 

12 

5.4 

15 

540 

454 

121 

563 

137 

90 

55 

4.2 

0.0 

0.0 

12 

13 

4.2 

14 

920 

755 

358 

495 

133 

79 

51 

2.1 

0.0 

0.0 

13 

14 

4.4 

13 

411 

2.390      • 

2ld 

♦82 

129 

66 

67 

1*0 

0.0 

0.0 

14 

15 

13 

12 

354      • 

1.820 

130 

463 

125 

56 

82 

0.0 

0.0 

0.0* 

19 

16 

42       • 

11 

193 

4,170      • 

416 

410 

121 

60 

57 

0.0 

0.0 

0.0 

u 

17 

52 

11 

121 

3.740 

939 

370 

n7 

90 

50 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

11 

43 

10 

97 

2,450 

576 

330      • 

113 

133 

49 

0.0 

0.0* 

0.0 

It 

19 

23 

9.9 

d96 

1.880 

452 

284 

109 

148 

♦  7 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

M 

16 

9.9 

1«240 

1,750 

366 

267 

107      • 

154 

47 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

21 

12 

9.7 

2.000 

2,720       • 

30!» 

253 

99 

108       • 

46 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

23 

9.8 

9.3 

lf290      • 

3.630 

259 

233 

88 

87 

44 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

23 

9.3 

9.3 

1«140 

7,140 

215 

221 

81 

83 

42 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

24 

9.5 

''.2 

lt020 

9,030      • 

180 

213 

74 

84 

40 

0.0 

0.0 

0.0 

34 

25 

9.4 

a. 3 

647 

5,170 

144 

207 

68 

80 

37 

0.0 

0.0 

0.0 

35 

2« 

9,3 

S.l 

517 

3,890      • 

114 

204 

63 

87 

35 

0.0 

0.0 

0.0 

3* 

27 

9.3 

8.1 

400 

6,110 

103 

202 

64 

116 

33 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

23 

9.2 

7.5 

324 

3,230 

127 

199 

61 

113 

31 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

29 

8.5 

7.1 

271 

1»940       • 

197 

56 

85 

29 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

30 

B.O 

6.9 

229 

1.310 

194 

53 

71 

26 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

31 

7.5 

192 

885 

192 

63 

0.0 

0.0 

31 

MEAN 

11.1 

12.3 

416 

2,180 

30' 

430 

119 

86.8 

53.5 

5.5 

0.0 

0.0 

MfAf« 

MAX. 

52.0 

29.0 

ZtOOO 

9,030 

939 

1.280 

186 

154 

96.0 

24.0 

0.0 

0.0 

MAX 

Mm. 

2.6 

6.9 

5.3 

80.0 

88.0 

173 

53.0 

47.0 

26.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MIN. 

UC.FT 

685 

734 

25583 

134073 

170V2 

26459 

7107 

5338 

3181 

339 

AC.FT^ 

-  ESTIMATEO 

-  NO   RECOKO 

-  DISCHAKGC  MEASUtEM04T  OR 
OBSMVATION   Of  ROW  MAOf  THIS   DAY. 

-  i  AND   * 


JUtiL. 


MSCHAMf 
304.7 


WATER   YEAR  SUMMARY 


r 

MAXIMU 

M 

>> 

D«SCHA«Ot 

OAGC  HT. 

MO. 

DAY 

TUM 

14000 

12.15 

01 

23 

2315 

V 

J 

/' 

MINIMUM                          > 

MSO4A«0f 

0,0 
V 

OAOf  HT. 
2.00 

t*a. 
07 

DAY 
15 

TIMf 

0000 

J 

f        TOTAL        ^ 


AOtf  l«T 
220590 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


CAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

CAGE 


REF. 
DATUM 


^0  18  58 


122  26   52 


SE32  29N  5W 


14000 


12.15 


1/23/70 


APR  58-DftTE 


APR  58-DME 


1958 


0.00 


LOCAL 


Station  located  at  Bowman  Hoad  bridge,   11  mi.   SW  of  Cottonwood.     Tributary  to  Sacramento  River  via  Cottonwood  Creek.     Flow  affected  by 
upstream  diversion.     Drainage  area  is  217  sq..  mi. 
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TABLE  B-5  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


WATBt   VfAR 


X970 


STAnON  NO. 


A03460 


STATION  NAAtf 


RED  BANK  CREEK  NEAR  RED  BLUFF 


J 


I^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

RB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

0.0 

0.0 

0.0 

41 

187 

53 

18 

5.1 

1.5 

0,0 

0.0 

0,0 

I 

0.0 

0.0 

0.0 

39 

168 

47 

18 

4.8 

1.4 

0.0 

0.0 

0.0 

3 

0.0 

0.0 

0.0 

38 

156 

44 

17 

4.6 

1.3 

0.0 

0.0 

0,0 

1 

0.0 

0.0 

0.0 

37 

146 

495 

16 

3.7 

1.0 

0.0 

0.0 

0,0 

4 

0.0 

0.0 

0.0 

36 

134 

281 

15 

3.7 

0.8 

0.0 

0.0 

0.0 

s 

0.0 

0.0 

0.0 

35 

127 

162 

15 

4.0 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

6 

0.0 

0.0 

0.0 

37 

120 

147 

14 

4.3 

0.4 

0.0 

0.0 

0,0 

7 

0.0 

0.0 

0.0 

44 

114 

166 

14 

4,5 

0.5 

0.0 

0.0 

0,0 

• 

0.0 

0.0 

0.0 

1.290       • 

107 

153 

I* 

5.0 

0.8 

0.0 

0.0 

0,0 

» 

0.0 

0.0 

0.0 

365      • 

101 

131       • 

13 

4.7 

0.7 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

192 

99 

103 

12 

4.4 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

0.0 

0.0 

30 

159 

HI 

91 

12 

4.5 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

0.0 

0.0 

45 

323 

237 

81 

15 

4.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

13 

0.0 

0.0 

1* 

828      • 

143 

73 

16 

3.6 

0.2 

0.0 

0.0 

0,0 

14 

|C 

0.0 

0.0 

n    • 

308 

11* 

65 

14 

3.3 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

IS 

0.0 

0.0 

9.1 

1.720      • 

236 

55 

13 

3.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

16 

0.0 

0.0 

u 

415 

199 

46 

12 

3.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

0.0 

0.0 

18 

264 

14& 

42 

11 

2.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

ia 

0.0 

0.0 

274 

238 

126 

39 

9.9 

2.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

30 

0.0 

0.0 

262 

310 

116 

37 

9.2 

2.8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

21 

0.0 

0.0 

362 

748 

101 

35 

9.2. 

2.8* 

0.0 

0.0 

0,0 

0.0 

31 

33 

0.0 

0.0 

132 

514 

80 

33 

8.5 

2.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

33 

23 

0.0 

0.0 

253      • 

3.250      • 

75 

30 

8.2 

2.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

33 

24 

0.0 

0.0 

160 

1.630      • 

70 

28 

7.7 

2.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

34 

3S 

0.0 

0.0 

112 

551      • 

64 

25 

7.3 

2.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

35 

76 

0.0 

0.0 

S6 

922 

59 

24 

7.3 

1.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3« 

37 

0.0 

0.0 

69 

1.570 

54 

22 

7.0 

1.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

37 

3t 

0.0 

0.0 

59 

420 

54 

22 

6.6 

2.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

3t 

29 

0.0 

0.0 

53 

298 

21 

5.9 

1.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

39 

M 

0.0 

0.0 

49 

244 

20 

5.6 

1.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

30 

31 

0.0 

46 

212 

19 

1.6 

0.0 

0.0 

31 

MEAN 

0.0 

0.0 

66.9 

550 

123 

83.5 

11.7 

3.3 

0.3 

0.0 

0.0 

0,0 

MEA^ 

MAX. 

0.0 

0.0 

362 

3,250 

237 

495 

18.0 

5.1 

1.5 

0.0 

0.0 

0,0 

MAX 

MM. 

0.0 

0.0 

0.0 

35,0 

54.0 

19.0 

5.6 

1.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

MIN. 

\f£.n. 

4116 

33874 

6829 

5137 

697 

202 

19 

acft) 

E      -  ESTIMATB) 
Ml  -  NO   UCORO 

•  -  DISCHAKOC   MEASUREJMB^T  OR 

OBSERVATION  Of  ROW  MADE  THIS  DAY. 

#  —   E  AN»  « 


^ 

MEAN 

^ 

MSOMROf 

70. 

3 

V. 

J 

WATER   YEAR  SUMMARY 


r 

MAXIMU 

M 

N 

DBOiAROE 

OAOE  HT. 

MO. 

DAY 

TUMf 

8740 

10.01 

01 

23 

2215 

V 

J 

MINIMUM 


MSOiAMM 

0.0 


OAOE  HT. 

2.66 


MO. 

10 


DAY 
01 


TIME 
0000 


TOTAl 


ACtf  FBT 

50874 


LOCATION 


LATITUDE 


1*0  05  25 


LONGITUDE 


122  24  45 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


SE22  26n  5W 


MAXIMUM  DISCHARGE 


OF  RECORD 


CFS 


9729 


GAGE  HT. 


DATE 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


10.06  1/5/65  FEB  Jt8-JUL  49  8J    FEB  1+8-JUL  496 

MAY  50-MAY  56         MftY  50-MAY  56 
NOV  56-nATE  NOV  56-LftTE 


DATUM  OF  GAGE 


PERIOD 


FROM 


1956 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


0.00 


REF. 
DATUM 


LOCAL 


Station  located  at  Brlggs  Hoad  bridge,   11  mi.   SW  of  Bed  Bluff.     Flow  affected  by  upstream  diversion.     Drainage  area  is  93.5  sq.  mi. 


a  -  Irrigation  season  only. 
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ItABLE  B-5  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

I        (IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


^ATM  VIAII 

HAnON  NO. 

STATION  NAMI 

^ 

1970 

A02700 

SACHAMCNTO    RIVER    AT    VINA    tIRIOGC 

J 

foAy 

OCT. 

NOV. 

DK. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

SEPT. 

oa9| 

1 

9t36u 

8,790 

8,790 

24,800 

96,800 

31,100 

10,6P0 

12,100 

9,450 

10.500 

9.S30 

9,020 

1 

2 

8./70 

8,760 

8,810 

23,300 

90,400 

21,000 

9,970 

12,000 

9,570 

10,400 

9,500 

8.810 

3 

3 

B,«2o 

«»7b0 

B,8S0 

19,200 

82.800 

16,100 

9,640 

12,100 

9,620 

10,400 

9,440 

8.570 

3 

4 

a,*7{t 

«»710 

8,840 

17,400 

76,600 

17,900 

9, boo 

11,600 

9,870 

10,300 

9,410 

8.570 

4 

S 

8.4bO 

9,930 

8,830 

17,100 

71,800 

28,200 

9,380 

10, boo 

9,890 

10,300 

9,430 

8.400 

S 

A 

8t*70 

10,000 

8,870 

16,800 

62,600 

18,200 

9,360 

10,500 

10,300 

10.300 

9,410 

8.270 

« 

7 

8,*30 

9,930 

8,880 

16,500 

60,700 

16,500 

9,260 

10,500 

10,3U0 

10,300 

9.460 

8.200 

r 

■ 

8t:>ao 

9,440 

9,C?0 

16,500 

60,100 

26,400 

9,160 

10,600 

10,400 

10.300 

9.390 

8.190 

• 

9 

8f  J30 

9,170 

8,750 

35,700 

55,500 

21,300 

9,090 

10,800 

10,500 

10,300 

9,440 

8.170 

9 

10 

8fi>7o 

4,960 

8,430 

62,000 

49,300 

23,200 

8,960 

10,800 

10,700 

10.400 

9.370 

8.160 

10 

n 

8tb3c 

7,2X0 

8,330 

31,000 

45,300 

19,100 

9,080 

10,900      « 

10«700      • 

10.900 

9.270 

8.020 

11 

13 

8tt>60 

6,410 

20»3PO 

31,100 

41,nOJ 

17,600 

9,660 

10,500 

10,300 

11.100 

9,030      • 

7,930 

13 

13 

H,b3c 

7,390 

41,3nO 

35,000 

43,800 

16,900 

9,930      • 

10,400 

10,300 

11.200 

9.060 

7.850 

13 

14 

0<  0)0 

U,660 

21,400 

75,400 

44,<<.00 

16,500 

io,2no 

9.390 

10,400 

11.100      • 

8.870 

7.760 

14 

IS 

8,V90 

8,730 

19,600      • 

77,700 

32,300 

16,200 

10,100 

9,100 

10,500 

11.100 

9.020 

7.840      • 

IS 

16 

lOtuJO      • 

8,690 

16,6Ci0 

99,200 

27,700 

15,100 

10,000 

8,990 

10,400 

11.100 

8.910 

7.850 

U 

17 

io<<:oc 

8,670      • 

lb, 500 

105,000      • 

38,400 

14,500 

9,970 

9,040 

19,300 

11.000 

9.040 

7,880 

17 

11 

9,370 

8,87o 

15,400 

78,100 

30,600 

14,500 

9,890 

9.140 

10,200 

11.000 

9.010 

7,910 

18 

19 

9,ibO 

8,750 

35,800 

64,700 

27,200 

13,900      *J 

9,830 

9,050 

10,200 

11.000 

9,020 

7.900 

19 

20 

9«11C 

8,730 

69,300 

80,400 

24,600 

13,400 

9,910 

9,080 

10.400 

11.000 

9,070 

7.970 

30 

21 

9.u20 

8,700 

68,000 

104,000 

23,200 

12,900 

9,880 

9.010 

10,600 

10.900 

8,940 

7.890 

31 

32 

9,1,20 

8,780 

58,300 

131,000      • 

22,100 

12,600 

10,400 

8.970 

10,600 

10.900 

8,960 

7.890 

33 

23 

8,V30 

8,73o 

47,2«0 

131,000 

20,600 

12,400 

10,8pO 

8,930 

10,500 

11.000 

9,050 

7.8B0 

33 

24 

8,V50 

8,770 

66,100 

162,000      • 

20«000 

12,200 

11,400 

8,990 

10,400 

11.000 

9,040 

7.890 

34 

2S 

a,V20 

8,730 

53,000 

127,000 

19,700 

12,000 

12,200 

9,260 

10,500 

11.000 

8,980 

7.880 

3S 

36 

BtOUo 

8,770 

51,800 

120,000 

19,600 

11,900 

12,2n0 

9,270 

10,400 

10.500 

8,960 

7.980 

3* 

37 

8,1*30 

8,760 

46,500 

134,000 

19,200 

11,700 

12,300 

9.330 

10,500 

10.500 

9,020 

8,010 

37 

21 

8»b7c 

8,780 

44,000 

129,000      • 

18,900 

11,500 

12,300 

9.330 

10,700 

10.500 

8,960 

7,860 

3« 

29 

8,e30 

8,830 

42,3"0 

112,000 

11,400 

12,290 

9.320 

10.900 

10.200 

9,050 

7,860 

39 

30 

8,040 

8,810 

36,200 

104,000 

11,200 

12.100 

9.050 

10.700 

9.880 

9.080 

7,660 

30 

31 

8,el0 

26,400 

100,000 

11,000 

9,310 

9.820 

9.000 

31 

MEAN 

8,b7b 

8,740 

28,755 

73,577 

43,792 

16,400 

10,309 

9,931 

10,336 

10.651 

9.152 

8,075 

MfAM 

MAX. 

lo,(:oo 

10,000 

69,300 

162,000 

96,800 

31,100 

12,J00 

12,100 

10,900 

11.200 

9.530 

9,020 

MAX 

MIN. 

8,J30 

6,410 

8,330 

16,500 

18,900 

11,000 

8,960 

8,930 

9,450 

9.820 

8.870 

7.760 

MM. 

V^C.FT. 

5»589l 

S20086 

1768105 

4524097 

2432131 

1008396 

613428 

610631 

615074 

654942 

562750 

480515 

tCflJ 

I      -  ESTIMATH) 
NR  -  NO  RKOKD 
*   -   DISCHAROC   MEASUUMB4T  Ol 

oesMVATioN  or  now  made  this  day. 

7   —   i  AMD  * 


WATER   YEAR  SUMMARY 


/■ 

MAXIMUM 

N 

MSCHAMf 

171000 

OAOi  HT. 

91,48 

MO. 

01 

DAY 
24 

TUMf 

0530 

MINIMUM 


DOOiAIIOf 
6260.0 


OAOf  HT. 

66.37 


MO. 

11 


TIMf 

13|  0300 


/^       TOTAl       > 


ACM  nn 
14336045 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF. 
DATUM 


39  5^*  3^* 


122  05  31 


NE28  2i+N  2W 


171,000 


91.  ^+8 


1-24-1970 


APR  It5-IATE 


APR  li5-mH: 


19^*5  100.00 

19^5  97.15 

Station  located  250  ft.   above  Vina-Coming  Highway  Bridge,   2.6  mi.   SW  of  ViJia.     The  maximum  discharge  of  record  is  for  the  main  river 
channel  and  does  not   include  water  by-passing  the  station  on  the  left  bank.     Flow  regulated  by  Shasta  Lake  since  December  30,    19'*3. 
Approximately  190,000  acre-feet  diverted  from  the  river  between  Keswick  and  Vina  in  addition  to  diversions  from  the  tributaries.      Trans- 
basin  diversions  from  the  Trinity  River  to  Whiskeytown  Reservoir  via  Judge  Francis  Carr  Powerplant  began  in  Apr.    I963.     Drainage  area, 
excluding  Goose  Lake  Basin,    is  approximately  10,930  sq.   mi. 


USED 
USCQS 
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1  ADI 

Y  MEAN 

CUBIC  FtET 

DISCHARGE 

PER  SECOND) 

(vtATtR   YEAR 

(TATION  NO. 

STATION  NAME 

"S 

DAIL 

1970 

A02630 

sackamento  i^iver  at 

HAMILTON 

CITY 

> 

(IN 

/'day 

OCT. 

NOV. 

D€C. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

8»V10 

8.280 

8.670 

25.100 

95.700 

28,800 

9,940 

9,870 

7,280 

8,610 

7,660 

7,660 

1 

2 

8«JO0 

8.250 

8.660 

24.100 

89.500 

23,800 

9,J00 

9,750 

7,670 

8,690 

7,620 

7,310 

2 

7ttt20 

8.210 

8.7?n 

20.600 

81.500 

17,200 

8,790 

9,760 

7,380 

8,650 

7,390 

7,020 

3 

4 

7tObO 

8.240 

8.640 

18.500 

73.600 

17,200 

8,470 

9,580 

7,650 

8,660 

7,370 

7,050 

4 

S 

7t/50 

y.330 

6,6B0 

18.100 

70.100 

29,000 

8,190 

8.360 

7,700 

8,620 

7,320 

7,000 

5 

A 

TtUdf) 

9.980 

8,620 

17,800 

61.200 

20,000 

8,060 

8.270 

7,920 

8,660 

7,360 

6,830 

6 

7 

7f  /OO 

10.100 

8,680 

17,500 

58.300 

17,500 

7,920 

8.420 

8,070 

8.260 

7,350 

6,900 

7 

9 

7t /60 

9.560 

8.740 

17,600 

57.600 

25,400 

7,620 

8,500 

8,180 

8.190 

7,360 

6,900 

> 

9 

7t*U0 

9.270 

8.600 

30.400 

54.300 

23,100 

7,430 

8,700 

^,340 

8.210 

7,330 

6,960 

9 

to 

7.bl0 

9,060 

8,2fl0 

63,200 

48.600 

23,300 

7,240 

8,850 

8,590 

8.200 

7,310 

6.990 

10 

II 

7.790 

7.410 

7. 980 

34,800 

44.500 

19,900 

7,220 

8,840 

8,630      • 

8.720 

7,260 

7,030 

11 

13 

7.B40 

6.840 

U.2C0 

31,400 

41,100 

18.400 

7,740 

8,590      • 

8,270 

8.920 

7,000      • 

6.680 

12 

13 

7.O10 

7.230 

39.800 

33,800 

41,700 

17,500 

7,970 

8,620 

8,240 

9.060 

7,120 

6,860 

13 

14 

7.Vao 

8.650 

23.PP3 

65.600 

45,700 

17,000 

8,130       • 

7,680 

8,380 

9.000      • 

6,880 

6,900 

14 

15 

8«190 

8.B30 

19,6P0 

81.100 

33,500 

16,700 

8,110 

7,270 

8,580 

8.910 

6,990 

6,990      • 

IS 

16 

9.190 

8.820 

16.9P0 

78,600 

28.700 

15,500 

7,9S0 

7,070 

8,650 

8.890 

6,840 

7,110 

16 

17 

lO.uOO      • 

8.800 

15.6!)0      • 

107,000 

36.000 

1*.800 

7,870 

7,090 

8,310 

8.920 

6,990 

7,190 

17 

|( 

9,U90 

8.920      • 

15,3"0 

76,300 

31.500 

14,600 

7,760 

7,170 

8,220 

8.890 

7,030 

7,160 

11 

19 

8.750 

8.910 

26.700 

59,900 

28.100 

14,200 

7,690 

7,110 

8,150 

8.880 

7,060 

7,230 

19 

20 

8.o7o 

8.810 

63,300 

67,600 

25.800 

13,500      • 

7,700 

7,120 

8,310 

8.880 

7,060 

7,290 

20 

21 

8.b5o 

8.770 

60.800 

88,300 

24,200 

12,900 

7,8?0 

7.060 

8,500 

8.780 

6,980 

7,270 

21 

22 

8.930 

8.770 

59.2'>0 

117.000 

23,300 

12,600 

7,960 

6.980 

8,500 

8.780 

6,910 

7,2B0 

22 

23 

e.'feo 

8.730 

♦2.2P0 

122,000      • 

21,800 

12,400 

8,410 

6,980 

8,390 

8.800 

7,080 

7,300 

23 

24 

8.480 

8,750 

62.400 

1*9,000 

21,100 

12.100 

8,910 

6,980 

8,310 

8.770 

7,160 

7,260 

24 

2S 

8.*S0 

8,720 

50.310 

127,000 

20.700 

12,000 

9,660 

7.230 

8,300 

8,860 

7,150 

7,250 

25 

26 

8,470 

8,730 

49,710 

119,000 

20.500 

11.800 

9,830 

7.180 

8,320 

8,390 

7,110 

7,350 

26 

27 

8.<»80 

8,700 

44,700 

124,000 

20.100 

11.600 

9,950 

7,250 

8,320 

8,600 

7,180 

7,610 

27 

28 

8»*10 

8,720 

42,100 

131,000      • 

20,000 

11.100 

9,920 

7,230 

8,570 

8,320 

7,170 

7,360 

28 

2» 

a.'.io 

8.740 

*0,600 

114,000 

11.000 

9,870 

7,220 

8,870 

8,120 

7,280 

7.330 

29 

30 

8.  J40 

8.690 

36,500 

105,000 

10.600 

9,880 

7,050 

8,720 

7,710 

7,390 

7,360 

30 

31 

8,J40 

27,300 

99,400 

10.600 

7,210 

7,710 

7,360 

31 

MEAN 

e.ja2 

8.694 

27,2^8 

70,474 

43.553 

16,635 

8,443 

7,902 

8,230 

8,562 

7,181 

7,138 

MEAN 

MAX. 

10.000 

13.100 

63,300 

1*9.000 

95,700 

29,000 

9,950 

9,870 

8,870 

9,060 

7,660 

7,660 

MAX 

MIN. 

7.4t»0 

6.840 

7,980 

17.500 

20.000 

10,400 

7,220 

6,980 

7,280 

7,710 

6,860 

6,830 

MIN. 

V^C.FT. 

51J486 

517329 

1674822 

4333287 

2418842 

1022875 

5n?433 

485930 

689758 

526692 

661580 

626760 

ACFTJ 

E      -  BTIMATEO 
Nil  -  NO  RKORD 
*  -  DISCHAIGE  MEASUUMan  OR 

OBSERVATION   Of  FLOW  MADE  THIS   DAY. 

«   —   E  4N0  « 


WATER   YEAR  SUMMARY 


MSCHAROC 

156000 


M  A  X  I  M  U 


OAOf  HT. 

50.77 


M_ 


MO. 

01 


DAY 

2*1 


TIIME 

0730 


r 

MINIMUM 

>> 

DISCHAROE 

OAOf  HT. 

«M>. 

DAY 

TIME 

6680.0 

28.28 

08 

16 

0115 
J 

f        TOTAl       A 


ACRE  FKT 

13368596 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


39  ^5  07 


LONGITUDE 


121  59  k^ 


1/4  SEC.  T.  Si  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


NE20  22N  IW 


156000  50. 77 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


1/24/70 


APR  45-DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


27-MTE 


1927 
19U5 


TO 


1945 


ZERO 

ON 

GAGE 


127.9 
100.0 

96.5 


REF. 
DATUM 


USED 
USED 

usees 


Station  located  at  Glanella  Bridge,   State  Highway  32,   1.0  ml.   KE  of  Hamilton  City.     The  maximum  discharges  of  record  since  Fteb.   19^0,   are 
for  the  main  river  channel  and  do  not  Include  vater  by-passing  the  station  on  the  left  bank.     How  regulated  by  Shasta  Lake  since 
Dec.   30,   1943.     Approximately  950,000  acre-feet  diverted  from  the  river  between  Keswick  and  Hamilton  City  in  addition  to  diversions  from 
the  tributaries.     Transbasin  diversions  from  the  Trinity  River  to  Whiskeytown  Reservoir  via  Judge  Francis  Carr  Powerplant  began  in 
Apr.  1963.     Drainage  area,   excluding  Goose  Lake  Basin,   is  approximately  11,060  sq.  mi. 
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TABLE  B-5  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


WATa  YIAR 


1970 


STATION  NO. 


*0«242 


STATION  NAiMf 


MUD  CKEEK  NEAR  CMICO 


(1)AY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

SEPT. 

da9| 

1 

0.6 

0.0 

0.1 

8. a 

118 

401 

13 

5.2 

0.0 

1.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

7.0 

97 

185 

12 

4.7 

0.0 

0.6 

0.0 

0.0 

O.P 

0.0 

0.? 

6.0 

ai 

136 

12 

4.4 

0.0 

0.2 

0.0 

0.4 

0.0 

0.0 

0.2 

5.3 

73 

334 

U 

4.3 

0.0 

0.3 

0.0 

0*4 

0.0 

2.0 

0.2 

4.3 

62 

203 

11 

4.5 

0.0 

0.1 

0.1 

0.3 

0.0 

2. a 

0.2 

3.7 

54 

130 

10 

8.8 

0.0 

0.3 

0.0 

0.2 

0.0 

1.0 

0.3 

3.6 

47 

115 

10 

5.4 

0.0 

0.4 

0.1 

0.1 

o.n 

0.5 

0.8 

38 

42 

265 

9.7 

5.1 

0.0 

0.3 

0.2 

0.2 

0.0 

o.e 

1.2 

lf210 

38 

142 

9.2 

5.9 

2.4 

0.5 

0.1 

0.0 

0.0 

0.4 

1.2 

362 

33 

157 

8.7 

5.6 

1.8* 

0.4 

0.0 

0.0 

10 

0.0 

0.1 

8.4 

176 

30 

115 

9.2 

6.7 

0.1 

0.2 

0.0 

0.3 

0.0 

0.0 

387 

239      • 

53 

89 

8.4 

8.4 

0.0 

0.1 

0.1 

0.3 

0.0 

0.0 

186 

813 

332 

71 

e.7» 

6.9 

0.0 

5.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

3.990 

183 

60 

9.4 

5.4 

0.0 

1.8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

813      • 

113 

51 

8.8 

3.9 

0.0 

0.4 

0.0 

0.2 

0.8» 

0.0 

6.9 

918 

211 

♦4 

8.5 

8.7 

0.0 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.8» 

430 

22B 

38 

8.4 

11 

0.1 

0.1 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

9.6 

275 

136 

33      • 

7.8 

8.8* 

0.2 

0.1 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

lt2?0 

294 

102 

29 

7.7 

2.7 

0.3 

0.0 

0.9 

0.0 

0.0 

0.0 

488 

326 

80 

26 

7.6« 

1.9 

0.1 

0.0 

0.8 

0.0 

M 

0.0 

0.0 

589 

1.430      • 

65 

24 

7,5 

1.6 

0.1 

0.0 

0.8 

0.0 

ai 

0.0 

0.0 

192 

640 

52 

22 

7.0 

1.3 

0.0 

0.0 

0.5 

0.0 

23 

0.0 

0.0 

871 

1.880 

45 

20 

6.7 

0.9 

0.0 

0.0 

0.4 

0.0 

33 

o.c 

0.0 

791      • 

4.520 

40 

19 

6.5 

0.6 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

34 

0.0 

0.0 

221 

582 

34 

18 

6.4 

0.4 

0.2 

0.0 

0.1 

0.0 

3S 

0.0 

0.0 

IPS 

348 

30 

17 

6.4 

0.3 

0.4 

0.0 

0.3 

0.0 

34 

0.0 

0.1 

55 

705 

27 

16 

6.5 

0.3 

0.7 

0.0 

0.0 

0.0 

37 

0.0 

0.1 

29 

280 

39 

15 

6.2 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3S 

w 

0.0 

0.1 

19 

209 

15 

5.8 

0.3 

3.5 

0.0 

0.0 

0.0 

39 

30 

0.0 

0.1 

14 

169 

14 

5.4 

0.1 

4.4 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

31 

0.0 

11 

140 

13 

0.0 

0.0 

0.0 

31 

MEAN 

0.0 

0.3 

169 

671 

87.3 

90.9 

8.5 

4.0 

0.5 

0.4 

0.2 

O.l 

MEA^ 

MAX. 

o.a 

2. a 

at220 

4.520 

332 

401 

13.0 

11.0 

4.4 

5.5 

0.9 

0.4 

MAX 

MIN. 

o.n 

0.0 

0.1 

3.6 

27.0 

13.0 

5.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MIN 

V^C.FT. 

2 

16 

16406 

41307 

4850 

5587 

507 

247 

29 

25 

10 

5 

ACFlJ 

WATER   YEAR  SUMMARY 


-  BTIMATEO 

-  NO   RKORD 

-  DISCHARGE  MEASUREMB4T  OR 
OBSERVATION  Of  ROW  MADE  THIS  DAY. 

-  E  AND  * 


r 

MAXIMU 

M 

>v 

DISCHAtOE 

OAOE  HT. 

MO. 

DAY 

TIME 

10300 

12.46 

01 

23 

2345 

V 

J 

f 

MINIMI 

IM 

>. 

OAOE  HT. 

MO. 

DAY 

TIME 

0.0 

0.35 

10 

01 

0000 

J 

LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


CAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

CAGE 


REF. 

DATUM 


39  47  02      121  53  06 


SE5  22Jf  IE 


NOV  64-IATE 


MOV  64-rATE 


1964 


0.00 


LOCAL 


Station  located  0.1  mi.  above  Old  Highway  9gE  Bridge,   4.9  mi.  N  of  Chico.     Tributary  to  Sacramento  BLver  via  Big  Clilco  Creek.     Includes 
an  undetermined  amount  of  vater  from  Big  Chico  Creek.     Drainage  area  is  47.5  sq.  mi. 
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TABLE  B-5  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


WATK  YEAS 


1970 


STATION  NO. 


A009?R 


STATION  NAME 


MUD   CREEK    DIVERSION    AT    CMICO 


[1)AY 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DA^ 

1 

0,0 

0.0 

0.9 

0.0 

0.0 

o.n 

0.0 

0.0 

0.6 

0.8 

0.0 

0.1 

1 

2 

0,r> 

0.0 

o.n 

0.0 

o.c 

0.0 

0.0 

0.0 

0.4 

0.1 

0.0 

0*0 

a 

0«n 

0.0 

o.n 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

4 

0..1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

S 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

O.Q 

0.0 

0.0 

37 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

« 

n«  0 

0.0 

o.n 

0.0 

0.0 

q.O 

0.0 

6.9 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0«C 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

♦  .4 

0.0 

0.0 

0.2 

• 
• 
10    . 

OtO 

0.0 

o.n 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.7 

0.0 

0.0 

3.8 

OaO 

0.0 

o.n 

0.0 

0.0 

o.n 

0.0 

0.0 

8.7 

0.0 

0.0 

11 

0«0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

0.0 

8.7 

0.3 

0.1 

0.0 

6.S 

10 

II 

0*3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

0.0 

14 

0.0 

6,3 

0.0 

0.9 

13 

0«C 

0.0 

O.P 

0.0 

o.n 

0.0 

0.0 

13 

0.0 

15 

0.0 

0.0 

13 

0*0 

0.0 

0.0 

24 

O.i) 

0.0 

0.0 

3.1 

0.0 

8.4 

0.0 

0.3 

14 

0.0 

0.0 

o.n 

1.960      • 

0.0 

0.0 

0.0 

0.9 

!.♦ 

0.0 

0.0 

0.1 

IS 

0.0 

0.0 

O.P 

169 

0.0 

0.0 

0.0 

9,6 

1.3 

0.0 

0.0 

0*0 

15 

u.o 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17 
It 
19 
M 

0.0 

0.0 

o.n 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

8.0* 

0.0 

0.1 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

O.U 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.0 

1.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

0.9 

0.0 

0.0 

ao 

91 

0.0 

0.0 

48 

0.0 

0.0 

o.n 

0.0 

1.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

23 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

O.a 

o.n 

0.0 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

23 

O.o 

0.0 

C.P 

927 

0.0 

o.n 

0.0 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

24 

0.0 

0.0 

o.n 

3>410 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

U 

0.0 

0.0 

0.0 

83 

0.0 

0.0 

0.0 

0.2 

0.3 

0.0 

0*0 

0.0 

25 

M 

0.0 

0.0 

O.P 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.3 

0.0 

0.0 

0.2 

0.2 

26 

27 

O.o 

0.0 

0.0 

0.0 

O.Q 

0.0 

0.0 

0.4 

0.0 

0.0 

0.2 

3.3 

27 

21 

0.9 

0.0 

o.n 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.4 

7.9 

0.0 

0.0 

7.0 

2t 

29 

0.0 

0.0 

o.n 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

0.0 

0.0 

5.9 

29 

30 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.3 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

31 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.4 

0.0 

0.0 

31 

MEAN 

0.0 

0.0 

1.5 

212 

0.0 

0.0 

0.0 

5.3 

2.0 

1.1 

0.1 

1.3 

MEAM 

MAX. 

0.0 

0.0 

48.0 

3.410 

0.0 

0.0 

0.0 

37.0 

23.0 

15.0 

1.4 

11.0 

MAX 

MM. 

0.0 

0.0 

n.o 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MIN. 

\^.n. 

95 

13037 

324 

116 

65 

4 

78 

ACFy 

E      -  ESTtMATB) 
Mt  -  NO  RECOIO 

*  -  DISCHAKX  MEASUREMENT  OR 

OBSERVATION  OF  ROW  MADE  THIS  DAY. 

«   —    E  AND  « 


WATER   YEAR  SUMMARY 


r 

MAXIMU 

M 

\ 

DOCHAtOC 

OAOE  HT. 

MO. 

DAY 

TIME 

7770 

13.32 

01 

24 

0030 

V 

J 

f 

MINIMUM                          > 

NSOiAMM 

OAOE  HT. 

MO. 

DAY 

TIME 

0.0 

0.48 

10 

01 

1015 

V 

J 

f        TOTAL       ^ 


ACtE  FBT 
13720 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


DISCHARGE 


CAGE  HT. 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF. 
DATUM 


39  '^7  or        121  1*8  01 


SWl8  22H  2E 


NOV  61t-nA3E 


HOV  64-mTE 


1964 


0.00 


LOCAL 


Station  located  0.4  mi.  above  Wildvood  Avenue  Bridge,   4.0  mi.  BE  of  Chico.     This  flow  is  diverted  from  Lindo  Channel  into  Mud  Creek  during 
periods  of  high  -water.     Crest  of  diversion  weir  is  at  gage  height  8.38. 
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TABLE  B-5  (Cont.) 
I  DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


/Vtatb  YIAI 


197U 


HATtON  NO. 


A04250 


CTATION  NAMI 


BIG  CHICO  CREEK  AT  CHICO 


I^Y 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

SEPT. 

Pi 

1 

9.? 

22 

94 

60 

284 

614 

103 

47 

22 

15 

6.1 

2.1 

1 

33 

21 

P9 

56 

253 

50^ 

99 

45 

21 

15 

5.8 

5.0 

2 

45 

22 

93 

53 

226 

380 

93 

43 

20 

15 

7.1 

2*6 

3 

41 

25 

97 

51 

208 

355 

H9 

31 

18 

14 

3.7 

3.2 

4 

42 

60 

100 

49 

192 

324 

85 

21 

22 

13 

5.0 

5.9 

S 

3a 

42 

1"3 

47 

176 

287 

«1 

36 

19 

14 

4.5 

7.5 

« 

40 

31 

107 

47 

163 

268 

79 

40 

16 

11 

4.2 

7.6 

7 

43 

38 

1?2 

52 

152 

351 

75 

40 

17 

12 

4.6 

6.6 

• 

9 

49 

32 

132 

181 

144 

326 

72 

41 

20      • 

10 

3.2 

1>8 

9 

10 

27 

24 

145 

303 

143 

315 

69 

40 

30 

8.5 

11 

0*4 

10 

21 

20 

173 

193 

139 

289 

71 

38 

28 

7.5 

13 

7.1 

11 

21 

17 

230 

181 

166 

266 

64 

38 

25 

2.2 

7.1 

b.6 

13 

22 

15 

161 

457 

274 

251 

61 

40 

2b 

4.9 

4.7 

5.6 

13 

20 

14 

BO 

835 

289 

237 

69      • 

42      • 

27 

8.0 

6.5 

8.0 

14 

31 

IS 

62 

517 

257 

218 

67 

27 

27 

8.4 

5.3 

6.6 

IS 

57 

19 

53 

732 

267 

201 

63 

18 

23 

9.1 

6.7 

5.9 

U 

35 

19      • 

48 

637 

436 

185 

63 

17 

23 

8.7# 

7.5« 

5.4 

17 

25 

19 

48      • 

478 

354 

172      • 

59 

24 

21 

7.9 

1.5 

5.8« 

11 

19 

21 

20 

178 

374 

305 

157 

60 

31 

19 

7.0 

5.2 

7.0 

19 

20 

19 

22 

197 

347 

275 

146 

S7 

30 

24 

8.2 

4.3 

7.4 

20 

21 

17      • 

23 

3B7 

642      • 

256 

136 

56 

29 

28 

S.O 

4.3 

7.8 

21 

22 

16 

24 

166 

578 

238 

126 

55 

28 

21 

T,4 

4.1 

7.2 

22 

23 

16 

29 

198 

715 

21* 

116 

52 

27 

15 

7,4 

4.6 

6.9 

23 

24 

16 

43 

3?9 

800 

197 

lie 

51 

26 

16 

7.9 

6.6 

7.2 

34 

t        25 

16 

49 

202 

555 

180 

125 

50 

26 

16 

6.5 

3.0 

6.1 

25 

2« 

17 

53 

141 

468 

166 

127 

51 

25 

16 

6.2 

4.1 

6.4 

M 

27 

16 

61 

112 

510 

155 

127 

54 

25 

16 

7.8 

4.0 

4.7 

27 

2t 

17 

68 

93 

486 

167 

121 

53 

25 

19 

5.2 

4.1 

1.8 

3* 

29 

2U 

72 

ei 

413 

117 

51 

24 

21 

5.6 

3.4 

6.4 

29 

30 

21 

79 

72 

360 

114 

49 

23 

16 

4.9 

3.9 

6.7 

30 

31 

22 

65 

316 

109 

23 

4.8 

5.8 

31 

MEAN 

26.9 

33.3 

130 

370 

224 

231 

66.7 

31.3 

21.0 

8.6 

5.3 

5.6 

MIAM 

MAX. 

57.0 

79.0 

329 

835 

436 

614 

103 

47.0 

30.0 

15.0 

13.0 

8.0 

MAX 

MIN. 

9.2 

14.0 

■      48. P 

47.0 

139 

109 

49.0 

17.0 

15.0 

2.2 

1.5 

0.4 

MUN. 

^CFT. 

1653 

1980 

8029 

22796 

12448 

14251 

3969 

1924 

1252 

532 

327 

334 

AC  nj 

I      -  ESTIMATH) 
Ml  -  NO  RECOKD 
•  -  DISCHAKOE  MEASUREMBO  OR 

OBSERVATION  OF  FLOW  MADE  THIS   DAY. 

«  —  E  AND  « 


MEAN 


DBOMROE 
96.0 


WATER  YEAR  SUMMARY 


r 

MAXIMU 

M 

N 

MSCHAROE 
1170 

OAOf  HT. 
9.94 

MO. 

01 

DAY 

24 

TIME 
0100 
J 

r 

MINIMI 

IM 

>, 

DBCHAROf 

OAOf  HT. 

MO. 

DAY 

TWMf 

O.q 

3.28 

08 

04 

0330 

V 

J 

LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE               ^ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.  &  R. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 

PERIOD 

ZERO 
ON 

REF. 

M.D.B.&M. 

CFS 

GAGE  HT. 

DATE 

ONLY 

FROM 

TO 

CAGE 

DATUM 

39  ^^3  38 

121  51  ^^3 

SE28  22N  IE 

JAM  56-miE 

JAN  56-IATE 

1956 

167.88 

USED 

Station  located  50  ft.   above  Rose  Avenue  Highway  Bridge,    immediately  W  of  CI 

lico.     Tributary  to  Sacramento  Riv 

er.     Flow  affected  by  upstream       | 

divers  ion . 
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TABLE  B-5  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


^WATHYIAR 


1970 


STATION  NO. 


A00600 


STATION  NAME 


LINOO  CHANNeu  NEAR  CHICO 


(day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

1 

0«n 

0.0 

0.0 

55 

232 

641 

0.0 

0.0 

0*0 

0.0 

0.0 

0*0 

I 

2 

0>0 

0.0 

0.0 

49 

192 

299 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0*0 

2 

3 

OtO 

0.0 

0.0 

44 

161 

119 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0*0 

0*0 

3 

4 

0«0 

0.0 

o.n 

40 

140 

99 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0*0 

0*0 

4 

s 

0*0 

0.0 

0.0 

37 

121 

74 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0*0 

0*0 

s 

4 

0.0 

0.0 

0.0 

33 

103 

50 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0*0 

0*0 

6 

7 

0.0 

0.0 

0.0 

32 

90 

39 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0*0 

0*0 

7 

( 

o.c 

0.0 

o.r 

47 

80 

82 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0*0 

0*0 

( 

9 

0.0 

0.0 

0.0 

461 

72 

70 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0*0 

0*0 

9 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

936 

57 

61 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0*0 

0*0 

10 

II 

0.0 

0.0 

0.0 

484 

46 

50 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0*0 

0*0 

11 

ia 

0*0 

0.0 

682 

446      • 

54 

40 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0*0 

0*0 

12 

13 

0.0 

0.0 

503 

lt480 

120 

31 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0*0 

13 

14 

0.0 

0.0 

106 

3i090 

113 

25 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0*0 

0*0 

14 

IS 

0.0 

0.0 

46 

lt660 

79 

20 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0*0 

0*0 

IS 

16 

0.0 

0.0 

?♦ 

1.650 

76 

16 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0*0 

16 

17 

0.0 

0.0 

13 

1.420 

214 

11       • 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0*0 

17 

It 

0.0 

0.0 

10      • 

790 

140 

5.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0*0 

13 

19 

0.0 

0.0 

6?8 

465 

95 

2.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0*0 

19 

ao 

0.0 

0.0 

667 

377 

69 

0.4 

0.0 

0*0 

u.o 

0*0 

0*0 

0*0 

20 

31 

0.0 

0*0 

1.490 

1.880      • 

54 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0*0 

0*0 

0*0 

21 

22 

0.0 

0.0 

759 

1.B30 

43 

O.P 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0*0 

0*0 

22 

23 

0.0 

0.0 

546 

2.250 

35 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

24 

0.0 

0.0 

911 

1.340 

30 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

25 

0*0 

0.0 

435 

1.600 

25 

0.0 

0.0 

0*0 

0.0 

0.0 

0.0 

0*0 

25 

26 

0.0 

0.0 

267 

926 

21 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0*0 

0*0 

26 

27 

0.0 

0.0 

185 

1.390 

18 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0*0 

27 

23 

0.0 

9.0 

134 

989 

19 

0.0 

0.0 

0.0 

0*0 

0.0 

0.0 

0*0 

2t 

29 

O.n 

0.0 

100 

618 

0.0 

0.0 

0.0 

0*0 

0.0 

0.0 

0*0 

29 

30 

0.0 

0.0 

79 

403 

o.n 

0.0 

0.0 

0*0 

0.0 

0.0 

0*0 

30 

31 

0.0 

65 

291 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

31 

MEAN 

0.0 

0.0 

246 

890 

89.3 

56.0 

0.0 

0.0 

0*0 

0.0 

0.0 

0*0 

MEA^ 

MAX. 

0.0 

0.0 

lt490 

3.090 

232 

641 

0.0 

0.0 

0*0 

0.0 

0.0 

0*0 

MAX. 

MIN. 

0.0 

0.0 

0.0 

32.0 

18. 0 

0.0 

0.0 

0*0 

0*0 

0.0 

0.0 

0*0 

MIN. 

V^CFT. 

15174 

54770 

4957 

3446 

Ac.Fy 

WATER 

YEAR  SUMMARY 

E      -  ESTIMATK) 
NR  -  NO  RECORD 

•  -  DISCHARGE  MEASUREMMT  OR 

OBSERVATION  OF  FLOW   MADE  THIS  DAY. 

#  —    E  AND   « 


r 

MAXIMU 

M 

N 

MSCHAROE 
3710 

OAOf  HT. 
18*42 

MO. 

01 

DAY 
14 

TIME 

0900 

MINIMUM 


OKCHAROE 
0.0 


OAOE  HT. 

3.67 


MO. 

10 


DAY 
01 


TIME 

0000 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


T 


REF. 

DATUM 


39  43  21        121  54  41 


NW31  22N  IE 


3T10 


18.42 


1/14/70 


JAN  56-nATE 


JM  56-MTE         1956 


128.42 


USED 


Station  located  100  ft.  below  Grape  Way  Bridge,   4.0  mi.  W  of  Chico.     Tributary  to  Sacramento  River  via  Big  Chico  Creek.     How  affected  by 
upstream  diversion. 
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TABLE    B-5  (CONT) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


rWATBI  YEAR 


1970 


STATION  NO. 


A31302 


STATION  NAMI 


GRINDSTONE  CREEK  NEAR  ELK  CREEK 


I^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

SEPT. 

Pi 

1 

1.0 

3.4 

7.0 

102 

709 

254 

138 

61 

28 

12 

1.5 

0.6 

1 

2 

1.5 

3.4 

6.0 

89 

588 

262  * 

138 

61 

26 

U 

1.5 

0.4  * 

2 

3 

1.5 

3.4 

6.0 

81 

522 

238 

132 

61 

26 

11 

1.5 

0.6 

3 

4 

1.0 

4.2 

6.0  * 

76 

470 

254 

132 

61 

24 

9.4 

1.5 

0.6 

4 

S 

1.5 

14 

6.0 

65  * 

420 

294  * 

121 

61 

24 

8.2 

2.0 

1.5 

S 

6 

1.5 

31 

5.0 

68 

373 

294 

116 

61 

24 

8.2 

2.6 

1.0 

6 

7 

1.5 

20 

5.0 

65 

346 

391 

110 

58 

22 

7.0 

2.6 

1.0 

7 

• 

1.5 

17 

7.0 

76 

319 

588 

106 

61 

22 

6.0 

2.6 

0.6 

t 

9 

2.0  * 

24 

8.2 

698 

294 

480 

89 

72 

26 

6.0 

2.0 

0.6 

« 

10 

2.6 

17 

9.4 

632 

270 

391 

85 

68 

26  * 

6.0 

1.5 

1.0 

10 

11 

2.6 

14 

18 

346 

2  54 

346 

85 

68 

24 

7.0 

0.2 

1.0 

11 

11 

2.6 

11 

826 

381 

319 

310 

81 

68 

20 

6.0 

0.2 

0.6 

13 

13 

2.0 

9.4 

462 

1040 

511 

294 

76 

76 

20 

5.0 

0.4 

0.6 

13 

14 

2.0 

9.4 

198 

3950 

490 

302 

76 

72 

33 

5.0 

0.6 

0.6 

14 

IS 

17 

8.2 

138 

1760 

420 

278 

76 

68 

28 

4.2 

0.6 

0.6 

15 

16 

65 

7.0 

102 

6370 

507 

254 

81 

65 

24 

4.2 

1.0 

0.4 

16 

17 

58 

7.0 

68 

5290 

1210 

238 

76 

61 

22 

3.4 

1.0 

0.4 

17 

It 

31 

7.0 

76 

2370 

874 

217 

68 

61  * 

20 

3.4 

1.0  * 

0.4 

13 

19 

18 

6.0 

646   * 

1710 

654 

204 

61 

61 

18 

2.6 

1.0 

0.6 

19 

20 

14 

6.0  * 

440 

1410  * 

544 

198 

61 

61 

18 

2.6  * 

1.0 

1.0 

SO 

21 

11 

6.0 

1240 

4170 

460 

191 

58 

55 

17 

2.0 

1.5 

0.6  * 

21 

22 

8.2 

6.0 

496 

3000 

400 

184 

61  * 

52 

17 

2.0 

1.5 

0.6 

33 

23 

8.2 

6.0 

998 

6810  * 

346 

178 

68 

52 

17 

2.6 

1.5 

0.6 

33 

24 

8.2 

6.0 

891 

9750 

319 

172 

68 

46 

15 

2.6 

1.0 

0.4 

34 

25 

7.0 

6.0 

480 

3930 

286 

165 

65 

43 

15 

2.6 

1.0 

0.4 

3S 

26 

6.0 

6.0 

328 

2730 

270 

165 

65 

41 

15 

2.6 

1.0 

0.4 

36 

27 

6.0 

6.0 

224 

6410 

254 

154 

68 

38 

14 

2.6 

l.O 

0.6 

37 

2t 

6.0 

6.0 

172 

2630 

246 

143 

65 

38 

14 

2.0 

1.0 

1.0 

33 

29 

6.0 

6.0 

148 

1640 

148 

65 

36 

14 

2.0 

1.0 

0.6 

39 

30 

5.0 

6.0 

132 

1150 

138 

65 

33 

14 

2.0 

1.0 

0.4 

30 

31 

3.4 

106 

874 

138 

31 

2.0 

1.0 

31 

MEAN 

9.8 

9.4 

266 

2248 

453 

254 

85.2 

56.5 

20.9 

4.9 

1.3 

0.7 

MEAh 

MAX. 

65 

31 

1240 

9750 

1210 

588 

138 

76 

33 

12 

2.6 

1.5 

MAX 

MIN. 

1.0 

3.4 

•  5.0 

65 

246 

138 

58 

31 

14 

2.0 

0.2 

0.4 

MIN. 

V^C.FT. 

601 

560 

16370 

138200 

25140 

15600 

5070 

3473 

1244 

304 

77 

39 

ACfy 

E      -  ESTIMATB) 
NR  -  NO  RECOtO 

*  -  DISCHAROE  MEASUREMB«T  OR 

OBSERVATION   OF  NO  FLOW 

#  -  E  AND     * 


WATER    YEAR    SUMMARY 


DISCHAROE 

15,600 


M  A  X  I  M  U 


OAOf  HT. 

14.55 


*4_ 


MO. 

1 


DAY 

23 


TIME 

2355 


r 

MINIMI, 

IM 

>v 

DBCHAROf 

OAOf  HT. 

MO. 

DAY 

TIME 

0.0 

9.42 

8 

11 

1200 

/        TOTAL       \ 


ACRE  pvr 

206,700 


LOCATION 


LATITUDE 


39  i+O  i+8 


LONGITUDE 


122   31   52 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


SW15  21M  6w 


MAXIMUM  DISCHARGE 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT. 


DATE 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


NOV  35 -SEP  37 
AUG  52-OCT  55 
OCT  59-IIA1E 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


NOV  35 -SEP  37 
AUG  52-MA.R  57 
AUG  59-nATE 


DATUM  OF  GAGE 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF. 
DATUM 


Station  located  above  Chrome   Road  Bridge,    5.1  mi.    N  of  Elk  Creek.      Tributary  to  Sacramento  River  via  Stony  Creek.      Drainage  area   is   172 
sq.    mi. 
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TABLE  B-5  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


/^ATBt  YEA! 


1970 


STATK3N  NO. 


A02570 


STATION  NAMi 


SACH4MENT0   RIVER    AT    ORO   FERRY 


|1day 

oct. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

da9\ 

1 

9toB0 

M,490 

8,8nO 

27.000 

96,800 

28,400 

10,900 

10,300 

7,570 

8,770 

7,520 

7,310 

1 

2 

8iO40 

1,460 

8,760 

25,800 

93,500 

28,900 

10,400 

10,200 

7,820 

8,700 

7,450 

7,280 

2 

s 

8f  ^30 

a, 430 

8,790 

22,400 

86,900 

19,700 

9,890 

10.200 

7,730 

8,640 

7,430 

6,930 

3 

4 

8il90 

4,430 

8,740 

19,500 

77,900 

18,800 

9,490 

lu.ioo 

7,950 

8,610 

7,380 

6,940 

4 

S 

8,150 

9,020 

8,770 

18,900 

73,300 

30,100 

9,130 

9,040 

8,060 

8,600 

7,300 

6,910 

S 

6 

8,ian 

9,970 

8,770 

18,400 

64,800 

22,200 

8,890 

8,840 

8,130 

8,590 

7,320 

6,710 

6 

7 

8,13u 

9,950 

8,770 

18,100 

59,800 

19,000 

8,720 

8,930 

8,360 

8,480 

7,280 

6,770 

7 

a 

StlOO 

9,600 

8,840 

18,000 

58,700 

26,100 

8,480 

9.050 

H,480      « 

8,360 

7,300 

6,770 

i 

• 

7tb90 

9,370 

8,B19 

27,700 

56,600 

25,400 

8,250 

9,190 

8,580 

8,390 

7,260 

6,810 

9 

10 

8>U0 

9,180 

8,450 

65,200 

51,200 

25,100 

7,980 

9,410 

8,820 

8,370 

7,2b0 

6,640 

10 

11 

8,130 

U,110 

btZIO 

*4,200 

46,300 

23,100 

7,860 

9,360      * 

8,910 

8,730 

7,200      « 

6,940 

11 

13 

8,140 

7,200 

11,900 

34,900 

42,700 

20,600 

8,210 

9,210 

S,S8u 

8,990 

6,980 

6,780 

12 

13 

8,150 

6,930 

41,900 

30,500 

42,300 

19,500 

8,450 

9,270 

8,540 

9,090      • 

7,070 

6,750 

13 

14 

8,^U0 

a, 570 

28, no 

67,400 

49,400 

18,300 

8,650 

8,500 

8,630 

9,090 

6,820 

6,770      * 

14 

IS 

8,J90 

4,820 

20,800 

91,300 

37,500 

17,800 

8,630      « 

8,010 

8,790 

8,960 

6,890 

6,880 

IS 

U 

9,130 

8,830 

17,900 

83,100 

31,800 

16,900 

8,540 

7,780 

8,69o 

8,940 

6,780 

6,980 

16 

17 

9,o6C 

8,830 

16,190 

106,000 

39,000 

16,000 

8,440 

7,690 

8,560 

8,950 

6,910 

7,070 

17 

IS 

9,<:eo 

H,870 

15,700      * 

94.100 

36,000 

15,600 

8,310 

7,760 

8,480 

8,930 

6,920 

7,030 

IS 

19 

8,v30 

9,020      • 

24,400 

77,300 

31,900 

15,300 

8,240 

7,610 

8,390 

8,870 

6,890 

7,120 

19 

M 

8,o20      • 

8,880 

63,100 

76,500 

30,300 

14,600 

8,210 

7,520 

8,470 

8,910 

6,960 

7,120 

20 

21 

8, /6a 

8,860 

63,900 

92,900 

28,100 

14,100 

8,370 

7,480 

8,660 

8,800 

6,890 

7,180 

21 

n 

e,b8o 

8,910 

66,400 

109,000 

26,600 

13,600 

8,390 

7,400 

8,660 

8,780 

6,820 

7,140 

22 

23 

8,040 

8,780 

45,800 

115,000 

25,100 

13,400      « 

8,420 

7,370 

8,560 

8,760 

6,980 

7,160 

23 

24 

8,630 

8,871) 

64,000 

130,000 

24,100 

13,000 

9,230 

7,340 

8,S10 

8,780 

7,050 

7,130 

34 

2S 

8,630 

8,850 

55,310 

127,000 

23,400 

12,900 

9,860 

7,560 

8*470 

8,850 

7,050 

7,110 

25 

26 

8,o9o 

8,800 

52,200 

115,000 

21,900 

12,600 

10,200 

7,540 

8,520 

8,470 

7,000 

7,210 

26 

27 

8,o60 

4,800 

47,400 

112,000 

21,200 

12.200 

10,300 

7,550 

8,490 

8,410 

7,050 

7,260 

27 

23 

8,620 

8,800 

*4,4nO 

121,000 

20,900 

11,900 

lu,300 

7,600 

8,710 

8,320 

7,040 

7,190 

28 

2» 

8,620 

8,800 

42,700 

112,000 

11,700 

10,300 

7,530 

8,970 

8,210 

7,080 

7,150 

29 

30 

8,:>4o 

8,790 

39,800 

104,000 

11,500 

10,300 

7,430 

8,930 

7,800 

7,210 

7,180 

30 

31 

8,bS0 

30,800 

99,400 

11,200 

7,530 

7,770 

7,210 

31 

MEAN 

8,i>42 

8,774 

28,655 

71,374 

46,357 

18,048 

9,058 

8,396 

8,467 

8,642 

7,106 

7.014 

MEAM 

MAX. 

9,ttbO 

9,970 

66,400 

130,000 

96,800 

30,100 

10,900 

10,300 

8,970 

9,090 

7,520 

7,310 

MAX 

MIN. 

7,B90 

6,930 

8,210 

18,000 

20,900 

11,200 

7,860 

7,340 

7,570 

7,770 

6,780 

6.710 

Mm. 

V^C.FT. 

5^5282 

522089 

1761936 

4388626 

2574544 

1109751 

5389B8 

516297 

503841 

531411 

436939 

417362 

AC.Fy 

WATER 

YEAR  SUMMARY 

E      -  ESTIMATK) 
Ml  -  NO  RECORD 

*  -  DISCHAROC  MEASUREMBfT  OR 

OBSUVATION  or  HOW  MADE  THIS  DAY. 

#  —   E  AM*  « 


MEAN     > 

r 

MAXIMU 

M 

N 

OBOUROt 

19099.0 
J 

MSOUROf 
138000 

OAOE  HT. 
69.79 

MO. 

01 

DAY 

24 

TIME 
164! 

J 

f 

MINIMUM 

\ 

OISCHAROE 

6550.0 

OAOE  HT. 
46.44 

MO. 
0^ 

DAY 
0( 

TIME 

100( 
J 

r        TOTAl       A 


ACRE  FKT 

13827067 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


CAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF. 
DATUM 


39  37  39        121  59  28 


SE32  2IN  IW         138000 


69.8 


1/24/70 


JAN  ifS-IATE 


21-MAY  27  # 
FEB  37 -MAY   37 
OCT  37-MAY  39 
NOV  39-MAY  1+1  # 
NOV  41-nA.TE 


1937     i960  0.00 

i960  50. 00 


USED 


Station  located  0.1  mi.   below  Ord  Ferry.     Hecords  of  flows  in  excess  of  70,000  cubic  feet  per  second  are  not  reliable  due  to  an  undetermined 
amount  of  water  by-passing  the  station  via  Butte  Basin.     Flow  regulated  by  Shasta  Lake  since  Dec.    30,   19^3.     Approximately  980,000  acre- 
feet  diverted  from  the  river  between  Keswick  and  Ord  Ferry  in  addition  to  diversions   from  the  tributaries.      Transbasin  diversions  from  the 
Trinity  River  to  Whiskeytown  Reservoir  via  Judge  Francis  Carr  Powerplant  began  in  Apr.    1963.      Drainage  eirea,   excluding  Goose  Lake  Basin, 
is  approximately  12,U80  sq.   mi. 

#  -  Flood  season  only. 
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TABLE    B-5  (CONT) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


^WKim  YIAt 


1970 


CTATION  NO. 


AO2986 


nATION  NAMi 


MOULTON  WEIR  SPILL  TO  BUITE  BASIN 


['day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

SEPT. 

DA^ 

I 

0.0 

0.0 

13300 

I 

3 

0.0 

0.0 

12200 

] 

3 

0.0 

0.0 

10200 

> 

4 

0.0 

0.0 

7580 

4 

5 

0.0 

0.0 

5370 

s 

6 

0.0 

0.0 

3520 

« 

7 

0.0 

0.0 

1390 

7 

• 

0.0 

0.0 

6l»l* 

• 

9 

0.0 

0.0 

382 

9 

10 

0.0 

0.0 

19 

10 

11 

N 

N 

0.0 

139 

0.0 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

13 

0 

0 

0.0 

0.0 

0.0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

13 

14 

0.0 

T 

0.0 

14 

15 

0.0 

1*990 

0.0 

IS 

U 

F 

F 

0.0 

7110 

0.0 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

u 

17 

0.0 

10700 

0.0 

17 

It 

L 

L 

0.0 

14600 

0.0 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

It 

19 

0 

0 

0.0 

8090 

0.0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

19 

20 

0.0 

1*570 

0.0 

M 

W 

W 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

11 

28 

7350 

0.0 

31 

22 

668 

11*100 

0.0 

» 

23 

225 

20700 

0.0 

23 

24 

15 

25800 

0.0 

34 

25 

1*02 

31*900 

0.0 

3S 

26 

0.0 

251*00 

0.0 

3* 

27 

0.0 

20800 

0.0 

27 

21 

0.0 

21*000 

0.0 

i» 

29 

0.0 

23500 

39 

30 

0.0 

18000 

30 

31 

0.0 

11*900 

31 

MEAN 

111*  .6 

9021 

195 

MUkU 

MAX. 

668 

31*900 

13300 

MAX 

MIN. 

•    0.0 

0.0 

0.0 

MM. 

\^C.FT. 

265h 

551*700 

108300 

tcnj 

4       i      -  ESTIMATH) 
'       NR  -  NO  RECORD 

*     -  DISCHARGE  MEASUREMB4T  OR 
OBSERVATION   OF  NO  FLOW 

:       #     -  E  ANO     * 


MEAN 


OHCHAMK 

919 


WATER    YEAR    SUMMARY 


MAXIMUM 


MSCHAIOC 

37010 


OAOE  HT. 

83.68 


MO. 

1 


DAY 

25 


TWMi 

0715 


^ 

MINIMI 

IM 

>v 

DHOiAROt 

0.0 
V 

OAOi  HI. 

MO. 

DAY 

THM 
J 

C       TgTA^       \ 


665700 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE                ^ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 

ON 

CAGE 

REF. 

DATUM 

CFS 

GAGE  HT. 

DATE 

FROM 

TO 

39  20  18 

122  01   18 

SE12   17N  2W 

JAN  1*0-DATE  # 

JAN  35-I».TE  # 

1935 

0.00 

UfKD 

Station  located  west  of  south  end  of  weli 
500  ft. 

,   1*.6  mi.   S  of  Princeton.     Elevation  of  weir  crest  is  76.75  ft.  USED  datum;   length  of  creet  is 

#  -  Flood  i 

season  only. 
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TABLE    B-5  (CONT.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  F€ET  PER  SKOND) 


^ATBt  YEA* 


1970 


STATION  NO. 


A02^1 


STATION  NAME 


COLUSA  WEIR  SPILL  TO  BUTTE  BASIN 


WATER    YEAR    SUMMARY 


-  ESTIMATED 

-  NO  KKOltD 

-  DISCHAROE  MEASUREMB^T  Ot 
OBSERVATION   OF  NO  FLOW 

-  Eand   • 


r 

MAXIMUM 

>> 

DtSCHAlOE 

76500 

OAOC  HT. 

MO. 

DAY 

TIME 
J 

^ 

MINIMUM 

> 

DHOOkltOE 

OAOC  HT. 

MO. 

DAY 

TIME 

CO 

) 

/"day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DA^ 

1 

0.0 

2.3 

1*8300 

0.0 

1 

2 

0.0 

0.0 

1*6700     » 

9B8 

2 

3 

0.0 

0.0 

1*1*200 

0.0 

3 

4 

0.0 

0.0 

1*01*00 

0.0 

4 

s 

0.0 

0.0 

36200 

0.0 

s 

( 

0.0 

0.0 

32900 

0.0 

6 

7 

0.0 

0.0 

28200 

0.0 

7 

1 

0.0 

0.0 

25500 

0.0 

• 

9 

0.0 

0.0 

21*800 

0.0 

9 

10 

0.0 

671*0 

21700 

0.0 

10 

II 

N 

N 

0.0 

19300 

16200 

0.0 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

11 

12 

0 

0.0 

5380 

11700 

0.0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12 

13 

0.0 

3530     ♦ 

9210 

0.0 

13 

14 

758 

101*00 

13100 

0.0 

14 

IS 

0.0 

311*00 

11100 

0.0 

IS 

l« 

F 

F 

0.0 

38600     * 

2710       * 

0.0 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

16 

17 
U 

L 

L 

0.0 
0.0 

1*2000 
50200     * 

2120 
6750 

0.0 
0.0 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

17 
It 

19 

0 

0 

0.0 

1*1300 

1790 

0.0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

19 

30 

W 

W 

1*1*00 

33^^00 

51*1* 

0.0 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

20 

21 

20000 

36200 

6.1 

0.0 

21 

22 

21*1*00 

1*5000 

0.0 

0.0 

22 

23 

20500     * 

52600 

0.0 

0.0 

23 

24 

11*1*00 

57200 

0.0 

0.0 

24 

2S 

22900 

73600       ♦ 

0.0 

0.0 

25 

26 

17100 

71000 

0.0 

0.0 

26 

27 

13900 

62700 

0.0 

0.0 

27 

21 

10300 

611*00 

0.0 

0.0 

28 

29 

8230 

63300 

0.0 

29 

30 

6890 

57100 

0.0 

30 

31 

2780 

511*00 

0.0 

31 

MEAN 

5373 

291*80 

15150 

31.9 

MEAN 

MAX. 

21*1*00 

73600 

1*3300 

988 

MAX 

MIN. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MIN. 

V^C.FT. 

3301*00 

1812000 

81*1200 

i960 

ACFtj 

LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LOMGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


CAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF. 
DATUM 


39  ll*   12  121   59  38  SEI7  16N  IW  70.6  3/1A0  JAN  l*0-IftTE  #  JAN  35-mTE  f        1935  0.00  USED 

Station  located  at  north  end  of  weir,   2.0  mi.   N  of  Colxisa.     Elevation  of  weir  crest  is  6I.8O  ft.  USED  datum;   length  of  crest  is  1,650  ft. 
#  -  Flood  season  only. 
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TABLE    B-5  (CONT) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEH  PER  SECOND) 


WATfR  YIAR  STATION  NO.      HATION  NAiMI 


19T0 


A0J*910 


LTmZ  CHICO  CREEK  DIVERSION  NEAR  CHICO 


3 


^DAT 


1 

1 

3 
4 
S 

6 
7 
• 

9 
10 

11 
12 
13 
14 
IS 

1« 
17 
II 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
2S 

26 
27 
2t 

29 

M 
31 


OCT. 


NOV. 


DEC. 


JAN. 


FEB. 


DATA  II  SUFFICIENT  :  "0  COMPUTE  D  SCHARGE 


MAR. 


APR. 


MAY 


JUNE 


JMY 


AUG. 


SETT. 


DA^ 


21 
22 
23 
24 
2S 

2* 
27 
2S 

29 

30 

31 


MEAN 

MAX. 

MIN. 

V^C.  FT 


*C.W^ 


WATER    YEAR    SUMMARY 


-  KTIMATK) 

-  NO   RKOtD 

-  DtSCHAROC   MEASUREMB4T  Ol 
OBSERVATION    OF  NO  FLOW 

-  E  AHD     * 


fXM 


OKCHAROi 


f 

MAXIMUM 

^ 

OtSCHAME 

OAOf  KT. 

/MO. 

DAY 

TIMI 

V 

J 

OBCHAMi 


MINIMUM 


OAOi  HT.     MO.    DAY      TIMI 


/        TOTAl        ^ 


AOH  f«r 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE                ^ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 

ON 

GAGE 

REF. 

DATUM 

CFS 

GAGE  HT. 

DATE 

FROM 

TO 

1204  E 
1186 

7.23 
7.18 

12/22/64 
1/  5/65 

JAH  59-IA™ 

See  Little  Chlco  Creek  near  Chico  for  records  of  stage  and  location.     This 

LS  flow  diverted  from  Little  Chico  Creek,   into  Butte  Creek  during     | 

periods  of 

nigh  water. 
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TABLE  B-5  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  F€ET  PER  SECOND) 


WATB  YfAl 


1970 


STATION  NO. 


A0«265 


STATION  NAMC 


BUT  re    CREC't    NEAR    DURHAM 


/^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

OAY^ 

1 

50 

no 

lOH 

394 

1*240 

2*500 

406 

96 

54 

16 

5.9 

15 

1 

2 

$1 

111 

1!>7 

362 

1.100 

1*530 

400 

91 

50 

12 

5.5 

22 

2 

3 

54 

102 

1"7 

344 

999 

1*120 

384 

86 

49 

10 

4.3 

20 

3 

4 

66 

57 

107 

330 

911 

1*110 

375 

91 

73 

9.4 

4.2 

24 

4 

S 

79 

210 

l';6 

317 

n38 

1*010 

362 

109 

77 

U 

5.0 

38 

S 

« 

65 

173 

IC* 

302 

787 

883 

3S6 

145 

77 

18 

7.3 

34 

« 

r 

70 

144 

Ifl 

299 

73«J 

828 

368 

162 

75 

38 

5.7 

25 

7 

% 

93 

229 

IIJ 

326 

690 

1*150 

372 

168 

70 

35 

12 

19 

• 

9 

112 

190 

1?4 

It  580 

648 

989 

365 

181 

81      • 

36 

12 

18 

« 

10    . 

9i) 

160 

142 

2*520 

617 

922 

362 

211 

86 

30 

8.0 

16 

10 

n 

d4 

142 

3'<0 

1  t340 

595 

84P 

363 

218 

80 

31 

6.2 

15 

11 

ia 

a? 

135 

If  940 

1*390      • 

766 

776 

343 

219 

68 

30 

5.2 

15 

12 

IS 

78 

132 

lt4no 

3.820 

1.140 

727 

360 

213 

64 

24 

8.1 

18 

13 

14 

87 

132 

517 

9*640      • 

1*020 

707 

3S7 

199      « 

67 

29 

9.2 

44 

14 

IS 

lb8 

134 

402 

3*950 

819 

679 

249 

179 

62 

17 

11 

50 

IS 

u 

4!85 

134 

350 

4,580 

86b 

651 

3 12      • 

161 

56 

IS 

10 

50 

U 

17 

212      • 

132 

324 

4*400 

1*370 

629 

254 

158 

50 

14      • 

10      • 

66 

17 

It 

163 

130      • 

310 

2.850 

1*010 

593 

237 

163 

43 

20 

13 

68      • 

It 

1* 

133 

131 

lt930 

2*160 

846 

573 

219 

170 

39 

17 

17 

70 

19 

20 

134 

117 

1*980 

2*060 

764 

559 

203 

159 

33 

12 

17 

70 

30 

21 

138 

101 

♦  »l?0 

5.780      • 

704 

538 

167 

152 

26 

8.0 

17 

67 

21 

22 

136 

112 

itseo     • 

5*580 

64* 

518 

143 

145 

18 

11 

21 

68 

22 

23 

135 

109 

ItSSO 

7*190 

613 

509 

136 

141 

14 

12 

21 

68 

23 

24 

135 

109 

3tnio 

10*700 

SS6 

491 

127 

134 

21 

14 

14 

68 

24 

2S 

125 

111 

lt6?0 

4*300 

613 

491      • 

121 

121 

24 

8.4 

11 

67 

2$ 

2* 

113 

117 

lt(»«0 

2*880 

634 

491 

142 

117 

20 

7.9 

5.8 

68 

2* 

27 

113 

109 

779 

4.250 

619 

475 

153 

110 

18 

13 

6.0 

68 

27 

2* 

113 

108 

624 

2*770 

700 

467 

125 

101 

23 

17 

8.0 

69 

2t 

2f 

112 

106 

530 

2.090 

456 

100 

91 

38 

14 

8.4 

71 

29 

3D 

112 

107 

469 

1*700 

439 

95 

82 

23 

7.9 

9.7 

70 

30 

31 

111 

4?0 

1*430 

422 

73 

5.7 

9.8 

31 

MfAN 

112 

129 

872 

2.955 

817 

776 

264 

143 

49.3 

17.5 

9.9 

46.0 

IM£AM 

MAX. 

<:e5 

229 

♦  tl20 

10.700 

1*370 

2*500 

4n6 

219 

86.0 

38.0 

21.0 

71.0 

MAX 

MM. 

30«l? 

57.0 

ml 

299 

586 

422 

95.0 

73.0 

14.0 

5.7 

4.2 

15.0 

MJN 

\^.n. 

6920 

7724 

53621 

181753 

45384 

47748 

15761 

8819 

2934 

1078 

612 

2739 

AcnJ 

WATER   YEAR  SUMMARY 


i      -  BTIMATH) 
Ml  -  NO   RfCOW 
•  -  OtSCHAtOC  M£ASUtfM»IT  Ot 

otsavATiON  Of  now  jmaoc  this  day. 
s -  turn  * 


r 

MAXIMU 

M 

>. 

CNSCHAaof 
18300 

OAOC  KT. 
12.42 

«rlO. 
01 

DAY 
24 

TIME 
0215 
J 

r 

MINIMUM 

> 

Dtsouaof 

3.5 

V 

OAOf  HT. 
2.88 

MO. 

0« 

DAY 

22 

TIMi 

1600 
J 

LOCATION 


LATITUDE 


39  ^  37 


LONGITUDE 


121  1+6  33 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


r^K  2E 


MAXIMUM  DISCHARGE 


OF  RECORD 


CFS 


21300  E 


CAGE  HT. 


DATE 


1^.55 


IZ/22/eh 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


ja:."  5c-riA.aE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


JA!J  55-IATE 


DATUM  OF  GAGE 


PERIOD 


FROM 


195: 


TO 


ZERO 

ON 

CAGE 


isi.oi 


REF. 

DATUM 


USED 


Statical  located  0.1  mi.  telow  Ord-Chico  Highway  Bridge,  2.6  mi.  HE  of  Durham.     Tributary  to  Butte  Slough.     Flow  affected  at  times  by  large 
upstream  diversions  and  im(ports  from  West  Branch  Feather  River. 
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TABLE  B-5  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


WATOI   YIAllsTATION  NC 


196V 


*o«2eo 


STATION  NAM! 


LITTtl  CHICO  CREEK  NEAR  CHICO 


(wr 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR.     MAY 

JUNE     JULY 

AUO. 

SEPT. 

^ 

1 

0.0 

!.♦ 

7.0 

32 

219 

242 

32 

19 

5.2 

4.1 

0.0 

0.0 

« 

0.0 

3.0 

6.9 

27 

20U 

183 

32 

18 

5.3 

2.5 

0.0 

0.0 

J 

0.0 

1.5 

6.0 

23 

19S 

156 

35 

18 

5.2 

3.4 

0.0 

0.0 

4 

0.0 

2.7 

5.4 

20 

184 

135 

31 

17 

S.l 

3.7 

0.0 

0.0 

S 

0.0 

3,0 

5.1 

18 

284 

119 

119 

16 

5,1 

3.1 

0,0 

0,0 

* 

0.0 
0.0 

2.7 
2.2 

4. 

7 

16 

294 

110 

lU 

IS 

1* 

s.o 

-3.0- 

0.4 
0.0 

0,0 

0,0 

4. 

6 

15 

21* 

103 

78 

5.2 

3.1 

• 

0.0 

1.9 
1.8 
1.7 

8. 
136 

I 
1 

1* 

233 

&9  7 

63 

14 

5.5 

3.2 

0.0 

0,0 

10 

0.0 
0.0 

13 

12 

38  i 

54   • 
47 

IJ 

12 

6.4 

6.6 

3.0 
2.9 

0.0 
0.0 

0,0 
0,0 

10 

11 

0<0 

1.8* 

Ml 

49 

72 

319 

42 

12 

8.0 

3.1 

n.o 

0,0 

12 

4.6 

7.8 

26 

537 

616 

40 

12 

6.8 
6.2« 

■r      5.7 

3.0 

0.0 

0,0 

It 

4.5 

5.4» 

?' 

914   • 

366 

38 

11 

2.9 

0.0 

0,0 

14 

3.7 

6.8 

193 

355 

361   • 

36 

11 

o!" 

0,0 

6,1 

IS 

2.1 

15 

160 

202 

678   • 

33 

10 

5.7 

0.0 

1.9 

U 

1.2 
0.8 
0.7 

8.4 
5.8 

14 

79 

135   • 

389 
203 

31 

9. 
9. 
9.- 

i                  5.7 
T                  4.9 

i                   5.1 

1.1 

0,0 

0,0 

17 
II 
l« 
M 

26 

177 

31 
29 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0.7 
0.6 

11 
7.3 

?0 
16 

404 
664 

166 

28 

9.. 

9. 

)       S.l 
}        5.0 

H 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

ao 

27 

91 

0.6 

5.6 

13 

1(140   • 

139 

• 

26 

8.1 

!        4.9 

^H 

0*0 

0,0 

21 

n 

0.6 

4.7 

12 

729 

12? 

25 

8, 

)        4.8 

H^l 

0.0 

0,0 

22 

23 

0.6 

♦  .1 

29 

-  **5 

184 

34 

7.( 

>>        «.5 

I^^H 

0,0 

0,0 

33 

24 

0.5 

♦.6 

269 

UB 

"  369 

201 

30 

7. 

I        4.5 

I^^H 

0,0 

0,0 

34 

IS 

2* 

0.5 
0.5 

5.4 

4.8 

204 
85 

434 

166 

26 

6.1 
6. 

9        1.3 

i                   0.0 

0.3 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

2S 

24 

513 

138 

40 

24 

V 

n 

0.5 
0.5 

4.2 

3.9 

64 

363 

12? 

37 

22 

6.< 
6, 

b        0,0 

o«4li 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

37 
3* 

86 

311 

229 

36 

21 

I*       0.0 

0.1 

29 

2.2 

3.9 

71 

275 

35 

20 

5. 

r      1.2 

0.3 

0.0 

0.0 

39 

JO 

3.8 

7.5 

49 

261 

34 

20 

5.4        1,9 

0.2 

0.0 

0.0 

30 

31 

1.<J 

38 

229 

33 

5.2 

0.0 

0.0 

31 

MEAN 

1.0 

5.2 

56.2 

286 

280 

74.3 

39.3 

10.1 

9        4.5 

1.7 

0.0 

0.3 

MiAM 

MAX. 

4.6 

15.0 

269 

1.140 

678 

242 

119 

19. 

}        8.0 

4.1 

0.4 

6.1 

MAX 

MIN. 

0.0 

1.4 

■    4.6 

12.0 

126 

33.0 

20.0 

5.2  1      0.0  1 

0.0 

0.0 

0.0 

MM. 

^C.FT. 

62 

307 

3455 

17591 

15S72 

4568 

2340 

66 

I  1      270 

106 

1 

16 

AC.  FT  J 

■      -  ESTIMATED 
Nl  -  NO   RKO«0 
•   -  DISCHARGE  MtEASUREMBIT  Oil 

OeSERVATION  OF  aOW  MADE  THIS   DAY. 

a  -   E  AND  « 


WATER  YEAR  SUMMARY 


M  A  X  I  M  U  I 


DISCHAtOE 
14S0 


OAOf  HT. 

5.28 


MO. 
01 


DAY 
13 


TIME 
0945 


MINIMUM 


MSCMAME 

0.0 


OAOt   HT 

0.01 


MO. 
10 


DAY 
01 


TIMI 

0000 


LOCATION 


LATITUDE 


39  '»^  02 


LONGITUDE 


121  k6  23 


1/4  SEC.  T.  k  R. 
M.D.B.&M. 


HE29  22N  2E 


MAXIMUM  DISCHARGE 


OF  RECORD 


CFS 


1790 


CAGE  HT. 


7.17 


DATE 


12/21/61* 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


JAH  59-DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


DEC  58-rATE 


DATUM  OF  GAGE 


PERIOD 


FROM 


1958 


TO 


ZERO 

ON 

CAGE 


296.00 


REF. 
DATUM 


USED 


Station  located  above  diversion  dam  50O  ft.  S  of  Stilson  Road,   3.6  ml.  E  of  Chico.     Tributary  to  Sacramento  River.     During  periods  of 
high  vater,   flow  Is  diverted  via  Little  Chico  Creek  Diversion,   into  Butte  Creek.     Discharge  listed  does  not  include  this  diversion. 
Drainage  area  is  25. 1*  sq.  mi. 
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TABLE  B-5  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


WATBI   YEA! 


1970 


STATION  NO. 


A04280 


STATION  NAME 


LITTLE    CHICO    CREEK    NEAR    CHICO 


foAY 

cx:t. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

da9| 

1 

4 

o*c 

O.d 

7.4 

48 

11-* 

266 

22 

9.6 

4.4 

1.7 

0.0 

0.0 

C«C 

0*6 

8.1 

43 

lOo 

133 

21 

9.1 

4,3 

1.5 

0.0 

0.0 

3 
4 
S 

0«0 

0.5 

8.8 

40 

9b 

102 

21 

8.9 

3.9 

1.2 

0.0 

0.0 

0<P 

1.1 

9.8 

37 

87 

140 

70 

8.7 

3.9 

1.1 

0.0 

0.0 

0>0 

15 

11 

34 

78 

111 

19 

8.6 

3.8 

1.0 

0.0 

0.0 

7 

n«o 

6.9 

12 

31 

70 

87 

18 

8.6 

3.8 

0.8 

0.0 

0.0 

0>0 

15 

13 

30 

64 

84 

18 

8.2 

3.6 

1.0 

0,0 

0.0 

• 
9 

0.0 

7.9 

17 

46 

59 

114 

17 

8.2 

4,0 

0,8 

0.0 

0.0 

0<P 

4.7 

19 

355 

S6 

87 

17 

8.4 

4.7» 

1.0 

0,0 

0.0 

10 

0.0 

3.6 

25 

228 

51 

85 

16 

8.2 

4,4 

0.8 

0.0 

0.0 

10 

1] 

g," 

3.0 

61 

144 

48 

71 

16 

8.1 

3,9 

0.9 

0.0 

0.0 

13 

0<C 

2.5 

2^3 

196      • 

67 

62 

15 

7.7 

3,8 

0.7 

0.0 

0.0 

13 

0«C 

Z.2 

142 

462 

138 

54 

15 

7.5 

3,5 

0.6 

0.0 

0.0 

14 

0«0 

2.1 

68 

1.070      • 

109 

49 

14 

7.2* 

3.7 

0.6 

0.0 

0.0 

IS 

3.7 

2.2 

55 

493 

88 

46 

14      • 

7.0 

3.3 

0.4 

0.0 

0*0 

1^ 

10 

2.2 

48 

497 

113 

42 

13 

6.6 

3,0 

0.1 

0.0 

0.0 

17 

*.5 

1.8 

45 

258 

127 

39 

13 

6.3 

3,0 

0.3« 

0.0 

0.0 

10 

^.1 

1.7 

50 

172 

103 

37      • 

12 

6.0 

3,1 

0.3 

0.0 

0.0 

19 

2'2 

1.7« 

453      • 

167 

86 

36 

12 

6.0 

2.7 

0.2 

0.0 

0.0 

20 

1.5 

2.0 

258 

204 

76 

34 

12 

6.0 

2.6 

0.2 

0.0 

0.0 

20 

21 

1.0» 

2.4 

378 

867      • 

68 

33 

12 

5.7 

2,3 

0,2 

0.0 

0.0 

21 

JJ 

0.9 

3.0 

184 

499 

61 

32 

12 

5.7 

2,2 

0.3 

0.0 

0.0 

23 

23 

0.9 

3.4 

388 

684      • 

57 

31 

11 

5.7 

2.0 

0.3 

0.0 

0.0 

23 

34 

1.1 

3.7 

471 

831 

54 

29 

11 

5.5 

2.0 

0.2 

0.0 

0.0 

24 

25 

1.2 

4.1 

202 

441 

SO 

28 

11 

5.0 

1.9 

0.1 

0.0 

0.0 

25 

26 

1.3 

4.4 

137 

303 

48 

28 

n 

5.0 

1.9 

0.1 

0.0 

0.0 

3« 

27 

1.4 

5.2 

111 

467 

47 

27 

n 

S.O 

1.8 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

23 

1.4 

5.7 

nu 

255 

59 

25 

10 

5.0 

2.8 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

29 

o.e 

6.1 

72 

187 

24 

10 

4.8 

3.0 

0,0 

0.0 

0.0 

29 

30 

0.7 

6.7 

•SI 

156 

24 

9.7 

4.6 

2.0 

0,0 

0.0 

0.0 

30 

31 

0.8 

S4 

135 

23 

4.5 

0.0 

0.0 

31 

MEAN 

1.2 

4.1 

1?0 

299 

78.0 

64,0 

14.5 

6.8 

3,2 

0.5 

0.0 

0.0 

MEAM 

MAX. 

10.0 

15.0 

471 

1.070 

138 

266 

22.0 

9.6 

4,7 

1.7 

0.0 

0.0    IMAX^ 

MIN. 

0.0 

0.5 

7.4 

30.0 

47.0 

23.0 

9.7 

4.5 

1,8 

0.0 

0.0 

0.0 

MIN.I 

^cn. 

72 

242 

7379 

18426 

4332 

3933 

860 

419 

189 

33 

luc.ftj 

E      -  ESTIMATH) 
NR  -  NO   RfCOSD 

•   -  DISCHAKOE  MEA5UWMB4T  OR 

OBSEtVATION  Of  FLOW  MADE  THIS  DAY. 

«  —  Eand  « 


(^ 

MEAN 

^ 

WSOiAKM 

49. 

6 

V. 

J 

WATER   YEAR  SUMMARY 


r 

MAXIMUM                          A 

MSCHAMf 
1570 

OAOE  HT. 
5.74 

MO. 

01 

DAY 
14 

TIMf 
0800 
J 

f 

MINIMUM 

"\ 

MSCHAMC 

OAOC  HT. 

MO. 

DAY 

TIMi 

0.0 

0.01 

10 

01 

0000 

V 

J 

TOTAL 


ACM  RT 
35886 


LOCATION 


LATITUDE 


39  '*'*  02 


LONGITUDE 


121  1*6  23 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


NE29  22M  2E 


MAXIMUM  DISCHARGE 


OF  RECORD 


CFS 


1790 


GAGE  HT. 


7.17 


DATE 


12/21/64 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


JAM  59-BATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


DEC  58-IATE 


DATUM  OF  GAGE 


PERIOD 


FROM 


1958 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


296.00 


REF. 
DATUM 


USED 


Station  located  above  diversion  dam  500  ft.  S  of  Stllson  Road,    3.6  mi.   E  of  Chico.     Tributary  to  Sacramento  River.     During  periods  of 
high  water,   flow  is  diverted  via  Little  Chico  Creek  Diversion,   into  Butte  Creek.     Discharge  listed  does  not  include  this  diversion. 
Drainage  area  is  25 .4  sq.  mi. 
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TABLE  B-5  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

I        (IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


'wathTyiai 


1970 


STATION  NO. 


A02984 


STATION  NAMf 


CHEKOKEE  CANAL  NEAR  RICHVALE 


'OM 


OCT. 


NOV. 


DEC. 


JAN. 


FEB. 


MAR. 


APR. 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUO. 


SEPT. 


DAY\ 


I 
] 

3 

4 
5 

6 
7 
I 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
IS 

16 
17 
11 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 

2a 

2? 
30 
31 


7.1 
5.2 
4.8 
4.9 
3.6 

2.8 
2.2 
2.0 
2.4 
3.1 

5.6 
7.3 
6.3 
6.9 
6.3 

9.2 
10 
10 
16 
25      • 

28 
28 
27 
27 
27 

28 
29 
27 
26 
25 
25 


19 
13 
24 
28 
53 

70 
45 
44 
♦  0 
38 

38 
37 
37 
36 
39 

36 
34 
34 

34      • 
34 

35 
35 
36 
35 
35 

36 
37 
37 
36 
36 


36 
35 
35 
34 
29 

16 
37 
40 
45 
42 

61 
153 
492 
127 

94 

75 

65 

63 

lt6?0 

1(640 

1(530 

7S1 

1(780 

3(840 

959 

455 
264 
1R8 
148 
126 

no 


104 
93 
88 
84 
80 

77 

78 

63 

1.270 

1(420 

384 

641 

1(410 

4(430 

1(330 

2(660 
992 
565 
615 
973 

3(850 
1(870 

987 
2(330 

718 

651 
1(620 
533 
324 
260 
215 


185 
167 
150 
1*8 
13» 

129 
123 
118 
112 
85 

71 

90 

701 

1(070 

2*3 

166 
626 
221 
135 
105 

91 
83 
77 
73 
69 

65 
62 
64 


1(070 
386 
155 
459 
588 

196 
1*2 
612 
230 
281 

159 
122 
133 
126 
114 

105 
94 
88 
84 
80 

77 
75 
74 
71 
68 

65 
62 
61 
60 
58 
57 


55 
55 
53 
45 

47 

50 
SI 
45 

47 
50 

52 

47 
41 
43 
46 

48 
47 
53 
63 
54 

44 
44 
78 
92 
82 

73 
72 
66 
77 
58 


52 

50 
57 
64 
57 

38 

47 
40 
42 
60 

24 
13 
18 
20 
18 

16 
19 
20 
30 
32 

38 
38 
33 
2* 

19 

27 
39 
58 
58 
54 
50 


50 
3b 
28 
25 
20 

14 
17 
20 
25 
43 

56 
75 
76 
80 
66 

64 
72 

78 
76 
69 

59 
57 
55 
S>5 

53 

52 
54 
60 
6b 
69 


69 
68 
66 

65 
61 

55 

18 
30 
35 
20 

42 
57 
56 
46 
45 

20 
26 
27 
27 
28 

31 
29 
24 
23 
22 

22 

23 
26 
36 
34 
32 


34 
34 
J3 
32 
34 

34 
33 

31 
32 
32 

32 

28 
27 
24 
21 

21 
22      « 

21 
20 
18 

28 
36 
30 
15 
9.3 

9.9 
33 

44 
67 
68 
47 


46 
45 

63 

40 

51 

65 
61 
55 

51 
55 

47 
61 
38 
37 
28 

21 
15 
10      • 

7.2 
16 

26 
16 
17 
11 
5.1 

3.1 
2.3 

1*3 
1*2 
1.2 


I 

a 

I 

4 
S 

« 
7 
t 
♦ 
10 

II 
12 

13 
14 
IS 

16 
17 
II 
19 
W 

21 

n 

23 
24 
3S 

27 

n 

39 

30 
31 


MEAN 

MAX. 

MIN. 

V^C.FT. 


14.2 

29.0 

2.0 

872 


36.4 

70.0 
13.0 
2164 


480 
3(840 
.  ?9,0 
29570 


972 
4(430 
77.0 
59772 


l9l 
1(070 
62.0 
10647 


192 
1(070 
57.0 
11806 


55.9 
92.0 
41.0 
3328 


36.6 
64.0 
13.0 
2251 


52.3 
80.0 
14.0 
3112 


37.5 
69.0 
18.0 
2307 


29.4 

48.0 

9.3 

1805 


26.5 

65.0 

1.2 

1699 


MEAN 
MAX 
MIN. 
AC.n, 


WATER   YEAR  SUMMARY 


E      -   ESTIMATE) 
NR  -   NO   UCOdO 
*   -  DISCHARGE   MEASUREMB4T  OR 

OBSERVATION  Of  HOW   MADE  THIS  DAY. 

«   —   E  ANB  « 


Wt*N 


DBCHARM 
178.6 


^ 

MAXIMUM 

^ 

MSCHAROI 

7320 
V 

OAOE  HT. 
11.68 

MO. 

01 

DAY 
1* 

T1MIE 

1315 
J 

f 

MINIMI 

IM 

>v 

MSCHAROf 
0.9 

OAOE  HT. 
1.89 

MO. 
09 

DAY 
29 

TIME 

0065 

LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF. 
DATUM 


39  27  53        121  Mt  37 


NW34  19N  2E 


15200  E 


13.80 


10/13/62 


JUL  60-DATE 


JUL  60-EATE 


i960 


88.20 


UBCGS 


Station  located  at  Butte  City  Road  Bridge,   2.1  mi.  S  of  Rlcbvale.     Backwater  from  Cherokee  Dam  weir,   I.05  mi.  below  station,  at  times 
affects  the  stage-discharge  relationship. 


85 


TABLE    B-5  (CONT.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


WATBt  YEAR 


1970 


STATION  NO. 


AO2967 


STATION  NAAAE 


BUTTE  SLOUGH  AT  OUTFALL  GATES 


/"day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

^ 

1 

0.0 

223 

152 

0.0 

0.0 

620 

26 

108 

262 

0.0 

113 

1 

J 

0.0 

230 

166 

0.0 

0.0 

600 

37 

105 

250 

0.0 

120 

2 

3 

76 

230 

112 

0.0 

0.0 

600 

hj 

71 

251* 

0.0 

195 

3 

4 

128 

21*2 

76 

0.0 

0.0 

591 

5k 

0.0 

239 

0.0 

186 

4 

s 

Xkh 

2U8 

112 

0.0 

0.0 

586 

73 

0.0 

203 

17 

187 

s 

6 

136 

235 

128 

0.0 

0.0 

562 

177 

0.0 

55 

h9 

193 

• 

7 

128 

235 

11*1* 

0.0 

0.0 

537 

232 

0.0 

117 

59 

201 

7 

1 

120 

262 

128 

0.0 

0.0 

502 

250 

0.0 

102 

59 

196 

• 

9 

120 

262 

128 

0.0 

0.0 

1*92 

318 

0.0 

97 

61 

197 

9 

10 

136 

2U2 

195 

0.0 

0.0 

291 

399 

0.0 

1*7 

87 

287 

10 

11 

136 

216 

267 

0.0 

N 

0.0 

21*2 

1*92 

27 

0,0 

119 

361* 

11 

12 

128 

216 

267 

0.0 

0 

0.0 

232 

536 

238 

0.0 

117 

372 

12 

13 

120 

195 

0.0 

0.0 

0.0 

208 

667  • 

261* 

0.0 

121   » 

1*57 

13 

14 

112 

21*2  ♦ 

0.0 

0.0 

0.0 

198 

692 

180 

0.0 

123 

511 

14 

IS 

136 

166 

0.0 

0.0 

0.0 

181 

767 

86 

0.0 

132 

501* 

IS 

16 

188 

112 

0.0 

0.0 

F 

0.0 

163 

771* 

73   * 

0.0 

131* 

1*71  * 

16 

17 

223 

128 

0.0 

0.0 

0.0 

103  * 

581* 

80 

0.0  * 

130 

527 

17 

It 

209 

112 

0.0 

0.0 

0.0 

111 

5h7 

208 

0.0 

123 

537 

11 

19 

216 

103 

0.0 

0.0 

0 

0.0 

130 

511 

21*6 

0.0 

123 

51*2 

19 

M 

216 

112 

0.0 

0.0 

w 

383 

117 

1^31 

170 

0.0 

126 

507 

20 

21 

195 

136 

0.0 

0.0 

698 

100 

370 

86 

0.0  * 

129 

1*23 

21 

22 

188 

136 

0.0 

0.0 

711 

89 

1*58 

63 

0.0 

131 

352 

22 

23 

216 

120 

0.0 

0.0 

717 

65 

1*88 

1*8 

0.0 

125 

280 

23 

24 

223   * 

128 

0.0 

1*07 

717 

59 

1*71 

13 

0.0 

93 

203 

24 

25 

2i*2 

128 

0.0 

7^*9 

723    * 

55 

1*32 

0.0 

0.0 

0.0 

188 

2S 

26 

235 

11*1* 

0.0 

1120 

711 

31* 

330 

0.0 

0.0 

0.0 

195 

26 

27 

235 

11*1* 

0.0 

1000 

711 

39 

302 

0.0 

22 

0.0 

195 

27 

21 

223 

159 

0.0 

837 

736 

1*6 

301* 

0.0 

28 

95 

195 

21 

29 

216 

171* 

0.0 

71*9 

717 

52 

296 

0.0 

27 

123 

202 

29 

30 

216 

159 

0.0 

7lt9 

686 

31* 

281 

130 

28 

121 

202 

30 

31 

230 

0.0 

512 

65h 

227 

16 

115 

31 

MiAN 

164 

181 

60.5 

198 

263 

255 

373 

73-2 

59.6 

81.0 

303 

MEAN 

MAX. 

242 

262 

267 

1120 

736 

620 

774 

261* 

262 

134 

51*2 

MAX 

MIN. 

0.0 

103 

0.0 

0.0 

0.0 

31* 

26 

0.0 

0.0 

0.0 

113 

MIN. 

V^C.FT. 

10100 

10790 

3719 

1211*0 

16190 

15150 

22950 

4356 

3660 

1*980 

18050 

AC.rxJ 

I     -  ESTIMATB) 
NR  -  NO  RKORD 

*  -  DISCHAIOE  MEASUREMENT  OR 

OBSERVATION   OF  NO  FLOW 

#  -  E  AND    * 


WATER    YEAR    SUMMARY 


^ 

MAXIMU 

*^ 

N 

MSCHAKOf 

NR 

OAOE  HT. 

MO. 

DAY 

TIME 

MINIMUM 


DtXHAKOf 

NH 


OAOf  HT. 


MO. 


TIME 


f        TOTAl        >> 


AOK  FKT 

122100 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE      ^ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 

ON 

GAGE 

REF. 

DATUM 

CFS 

GAGE  HT. 

DATE 

FROM 

TO 

39  11  Wt- 

121  56  Ol* 

NE35  16K  IW 

JUN  2l*-0CT  386' 
JAN  39- DATE 

JUME  2l*-nATE 

0.00 

USED 

Station  located  1*.0  mi.  E  of  Colusa,  3-7  mi.  N  of  Meridian.  Tributary  to  Sacramento  River.  Flow  regulated  by  gravity  culverts.  During 
the  simmer  months  these  flows,  together  with  the  flow  of  Butte  Slough  near  Msridian  and  Wadsworth  Canal  near  Sutter  are  made  up  almost 
entirely  of  return  water  from  lands  irrigated  by  Feather  River  diversions. 

8  -  Irrigal 

bion  season  oe 

Oy. 
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TABLE    B-5  (CONT.) 
)AILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FCET  PER  SECOND) 


/^WATa  YtAR 

STATION  NO. 

STATION  NAMi 

^ 

19T0 

ACC965 

RECIAMATIOli  DISTHICT  70  ERAINAOE  TO  SACRAMENTO  RIVER 

J 

1 

DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AiX>. 

SEPT. 

^ 

I 

10 

0.0 

0.0 

31 

93 

50 

0.0 

0.0 

36 

14 

16 

29 

1 

2 

0.0 

0.0 

0.0 

9.2 

93 

65 

31 

34 

32 

14 

15 

35 

1 

3 

20 

0,0 

0.0 

0.0 

86 

64 

39 

43 

39 

12 

15 

30 

J 

,     4 

20 

0.0 

0.0 

0.0 

66 

67 

8.0 

37 

37 

14 

16 

31 

4 

i     • 

15 

0.0 

0.0 

25 

87 

68 

23 

26 

39 

14 

17 

33 

5 

« 

10 

0.0 

0.0 

36 

74 

63 

11 

18 

41 

14 

16 

32 

6 

7 

10 

0.0 

0.0 

10 

66 

64 

28 

53 

36 

14 

17 

34 

7 

• 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

67 

52 

8.0 

54 

25 

7.0 

17 

44 

• 

f 

10 

0.0 

0.0 

26 

58 

32 

28 

57 

20 

0.0 

16 

50 

« 

10 

20 

0.0 

0.0 

31* 

67 

54 

23 

74 

19 

0.0 

16 

55 

10 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

61 

49 

63 

24 

69 

19 

15 

16 

61 

11 

t 

11 

5.1 

0.0 

0.0 

68 

57 

64 

77 

66 

10 

19 

16 

50 

13 

1> 

5.1 

0.0 

0.0 

57 

88 

42 

58 

54 

13 

16 

17 

52 

11 

14 

5.1 

32 

0.0 

57 

98 

34 

0.0 

60 

12 

14 

17 

46 

14 

15 

5.1 

15 

0.0 

67 

9T 

35 

34 

40 

16 

12 

17 

46 

IS 

i 

U 

0.0 

0.0 

0.0 

114 

98 

36 

20 

40 

15 

12 

17 

53 

U 

1 

17 

0.0 

0.0 

0.0 

105 

77 

36 

69 

43 

16 

13 

17 

20 

17 

1 

It 

0.0 

0.0 

0.0 

94 

68 

37 

11 

23 

16 

12 

17 

13 

10 

1 

1» 

0.0 

0.0 

0.0 

93 

68 

37 

25 

16 

13 

13 

17 

13 

1» 

;  10 

0.0 

0.0 

0.0 

94 

68 

37 

107 

16 

16 

13 

16 

18 

10 

t 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

137 

56 

37 

26 

16 

18 

15 

14 

13 

11 

31 

0.0 

0.0 

20 

179 

31 

37 

0.0 

85 

17 

15 

14 

13 

13 

13 

9.7 

0.0 

29 

148 

59 

37 

12 

76 

16 

14 

16 

13 

33 

M 

0.0 

0.0 

30 

159 

70 

11 

22 

26 

17 

15 

16 

8.9 

34 

15 

0.0 

0.0 

29 

149 

43 

0.0 

14 

38 

18 

14 

17 

8.9 

35 

1 

\  M 

0.0 

0.0 

29 

121 

32 

27 

9.4 

45 

18 

13 

16 

8.9 

3* 

17 

15 

0.0 

8.5 

122 

33 

7.8 

7.5 

43 

15 

10 

16 

8.9 

37 

n 

16 

0.0 

0.0 

118 

34 

0.0 

0.0 

45 

14 

8.7 

16 

22 

30 

1* 

0.0 

0.0 

0.0 

95 

6.4 

0.0 

41 

13 

7.0 

17 

22 

39 

1 10 

0.0 

0.0 

0.0 

103 

39 

19 

46 

15 

1.4 

15 

25 

10 

SI 

0.0 

22 

92 

29 

42 

17 

15 

31 

II 

WAN 

6.0 

1.6 

5.1* 

77.6 

67.2 

39.7 

24.5 

42.8 

21.0 

12.0 

16.1 

29.6 

MCAM 

U 

MAX. 

20 

32 

30 

179 

96 

68 

107 

85 

41 

19 

17 

61 

MAX 

K 

MMN. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

31 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

0.0 

14 

8.9 

MM. 

■ 

icn. 

369 

93 

332 

4769 

3735 

2442 

1500 

2634 

1252 

738 

992 

1763 

^n) 

WATER    YEAR    SUMMARY 


-  ESTIMATB) 

-  NO   KECOKD 

-  DISCHAROC  MEASUUMBO  Ol 
OBSERVATION    OF  NO  FLOW 

^     -   E  AND     * 


^ 

MAXIMU 

M 

N 

MSCHAMf 

■NE 

OAOf  HI. 

MO. 

DAY 

TIMf 

^ 

MINIMI 

M 

N 

DKCHAMC 

OAOf  HT. 

MO. 

DAY 

TIMI 

NR 

J 

f        TOTAl       A 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


CAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
OHLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

OM 

CAGE 


REF. 

DATUM 


39  04  08         121  51  43 


NEI6  14n  IE 


MAY  24-OCT  38  £ 
JAN  39-nATE 


Plant  located  I.7  ml.  E  of  Grimes.     This  Is  drainage  returned  by  pumping  and  gravity.     Plant  also  discharges  additional  unoeasured  flows  to 
irrigation  canals. 

o  -  Irrigation  season  only. 
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TABLE    B-5  (CONT) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  OJBIC  FOT  PER  SECOND) 


f  WATBI  YIAI 


1970 


STATION  NO. 


A02960 


STATION  NAAIIE 


TISMLE  VSER  SPILL  TO  SUITER  BYPASS 


['day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

Fa. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

D^ 

1 

0.0 

6720 

11*900 

0.0 

1 

1 

0.0 

1*120 

11*1*00     » 

3500 

3 

0.0 

291*0 

11*1*00 

3190 

3 

4 

s 

0.0 

586 

11*1*00 

103 

4 

0.0 

0.0 

11*600 

2l*T 

s 

4 

0.0 

0.0 

13700     • 

3790 

« 

7 

0.0 

0.0 

12500 

1030 

7 

• 

0.0 

0.0 

11600 

0.0 

• 

« 

0.0 

0.0 

11500 

2630 

♦ 

10 

0.0 

3300 

11000 

2670 

10 

11 

N 

N 

0.0 

loeoo 

9970 

2770 

N 

N 

N 

H 

H 

H 

11 

13 

0.0 

8510 

9060 

11.80 

13 

19 

0 

0 

0.0 

7500     * 

8360 

59 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

13 

14 

261*0 

8620 

8670 

0.0 

14 

IS 

1270 

11500 

8970 

0.0 

IS 

1* 

T 

F 

0.0 

13300     • 

6780 

0.0 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

1* 

17 

1* 

L 

L 

0.0 
0.0 

12100 
11600     » 

5690 
7320 

0.0 
0.0 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

17 
11 

I* 

0 

0 

0.0 

17900 

6090 

0.0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

19 

M 

w 

W 

ll»20 

17500 

51*20 

0.0 

w 

w 

H 

w 

W 

W 

30 

ai 

7250 

18200 

1*590 

21 

n 

8530 

18200 

3500 

0.0 

23 

23 

9330 

19000 

1680 

0.0 

23 

34 

8880 

171*00 

i860 

0.0 

24 

3S 

lll»O0 

11*500       » 

1190 

0.0 

2S 

7» 

11100 

18100 

517 

0.0 

2« 

37 

10300 

16500 

0.0 

0.0 

27 

21 

9i<20 

16300 

0.0 

0.0 

2* 

29 

8620     * 

15000 

0.0 

29 

30 

IIPOO 

15100 

0.0 

30 

31 

9930 

15200 

0.0 

31 

MfAN 

3590 

10320 

7950 

693 

MEA^ 

MAX. 

111*00 

19000 

11*900 

3790 

AAAX 

MiN. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MIN. 

l^CFT. 

220700 

631*500 

1*1*1700 

1*2580 

acftJ 

WATER    YEAR    SUMMARY 


i      -  ESTIMATH) 
NR  -  NO  HCOtO 

•  -  DtSCHAKX  MEASUtSMBIT  Ot 

OBSCRVkTION   OF  NO  FLOW 

#  -  E  AHO    * 


DBOiAMf 

20600 


MAXIM  UM 


OAOf  HT. 

49.66 


MO. 

1 


DAY 

21* 


TIMf 

21*00 


r 

MINIMUM 

> 

DOOiAMf 

OAOf  HT. 

MO. 

DAY 

TIMi 

0.0 

v 

J 

TOTAl 


I339OCC 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF. 

DATUM 


39  01  36 


121  1*9  16 


NE35  llm  IE 


25700 


53.3 


3/lAo 


JAN  l*0-nATE  #        JAN  35-nATE  # 


1935 


0.00 


USED 


Station  located  vest  of  north  end  of  veir,  5.0  ml.  SE  of  Grtmes.  See  Sacramento  River  at  Tlsdale  Weir  for  sta^  records.  Elevation  of 
«eir  crest  is  l»5.'i-5  ft.  USED  datvm;  len^b  of  crest  is  1,155  ft.  Backwater  from  Sutter  bypass  at  times  affects  stage-discharge  relationship. 

#  -  Flood  season  only. 
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ABLE    B-5  (CONT.) 
)AILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


rWATR  YIAR 


i9ro 


HATION  NO. 


A02933 


CTATION  NAMI 


RECIAMATION  DISTRICT  108  IffiAINAGE  TO  SACRAMnTTO  RTVHi 


DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

SEPT. 

da9| 

1 

67 

0.0 

0.0 

85 

216 

13'« 

0.0 

205 

201 

161 

204 

265 

1 

a 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

125 

132 

113 

156 

313 

161 

216 

251 

2 

3 

0.0 

0.0 

112 

88 

127 

130 

0.0 

156 

238 

161 

245 

286 

3 

4 

9h 

81 

0.0 

72 

186 

94 

0.0 

242 

261 

214 

163 

268 

4 

s 

0.0 

0.0 

0.0 

84 

153 

132 

139 

312 

261 

161 

245 

275 

5 

* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

125 

132 

0.0 

234 

253 

161 

238 

285 

« 

7 

0.0 

51 

0.0 

86 

125 

132 

0.0 

317 

214 

161 

228 

325 

7 

• 

110 

0.0 

0.0 

78 

125 

124 

113 

317 

264 

161 

218 

388 

• 

• 

0.0 

0.0 

0.0 

137 

125 

79 

0.0 

338 

310 

161 

235 

422 

« 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

133 

125 

130 

127 

390 

362 

163 

241 

450 

10 

11 

0.0 

0.0 

lOT 

252 

36 

130 

0.0 

322 

352 

163 

228 

497 

11 

12 

0.0 

0.0 

0.0 

158 

184 

130 

76 

270 

214 

218 

224 

468 

12 

1> 

126 

101 

0.0 

171 

154 

63 

0.0 

276 

178 

161 

231 

368 

13 

14 

0.0 

0.0 

0.0 

268 

156 

106 

107 

312 

228 

161 

252 

307 

14 

15 

0.0 

0.0 

0.0 

388 

127 

112 

0.0 

312 

191 

161 

286 

237 

15 

U 

0.0 

0.0 

0.0 

388 

130 

82 

0.0 

238 

161 

161 

245 

289 

1« 

17 

llU 

0.0 

0.0 

460 

172 

't3 

128 

211 

271 

161 

265 

219 

17 

U 

0.0 

0.0 

108 

356 

127 

57 

0.0 

224 

161 

210 

22] 

213 

13 

19 

0.0 

0.0 

0.0 

245 

127 

86 

154 

298 

161 

161 

269 

227 

l« 

W 

0.0 

0.0 

0.0 

276 

127 

77 

99 

224 

196 

161 

?n 

156 

30 

31 

7k 

0.0 

142 

486 

127 

0.0 

158 

161 

161 

161 

219 

156 

21 

tt 

0.0 

0.0 

0.0 

499 

73 

11*3 

158 

241 

161 

161 

272 

156 

23 

29 

0.0 

0.0 

132 

385 

89 

36 

44 

246 

163 

161 

214 

83 

23 

24 

0.0 

109 

2U5 

485 

83 

0.0 

161 

278 

191 

161 

286 

114 

24 

25 

1?1 

0.0 

1?? 

367 

124 

l'*5 

188 

163 

198 

231 

269 

0.0 

25 

26 

97 

0.0 

94 

245 

0.0 

0.0 

317 

163 

309 

161 

275 

153 

24 

27 

0.0 

0.0 

80 

245 

134 

137 

158 

163 

214 

228 

271 

0.0 

27 

2t 

110 

0.0 

98 

245 

106 

0.0 

317 

228 

322 

161 

245 

127     * 

33 

29 

0.0 

0.0 

0.0 

1?? 

0.0 

312 

326 

248 

238 

258 

0.0 

3* 

30 

0.0 

0.0 

7.8 

211 

149 

312 

221 

281 

163 

285 

75 

30 

31 

0.0 

125 

125 

27 

163 

258 

271 

31 

IKAN 

29.5 

11.4 

46. 5 

231 

125 

88.5 

106 

249 

235 

176 

243 

236 

MCA^ 

MAX. 

126 

109 

245 

499 

186 

149 

317 

390 

362 

258 

286 

497 

MAX 

JNM. 

0.0 

0.0 

a.o 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

156 

161 

161 

163 

0.0 

MM. 

jCFT. 

i8ll 

678 

2862 

14200 

6958 

5439 

6309 

15290 

13960 

10840 

14940 

14010 

AC.Fy 

r 

WATER    YEAR    SUMMARY 


-  BTIMATH) 

-  NO  RfCORD 
*     -  MSCHAROC  MEASUKEMBfT  Ol 

OBSERVATION   OF  NO  FLOW 

-  EAND    * 


MEAN 


DBOUUKM 

148 


f 

MAXIMUM 

■\ 

DBOiAlOE 

HR 
V 

OAOf  HT. 

MO. 

BAY 

TIME 
J 

MINIMUM 


OHOWItOf 

NR 


OAOC  KT. 


MO. 


DAY 


TIMf 


C        TOTAL        >. 


AOH  mr 

107300 


LOCATION 


LATITUDE 


38  52  45 


LONGITUDE 


121  47  29 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


NE30  12N  2E 


HUXIMUM  DISCHARGE 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT. 


DATE 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


APR  24-OCT  38  (S 
JAM  39-nATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


DATUM  OF  GAGE 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

OH 

CAGE 


REF. 
DATUM 


Plant  located  4.5  mi.   E  of  Robbins.      This   is  drainage  returned  by  pumping.      See  Sacramento  River  near  Rough  and  Raady  Bed  for  river  stages. 
8  -  Irrigation  season  only. 
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TABLE    B-5  (CONT.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


WATBt  YEAR 


19T0 


STATION  NO. 


A02955 


STATION  NAMf 


RECLAMATION  DISTRICT  T87  DRAIHAGE  TO  SACRAMENTO  RIVER 


WATER    YEAR    SUMMARY 


E      -  ESTIMATH) 
NR  -  NO  KCOtO 

*  -  DKCHAIOC  MEASUUAABIT  OR 

OBSERVATION   OF  NO  FLOW 

#  -  E  AMD     * 


MEAN 


DHOIAirai 

32.5 


^ 

MAXIMU 

M 

N 

DISCHAIOf 

NR 

OAOi  HT. 

MO. 

DAY 

TIMf 
J 

c 

MINIMUM 

"\ 

DHCHAMM 

NR 

OAGf  HT. 

MO. 

DAY 

TIMI 
J 

TOTAi 


23'*9T 


J 


(zifCi 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

^ 

I 
3 

3 

4 

5 

« 

7 

• 

9 

10 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

RECORDS 

JUi'nCIENT  'J 

)  COMPUTE 

Ot  JY  MONTHLY  IjLOWS 

16 

17 

11 

19 

20 

20 

21 

21 

22 

22 

23 

23 

24 

24 

25 

25 

26 

26 

27 

27 

2t 

2t 

29 

39 

30 

30 

31 

31 

MEAN 

0.6 

1.2 

11.9 

U.2 

31.7 

19.8 

16.8 

52.0 

50.6 

60.2 

6Jt.l 

35.5 

MEAH 

MAX. 

MAX 

MIN. 

MIN. 

^C.FT. 

39 

69 

729 

2720 

1760 

1220 

1000 

3200 

3010 

3700 

39^*0 

2110 

AC.FTj 

LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


38  50  U7 


LONGITUDE 


121  hi  U6 


1/4  SEC.  T.  K  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


NE3U  12N  2E 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
OHLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


Plant  located  2.1  ml.   SW  of  Robbine.     This  Is  drainage  jretumed  by  pumping, 
operates  on  an  automatic  float  switch. 


REF. 
DATUM 


MAY  U9-nATE 

Dally  distribution  of  flows  is  not  available  since  the  plant 
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TABLE  B-5  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


WATOI  YiAl 


1970 


STATION  NO. 


A02976 


STATION  NAMI 


COLUSA  8ASIN  ORAIM  AT  HlOHMAV  20 


'^AY 


OCT. 


NOV. 


DEC. 


JAN. 


FEB. 


MAR. 


APR. 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUO. 


SEPT.       DAYi 


1 

3 
3 

4 
S 

* 
7 
I 

9 
10 

II 

1> 
13 
14 
IS 

U 
17 
It 
!• 
M 

t1 
ti 
i» 

M 

as 

M 
V 
U 

If 
30 

91 


<;)5 
<:i6 
<:i5 

216 
217 

<:iB 

155 
133 

13a 

108 
ld9 
U* 

<:d7 

J32 
263 
198 
^09 
223 

231 
260 
226 
191 
164 

193 
241 
252 
i£09 
212 
231 


232 

237 
271 
272 
295 

443 

498 
466 
434 

402 

445 
431 
365 
275 

204 

161 
151 
142 
132 
134 

122 
108 
108 
123 
123 

132 

116 

121 

94 

96 


in3 

94 

99 

103 

92 

fl3 
93 

ie9 
no 

115 

163 
259 
275 
277 
259 

279 
254 
243 
533 
1«350 

lt630 
lf480 
1(210 
2<1?0 
2t280 

1»940 
lf410 
989 
695 
563 
476 


447 
395 
358 
330 
301 

277 

261 

280 
1*070 
2.750 

2.960 
2.950 
2.910 
3.150 
3.790 

4.310 
4t720 
4.520 
4.180   • 
4iOSO 

4.050 
3.910 
3.790 
3t920 
4.120 

4.000 
3.970 
3.860 
3.620 
3.220 
2.650 


2.030 
lf560 
1.320 
1(120 
947 

826 
719 
638 
614 
696 

638 

605 

1(120 

2(180 

1(850 

1(530 

1(400 

1(120 

840 

674 

594 
538 
495 
473 
440 

412 
392 
384 


464 
434 
363 
408 

846 

672 
472 
555 

904 
736 

685 
504 
431 
386 
349 

320 
331 
297 
276 
265 

251 
236 
222 

209   • 
185 

159 
153 
146 
154 
252 
205 


3n6 
286 
3n6 
3?8 
368 

438 
449 
225 
il2 
194 

160 
247 
202 
157 

Zoo 

161 
252 
329 
334 
270 

233 
234 
287 
340 
431 

6o3 
699 
7R9 
901 
971 


865 
755 
739 
836 
988 

1(180 
1.310 
1.440 
1.520 
1.570 

1.520 
1.450 
1.430 
1.350 
1(250 

1(030 
833 
737 
804 
857 

934 
941 
886 
821 
718 

521 
396 
450 
485 
547 
490 


466 
386 
267 
230 
28M 

257 
302 

359   • 
572 
737 

816 
771 
688 
625 
681 

653 
604 
543 
522 
482 

5o5 
460 
401 
424 
427 

423 

440 
573 
926 
939 


938 
922 
787 
731 
666 

584 
532 
507 
516 
534 

550 
553 

572   • 

534 

507 

471 
499 
566 
577 
620 

593 
585 

600 
608 
595 

593 
602 
601 
607 
589 
603 


614 
661 
6V1 
633 
577 

584 
639 
658 
674 
704 

664   • 

659 

688 

714 

741 

759 
767 
786 
774 
770 

796 
838 
850 
905 
966 

1(040  • 
1(060 
1(070 
1(040 
1(000 
994 


1(020 
1(000 
1(010 
1(030 
1(090 

1(010 
1(030 
1(090 
1(150 
1(190 

1(170 
1*160 
1(090 
1(000 
90S 

792 

721 
693 
630 
604 

573 
4  76 
411 
375 
316 

289 
301 
267 
250 
255 


I 

] 
3 
4 
S 

« 
7 
• 
9 
10 

11 
13 
13 
14 
IS 

U 
17 
U 
1* 
30 

31 
33 
33 
34 
3S 

34 
37 
30 

39 
W 
31 


MAX 


#crT 


204 
332 
108 
12595 


237 

498 

94,0 
14148 


635 
2(280 
83. C 
39047 


2.745 
4.720 
261 
168B31 


934 
2.180 
384 
51878 


382 
904 
146 
23544 


369 

981 
157 
22001 


957 
1.570 
396 
58856 


525 
939 
230 
31273 


604 
938 
471 
37174 


785 
1(070 
577 
48270 


761 
1(190 
250 
45298 


MIAN 
MAX. 


AC.  FT, 


WATER   YEAR  SUMMARY 


I      -  ESTIMATB) 
Ni  -   NO   nECO«0 
*   -  DISCHAIIOC   MfASUREMBO  OR 

OBSHVATION  OF  HOW  MADE  THIS  DAY. 

-    —    I  AttO   ♦ 


MEAN 


MSOUkOI 
763.7 


/■ 

M  AXIMU 

M 

>. 

MSOUMf 

5010 

OAOC  HT. 
50.88 

MO. 

01 

DAY 
17 

TIMI 

0830 

J 

^ 

MINIMI 

)M 

> 

DISO4A«0f 
76. P 
V 

OAOI  HT. 

37,73 

MO. 

12 

DAY 
06 

TIMI 

2330 

r       TOTAl       -N 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


CAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


CAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

CAGE 


REF. 

DATUM 


31  11  44 


122  03  3'* 


BE3'*  1j6N  2W 


51.93 
50.96 


5120 

Station  located  at  State  Highway  20  Bridge,   3*0  ml.  W  of  Colusa, 
.fi  -  Irrigation  season  only. 


2/21/58  JUN  2U-rEC  U0«    JU»  2l^-EEC  Uo  fl 

2/18/69  M«f  lH-DAIE  MAY  Ifl-DAIE  1957 


1957 


37.09 
0.00 


USED 
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TABLE    B-5  (CONT) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PCR  SECOND) 


WATBt  YEA! 


1970 


STATION  NO. 


A029i»5 


HATICN  NAMf 


COLUSA  base;  erae;  at  KKIGHTS  LA!.Tr;G 


I'day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

da9| 

1 

88 

157 

11. 

0.0 

179 

790 

£9: 

333 

381 

907 

1 

] 

85 

158 

14 

0.0 

270 

712 

^;:: 

357 

440 

967 

2 

3 

92 

181 

11. 

0.0 

190 

1.21 

131 

690 

500 

967 

3 

4 

60 

202 

11. 

0.0 

191. 

553 

^c 

606 

500 

1010 

4 

5 

105 

243 

32 

0.0 

182 

675 

62 

500 

440 

1040 

5 

« 

38 

298 

32 

0.0 

267 

861 

75 

1*80 

400 

1030 

6 

1 

16 

1.17 

7.0 

0.0 

362 

1090 

83 

31*0 

424 

1040 

7 

% 

12 

I478 

50 

0.0 

237 

1260 

158 

229 

500 

1110 

• 

♦ 

26 

407 

32 

0.0 

96 

1510 

31.0 

181 

520 

1260 

9 

10 

21 

336 

18 

0.0 

170 

1520 

536 

229 

556 

1370 

10 

11 

12 

354 

331 

H 

H 

0.0 

112 

1610 

687 

253 

556 

1440 

11 

13 

16 

1*12 

382 

0 

0 

0.0 

130 

1510 

811 

319 

480 

1330 

U 

IS 

13 

1*06  * 

508 

0.0 

179 

1530 

728 

3I.0 

520 

1260 

13 

14 

38 

303 

0.0 

0.0 

58 

llK» 

604 

319 

591  ♦ 

1170 

14 

IS 

268 

226 

0.0 

0.0 

101* 

1660  ♦ 

595  • 

275 

595 

1050 

IS 

U 

itSO 

156 

0.0 

F 

F 

0.0 

59 

1310 

575 

229  » 

615 

935 

16 

17 

1*57 

110 

0.0 

L 

L 

0.0 

59 

858 

535 

181 

667 

799 

17 

ia 

256 

69 

0.0 

0.0 

151. 

760 

1.76 

253 

683 

756 

11 

1* 

181 

68 

0.0 

0 

0 

0.0 

151. 

630 

1*06 

319 

683 

682 

19 

w 

209 

1*9 

0,0 

w 

w 

0.0 

105  ♦ 

762 

361 

340 

699 

598 

ao 

ai 

186 

1.8 

0.0 

0.0 

33 

812 

31*0 

400 

711 

579 

31 

» 

173 

31 

0.0 

0.0 

22 

876 

31*0 

361 

725 

371 

33 

n 

216  » 

12 

0.0 

1.85 

16 

872 

253 

319 

821 

293 

33 

14 

132 

1.9 

0.0 

531 

38 

772 

253 

298 

857 

361 

34 

3S 

89 

1.9 

0.0 

51K) 

82 

662 

181 

340 

901 

253 

3S 

M 

89 

49 

0.0 

566 

201. 

51.6 

181 

275 

933 

253 

34 

V 

n? 

1,9 

0.0 

1.1.8 

378 

228 

205 

296 

957 

253 

37 

M 

175 

32 

0.0 

0.0 

619 

239 

296 

319 

951 

253 

3> 

9* 

133 

32 

0.0 

0.0 

679 

296 

520 

319 

967 

206 

39 

M 

13^ 

11. 

0.0 

0.0 

393 

31.0 

802 

319 

971 

253 

30 

31 

135 

0.0 

0.0 

361 

361 

931 

31 

MCAN 

129 

iSo 

1.6.7 

82.9 

208 

885 

371 

367 

661 

794 

MEAh 

MAX. 

457 

1*78 

506 

566 

893 

1660 

311 

833 

967 

1440 

MAX 

MM. 

12 

12 

0.0 

0.0 

16 

228 

1*8 

181 

381 

206 

MIN. 

VkCFT. 

7912 

10700 

2872 

5096 

12390 

51*1.00 

22090 

22580 

40650 

47240 

AC.  Fry 

f      -  BT1MATH) 

Ml  -  NO  IKOtO 

*     -  OtSCHAXOf  f>UASUtEAA0«T  Ol 

OISCRVATION   OF  NO  FLOW 
«      -  E  ANO     * 


WATER    YEAR    SUMMARY 


r 

MAXIMU 

M 

^. 

Dtsouaof 

■a 

V 

OAOf  HT. 

MO. 

MY 

TUMI 

J 

/- 

MINIMUM 

> 

MSCMAaOf 

OAOf  HT. 

MO. 

DAY 

TMf 

J 

f        TOTAl       \ 


220900 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


38  47  58 


LONGITUDE 


121  43  27 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


SWl4  IIH  2E 


GAGE  HT. 


36.8 


DISCHARGE 


DATE 


2/10/42 


MftX  24-OCT  39  a 
JAH  40-DATB 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


MAY  24-ocr  39  a 

JAH  40-IATE 


1924 


ZERO 

ON 

GAGE 


0.00 


REF. 
DATUM 


lEET 


Station  located  at  Ktalglits  landing  (Xitflall  Gates,  0.3  mi.  W  of  Knights  Landing.     Tributary  to  Sacxanento  River.     Plow  regulated  by  outtoll 
gates. 

a  -  Irrigation  season  only. 
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TABLE    B-5  (CONT) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


WATER  YEAR 


1970 


STATION  NO. 


Aoe950 


i 


STATION  NAMt 


RBCUMATION  DISTRICT  78?  DRASUGE  TO  OOUIBA  BASDI  SRASI 


OCT. 


NOV. 


DEC. 


JAN. 


MAR. 


APR. 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG. 


SEPT. 


DAY\ 


I 

i 
» 

4 
S 

6 
7 
■ 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
IS 

16 
17 
II 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
2S 

26 
27 
21 
29 
30 
31 


RECORDS  SJFFICrENT  TO 


COMPUTE  ONI  If  MC»iTHLY  FI  3WS 


SI 

n 
n 

M 

as 

a« 

V 

n 

39 

30 
31 


"I 


MEAN 

MAX. 

MIN. 

\^C.  FT. 


0.0 


0.0 


0.0 


0.0 


0.0 


0.0 


h.9 


30U 


0.7 


Itl 


0.0 


0.0 


0.0 


0.0 


24.6 


1510 


18.0 


1070 


0.2 


13 


5-5 


8.2 


MfAM 


31*1 


I4S6 


Acrt. 


E      -  ESTIMUTH) 
NR  -  NO  RECORD 

*  -  DISCHAROE  MEASUREMBIT  OR 

OBSERVATION   OF  NO  FLOW 

#  -   E  ANO     * 


WATER    YEAR    SUMMARY 


MEAN 


MSCHAMK 

5.2 


^ 

MAXIMUM 

N 

DSCHAROi 

OAOi  HT. 

MO. 

DAY 

TIMi 

NR 

V 

J 

/' 

MINIMUM 

"\ 

DOOUROi 

OAOf  HT. 

MO. 

DAT 

IIMf 

m. 

V 

J 

TgTAt       N 


3765 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE                ^ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 

ON 

GAGE 

REF. 

DATUM 

CFS 

GAGE  HT. 

DATE 

FROM 

TO 

38  w  03 

Plant  local 
River.        D( 

121  1*3  28 

;ed  0.3  mi.   W 
lily  distrlbut 

NWlU  UN  2E 

of  Knights  TAndir 
ion  of  flows   is  I 

ig.     This  i 
jot  availab 

3  drainage 
Le  since  tb 

returned  by  pi 
e  plant  operal 

JAN  UO-DATE 

jmplng  betveen  Kn 
bes  on  an  automat 

Ights  TAnding  Out 
Ic  float  switch. 

fall  Ga 

ces  and 

Sttcranent 

0 
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TABLE    B-5  (CONT.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


fntCfBL  YEAR 

STATION  NO. 

STATION  NAMtE 

N 

1970 

A02930 

FREMONT  WEIR   SPILL   TO  YOLO   BYPASS 

J 

I^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DA^ 

1 

0.0 

12,200 

114,000 

1 

2 

0.0 

2,460      A 

97,000 

2 

3 

0.0 

0.0 

86,800 

3 

4 

0.0 

0.0 

77,100 

4 

S 

0.0 

0.0 

63,200 

S 

t 

0.0 

0.0 

54,200 

6 

7 

0.0 

0.0 

44,500 

7 

1 

0.0 

0.0 

33,300 

S 

9 

0.0 

0.0 

27,200 

9 

10 

N 

N 

0.0 

0.0 

0. 

0.0 

24,000 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

10 

11 

0 

0 

0.0 

20,300 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

11 

11 

0.0 

0.0 

16,600 

12 

13 

0.0 

0.0 

13 , 900 

13 

14 

0.0 

20      A 

15,700 

14 

IS 

F 

F 

0.0 

47,000 

18,500 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

15 

U 

L 

L 

0.0 

89,400 

15,200 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

16 

17 

0.0 

137,000 

12,600 

17 

It 

0 

0 

0.0 

155,000 

13,300 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

11 

1« 

0.0 

148,000 

11,000 

19 

20 

W 

W 

0.0 

136,000 

7,380 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

20 

21 

0.0 

128,000 

1,940      A 

21 

22 

0.0 

173,000 

0.0 

22 

23 

0.0 

172,000 

0.0 

23 

24 

6,360       A 

187,000 

0.0 

24 

3S 

41,500 

221,000 

0.0 

2S 

26 

51,200 

222,000 

0.0 

26 

27 

45,000 

200,000 

0.0 

27 

21 

36,000 

189,000 

0.0 

28 

29 

23,400 

167,000 

29 

30 

23,400 

157,000 

30 

31 

19,000 

139,000 

31      - 

MEAN 

8,092 

86,800 

27,400 

1 

MEAN 

MAX. 

51,200 

222,000 

114,000 

MAX 

MIN. 

0.0 

0.0 

0.0 

MIN.  1 

V^C.FT. 

497,600 

5,337,000 

1,523,000 

AC.  FT 

E      -  ESTIMATE) 
Nt  -  NO  RECOtO 

*  -  OtSCHAlOE  MEASUREMENT  Ot 

OBSERVATION   OF  NO  FLOW 

#  -  E  AND     * 

A     -   PARTIAL  DAYS  OF  FLOW 


WATER    YEAR    SUMMARY 


c 

MAXIMU 

M 

"\ 

OtSCHAIOf 

228,860 

OAOE  HT. 

MO. 

1 

DAY 

25 

TIME 

2015 
J 

DiSOiAllOE 

0.0 


MINIMUM 


OAOE  HT. 


MO. 

10 


DAY 

1 


TIME 

0000 


/        TOTAL       N 


ACRE  HR 

7,358,000 


LOCATION 


LATITUDE 


T 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 

M.O.B.&M. 


MAXIMUM  DISCHARGE 


OF  RECORD 


CFS 


294,000 


GAGE  HT 


DATE 


12-23-1955 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


JAN    1935-DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


DATUM  OF  GAGE 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF. 
DATUM 


See  Sacramento  River   at  Fremont  Weir,    East  End,    and   Sacramento  River    at  Fremont  Weir,    West   End,    for    stage   records   and    locations, 
of  weir   crest   is  33.50   feet,    USED  datum;    length  of   crest   is   9,120   feet. 


Elevation 
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FABLE  B-5  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEH  PER  SECOND) 


\tAfm  VIAt 

STATION  NO. 

STATION  NAM! 

>^ 

1970 

A0Z972 

aUTTF    SLOUCH    NEAH    MCRlnlAN 

J 

-  (wi 


1 

2 
3 
4 
S 

t 
7 

10 

II 
11 
I* 
14 
IS 

U 
17 
U 
I* 

ao 

V 
ia 

14 
IS 

M 
V 

n 
If 

M 
SI 


-If  MIAN 
**  MAX. 
*^      MIN. 

«*  |ac.ft. 


I 


OCT. 


15<J 
159 

I4n 
120 
117 

114 

no 

106 

103 

98 

105 
105 
106 
104 
113 

134 
193 
?42 
?11 
187 

174 
167 
163 
163 
165 

165 
166 
162 
155 
154 
154 


145 
24? 

98.0 
8953 


NOV. 


153 
ISi 
149 
152 

204 

260 
276 
263 
241 

218 
156 
116 
105 
135 

151 
154 
154 
156 

161 

161 
160 
1S9 
154 
157 

159 
161 
163 
167 
167 


170 
276 
105 
10161 


DEC. 


164 
164 
163 
163 
161 

162 
164 
169 
177 
174 

161 

158 

♦18 

1*030 

lt240 

1*200 
ItUO 
1  t0?0 
988 
1*250 

7,460 
17,600 
22,700 
22,900 
25,700 

27,000 
24,500 
20,600 
16,900 
1*,300 
11,800 


13 


A  J  f -»^  V  w 

10,900 

1  1  -  f  A  A 


7,151 
27,000 

I'sa 

439727 


JAN. 


8,340 
5,360 
3.460 
2,**0 
1*770 

1*380 
1,2*0 
l,l7o 
1,210 
1,550 


*820 

,400 


1,100 
9,400 

36,700 
48,800 
53,800 
68,700 
59,400 


51,000 
58,600 
76,000 
99,400 
134,000 


150,000 
38,000 
25,000 
2", 000 

l|23,000 
07,000 


50,288 
l|50,000 
1,170 
3092111 


FEB. 


n 

^4 
b7 
59 

51 
^4 
38 
34 
31 

?7 
?3 

?0 
19 
20 

17 
12 
12 
11 
8 

7 
5 
4 
4 
3 

3 
2 
2 


600 
700 
600 
100 
000 

700 
800 
«kOO 
400 
400 

900 
500 
400 
000 
200 

300 
600 
000 
800 
900 

010 
810 
880 
220 
690 

240 
910 
640 


27,960 
91  ,600 

2,640 

1552859 


MAR. 


2*550 
2*460 
2*870 
3,28o 
3*640 

3»85o 
4,130 
4,200 
4,010 
3,890 

3,690 
3,540 
3*300 
3*030 
2*840 

2*580 
2*380 
2,090 
1,800 
1,610 

1*440 
1,290 
1*180 
1*050 
953 

896 

1*010 

790 

745 

1*320 

1*240 


2*375 

4,200 
745 
146090 


AM. 


1*570 
1  •690 
1  *5?0 
1*?«0 
1*100 

l*OiiO 

1*070 

1  •040 

Pll 

8?2 

1*060 
S33 
269 
283 
277 

264 

186 
142 
167 
170 

186 
178 
145 

164 
197 

2?5 

250 
?79 
294 

260 


586 
1  *690 
142 
34913 


MAY 


?45 
264 
281 
293 

301 

300 
298 
335 
323 
284 

342 

365 
350 
349 
320 

288 
263 
257 
234 

240 

333 

316 
275 
256 
230 

199 
235 
244 
232 
210 
168 


278 
365 
168 
17117 


JUNE 


226 
241 
175 
160 
147 

142 
136 
131 

159 
21« 

?95 
287 

209 
179 
199 

276 
287 
320 
220 
232 

220 
222 

214 
219 
216 

208 
225 
224 
966 
327 


219 
327 
131 
13051 


JULY 


271 
268 
287 
262 
227 

220 
240 
194 
170 
177 

214 
251 
256 
261 
266 

265 
251 
247 
255 
298 

298 
261 
242 
238 
259 

273 
291 
282 
261 

240 
225 


250 
298 
170 
15372 


AUG. 


236 
263 
285 
293 
303 

291 

278 
?«1 
297 
309 

?7A 

257 
247 
256 
378 

?94 
269 
248 
238 
253 

275 
278 
257 
241 
285 

282 
281 
?87 
263 
272 
256 


271 
309 
236 
16715 


SVT. 


^^ 


252 

286 
297 
276 
277 

289 

300 
291 
290 
319 

269 
288 
254 
181 
196 

204 
189 
195 
201 
194 

176 
149 
128 
104 
96 

95 
99 

103 

101 

95 


206 
319 

95.0 
12286 


I 

a 
s 

4 

s 

7 

10 

II 
12 
13 
14 
IS 

I* 
17 
It 
!• 

20 

21 
22 
22 
24 
2S 

26 
S7 
20 
29 
30 
31 


]^.n^ 


WATER  YEAR  SUMMARY 


ESTIMATH) 

NO  RECOKD 

DISCHARGE   MEASUREMB4T  O* 

OBSERVATION  Of  FLOW  MAM  THIS  DAY. 

i*M»  * 


MtAN 


OKOiAIIOt 

7402.8 


/■ 

MAXIMU 

M 

N 

MSCNAROf 

OAOC  HT. 

MO. 

DAY 

TIMi 

150000 

61.64 

01 

26 

0000 

V 

J 

^ 

MINIMI 

IM 

■\ 

OIKHAJtOI 

OAOC  HT. 

MO. 

DAY 

IIMI 

94,0 

39.86 

09 

25 

2345 

V 

J 

TOTAL        >V 


5359356 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


39  10  05 


LONGITUDE 


121  53  28 


1/4  SEC.  T.  &  R. 

M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


NET  15N  IE 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


JAN  39-nATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


NOV  3'*-MA3f  37  # 
OCT  37-nATE 


193U 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


0.00 


REF. 

DATUM 


lEED 


Station  located  on  right  bank  0.5 mi.  upstream  from  Farmland  Road  1.7  ml.  NE  of  Meridian.  Tributary  to  Sutter  Bypass.  Flow  affected  by  gate 
operation.  Flov  during  simmer  months  Is  made  up  almost  entirely  of  return  water  from  lands  irrigated  by  Feather  River  diversions.  During 
flood  periods,  Sacramento  River  water  enters  Butte  Basin  above  Butte  City  from  bank  spill  and  spill  over  Moulton  and  Colusa  Weirs. 
Estimated  flows  during  periods  of  no  record,  see  page  199^ 

#  -  Flood  season  only. 
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TABLE    B-5  (CONT) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


WATBI  YEAR 


19T0 


STATION  NO. 


AO5929 


STATION  NAME 


WADSWORTH  CANAL  NEAR  SUTTER 


WATER    YEAR    SUMMARY 


E     -  ESTIMATB) 

NR  -  NO  RECORD 

*     -  DISCHAROE  MEASUREMmr  OR 

OBSERVATION   OF  NO  FLOW 
«     -  E  AND    * 


MAXIMUM 


DISCHAROf 

NR 


OAOE  HT. 


MO. 


DAY 


TIME 


MINIMUM 


DBOUROf 

NR 


OAGi  HT. 


MO. 


DAY 


TIME 


ACM  fST 

100,900 


I 


['day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

da9 

1 

138 

96 

33 

86 

325 

299 

77 

129 

78 

131 

79 

113 

1 

2 

123 

73 

18 

66 

315 

220 

111. 

109 

71 

121 

71 

140 

2 

3 

no 

itO 

16 

1.7 

271 

1I.2 

145 

108 

66 

116 

72 

165 

3 

4 

113 

38 

ll. 

50 

139 

176 

153 

no 

59 

119 

71 

172 

4 

S 

111* 

52 

8.2 

Ul 

11*7 

215 

120 

98 

81 

126 

87 

156 

5 

6 

nit 

53 

5.7 

1.0 

67 

152 

117 

11*3 

69 

105 

86 

163 

6 

7 

IIT 

50 

5. It 

37 

86 

136 

121* 

189 

69 

99 

108 

175 

7 

• 

121 

1*5 

6.5 

36 

123 

168 

131* 

195 

101 

90 

126 

178 

S 

* 

109 

itlt 

8.1. 

188 

111* 

11*1 

180 

221* 

11*2 

101 

171 

204 

9 

10 

109 

1*5 

15 

318 

n8 

191 

137 

211 

161 

116 

142 

194 

10 

n 

120 

1.6 

18 

238 

100 

11.1. 

102 

202 

156 

105 

112 

•166 

11 

13 

98 

1.0 

15 

2I.3 

128 

126 

72 

193 

138 

115 

107 

198 

12 

13 

108 

37 

21 

250 

201 

116 

68 

187  * 

126 

111 

84  * 

246 

13 

14 

135 

38 

17 

838 

282 

109 

76 

190 

97 

93 

136 

239 

14 

IS 

155 

91 

19 

698 

166 

102 

77 

167 

108 

75  * 

141 

204 

IS 

16 

161 

90 

18 

395 

165  * 

82 

119 

151* 

91  * 

82 

130 

193  * 

16 

17 

165 

21 

20 

656 

171. 

81* 

110 

135 

92 

98 

116 

175 

17 

It 

165 

23 

20 

1.96 

228 

81 

92 

157 

111 

89 

92 

i4i 

It 

19 

15^ 

21 

1*3 

1.62 

121 

77 

135 

161 

121 

105 

89 

l4o 

19 

M 

158 

19* 

11*6 

50I.  ♦ 

119 

71* 

11*7 

191 

83 

101* 

118 

144 

20 

21 

155 

16 

182 

991* 

108 

70 

131 

190 

76 

115 

116 

167 

21 

22 

lh8 

15 

170  * 

799 

120 

69 

126 

11*9 

73 

100 

106 

175 

22 

23 

135 

ll. 

219 

61.1 

92 

60 

II.2 

11.1 

71 

99 

n4 

175 

23 

34 

121 

16 

1.56 

723 

87 

61 

128  * 

139 

1*8 

87 

128 

157 

24 

25 

119 

15 

293 

531  * 

81. 

60 

108 

121 

71 

99 

106 

147 

2S 

26 

119 

ll. 

219 

1*12 

81 

52  * 

151 

93 

89 

100 

115 

124 

26 

27 

123  * 

ll. 

183 

1*86 

82 

51* 

186 

105 

79 

94 

129 

132 

27 

2* 

123 

ll* 

160 

1*57 

79 

65 

236 

99 

102 

86 

136 

139 

2t 

29 

116 

ll. 

145 

1.00 

81 

186 

83 

175 

92 

132 

l4o 

29 

30 

112 

IJ* 

127 

329 

109 

146 

91 

139 

88 

165 

128 

30 

31 

108 

130 

351+ 

89 

88 

82 

144 

31 

MEAN 

128 

36.9 

88.7 

397 

1I.7 

116 

128 

11*7 

98.1 

101 

114 

166 

MEAN 

MAX. 

165 

96 

1*56 

991* 

325 

299 

236 

221* 

175 

131 

171 

246 

MAX 

MIN. 

98 

ll. 

5.h 

36 

67 

52 

68 

83 

1*8 

75 

71 

n3 

MIN. 

V^CFT. 

7866 

2198 

51*57 

21*1*30 

8176 

7150 

7615 

9029 

5837 

6234 

7000 

9898 

ACFFj 

A        TOTAi        ^ 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE                "^ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 

ON 

CAGE 

REF. 

DATUM 

CFS 

GAGE  HT. 

DATE 

FROM 

TO 

39  09  12 

Station  lo( 
are  used  tt 
contributi< 

121  44  00 

:ated  at  South 
3  determine  th 
5n  to  the  Sutt 

KEI5  15N  2E 

Butte  Road  Brid^ 
e  slope  for  rat it 
«r  Bypass.     Recoi 

le,  0.9  ml. 
ig  of  cnnal 
*ds  for  Jam 

51. -f^ 

E  of  Sutte 

This  flo 

iary  1939  t 

12/25/64 

r.     Tributary 
w  and  flow  of 
0  March  I96I  ] 

MAR  61-DATE 

to  Sutter  Bypass 
Butte  Slough  to 
areviously  publls 

MAR  61-nATE            1961                     1      0.00       1     USED 

.     This  station  eind  one  2.2  mi.   downstream 
Sutter  Bypass  make  up  entire  Feather  River 
hed  as  Wadsworth  Canal  at  Butte  House  Road. 

II 
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ABLE    B-5  (CONT) 
)AILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


'WATBt  YIAR 

STATION  NO. 

nATION  NAM 

^ 

1970 

AO592I 

STATE  PUMPIHO  PUNT  2  ISADIAOE  TO  SUTTER  BYPASS 

J 

DAY 


OCT. 


NOV. 


DEC. 


JAN. 


FEB. 


MAR. 


APR. 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUO. 


$WT.      Ea^ 


1 
1 
3 

4 
S 

« 
7 

♦ 
10 

11 
13 
13 
14 
IS 

16 
17 
U 
19 
M 

t1 
12 
13 
34 
IS 

M 
27 
2S 

V) 
30 
31 


3^* 
21 
2l« 

23 
26 

30 
21 
16 
19 
19 

21 
19 

18 
16 
11* 

18 
lU 

9.0 
11 
16 

21 
19 
13 

U.8 
13 

lit 
lit 

9.0 
lit 
28 
32 


32 
35 
36 
30 
26 


26 
28 
26 
28 

28 
28 
24 
26 

Ik 

23 
19 
21* 
zk 
Zh 

23 
21 
2lt 
23 
21 

23 
26 
26 
26 
24 


23 
23 
21* 
26 
21* 

26 
28 
26 
28 
52 

43 
3lt 
43 
52 
0.0 

0.0 

62 

6.0 
0.0 

0.0 

70 
52 

208 
189 

122 

88 

60 
106 

73 

72 


69 
54 
'♦3 
0. 

52 
25 

0. 

1*1 

1|0 
112 

72 
127 
119 
234 
263 

334 
357 
295 
263 
322 

361 
1*92 
623 
661 
599 

539 
1*65 
361 
361 
287 
232 


210 
173 
173 
73 
11.8 

128 
87 
83 
92 

87 

75 
83 
83 
11*5 
97 

81 
81 
68 
72 
52 

50 
52 

1*8 
kZ 
35 

19 

20 
20 


67 
67 
28 
60 
61* 

1*5 
38 
68 
55 
60 

59 
53 
1*1* 
30 
32 

27 
35 
Zh 
31 
34 

0.0 

30 
36 

21+ 

76 
68 
1*9 
1*6 

Ik 
0.0 


26 
1.9 

33 
33 
35 

1*9 
52 
^♦9 
1*3 
1*0 

33 
1*1 
56 
53 

61* 

61* 
70 
69 
64 
62 

62 
56 

46 
67 
75 

86 
71 
86 
82 
59 


112 
102 
86 
104 
130 

146 
152 
155 
166 
182 

184 
176 

183 
178 
148 

155 
169 
183 
189 
198 

181 
172 
165 
146 
139 

138 
124 
110 
117 
118 
117 


107 
78 
64 
61 
53 

51 

68 

110 

149 

163 

174 
166 
163 
139 
129 

122 
122 
107 
120 
115 

105 
113 
113 
111 


86 
85 
94 

123 

134 


133 

loe 
100 
115 
128 

136 
131 
121 
113 
123 

130 

131 

124 

123 

122 

112 

114 
125 
133 
11*5 

148 
145 
159 
163 
157 

162 
165 
158 
145 
132 
13l» 


140 
138 
166 
155 
150 

164 
161 
163 
182 
184 

187 
182 
183 
179 
179 

184 
185 
190 
183 
176 

174 
185 
217 
219 
191 

184 
181 
185 
189 
190 
199 


202 

199 
203 
211 
204 

195 
190 
195 
187 
175 

192 
203 
174 
155 
132 

U8 
106 

loe 

90 

113 

109 

75 
91 
94 
86 

75 
71 
69 
63 
58 


1 

> 
3 
4 
S 

« 
7 
i 
♦ 
10 

II 
11 
13 
14 
IS 

U 
17 
It 
1» 
M 

11 
33 
13 
34 
3S 

a* 

17 
M 
» 

30 

31 


MEAN 

MAX. 

MIN. 

A^C.  FT 


18.4 

Zh 

4.8 
1132 


25. 
36 

19 
1539 


50.6 
208 

0.0 

3113 


252 

661 
0.0 
15480 


84.9 
210 
20 
4717 


42.8 
76 
0.0 

2634 


55. 

86 

26 
3322 


149 
198 

86 
9174 


111 

174 

51 

6591 


133 
165 

100 

8189 


179 
219 

138 
11000 


138 

211 

53 
8206 


WATER    YEAR    SUMMARY 


i      -  KTtMATH) 
I  M  -  NO   RECORD 
1  *     -  DKCHAROC  MCASUUMBfT  Ot 
OBSERVATION    OF  NO  FLOW 

#    -  Eano    * 


MtAN 


DKCHAROi 

104 


c 

MAXIMUM 

N 

DKCHAROf 

OAOf  HT. 

MO. 

DAY 

TtMl 

NE 

V 

J 

^ 

MINIMI 

M 

^ 

DHCHAROf 

NE 

OAOf  HT. 

MO. 

DAY 

TUW 
J 

MEAN 
MAX 


ACRj 


C       TOTAt        N 


75100 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF. 
DATUM 


39  01  34   121  43  32    SW26  i4n  2E  may  67-nATE 

Plant  located  on  east  levee  at  west  end  of  O'Banion  Eoad,  9.8  ml.  SW  of  Yuba  City.  This  is  drainage  returned  by  pumping  and  gravity, 


I 
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TABLE    B-5  (CONT.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  F«T  PU  S£CONO) 


/^ATB  YEM 


HATtON  NO. 


19TC 


AO5922 


STATION  NAMf 


RECIAMAXIO:;  EISTRICT  I66:  Z?J:::'J-^Z  7C  S-. 


I^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAIL 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

bA^ 

1 

c.c 

^.5 

0.0 

16 

y  '0 

0.0 

6.0 

3 

0.0 

•►.s 

0.0 

17 

6.8 

0.0 

6.0 

9 

0.0 

'».5 

0.0 

20 

11 

0.0 

0.0 

4 

0.0 

4.1 

0.0 

20 

6.5 

0.0 

0.0 

S 

0.0 

U.1 

0.0 

12 

6.9 

0.0 

0.0 

« 

0.0 

fc.5 

0.0 

13 

3.9 

0.0 

0.0 

7 

0.0 

2.8 

0.0 

Ifl 

4.0 

0.0 

0.0 

■ 

0.0 

4.1 

16 

17 

1.7 

0.0 

0.0 

« 

12 

1.7 

13 

23 

2.9 

0.0 

0.0 

10 

1.7 

6.7 

13 

35 

2.9 

0.0 

6.2 

11 

'►.5 

7.4 

R 

H 

H 

N 

H 

13 

47 

2.9 

0.0 

2.8 

ia 

k.l 

5.2 

0 

0 

0 

0 

0 

25 

93. 

4.1 

0.0 

3.3 

i> 

h.5 

0.0 

24 

18 

4.0 

0.0 

3.5 

14 

5.2 

0.9 

26 

16 

4.0 

0.0 

9.9 

IS 

5.2 

0.0 

27 

16 

3.9 

0.0 

8.0 

1* 

7.1 

0.0 

F 

F 

F 

F 

F 

13 

16 

2.6 

0.0 

20 

17 

6.0 

0.0 

L 

L 

L 

14 

9.7 

2.8 

0.0 

20 

la 

6.3 

0.0 

L 

L 

16 

18 

5.7 

0.0 

15 

1* 

6.3 

0.0 

0 

0 

0 

0 

0 

16 

19 

5.4 

0.0 

11 

» 

5.6 

0.0 

w 

w 

w 

w 

W 

35 

10 

5.3 

0.0 

6.0 

91 

5.2 

0.0 

12 

li 

5.1 

0.0 

8.4 

» 

h.3 

0.0 

17 

3.7 

2.6 

0.0 

1.6 

23 

n 

5.6 

0.0 

22 

4.3 

0.0 

0.0 

0.0 

33 

34 

4.1 

0.0 

28 

4.1 

0.0 

21 

2.0 

34 

3S 

h.x 

0.0 

36 

15 

0.0 

22 

9.0 

3S 

M 

h.5 

0.0 

30 

10 

0.0 

20 

16 

34 

J7 

1^.5 

0.0 

26 

15 

0.0 

12 

3-3 

37 

M 

5.2 

0.0 

21 

15 

0.0 

7.8 

13      • 

33 

M 

5.2 

0.0 

22 

8.5 

0.0 

8.0 

12 

3f 

M 

5.2 

0.0 

23 

10 

0.0 

11 

11 

30 

31 

l*.5 

28 

0.0 

7.6 

31 

MiAN 

3.9 

i.a 

16.6 

18.3 

3.h 

3.5 

6.5 

MiA^ 

MAX 

12 

7.4 

36 

91 

11 

22 

20 

MAX 

MM. 

0.0 

0.0 

0.0 

3.7 

0.0 

0.0 

0.0 

MM. 

V^FT. 

2-C 

ICG 

10S3 

10:c 

207 

217 

3S5 

iACFT; 

WATER 

YEAR    SUMMARY 

E      -  BTIMUTB 
Nt  -  NO  HCOW 

•  -  DHOuagf  MEASutfAAan  ot 

otacmftTioM  OF  no  flow 

#  -  Emm  * 


M  A  XtM  U 


OAfiC  HT. 


M_ 


TWM 


MINIMUM 


D«so4A«ac 


OASf   HT. 


MO. 


OAT 


TMM 


^        TOTAI        > 


AOtf  HFT 

3269 


J 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOO  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUOE 


1/4  SEC    T    &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


CAGE  HT. 


DISCMARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
OHLY 


PERIOO 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

CAGE 


REF 

DATUM 


39  01  57         121  ^  33  HW27  14h  2E  MAY  54-DAaS 

Plant  located  9.9  ai.  SW  of  Yuba  City,   8.5  ml.  B  of  Grines.     This  Is  drainage  returned  >y  grarlty. 


0.00 


USED 
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TABLE    B-5  (CONT) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  F€ET  PER  SECOND) 

fWATB  YlAI 

(TATION  NO. 

STATION  NAM! 

^ 

1970 

A02963 

RBCIAMATION 

DISTRICT  1660  KWIHAOE  TO  TOSUdE  BXF»88 

J 

^Y 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

«. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNi 

JULY 

AUO. 

SfPT. 

DA^ 

I 

26 

0.0 

19 

58 

151 

69 

33 

6.7 

11* 

21 

39 

11 

1 

] 

27 

0.0 

19 

53 

161* 

81 

26 

0.0 

n 

n 

27 

8.1 

1 

3 

26 

0.0 

18 

U7 

161* 

68 

17 

0.0 

32 

18 

26 

10 

a 

4 

25 

0.0 

18 

20 

161* 

72 

37 

6.9 

25 

6.1* 

22 

9-9 

4 

5 

25 

0.0 

18 

1.1 

137 

75 

36 

3.5 

26 

11 

22 

7.8 

s 

6 

2i» 

0.0 

18 

31 

11*1 

68 

38 

15 

1*1 

n 

23 

7.9 

« 

7 

2l» 

0.0 

17 

32 

129 

66 

27 

55 

1*0 

u 

29 

1*0 

1 

1 

2l» 

0.0 

19 

32 

132 

68 

28 

61 

30 

6.7 

33 

37 

% 

9 

2k 

0.0 

19 

60 

106 

69 

17 

5k 

1*0 

9.8 

20 

1*1 

» 

10 

0.0 

0.0 

18 

83 

101* 

72 

26 

55 

39 

9.8 

22 

55 

10 

11 

0.0 

0.0 

18 

78 

90 

65 

22 

58 

0.0 

7.0 

21 

52 

II 

11 

0.0 

1*0 

18 

78 

90 

60 

23 

55 

0.0 

11 

15 

52 

11 

13 

0.0 

26 

19 

9k 

127 

60 

33 

3k 

52 

15 

35 

54 

13 

14 

0.0 

23 

0.0 

126 

138 

1,9 

38 

5k 

k3 

8.8 

34 

54 

14 

IS 

0.0 

19 

20 

138 

108 

1*9 

35 

56 

k3 

U 

23 

49 

IS 

U 

0.0 

19 

12 

175 

108 

32 

27 

28 

k3 

6.8 

22 

47 

U 

1 

^7 

0.0 

20 

12 

161* 

111 

1*2 

36 

32 

50 

18 

22 

45      • 

17 

11 

0.0 

19 

12 

160 

92 

32 

39 

31 

1*0 

16 

23 

47 

U 

y 

1? 

0.0 

19 

16 

156 

92 

37 

30 

32 

51 

11 

23 

40 

l» 

20 

0.0 

19 

3h 

l6l» 

92 

32 

28 

1*1* 

39 

16 

23 

33 

« 

a 

11 

0.0 

19 

39 

219 

66 

34 

28 

1*2 

55 

16 

26 

30 

11 

a 

n 

0.0 

19 

3a 

21*1 

66 

31 

10 

50 

1*3 

16 

26 

33 

a 

* 

13 

0.0 

18 

63 

233 

59 

23 

29 

57 

22 

11 

3k 

33 

» 

t 

M 

0.0 

19 

76 

233 

60 

19 

33 

55 

22 

i*.9 

kk 

4.8 

M 

IS 

0.0 

19 

76 

216 

57 

11 

35 

1*2 

22 

u 

26 

0.0 

IS 

V 

M 

0.0 

22 

77 

201* 

h9 

18 

35 

1*3 

11 

1..7 

15 

0.0 

M 

» 

17 

0.0 

21 

76 

201* 

1*9 

29 

20 

3k 

18 

1*.8 

21 

0.0 

V 

» 

M 

0.0 

19 

76 

191 

1*9 

31 

18 

31 

U 

23 

10 

0.0 

M 

» 

19 

0.0 

19 

75 

185 

30 

11 

31 

18 

27 

26 

0.0 

W 

11 

30 

0.0 

19 

60 

185 

30 

11 

27 

17 

23 

18 

0.0 

30 

— 

31 

0.0 

59 

185 

27 

28 

23 

10 

31 

M 

Uli 

MEAN 

T.3 

13.3 

31*. 0 

132 

103 

1*6.7 

27.6 

36.8 

29.9 

12.9 

21*. 5 

26.7 

MM* 

J 

MAX. 

27 

1*0 

77 

21*1 

161* 

81 

39 

61 

55 

27 

1*1* 

55 

MAX 

MM. 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

1.9 

11 

10 

0.0 

0.0 

k.l 

10 

0.0 

MM. 

\^n. 

1*1*6 

789 

2069 

8101* 

571*2 

2871* 

161*2 

2263 

1781 

795 

1507 

1590 

uun) 

i      -  ESTIMATH) 
m  -  NO   HCOtO 

*  -  MSCMAROC  MEASUREM(B«T  Ol 

OBSERVATION    OF  NO  FLOW 

#  -   E  AMD     * 


MEAN 


MSCHAMI 

1*0.9 


WATER    YEAR    SUMMARY 


^ 

MAXIMUM 

N 

DSOMMf 

OAM  HT. 

MO. 

DAY 

TIME 

NR 

V 

J 

r 

MINIMUM 

N 

oAOf  m. 

MO. 

DAY 

IIMI 

NR 

V 

J 

TOTAl 


29620 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


39  01  44 


LONGITUDE 


121  46  53 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


SE30  14n  2E 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


JAK  25-DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

CAGE 


REF. 
DATUM 


Plant  located  on  north  levee  of  Tisdale  Bypass,   2.1  mi.  E  of  Tlsdale  Weir,  6.8  aii.  SE  of  Srlmes.     This  drainage  returned  by 
pumping  and  (gravity. 
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TABLE    B-5  (CONT.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  F€ET  PER  SKOND) 


rWATBt   YEAR  STATION  NO 


19T0 


A02926 


STATION  NAME 


RECIAMATION  DISTRICT  1500  DRAINAGE  TO  SACRAMEWrO  SL0U5H 


E      -  ESTIMATE) 
NR  -  NO  RKOtD 

*  -  DISCHAIOE  MEASUtEMBlT  OR 

OBSERVATION   OF  NO  FLOW 

#  -  E  ANO     * 


MEAN 


MSOMtOf 


MSCHAROC 

:,-R 


M  A  X  I  M  U 


OAOf  HT. 


*S_ 


MO. 


DAY 


TIME 


MINIMUM 


DtSCHAROE 


OAOE  HT. 


MO. 


DAT 


TIME 


['day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

da9| 

1 

56 

1.0 

0.0 

236 

41.7 

446 

196 

284 

298 

244 

214 

315 

3 

U 

0.0 

38 

195 

411 

230 

180 

284 

304 

264 

212 

318 

3 

1.8 

kh 

0.0 

150 

408 

235 

196 

29T 

188 

259 

223 

316 

4 

36 

0.0 

3^ 

159 

393 

2i*3 

131 

318 

197 

249 

229 

320 

S 

36 

1.8 

0.0 

146 

364 

299 

131 

297 

199 

241 

223 

316 

6 

ko 

0.0 

32 

124 

3^9 

243 

131 

309 

221 

234 

236 

279 

7 

36 

1.8 

0.0 

149 

335 

122 

131 

351 

206 

206 

261 

287 

■ 

32 

0.0 

36 

172 

336 

444 

148 

359 

221 

173 

321 

426 

« 

28 

1.8 

16 

249 

330 

243 

74 

359 

329 

175 

329 

444 

10 

28 

0.0 

0.0 

190 

341 

243 

196 

400 

439 

178 

260 

402 

10 

n 

36 

1.2 

32 

450 

330 

243 

196 

429 

562 

181 

296 

553 

ia 

36 

20 

2k 

245 

296 

243 

198 

418 

230 

175 

288 

528 

13 

32 

0.0 

2k 

385 

435 

243 

123 

426 

378 

190 

271 

492 

14 

28 

1.0 

6k 

T50 

420 

244 

214 

467 

402 

195 

272 

396 

IS 

32 

0.0 

0.0 

696 

356 

230 

37 

450 

383 

188 

293 

355 

1* 

53 

36 

57 

805 

300 

204 

30 

361 

340 

190 

288 

336 

17 

32 

0.0 

0.0 

659 

330 

174 

123 

433 

322 

180 

259 

330 

IS 

32 

36 

20 

521 

330 

147 

157 

349 

316 

154 

230 

2T9 

19 

30 

0.0 

112 

475 

300 

149 

173 

362 

325 

190 

271 

239 

20 

28 

6S 

170 

557 

286 

145 

176 

363 

309 

195 

312 

241 

20 

21 

2k 

0.0 

179 

745 

181 

95 

137 

124 

247 

213 

317 

96 

21 

22 

2k 

0.0 

140 

1037 

393 

127 

147 

434 

232 

185 

296 

133 

n 

23 

2k 

0.0 

174 

658 

237 

124 

168 

439 

218 

181 

329 

122 

23 

24 

2k 

36 

l8o 

910 

243 

n? 

142 

430 

196 

187 

308 

127 

24 

2S 

2k 

0.0 

449 

657 

239 

0.0 

152 

406 

173 

186 

346 

109 

25 

2« 

2k 

36 

221 

500 

228 

109 

148 

380 

169 

196 

337 

97 

2« 

37 

2k 

0.0 

220 

549 

222 

81 

146 

379 

315 

202 

329 

97 

27 

2S 

2k 

36 

209 

554 

62 

90 

219 

230 

296 

197 

346 

96 

21 

29 

2k 

0.0 

198 

524 

82 

324 

252 

267 

197 

296 

36 

29 

30 

2k 

36 

182 

505 

196 

2S8 

95 

220 

200 

379 

73 

M 

31 

2k 

118 

477 

196 

175 

206 

337 

31 

MEAN 

31.8 

20.1* 

9^.5 

465 

318 

193 

160 

344 

284 

200 

289 

272 

MEAN 

MAX. 

56 

(6 

449 

1037 

447 

446 

324 

467 

562 

264 

379 

553 

MAX 

MM. 

2k 

0.0 

0.0 

124 

62 

0.0 

30 

95 

169 

154 

21? 

36 

MiN. 

VkCFT. 

1958 

12U 

5810 

28620 

17660 

11860 

9552 

21140 

16870 

12320 

17770 

16190 

AC.nJ 

WATER 

YEAR  SUMMARY 

f        TOTAI.       > 


161000 


LOCATION 


LATITUDE 


38  47  05 


LONGITUDE 


121  39  18 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


NE20  IIN  3E 


MAXIMUM  DISCHARGE 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT. 


DATE 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


APR  30-OCT  38  8 
JAN  39-nATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


DATUM  OF  GAGE 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF. 
DATUM 


Plant  located  on  west  levee  of  Sutter  Bypass,   3-7  mi.   SE  of  Knights  Landing.     Ihis  is  drainage  returned  by  pianping  and  gravity. 
8  -  Irrigation  season  only. 


V 
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TABLE    B-6  (CONT) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEH  PER  SECOND) 


WATa  YCAR  STATION  NO. 


1970 


A02925 


nATION  NAM! 


SACRAMENTO  SLOUOH  AT  SACRAMENTO  RIVER 


WATER    YEAR    SUMMARY 


J 


(1>AY 

OCT. 

r40V. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JMY 

AUO. 

SEPT. 

^ 

I 

I466 

29** 

263 

F 

F 

F 

851 

726 

673 

71*9 

551 

937 

I 

2 

I123 

289 

281* 

F 

F 

F 

889 

692 

610 

757 

490 

877 

1 

3 

ii03 

288 

289 

F 

F 

F 

709 

678 

516 

669 

550 

945 

> 

4 

30J* 

253 

313 

F 

F 

F 

61*8 

701. 

518 

681. 

579 

995 

4 

S 

291 

280 

290 

F 

F 

F 

565 

806 

462 

696 

569 

1000 

• 

6 

266 

291 

307 

F 

F 

P 

1*88 

767 

1*89 

699 

574 

963 

« 

7 

208 

389 

267 

5700 

F 

F 

1*81* 

766 

1*59 

576 

521 

912 

7 

1 

2U2 

1*27 

300 

1*51*0 

F 

F 

5J.5 

881* 

513 

520 

530 

1040 

• 

9 

256 

526 

313 

3350 

F 

F 

593 

917 

70T 

514 

585 

1190 

9 

10 

265 

1.86 

321 

1990 

F 

F 

567 

101*0 

81*7 

538 

725 

1050 

10 

n 

232 

515 

356 

P 

F 

P 

601* 

99^ 

901 

528 

765 

1160 

11 

13 

253 

l|lt8 

1*00 

F 

F 

F 

571 

1100 

91I* 

563 

718 

1260 

12 

13 

115 

311  * 

195 

F 

F 

F 

539 

1170 

995 

606 

679 

1410 

13 

14 

232 

360 

357 

F 

F 

F 

539 

1180 

891 

610 

676* 

1170 

14 

IS 

ITl 

228 

1630 

F 

F 

F 

503 

1200  » 

775  * 

594 

726 

1130 

IS 

16 

161 

258 

2230  * 

F 

F 

F 

557 

101*0 

722 

555* 

743 

1050 

1« 

17 

179 

271 

2200 

F 

F 

F 

601* 

1020 

731 

501 

729 

914  » 

17 

It 

226 

297 

181*0 

F 

F 

F 

559 

970 

758 

517 

760 

917 

It 

19 

it75 

318 

1520 

F 

F 

3650 

529 

886 

806 

573 

706 

826 

19 

M 

it  57 

325 

978 

F 

F 

301*0 

510  * 

958 

760 

6l4 

679 

847 

20 

21 

1.52 

301 

1*79 

F 

F 

3050 

558 

91I* 

702 

632 

693 

752 

31 

22 

1;27 

297 

F 

F 

F 

2220 

566 

939 

689 

627 

746 

793 

33 

23 

424 

29U 

F 

F 

F 

1780 

522 

988 

661 

636 

873 

684 

33 

24 

419  » 

318 

F 

F 

F 

1560 

1*79 

958 

608 

632 

852 

606 

34 

3S 

itlB 

29I1 

F 

F 

F 

11*10 

53^* 

930 

547 

589 

830 

516 

3S 

2« 

4l6 

313 

F 

F 

F 

1260  * 

567 

881 

562 

547 

865 

435 

M 

27 

323 

289 

F 

F 

F 

1300 

673 

73h 

632 

563 

868 

427 

V 

2t 

305 

306 

F 

F 

F 

1090 

755 

61*8 

577 

635 

862 

433 

3t 

29 

302 

28ii 

F 

F 

1030 

73^ 

716 

652 

591 

902 

339 

39 

30 

276 

323 

F 

F 

889 

826 

719 

732 

544 

946 

403 

30 

31 

294 

F 

F 

691* 

706 

601 

979 

31 

MIEAN 

312 

329 

NE 

NR 

NR 

NR 

602 

892 

680 

602 

718 

866 

MEAM 

MAX. 

i»75 

526 

.    m 

NR 

NR 

NR 

889 

1200 

995 

757 

979 

1410 

MAX 

MIN. 

115 

228 

NR 

NR 

NR 

NR 

1*79 

61*8 

1*59 

501 

490 

339 

MiN. 

V^C.FT. 

19210 

19580 

NR 

NR 

NR 

NR 

358I+0 

51+81*0 

1*01*80 

37010 

44180 

J1540 

tc.nj 

I      -  ESTIMATED 
M  -  NO  KKO«D 

*  -  DISCHARGE  MEASUREMBfT  OR 

OBSERVATION   OF  NO  FLOW 

#  -  Eamd   * 


MEAN 


MSCHAMX 

NR 


/' 

MAXIMUM 

>» 

MSOUmK 

NR 

OAOC  HI. 

MO. 

DAY 

TIME 

OISCHAROI 

NR 


MINIMUM 


OAOf  HT. 


MO. 


DAY 


TIME 


NR 


r        TOTAL        \ 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE                ^ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 

ON 

GAGE 

REF. 

DATUM 

CFS 

GAGE  HT. 

DATE 

FROM 

TO 

38  46  52 

121    38  27 

SE21   UN  3E 

JUN  24-OCT  39  8 
JAN  40-DATE 

APR  45.DEC  46  8 

APR  47-DATE 

Station  located  0.5  mi.   above  mouth,   4.6  mi.   SE  of  Knights  Landing.      During  low  flows  this  represents  combined  flows  of  Sutter  Bypass  and 
Heclamation  District  1500.     During  high  flows   (above  gage  ht.   26.0  +)  the  slough  is  entirely  submerged  as  it  lies  within  the  bypass  area. 
Sharp  rises  in  the  Sacramento  River  cause  zero  or  negative  flow. 

A  -  An  xinc 
F  -   Floode 
8  -   Irriga 

ertermined  am 

d. 

tion  season  0 

ount  of  negative 
nly. 

flow. 
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TABLE  B>5  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


'WATBI  YEAR 

STATION  NO. 

HATION  NAiMf 

>> 

1970 
V 

A55420 

FEATHER    RIVER, 

MIDDLE    FORK, 

NEAR    PORTOLA 

J 

foAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SERT. 

DA^ 

6.8 

43 

41 

130 

1.090 

404 

259 

219 

90 

121 

7.0 

13 

1 

9.5 

43 

42 

99 

922 

431 

2*2 

194 

82 

96 

8.8 

13 

2 

39 

43 

45 

103 

798 

483 

217 

174 

71 

78 

16 

11 

3 

?3fl 

36      • 

46 

78 

719 

458 

224 

150 

68 

77 

9.1 

11 

4 

?36 

39 

46 

65 

653 

440 

208 

131       • 

71 

66 

8.1 

11 

S 

158      • 

68 

46 

60 

595 

428 

198 

115 

71 

60 

7.5 

11 

6 

10 

16 

54 

44 

59 

542 

424 

130 

110 

65 

55 

7.2 

11 

7 

16 

59 

49 

63 

493 

457 

163 

109 

65 

51 

7.6 

10 

• 

n 

60 

53 

95 

457 

47B 

188 

116 

68 

46 

7.6 

9.9. 

9 

17 

59 

55 

183 

436 

466 

186 

128 

79 

39 

7,8 

7.9 

10 

IB 

54 

58 

290 

4ia 

414 

194 

135 

95 

32 

7.9 

7.8 

n 

19 

50 

62 

534 

419 

382 

198 

148 

109 

28 

7.9 

6.4 

12 

19 

49 

64 

510 

457 

447 

191 

134 

118 

25 

7.9 

11 

13 

20 

52 

61 

587 

556 

548 

193 

113 

123 

24 

8.0 

10 

14 

2* 

48 

59 

1.070 

598 

533 

193 

119 

124 

21 

6.3 

8.9 

IS 

31 

49 

54 

2.390 

559 

525 

157 

140 

119 

20 

8.6 

10      • 

14 

3S 

5* 

50 

3.180 

597 

503 

180 

132 

110 

19 

9.7 

5.6 

17 

«4 

54 

54 

3,460 

1,020 

456 

178 

113 

103 

19 

11 

5.3 

It 

50 

53 

61 

2,070 

1.060 

393 

If-O 

105 

91 

17 

11      • 

6.2 

19 

ao 

5? 

S2 

74 

1,360 

759 

446 

156 

100 

86 

16 

11 

6.9 

20 

21 

♦  7 

54 

127 

1.250 

589 

448 

152 

98 

78 

17      • 

15 

7.7 

21 

23 

♦  2 

56 

202 

2t250      • 

541 

453 

155 

102 

76 

15 

15 

7.9 

» 

23 

38 

56 

310 

3,670      • 

52"^ 

406 

152 

105 

72 

13 

21 

8.2 

23 

24 

36 

54 

602 

3,550 

484 

441 

148 

93 

57      • 

12 

25 

B.3 

24 

SS 

36 

52 

785 

4,580 

446 

430 

144 

82 

63 

11 

?l 

13 

U 

2A 

36 

52 

1.030 

2,870       • 

413 

421 

138 

75 

79 

9.7 

18 

9.3 

26 

27 

35 

52 

7?8 

2,300 

384 

376 

148 

61 

88 

8.2* 

16 

11 

27 

2t 

35 

49 

398 

3.020 

37t 

298 

164 

72 

102 

7.5 

16 

12 

2* 

29 

36 

45 

305 

2,080 

271 

211 

97 

112 

7.3 

19 

12 

29 

30 

♦  3 

♦  1 

205 

1,790 

256 

228 

106 

116 

6.6 

19 

13 

30 

31 

♦  3 

153 

1,260 

255 

99 

7.2 

14 

31 

MEAN 

48,3 

51.0 

190 

1,451 

604 

424 

182 

118 

88.4 

33.0 

12.2 

9.7 

MEA^ 

MAX. 

238 

68.0 

1.030 

4,580 

1,090 

548 

259 

219 

124 

121 

25.0 

13.0 

MAX 

MM. 

8.8 

36.0 

41.0 

59.0 

377 

255 

130 

61.0 

57.0 

6.6 

7.0 

5.3 

MIN. 

V^CFT. 

2970 

3035 

11720 

89268 

33542 

26124 

10840 

7289 

5258 

2032 

748 

578 

AcnJ 

I      -  BTIMATB) 
NR  -  NO  RKORO 

•  -  mSCHAROE  MCASUREM0IT  OR 

ORSaVATION  OF  FLOW  MADE  THIS  DAY. 

»  -  Eaw  « 


WATER   YEAR  SUMMARY 


r 

MAXIMUM 

"\ 

OBCHAaOf 

OAOC  HT. 

MO. 

DAY 

TIME 

4970 

8.81 

01 

25 

0800 

V 

J 

f 

MINIMUM 

>> 

MSCHAME 

4.7 

OAOf   HT. 

1.79 

MO. 

09 

DAY 
12 

TIME 
0300 
J 

f        TOTAL        A 


Actf  Fcrr 

193404 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

^ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.  &  R. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 

PERIOD 

ZERO 

ON 

CAGE 

REF. 

M.O.B.&M. 

CFS 

GAGE  HT 

DATE 

ONLY 

FROM 

TO 

DATUM 

39  49   13 

120  26  25 

NE  29      23N      14£ 

9,300 

10.34 

3-18-1967 

NOV   1955-DATE 

NOV    1955-DATE 

1955 

1965 

0.00 

LOCAL 

1965                           1.00 

LOCAL 

StaClon  lo 

cated  south  o 

f  State  Highway  7 

0,    1.8  mile 

northeast 

of  Portola. 

Stage-discharge  t 

elationshlp  at   ti 

jnes  aff 

ected  b 

y   Ice. 
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TABLE  B-5  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


'WATH   VIAR 

HATION  NO. 

STATION  NAM! 

^ 

1970 
V 

A54455 

RED   CLOVE"    CREEK    ABOVE    ABBEY    BRIOOE    UAMSITE 

J 

ObKi 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SIFT. 

^ 

1 

2.2 

3.2 

3.1 

12 

180 

165 

*k7 

40 

12 

6.5 

0.0 

0.7 

1 

2.2 

3.2 

3.1 

11 

150 

131 

65      • 

39 

12 

4.9. 

0.0 

0,8 

2 

2.3 

3.2 

3.1 

11 

14b 

118 

(^1 

39 

U 

3.8 

0,0 

4,8 

> 

2.4 

♦  .I 

3.0 

10 

143 

117 

58 

41 

9,7 

3.2 

0,0 

6,7 

4 

2.5 

4.8 

3.0 

9.8 

131 

112 

57 

43      • 

13 

2.9 

0,1 

7,9 

• 

2.5 

5.5 

3.6 

9.2 

119      • 

121 

57 

46 

13 

2.4 

0«1 

9*1 

* 

2.5 

4.4 

3.3 

9.5 

113 

142 

54 

48 

11 

1.8 

0.1 

U 

7 

2.H 

3.9 

3.S 

11 

114 

188 

52 

35 

11 

1.5 

0.1 

8*9 

• 

2.8 

3.5 

3.9 

110 

115 

147      • 

56 

37 

11 

1.4 

0,2 

9,0 

f 

10 

2.T 

3.5 

3.9 

231 

U3 

129 

58 

52 

14 

0.9 

0.2 

8.6 

10 

2.6 

3.5 

4.2 

67 

114 

115 

64 

50 

13 

0.8 

0.2 

7.4 

n 

2.5 

3.5 

5.3 

65 

152 

123 

59 

52 

12 

0.7 

0.2 

6.5 

12 

2.7 

3.5 

5.6 

115 

144 

141 

58 

57 

14 

0.5 

0.2 

5.7 

la 

2.8 

3.5 

4.0 

252 

144 

151 

59 

43 

13 

0,4 

0.5 

5.5 

14 

3.8 

3.7 

3.8 

186 

134 

146 

55 

35 

12 

0,3 

0.7 

4.8 

IS 

A. 2 

4.0 

3.7 

1.230 

123 

138 

54 

32 

11 

0,2 

0.7 

9.8 

1* 

8.0 

3.2 

3.5 

879 

114 

134 

63 

30 

11 

0.1 

0.9 

5.8 

17 

4.8 

2.8 

4.5 

353 

129 

117 

57 

32 

9,4 

0.2 

0.9 

3.5 

u 

3.6 

3.1 

9.1 

283 

113 

HI 

54 

33 

7,9 

0.1 

0*8 

3.0 

i» 

20 

3.2 

3.2 

15 

367 

105 

106 

50 

31 

6,6 

0,1 

0.6 

3.0 

ao 

21 

3.2 

3.4 

51 

688 

101 

102 

48 

29 

6.0 

0,0 

0.5 

2.7 

21 

22 

3.0 

3.2 

23 

1.310 

100 

99 

44 

27 

5,5 

0.0 

0.5 

2.7 

22 

23 

3.0 

3.0 

19 

951 

101 

97 

42 

25 

4,9 

0,0 

0,7 

4.5 

23 

24 

2.9 

3.2 

47 

1.500 

104 

98 

40 

23 

4.1 

0,0 

0,6 

1.8 

24 

25 

2.9 

3.3 

79 

718 

109 

98 

38 

21 

3.3 

0,0 

0,4 

1.3 

2S 

26 

3.0 

3.2 

39 

488      • 

127 

94 

44 

19 

3.8 

0,0 

o.s 

0.9 

a* 

27 

3.2 

3.1 

22 

919 

142 

86 

53 

17 

8.7 

0,0 

0.4 

0.6 

27 

2* 

3.2 

2.8 

21 

415 

157 

85 

51 

17 

10 

0,0 

O.S 

1.0 

2« 

29 

3.0 

3.0 

16 

306 

80 

52 

16 

12 

0,0 

1.1 

1.3 

2f 

30 

3.1 

3.0 

14 

259 

78 

48 

15 

8.9 

0,0 

1.2 

1.6 

30 

31 

3.2 

13 

202 

77 

14 

0,0 

0.9 

31 

MEAN 

3.2 

3.5 

14.1 

386 

126 

117 

53.9 

33.5 

9,8 

1.1 

0.4 

4.7 

INiAM 

MAX. 

8.0 

5.5 

79.0 

1.500 

180 

188 

67.0 

57.0 

14,0 

6.5 

1.2 

11.0 

MAX 

MIN. 

2.2 

2.8 

3.0 

9,2 

100 

77.0 

.18,0 

14.0 

3.3 

0.0 

0.0 

0.6 

MM. 

^.FT. 

196 

207 

866 

23757 

7014 

7232 

3209 

2059 

585 

65 

27 

279 

*C.W^ 

E      -  ESTIMATH) 
NR  -  NO  RECORD 

•  -  DISCHARGE   MEASUREMBfT  OR 

OBSERVATION  Of  R.OW   MADE  THIS  DAY. 

#  —   E  ANO  * 


MEAN 


OKCHAKM 
62.8 


WATER  YEAR  SUMMARY 


^ 

MAXIMUM 

N 

OtSOMROE 

OAOC  HT. 

m>. 

BAY 

TIME 

2280 

11.79 

01 

24 

0245 

V 

y 

MINIMUM 


OHOMROE 

0.0 


OAOC  HT. 

2.48 


«IK>. 
07 


DAT 
21 


TMW 
1715 


f       TOTAl       ^ 


AOf  FHT 
45496 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


T 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

OH 

GAGE 


REF. 

DATUM 


39  58  05 


120  31  09 


SE  4      24N      13E        3,460  E 


11.36 


12-22-1964        DEC    1962-DATE 


DEC   1962-DATE 


1962 


0.00 


LOCAL 


Station   located  above  bridge  on  Forest  Service  road,    13  miles  east  of  Genesee,    II  miles  north  of  Fortola.      Stage-discharge  relationship  at 
times  affected  by  ice.      Drainage  area  is  87.9   square  miles. 


t 
I 
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TABLE  B-5  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


Wtb  yeai 

STATION  NO. 

STATION  NAiMf 

>i 

1970 
V 

A54750 

LAST    CHANCE    CREEK    AT    DIXIE   REFUGE    DAMSITE 

J 

I^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

F». 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

OA^ 

1 

o.s 

1.3 

1.0 

16 

63 

44 

29 

19 

5.1 

2.9 

0.0 

0.0 

1 

a 

0.4 

1.3 

0.9 

17 

56 

43 

29 

18 

4.6 

0.0 

0.0 

0.0 

2 

3 

0.4 

1.4 

0.9 

16 

63 

38 

26 

19 

4.2 

0.0 

0.0 

0.0 

3 

4 

O.S 

1.5 

0.8 

IS 

61 

36 

?5 

22 

3.9« 

0.0 

0,0 

0.1 

4 

s 

O.S 

2.0 

0.8 

15 

54 

38 

26 

24       • 

4.0 

0.0 

0,0 

0.2 

S 

^ 

0.6 

2.4 

0.8 

11 

55      • 

40 

27 

27 

4.6 

0.0 

0.0 

0,0 

« 

7 

0.6 

2.2 

0.9 

7.2 

54 

44 

28 

30 

3.8 

0.0 

0,0 

0,0 

7 

• 

0.7 

2.1 

1.0 

8.3 

50 

52 

?8 

28 

3.5 

0.0 

0,0 

0,0 

• 

9 

0.7 

1.8 

1.0 

26 

48 

41        • 

28 

29 

3.7 

0.0 

0,0 

0.0 

9 

10 

0.7 

1.8 

1.1 

76 

46 

36 

30 

37 

5.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

11 

0.7 

1.8 

1.3 

51 

46 

32 

34 

33 

4.5 

0.0 

0.0 

0.0 

n 

12 

0.7 

1.8 

1.6 

43 

57 

33 

31 

34 

4.8 

0.0 

0,0 

0.0 

12 

13 

0.7 

1.8 

2.0 

41 

47 

36 

30 

33 

8.9 

0.0 

0,0 

0.0 

13 

14 

0.7 

1.8 

1.5 

210 

51 

40 

33 

26 

5.6 

0.0 

0,0 

0.0 

14 

IS 

1.1 

1.8 

1.4 

146 

48 

40 

32 

23 

4.5 

0.0 

0,0 

0.0 

15 

16 

2.1 

1.9 

1.4 

567 

42 

40 

29 

21 

4.5 

0.0 

0,0 

0.0 

u 

17 

2.3 

1.5 

1.3 

401 

38 

40 

?7 

20 

4.4 

0.0 

0,0 

0.0 

17 

U 

1.6 

1.0 

1.5 

147 

46 

35 

23 

20 

3.5 

0.0 

0,0 

0.0 

It 

19 

1.2 

1.0 

3.4 

124 

4b 

35 

26 

19 

2.8 

0.0 

0,0 

0.0 

19 

20 

1.0 

1.0 

6.6 

124 

46 

35 

25 

19 

2.5 

0.0 

0,0 

0.0 

20 

21 

1.0 

1.0 

28 

260 

45 

35 

23 

17 

2.2 

0,0 

0,0 

0.0 

21 

22 

1.0 

1.0 

13 

450       • 

39 

35 

20 

16 

2.2 

0.0 

0,0 

0.1 

22 

23 

1.0 

1.0 

8.2 

378 

38 

35 

21 

14 

2.1 

0.0 

0.0 

0.1 

23 

24 

0.9 

1.0 

13 

451 

34 

36 

19 

12 

1.8 

0.0 

0,0 

0.1 

24 

2S 

O.S 

1.0 

21 

230 

♦3 

36 

17 

11 

i.a 

0.0 

0,0 

0.1 

2S 

24 

0.9 

1.1 

19 

185 

48 

37 

21 

9.7 

2.2 

0.0 

0,0 

0.1 

26 

27 

1.0 

1.0 

13 

354 

48 

34 

25 

8.7 

5.9 

0.0 

0,0 

0.1 

27 

2t 

1.0 

1.0 

18 

146 

48 

35 

25 

8.1 

5.5 

0.0 

0,0 

0.1 

2a 

29 

1.2 

0.9 

21 

115 

32 

?5 

7.4 

5.3 

0.0 

0,0 

0.1 

29 

30 

1.2 

0.9 

17 

92 

34 

22 

6.4 

4.2 

0.0 

0.0 

0.1 

30 

31 

1.3 

16 

74 

34 

5.5 

0.0 

0.0 

31 

MCAN 

0,9 

1.4 

7.0 

154 

43.7 

37.5 

26.1 

19.9 

4.1 

0.1 

0.0 

0.0 

MEAN 

MAX. 

2.3 

2.4 

28.0 

567 

63.0 

52.0 

34.0 

37.0 

8.9 

2.9 

0.0 

0.2 

MAX 

MIN. 

0.4 

0.9 

0.8 

7.2 

38.0 

3?.0 

17.0 

5.5 

1.8 

0.0 

0.0 

0.0 

MIN. 

V^C.FT. 

58 

85 

433 

9514 

2705 

2303 

1555 

1223 

241 

6 

2 

ACFTJ 

E      -  ESTI  MATEO 
Mt  -  NO  KECOdO 

•  -  (HSCHAIOE   MEASUIEMa«T  OH 

OaSEIVATION  Of  H.OW  MADE  THIS  DAY. 

#  -  E/uw  « 


WATER  YEAR  SUMMARY 


MSCHAME 
1320 


M  A  X  I  M  U 


OAOf  HT. 
3.54 


IL. 


MO. 

01 


DAY 
23 


TIME 
2345 


f 

MINIMUM                           > 

DUCHAMf 
0.0 

OAGE  HT. 
1.00 

MO. 
10 

DAY 
01 

TIME 

1830 

J 

f        TOTAl        > 


ACK  FST 

18126 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

CAGE 


REF. 

DATUM 


AO  05  21 


120   22  23 


SW  23      26N      14E 


OCT   1964-IJATE        JULY    1963-DATE 


1963 


0.00 


LOCAL 


Station  located  0.8  mile  above  bridge  on  Forest  Service  road,  5.7  miles  south  of  Mllford.   Tributary  to  Indian  Creek  via  Red  Clover  Creek. 
Stage-discharge  relationship  at  times  affected  by  ice. 


104 


TABLE  B-5  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


WATtR  YIAI 


CTATIOM  NO. 


19/0 


*5«370 


HATION  NAM! 


INDIAN  CREEK  NEAR  TAYLOnSVILLE 


[1>AY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

AM. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

SWT.   OAi\ 

I 

44 

65 

52 

IBO 

1,080 

839 

544 

424 

395 

135 

so 

♦  I 

1 

7 

♦  4 

65 

53 

155 

904 

708 

539 

420 

179 

125 

49 

♦  I 

a 

» 

46   • 

65 

53 

142 

879 

680 

5?0 

454 

371 

117 

48 

♦  I 

a 

4 

48 

65 

S4 

145 

874   • 

660 

508 

514 

354 

110 

49 

42 

4 

S 

49 

91 

54 

131 

808 

617 

511 

572 

337 

104 

48 

44 

s 

« 

49 

96 

57 

129 

754 

621 

510   • 

610 

327 

97 

48 

48 

« 

7 

50 

90 

59 

136 

729 

691 

542 

624 

302 

93 

47 

49 

7 

• 

54 

85 

59 

131 

718 

839 

510 

617 

280 

91 

46 

44   • 

• 

« 

56 

80 

61 

212 

714 

831 

538 

614 

274 

92 

47 

♦1 

9 

10 

53 

77 

64 

770 

690 

74? 

5».7 

735 

287 

92 

46 

37   • 

■0 

H 

51 

75 

71 

555 

68b 

672 

615 

731 

267 

90 

46 

36 

11 

n 

52 

74 

91 

470 

772 

637 

5f>a 

675 

242 

87 

45 

37 

la 

13 

56 

73 

97 

658 

871 

713 

571 

685 

247 

84 

44 

39 

13 

14 

57 

73 

88 

1,670 

807 

819 

566 

644 

252 

80 

44 

41 

14 

IS 

68 

73 

81 

li340 

790 

882 

517 

621 

230 

76 

43 

41 

IS 

u 

109 

74 

79 

3.340 

807 

839 

510 

650 

213 

73 

42 

as 

1* 

17 

126 

72 

77 

4,270 

801 

841 

494 

710 

196 

70 

♦1 

33 

17 

11 

101 

69 

79 

2,500 

fl06 

753 

477 

733 

181 

68 

40 

34 

13 

19 

87 

69 

135 

1,850 

724 

71? 

471 

716   • 

165 

65 

40 

35 

19 

10 

BO 

68 

251 

2,140 

666 

686 

4*5 

679 

156 

64 

39 

37 

20 

21 

76 

69   • 

600 

3,460 

64b 

672 

418 

645 

151 

63 

38 

38 

21 

n 

73 

68 

512 

7,790 

642 

662 

407 

624 

149 

61 

38 

37 

sa 

23 

71 

67 

358 

4,800   • 

624 

666 

385 

617 

136   • 

60 

38 

37 

aa 

24 

70 

67 

535 

9,810 

632 

683 

374 

596 

128 

59 

38 

39 

34 

23 

69 

66 

671 

3,760 

613 

703 

366 

584 

124 

58 

38 

♦  0 

as 

1« 

67 

64 

546 

2,660 

651 

694 

396 

590 

126 

57 

37 

♦  1 

a* 

27 

66 

61 

392 

3,770 

685 

654 

450 

583 

138 

56 

37 

42 

V 

23 

67 

57 

277 

2,350 

732 

635 

442 

533 

147 

55 

37 

42 

a* 

29 

67 

54 

245 

1.720 

624 

440 

499 

155 

53 

38 

44 

a* 

30 

67 

53 

220 

1.510 

605 

455 

465 

149 

52 

40 

4S 

ao 

31 

65 

189 

1,190 

592 

432 

51   • 

40 

31 

MEAN 

65.7 

70,8 

198 

2,056 

753 

708 

492 

599 

228 

78.6 

42.6 

40.0 

MIAM 

MAX. 

126 

96,0 

671 

9,810 

i.oao 

882 

615 

735 

395 

135 

50.0 

49.0 

MIN. 

44.0 

53,0 

52,0 

129 

613 

592 

366 

420 

124 

51,0 

37,0 

33.0 

MMN. 

VkC.FT. 

4042 

♦  215 

1?222 

126434 

41867 

43581 

29308 

36885 

13603 

4836 

2620 

2382 

AcrrJ 

E      -  ESTIMATH) 
NR  -  NO   RECOftO 

*  -  DISCHARGE  MEASUREMBfT  OR 

OBSERVATION  Of  FLOW  MADE  THIS 

#  -  Eaho  « 


DAY. 


WATER  YEAR  SUMMARY 


MAXIMUM 


MSCHAtOf 
14200 


OAOf  HT. 
15.07 


MO. 
01 


OAY 
24 


TIMI 

0630 


MINIMUM 


MKHAMOC 
33.0 


OAOi  HT 

4.16 


MO. 

09 


DAY 
16 


TIMI 

2030 


r       TOTAl       A 


LOCATION 


LATITUDE 


40  02  54 


LONGITUDE 


120  48  55 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


NW   12      25N      lOE 


MAXIMUM  DISCHARGE 


OF  RECORD 


CFS 


30,200   E 


GAGE  HT. 


10.65 


DATE 


2-1-1963 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


APR  45-AUG  54  « 
AUG  54 -DATE 


GAGE  HEIGMT 
ONLY 


APR  45-AUG  54  • 
AUG  54-DATE 


DATUM  OF  CAGE 


PERIOD 


FROM 


1954 
1963 


TO 


1963 


ZERO 

ON 

CAGE 


0.00 
0.00 


REF. 
DATUM 


LOCAL 
LOCAL 


Station  located  0.5  mile  above  Montgomery  Creek,   2.3  miles  southeast  of  Taylorsville.     Maximum  discharge   listed  is  at  site  and  datoa  Chen  In 
use.     Drainage  area  is  526   square  miles. 

«  -  Maintained  by  watermaster  service  for   irrigation  season  only. 
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TABLE    B-5  (CONT) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FCET  PER  SECOND) 


AvATB  YCM 


1970 


CTATION  NO. 


A52250 


STATION  NAJME 


FEATHER   RIVEK,   WEST  PRAMCH,    STAR  PARADISE 


i      -  BTIMATB) 
NR  -  NO  RKORO 

•  -  DtSCHAROC  MEASUREMBfT  Ot 

OaSERVATION   OF  NO  FLOW 

#  -  E  AND    • 


MAXIMUM 


MSCHAMC 
21,200 


OAOf  HT. 

23.40 


MO. 

1 


DAY 

23 


TUMI 
2330 


^ 

MINIMUM 

>v 

OBOWUIOf 

OAOf  HT. 

MO. 

DAY 

TIMf 

V 

J 

\ 


I^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

^ 

1 

3 
) 
4 
5 

1.2 

1.7 

1.4 

291 

975 

2,200 

218 

106 

90 

7.7 

1.0 

1.1 

I 

1.1 

1.7 

1.4 

248 

865 

1,100 

211 

118 

76       * 

5.8 

1.1 

1.0 

t 

1.1 

2.1 

1.4 

214 

775 

865  * 

205 

132 

86 

3.7 

1.1  * 

1.1 

3 

1.1 

30       * 

1.4  * 

200 

744 

788 

198 

148 

92 

2.7 

1.1 

1.1 

4 

1.1 

292 

1.3 

172 

666 

670 

198 

160 

78 

2.1 

1. 1 

1.1 

S 

6 
7 
t 
9 
10 

1.1 

108 

1.3 

161  * 

618 

598 

198 

152 

80 

1.9 

1.1 

1.1 

« 

1.1 

98 

1.3 

153 

570 

582 

182 

125 

70 

1.9 

1.1 

1.3 

7 

1.6 

48 

1.7 

207 

538 

820 

170 

132 

55 

1.9 

1.1 

1.3 

t 

1.7 

22 

1.9 

1,520 

549 

650 

172 

144 

67 

1.9 

i.i 

1.3 

9 

1.5 

11 

27 

1,840 

528 

590 

172 

172 

99 

1.8 

1.1 

1.3 

10 

11 
1] 
1) 
14 
IS 

1.4 

7.3 

234 

985 

504 

518 

193 

184 

66 

1.8 

1.1 

1.3 

11 

1.2 

8.7 

1,660 

1,350 

706 

479 

167 

166 

45 

1.6 

1.1 

1.1 

12 

1.2 

7.3 

1,170 

4,980 

814 

465 

166 

146 

39 

1.6 

1.1 

1.0 

13 

1.3 

5.2 

414 

8,570  * 

670 

493 

166 

140 

43 

1.6 

i.i 

1.1 

14 

7.3 

3.5 

282 

3,330  * 

618 

479 

154 

156 

42 

1.6 

1.1 

1.3 

15 

14 

117 

3.3 

151 

6,130 

793 

441 

147 

180 

32 

1.5  * 

1.1 

1.3 

16 

17 

39 

3.3 

98 

5,310 

982 

435 

145 

259 

34 

1.6 

1.1 

1.3 

17 

12 

1.9 

75 

2,810 

722 

390 

147 

268 

21 

1.4 

1.1 

1.3 

11 

3.1 

1.7 

2,630 

2,200 

638 

360 

159 

228 

17 

1.4 

1.1 

1.3 

19 

M 

2.1 

1.6 

3,080 

2,220 

570 

345 

142 

188 

14 

1.4 

1.1 

1.3 

20 

21 

1.9 

1.6 

6,800 

8,140 

524 

330 

U4 

162 

12 

1.4 

1.1 

1.3 

21 

jj 

1.8 

1.6 

1,530       * 

7,080 

496 

325 

127 

168 

11 

1.4 

1.3 

1.4 

22 

jj 

1.8 

1.5 

1,510 

10,800 

465 

322 

119 

170 

8.8 

1.1 

1.5 

1.4 

23 

24 

1.8 

1.5 

2,850 

9,120 

441 

308 

108 

166 

7.7  * 

1.1 

1.5 

1.3 

24 

3S 

1.8 

1.5 

1,970 

3,890 

426 

310 

109 

182 

7.4 

1.3 

1.5 

1.3 

2S 

24 

1.8 

1.5 

1,090 

2,650 

420 

298  * 

115 

186 

7.4 

1.4 

1.3 

1.1 

2« 

17 

1.8 

1.5 

784 

3,990 

414 

271 

116 

178 

7.4 

1.4 

1.3 

1.1 

27 

2t 

1.8 

1.5 

598 

2,200 

757 

258 

102 

158 

11 

1.3 

1.3 

1.1 

2t 

29 

1.7 

1.4 

486 

1,660  * 

252 

101  * 

138 

23 

1.3 

1.3 

1.1  * 

29 

30 

1.7 

1.4 

402 

1,360 

242 

104 

128 

10       * 

1.3 

1.3 

1.1 

30 

31 

2.2 

332 

1,130 

228 

116 

1.0 

1.3 

31 

MEAN 

7.04 

22.4 

909 

3,062 

635 

529 

155 

163 

41.7 

1.96 

1.18 

1.21 

MEAM 

MAX. 

117 

292 

6,800 

10,800 

982 

2,200 

218 

268 

99 

7.7 

1.5 

1.4 

MAX 

1.1 

1.4 

1.3 

153 

414 

228 

101 

106 

7.4 

1.0 

1.0 

1.0 

MM. 

V^c.n. 

433 

1,340 

55,910 

188,300 

35,280 

32,550 

9,210 

10,030 

2,480 

121 

73 

72 

ACFTj 

WATER 

YEAR    SUMMARY 

d 


f       TOTAl       ^ 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF. 
DATUM 


39  47   15  121   33  40  SE  6        22N  4e  26,300  26.2  12-22-1964  OCT.    1957-nATE     OCT.    1957-I»TE        1957 

Station  located  0.6  mile  upstream  from  Griffin  Gulch,   and  4.0  miles  northeast  of  Paradise.      Drainage  area   110  square  miles. 


0.00 


LOCAL 
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TABLE    B-5  (CONT) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  F€n  PER  SECOND) 


/^VATBl  YIA* 


1970 


HATION  NO. 


ASS  100 


STATION  NAMI 


FKATHER  RIVEK,   MIDDLE  FORK,    HEAR  HIUIMAC 


|1)AY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNC 

XM.Y 

AUO. 

SEPT. 

P^ 

I 

194 

266 

258 

1,270 

4,900 

4,160 

1,510 

1,270 

1,120 

523 

219 

176 

1 

7 

190 

262 

254 

1,150 

4/,  2  90 

3,350 

1.490 

1,300 

I.IOO 

514 

214 

173 

2 

3 

187 

262 

254 

1,040 

3,850 

2,790 

1,450 

1,360 

1,100 

487 

211 

162 

3 

4 

187 

262 

254 

993 

3,530 

2,740 

1,430 

1,470 

1,070 

448 

201 

166 

4 

5 

302 

442 

252 

918 

3,210 

2,550 

1,410 

1.560 

1,030 

432 

202 

170 

S 

6 

430 

481 

261 

859 

2,980 

2,470 

1,420 

1,630 

I.OIO 

405 

197 

184 

* 

7 

415 

474 

258 

869 

2,780 

2,430 

1.420 

1,510 

946 

387 

196 

180 

7 

• 

290 

503 

275 

909 

2,600 

2,900 

1,350 

1.470 

888 

376 

194 

176 

• 

9 

258 

400 

289 

2,120 

2,550 

2,770 

1.370 

1,580 

911 

369 

196 

173 

9 

10 

236 

358 

366 

4,950 

2,360 

2,620 

1.440 

1,790 

964 

361 

194 

166 

10 

11 

226 

345 

590 

2,990 

2.280 

2,420 

1,530 

1.540 

885 

352 

189 

162 

11 

1] 

218 

342 

1,450 

3,400 

2,700 

2,270 

1,460 

1.450 

832 

339 

184 

159 

IS 

13 

215 

338 

1,570 

7,310 

2,920 

2,250 

1,440 

1.420 

816 

324 

182 

156 

u 

14 

222 

330 

845 

14,200 

2,770 

2,690 

1,390 

1.400 

8A5 

319 

180 

156 

14 

IS 

322 

325 

637 

9,140 

2,750 

2,840 

1,350 

1.450 

806 

307 

180 

159 

IS 

16 

756 

333 

548 

16,300 

2,910 

2,680 

1,310 

1,590 

769 

299 

176 

166 

U 

17 

804 

326 

492 

15,900 

3,460 

2,600 

1,280 

1,800 

741 

289 

176 

166 

17 

It 

470 

306 

470 

U,700 

3,150 

2,420 

1.280 

1,880 

703 

285 

176 

162 

It 

19 

362 

304 

3,110 

9,170 

3,390 

2,260 

1,320 

1,750 

676 

277 

176 

162 

19 

M 

330 

302 

5,640 

8,520 

2,960 

2,110 

1,240 

1.590 

647 

275 

176 

159 

10 

21 

318 

298 

11,100 

16,800 

2,580 

2,110 

1.190 

1.480 

635 

273 

176 

159 

91 

22 

310 

297 

4,920 

20,600 

2,380 

2,080 

1.160 

1,470 

609 

262 

176 

162 

n 

23 

298 

293 

3,460 

17,100 

2,280 

2,080 

1.130 

1,490 

581 

262 

176 

162 

13 

24 

290 

289 

9,370 

20,300 

2,200 

2,030 

1.100 

1,470 

562 

257 

180 

159 

14 

25 

278 

286 

7,400 

13,500 

2,090 

2,070 

1,100 

1,460 

529 

248 

176 

156 

IS 

U 

278 

282 

5,220 

10,900 

2,030 

2,030 

1,190 

1,460 

518 

243 

180 

156 

M 

27 

274 

278 

3,740 

11,800 

1,980 

1,950 

1,190 

1.440 

557 

238 

180 

156 

17 

23 

270 

277 

2,650 

9,380 

2,360 

1,820 

1,150 

1.330 

559 

234 

180 

162 

M 

29 

266 

271 

2,010 

7,830 

1,720 

1,140 

1.240 

586 

230 

173 

159 

19 

30 

262 

266 

1,660 

6,800 

1,640 

1.210 

1.210 

558 

228 

173 

162 

30 

31 

258 

1,410 

5,640 

1,570 

1,170 

222 

173 

31 

MEAN 

313 

327 

2,291 

8,205 

2,866 

2,401 

1.315 

1,485 

785 

325 

186 

164 

MiAM 

MAX. 

804 

503 

11,100 

20,600 

4,900 

4,160 

1.530 

1,880 

1,120 

523 

219 

184 

MAX 

MIN. 

187 

262 

252 

859 

1,980 

1,570 

1,100 

1,170 

518 

222 

173 

156 

MM. 

\^C.R. 

19,270 

19,430 

140,900 

504,500 

159,200 

147,600 

78,250 

91,300 

46.720 

19,960 

11,430 

9,770 

i^rtj 

E      -  BTIMATB) 
NR  -  NO  KCORD 

*  -  DKCHAROE  MEASUUMBIT  Ol 

OBSERVATION   OF  NO  FLOW 

#  -  E  AMD     * 


WATER    YEAR    SUMMARY 


DOCHAKOf 

29,200 


M  A  X  I  M  U 


OAOf  HT. 
17.59 


M_ 


MO. 
1 


DAY 

24 


TIMi 

0200 


^ 

MINIMUM 

'\ 

DISaiAIIOf 

OAOf  KT. 

MO. 

DAY 

TIMI 

V 

J 

f        TOTAl        > 


AOH  VT 
1,248.000 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


CAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

CAGE 


REF. 

DATUM 


39  42   30 


121   16   10 


NE   2      2  IN  6E 


86,200 


26.50 


12-22-1964 


OCT.    1951-BATE 


OCT.   1951-nATE 


1951 


0.00 


LOCAL 


Station   located  400  feet   from  bridge  on  Milsap  Bar  Road.   500  feet  downstream  from  Little  North  Fork.   4.5  miles  southeast  of  Merriaac.   sod 
20  miles  northeast  of  Oroville.     Altitude   1.560  feet.      Drainage  area   1062   square  miles. 
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TABLE    B-5  (CONT) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEH  PER  SKOND) 


'WATH  YEAR 

STATION  NO. 

STATION  NAAAE 

^, 

1970 

A56080 

FEATHER  RIVER, 

SOUTH  FORK,    AT   PONDEROSA  DAM 

J 

CzifCi 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

daV| 

1 

180 

103 

142 

330 

1,020 

1,010 

42 

0.0 

108 

1 

J 

177 

116 

141 

325 

888 

801 

0.0 

0.0 

108 

2 

3 

176 

112 

141 

330 

427 

645 

0.0 

0.0 

104 

3 

4 

175 

114 

139 

330 

487 

625 

0.0 

0.0 

108 

4 

5 

177 

121 

141 

330 

664 

593 

0.0 

0.0 

110 

5 

5 

177 

133 

141 

330 

697 

612 

0.0 

0.0 

100 

« 

7 

177 

136 

140 

330 

658 

593 

0.0 

0.0 

104 

7 

1 

170 

140 

140 

335 

619 

710 

0.0 

0.0 

104 

• 

9 

173 

142 

141 

475 

568 

645 

0.0 

0.0 

104 

9 

10 

170 

138 

144 

773 

520 

645 

0.0 

N 

N 

N 

0.0 

104 

10 

11 

168 

136 

140 

580 

496 

632 

0.0 

0 

0 

0 

0.0 

47 

11 

12 

165 

140 

158 

568 

550 

586 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

13 

488 

139 

449 

980 

982 

556 

0.0 

61 

0.0 

13 

14 

592 

140 

403 

2,830 

1,140 

526 

0.0 

107 

0.0 

14 

IS 

533 

142 

394 

1,870 

925 

520 

0.0 

F 

F 

F 

108 

0.0 

IS 

16 

378 

142 

408 

3,930 

902 

501 

0.0 

L 

L 

L 

99 

0.0 

16 

17 

176 

140 

363 

4,080 

1,230 

484 

0.0 

97 

0.0 

17 

11 

168 

143 

305 

3,680 

858 

478 

0.0 

0 

0 

0 

100 

0.0 

1« 

19 

164 

141 

460 

2,980 

652 

466 

0.0 

103 

0.0 

19 

20 

162 

143 

386 

2,900 

544 

466 

0.0 

r 

W 

W 

106 

0.0 

20 

21 

162 

142 

1,020 

5,640 

526 

454 

0.0 

108 

0.0 

21 

22 

167 

136 

580 

8,380 

508 

427 

0.0 

107 

0.0 

22 

23 

176 

139 

613 

6,100 

484 

466 

0.0 

104 

0.0 

23 

24 

173 

140 

1,310 

7,790 

449 

484 

0.0 

105 

o.a 

34 

2S 

165 

143 

697 

4,740 

416 

454 

0.0 

107 

0.0 

25 

2« 

158 

141 

520 

3,080 

466 

332 

0.0 

108 

0.0 

26 

27 

154 

138 

388 

3,560 

428 

25 

0.0 

106 

0.0 

27 

21 

158 

141 

350 

2,500 

526 

27 

0.0 

108 

44 

2t 

29 

158 

140 

340 

1,880 

28 

0.0 

109 

60 

29 

30 

155 

142 

320 

1,480 

89 

0.0 

106 

0.0 

30 

31 

120 

330 

1,190 

126 

104 

31 

MEAN 

209 

135 

372 

2,407 

665 

484 

1.4 

63 

40.2 

MEA^ 

MAX. 

592 

143 

1,310 

8,380 

1,230 

1,010 

42 

109 

110 

MAX 

MIN. 

120 

103 

139 

325 

416 

25 

0.0 

0.0 

0.0 

MIN. 

\^c.n. 

12,880 

8,060 

22,900 

148,000 

36,950 

29,760 

83 

3,870 

2,390 

AC.  FT 

WATER    YEAR    SUMMARY 

E      —  ESTIMATH) 

r    AAEAN     >i 

r                        MAXIMUM                        ^r                        MINIMUM                        > 

r       TOTAl       > 

Ml  -  NO  RECOtD 

DISCHAKOC 

MSCHAROE 

OAOi  HT. 

MO. 

DAY 

TIMf 

DKCHAKOf 

OAOf  HT. 

MO. 

DAY 

TIMi 

AOf  nn 

*     -  (HSCHAROE  MEASUItEMB4T  Ol 

366 

A 

264.900 

< 

>B8ERVATI0N   1 

}F  NO  FLOW 

^                  J 

V 

J 

\^      -    ,---      J 

LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

A 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.  &  R. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

CAGE  HEIGHT 

PERIOD 

ZERO 

ON 

GAGE 

REF. 

M.D.B.&M. 

CFS 

GAGE  HT. 

DATE 

ONLY 

FROM 

TO 

DATUM 

39  32   54 

121    18   11 

SE   33     20N   6K 

11,000 

12.70 

12-22-1964 

JULY    1962 -DATE 

JULY    1962 -DATE 

1962 

1967 

0.00 

LOCAL 

1967 

0.00 

USCGS 

Station  located  at   entrance   to  Miners   Rar 

ch  Canal   on   the    left   end   of  Ponderosa   Dam,    2,800   feet   upstream   from 

Sucker  Run,    anc 

1  2.6  miles   north-     | 

west    of  Foi 

-bestown.      Pri 

or  to   October   1, 

1967,   at   SI 

.te   1,800  f 

?et   downs  trean 

1.      Drainage  area 

108   square  miles 

108 


TABLE    B-5  (CONT.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FCET  PER  SECOND) 


WATH  YIAI 


1970 


STATION  NO. 


A569U 


HATION  NAiMI 


PALERMO  CANAL  OUTL£T  AT  OROVILLE   DAM 


WATER    YEAR    SUMMARY 


I^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APt. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

SEPT. 

daV| 

I 

20 

9.9 

4.8 

4.8 

0.0 

4.0 

8.1 

21 

22 

21 

21 

21 

1 

1 

20 

9.9 

4.5 

4.8 

0.0 

4.0 

11 

21 

22 

21 

21 

21 

a 

3 

20 

9.9     * 

4.6 

4.6 

0.0 

4.0 

11 

21 

22 

21 

21 

21 

> 

4 

20 

9.9 

4.6 

4.6 

0.0 

4.0 

11 

21 

22 

21 

21 

21 

4 

5 

20 

9.9 

4.6 

4.6 

1.7     * 

4.0 

U 

21 

22 

21 

21 

21 

s 

6 

20 

4.9 

4.6 

4.6 

3.4 

4.0 

14 

21 

22 

21 

21 

21 

6 

7 

20 

2.2 

4.6 

4.6 

3.4 

4.0 

16 

21 

22 

21 

21 

21 

1 

■ 

20 

2.2 

4.6 

4.6 

3.4 

4.1 

20 

21 

22 

21 

21 

21 

• 

9 

20 

2.2 

4.6 

4.6 

3.4 

4.1 

23 

21 

21 

21 

21 

21 

f 

10 

20 

3.6 

4.6 

4.6 

3.4 

3.8 

23         * 

21 

22 

21 

21 

21 

!• 

n 

20 

4.5 

4.6 

4.6 

3.4 

3.6 

23 

21 

22 

21 

21 

21 

II 

12 

20 

4.5 

4.6 

4.6 

3.7 

3.6 

23 

21 

22 

21 

21 

21 

11 

13 

19 

4.5 

4.6 

4.6 

3.7 

3.6 

23 

21 

22 

21 

21 

21 

U 

14 

18 

4.5 

4.8 

3.1 

3.7 

3.6 

23 

21 

22 

21 

21 

21 

14 

IS 

14 

4.5 

4.8 

0.0 

3.7 

3.6 

23 

22 

22 

21 

21 

21 

If 

16 

11 

4.6 

4.8 

0.0 

3.7 

3.7 

21 

22 

22 

21 

21 

21 

16 

17 

11 

4.6 

4.8 

0.0 

3.7 

3.8 

20 

22 

22 

21 

21 

21 

17 

1« 

11 

4.6 

4.8 

0.0 

3.7 

3.8 

20 

22 

22 

21 

21 

21 

It 

19 

11 

4.6 

4.8 

0.0 

3.7 

3.8 

20 

22 

22 

21 

21 

21 

If 

20 

11 

4.6 

4.8 

0.0 

3.7 

3.8 

20 

22 

22 

21 

21 

21 

ao 

21 

12 

4.6 

4.8 

0.0 

3.9 

3.9 

20 

22       * 

22 

21 

21 

21 

ai 

22 

10 

4.6 

4.8 

0.0 

3.9 

3.9 

20 

22 

22 

21 

21 

21 

a 

23 

9.9 

4.6 

5.0 

0.0 

3.9 

4.0 

20 

22 

22 

21 

21 

21 

39 

24 

9.9 

4.6 

5.0 

0.0 

3.9 

4.1 

20 

22 

22 

21 

21 

21 

14 

2S 

9.9 

4.8 

4.8 

0.0 

3.9 

4.1 

20 

22 

22 

21 

21 

21 

as 

26 

9.9 

4.8 

4.8 

0.0 

4.1 

4.1 

20 

22 

22 

21 

21 

21 

36 

27 

9.9 

4.8 

4.8 

0.0 

4.1 

4.1 

22 

22 

22 

21 

21 

21 

V 

21 

9.9 

4.6 

4.8 

0.0 

4.1 

4.1 

23 

21 

22 

21 

21 

21 

at 

29 

9.9 

4.8 

4.8 

0.0 

4.1 

23 

22 

22 

21 

21 

21 

a* 

30 

9.9 

4.8 

4.8 

0.0 

4.1 

21 

22 

22 

21 

21 

21 

30 

31 

9.9 

4.8 

0.0 

4.1 

22 

21 

21 

31 

MEAN 

14.7 

5.2 

4.7 

2.0 

3.1 

3.8 

19.2 

21.5 

22.0 

21.0 

21.0 

21.0 

MfAK 

MAX. 

20 

9.9 

5.0 

4.8 

4.0 

4.1 

23 

22 

22 

21 

21 

21 

MAX 

MIN. 

9.9 

2.2 

•       4.5 

0.0 

0.0 

3.6 

8.1 

21 

21 

21 

21 

21 

MM. 

V^C.FT. 

907 

312 

291 

126 

173 

241 

1,137 

1,323 

1,307 

1,290 

1,291 

1,250 

Acry 

-  ESTI/MATH) 

-  NO  RECOtO 

-  DISCHAIOE  MEASUREMDO  OR 
OtSERVATION   OF  NO  FLOW 

-  Eano    « 


MAXIMUM 


OBCHAtOf 

23 


OAOi  HT. 

1.18 


DAY 

9 


TUME 

1315 


f 

MINIMUM 

"\ 

DOCMAROi 

0.0 

OAOf  HT 

MO. 

OAT 

TIME 
J 

LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

A 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.  &  R. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 

PERIOD 

ZERO 
ON 

REF. 

M.D.B.&M. 

CFS 

CAGE  HT. 

DATE 

ONLY 

FROM 

TO 

GAGE 

DATUM 

39      32      00 

121   28  55 

SU    1      19N     4E 

29    E 

1.32 

1-20-1964 

APR   1963-nATE 

APR   1963-nAlE 

1963 

0.00 

LOCAL 

Station    Is 

located   at    tb 

e   outlet   of    the   i 

■elocation 

tunnel   of  P 

alermo  Canal 

30  feet   southeast 

of   toe  of   the  da 

m. 

I 

I 
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TABLE    B-5  (CONT.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


WATBt  YEM 


1970 


STATION  NO. 


A05191 


CTATION  NAiME 


FEATHER  RIVER  AT  OROVILLE 


foAT 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

fO. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

daV| 

1 

361 

342 

332 

323 

1,270 

372 

324 

316 

316 

323 

354 

337 

1 

3 

352 

323 

352 

332 

342 

333 

327 

310 

316 

321 

353 

328 

3 

3 

332 

323 

352 

33£ 

332 

327 

330 

305 

318     * 

342 

335 

328 

3 

4 

332 

323 

342 

332 

314 

338 

328 

310 

322 

358 

322 

321 

4 

S 

332 

342 

342  * 

332 

304 

334 

328 

319 

320 

358 

331 

318 

S 

4 

332 

342 

342 

332 

304 

335 

331 

323 

319 

361 

331 

326 

t 

7 

342 

342 

342 

332 

304 

335 

332 

322 

319 

357 

331 

331 

r 

g 

342 

342 

342 

332 

294 

338 

333 

319 

320 

353 

337 

328 

f 

342 

342 

342 

342 

304 

335 

316 

321 

320 

474 

339 

326 

10 

332 

342 

342 

332 

304 

339 

328 

318 

319 

349 

337 

329 

10 

11 

332 

342 

332 

332 

304 

337 

334 

314 

316 

356 

332 

333 

1] 

342 

342 

332 

342 

304 

339 

333 

318 

315 

355 

322 

335 

13 

342 

342 

332 

4,380 

323 

337 

327 

317 

319 

357 

320 

336 

14 

332 

342 

342 

31,300  * 

304 

333 

318 

312 

318 

345 

332 

338 

IS 

332 

342 

342 

42,400 

304 

336 

306 

313 

319 

342 

330 

337 

u 

332 

342 

342 

49,200 

332 

325 

304 

309 

322 

344 

332 

335 

17 

323 

342 

342 

48,800 

332 

328 

306 

309 

323 

346 

336 

336 

It 

304 

342 

342 

48,800 

342 

327 

306 

310 

323 

355 

336 

336 

19 

314 

342 

342 

45,300  * 

332 

332 

306 

314 

323 

351 

338 

337 

M 

314 

332 

342 

32,700 

323 

332 

314 

315 

320 

356 

336 

334 

10 

31 

314 

342 

352 

18,700 

323 

331 

326 

316 

319 

358 

334 

333 

11 

33 

323 

332 

332 

32,100 

332 

330 

331 

316 

321 

356 

329 

337 

33 

33 

323 

332 

342 

46,600 

323 

331 

330 

312 

320 

359 

334 

336 

13 

34 

332 

332 

1,770 

53,000 

332 

332 

331 

310 

320 

356 

337 

331 

14 

3S 

342 

332 

3,690 

53,200 

323 

327 

326 

313 

316 

358 

337 

331 

15 

U 

342 

332 

3,080 

51,000 

323 

320 

327 

315 

316 

354 

338 

330 

M 

37 

342 

332 

2.420 

48,200  * 

323 

317 

328 

320 

314 

356 

340 

332 

V 

3t 

352 

332 

2,420 

39,100 

332 

318 

325 

319 

313 

358 

341 

336 

M 

*» 

342 

323 

1,890 

35,000 

318 

324 

317 

320 

354 

338 

340 

19 

30 

352 

314 

1,120 

26,200 

320 

320 

309 

323 

361 

338 

340 

30 

31 

352 

590 

7,340 

320 

313 

358 

344 

31 

MEAN 

335 

336 

801 

23,110 

353 

331 

323 

315 

319 

356 

335 

332 

MEAh 

MAX. 

361 

342 

3,690 

53,200 

1,270 

372 

334 

323 

323 

474 

354 

340 

MAX 

MM. 

304 

314 

332 

323 

294 

317 

304 

305 

313 

321 

320 

318 

MIN. 

V^C.FT. 

20,590 

19,990 

49,240 

1,423,000 

19,600 

20,380 

19,230 

19,350 

18 , 980 

21,880 

20,620 

19,790 

Ac.nJ 

I      -  ESTIMATB) 
Ml  -  NO  ttCOlO 

•  -  DKCMAJraf  MEASUIIMB«T  Ol 

OOSCRVATION   OF  NO  FLOW 

*  -  E  AND    « 


WATER    YEAR    SUMMARY 


MSOUMC 

56,100 


MAXIMUM 


OAOf  HT. 
15.33 


MO. 

1 


DAY 

25 


TUM 

0915 


( 

MINIMUM 

>v 

OOCHAMf 

OAGC  HT. 

MO. 

DAY 

TIMf 

V 

J 

f        TOTAl       A 


LOCATION 


LATITUDE 


39  31     07 


LONGITUDE 


121  32  50 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


SE  8      19N     4E 


MAXIMUM  DISCHARGE 


OF  RECORD 


CFS 


230,000 


GAGE  HT. 


DATE 


3-19-1907 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


OCT   1901-nATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


OCT    1901:-DATE 


DATUM  OF  GAGE 


PERIOD 


FROM 


1912 
1934 
1962 
1964 


TO 


1934 
1962 
1964 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF. 
DATUM 


139.53  USCGS 

182.02  USCGS 

0.00  USCGS 

148.97  USCGS 


Station   located  300   feet  above  Fish  Barrier  Dam.   0.6  mile     northeast  of  Oroville.      Flow  partly  regulated  by  reservoirs  and  powerplants.     Flows 
diverted   through  the  Fish  Hatchery  are  not   included.     Maximum  discharge   listed  at  site   then  in  use   (approximately   167.5  feet,   USCGS  Datum) 
Drainage  area  is  3,626  square  miles. 


no 


TABLE    B-5  (CONT.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


'WATH  VIM 

STATION  NO. 

nATWN  NAiMI 

^ 

1970 
V 

A05975 

THERMALITO  AFTERBAY  RELEASE  TO  FEATHER  RIVER  NEAR  OROVII.I.R 

J 

I^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

AM. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

SEPT. 

DA^ 

1 

2,540 

2,520 

2,850 

15,400 

17,500 

9,890 

2,400 

1.320 

1,060 

1.350 

2,260 

3,900 

, 

1 

2,550 

2,490 

2,920 

14,100  * 

14,900 

13,000 

2,410 

1,330 

1,080 

1.330 

2,430 

3,880 

3 

3 

2,570 

2,580 

2,920 

12,900 

10,400 

13,000 

2.340 

1,340 

1.270 

1,350 

2,740 

3.890 

> 

4 

2,540 

2,610 

2,920 

11,200 

7,700 

13,100 

2,260 

1,340 

1,570 

1,320 

3,180 

3,910 

4 

S 

2,540 

2,600 

2,920 

6,860  * 

7,780 

13 , 100 

2,250 

1,370 

1,680 

1,310 

3,260 

3.910 

S 

« 

2,570 

2,600 

2,900 

3,300 

7,780 

13,100 

2,210 

1,380 

1.500 

1,330 

3,360 

3.890 

« 

7 

2,570 

2,570 

3,180 

3,370 

7,780 

13,100 

2,140 

1,250 

1.400 

1,330 

3,370 

3,870 

7 

• 

2,570 

2,540 

3,320 

3,300  * 

7,780 

13 ,  100 

2,110 

1,080 

1,420 

1,360 

3,350 

3,860 

• 

9 

2,570 

2,520 

3,390 

3,300 

7,810 

13,400 

2,110 

1,120 

1,390 

1,260 

3,350 

3,860 

« 

10 

2,570 

2,570 

3,550 

5,930 

7,760 

14,000 

2,110 

1.110 

1,350 

1,350 

3,450 

3,860 

I* 

11 

2,550 

2,570 

4,260 

10,100 

7,980 

14,000 

2,110 

1.150 

1,340 

1,330 

3,580 

3,870 

11 

11 

2,720 

2,570 

4,720 

11,800 

8,320 

14,000 

2,110 

1,240 

1,340 

1,320 

3,630 

3,870 

13 

13 

2,490 

2,570 

5,240 

16,000 

8,930 

12,300 

1.990 

1,170 

1,320 

1,340 

3,620 

3,900 

IS 

14 

2,490 

2,570 

5,410 

18,400 

10,900 

11,400 

1,920 

1,160 

1,320 

1,350 

3.690 

3,900 

14 

IS 

2,520 

2,540 

5,460 

17,500 

12,200 

11,400 

1,910  * 

1,170 

1,340 

1,350 

3.740 

3,790 

l> 

16 

2,540 

2,930 

5,460 

17,500 

12,600 

9,180  * 

1,910 

1.130 

1,340 

1,370 

3,680 

3,910 

U 

17 

2,520 

2,980 

5,480 

18,900  * 

13,300 

8,020 

1,810 

1,100 

1,340 

1,350 

3.720 

3,980 

17 

11 

2,460 

2,980 

5,430 

18,000 

13,200 

7,970 

1,590 

1,200 

1,350 

1,340 

3.690 

4,060 

11 

19 

2,480 

2,980 

5,410 

18,300 

U,200 

7,240 

1,490 

1,180 

1,350 

1,300 

3,720 

4,060 

If 

M 

2,510 

2,980 

5,410 

18,800 

13,200 

2,610 

1,510 

1,120  * 

1,320 

1,340 

3,700 

4.060 

M 

11 

2,550 

2,980 

5,410 

18.300 

13,200 

1,990 

1,510 

1,120 

1.320 

1.350 

3.710 

4.080 

31 

23 

2,550 

2,960 

5,050 

17,900 

13,200 

1,810 

1,510 

1,130 

1.340 

1.360 

3,690 

4,060 

33 

23 

2,570 

2,960 

4,480 

16,500 

13,200 

1,570 

1,510 

1,080 

1.360 

1.350 

3,680 

4,090 

33 

24 

2,550 

2,960 

11,900 

15,800 

13,200 

1.350 

1.380 

1,110 

1.340 

1.360 

3,720 

4,070 

34 

2S 

2,510 

2,900 

18 , 100 

17,800  * 

11,300 

1,310 

1.300 

1,150 

1.350 

1.320 

3.790 

4,050 

3S 

2« 

2,540 

2,770 

18,700 

20,700 

8,010 

1,370 

1,300 

1,130 

1,350 

1,320 

3.920 

4,130 

>• 

27 

2,570 

2.740 

19 , 500 

20,800 

7,980 

1,630 

1,300 

1,100 

1,350 

1,420 

3,960 

3,980 

37 

2t 

2,570 

2,770 

19,500 

21,200  * 

8,010 

1,830 

1.300 

1,050 

1,340 

1,640 

3,940 

3,650 

3t 

29 

2,550 

2,750 

19,800  * 

19,000  * 

2,050 

1.300 

1,040 

1,370 

1,840 

3,940 

3,160 

3f 

30 

2,550 

2,740 

20,700  * 

18,200 

2,240 

1,290 

1,060 

1,360 

1,930 

3,950 

2,750 

30 

31 

2,540 

17,500  * 

18,100 

2,420 

1,060 

2,080 

3,960 

31 

MEAN 

2,546 

2,727 

7,864 

14,490 

10,680 

7,951 

1,813 

1,171 

1,352 

1,408 

3,541 

3,875 

MiA» 

MAX. 

2,720 

2,980 

20,700 

20,800 

17,500 

14,000 

2,410 

1,380 

1,680 

2,080 

3,960 

4,090 

MAX 

MIN. 

2,460 

2,490 

•      2,850 

3,300 

7,700 

1,310 

1,290 

1,040 

1,060 

1,260 

2,260 

2,750 

MM. 

V^C.FT. 

156,500 

162,200 

483,600 

891,100 

593,300 

488,900 

107,900 

71,980 

80,450 

86,580 

217,700 

230,600 

»CW^ 

E     -  ESTIMATED 
NR  -  NO  RECORD 

*  -  DISCHAROE  MEASUREMB«T  Ot 

OBSERVATION   OF  NO  FLOW 

#  -  Eamo   « 


WATER    YEAR    SUMMARY 


^ 

MAXIMUM 

>> 

OBCHAIOf 

MO. 

DAY 

TIME 

21,600 
V 

23.30 

1 

28 

1700 
J 

^ 

MINIMUM 

^ 

mSCHAROf 

OAOf  HT 

MO 

DAY 

TIMI 

V 

J 

C        T9TAI        \ 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

CAGE 


REF. 
DATUM 


39   27   23 


121   38    10 


SE  33      19N     3E 


DEC    196 7 -DATE 


DEC   196 7 -DATE 


1967 


0.47 


usees 


Station   located   in  river  outlet  channel  5.7  miles   southwest  of  Orovllle.      Station  measures   flows  released    to  Feather  River   through  Thermallto 
Af terbay . 


Mi 


TABLE  B-5  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


WATB  VIAR 


1970 


STATION  NO. 


A05165 


STATION  NAiMC 


FEATHER   RIVER   NEAR   6RI0LEV 


foAy 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DA^ 

1 

3tU60 

2.980 

3,270 

14,800 

20,500 

10,600 

2,990 

1,860 

1,530 

1*730 

2.500 

4,330 

I 

2 

3ta30 

2.920 

3,430 

14,noo 

16,100      « 

13,500 

2,980 

1*870 

1*540 

1.690 

2.670 

4,290 

3 

3t(|40 

2,990 

3,420 

12*800 

12,000 

13,500 

2,9?0 

1,870 

1.700 

1.670 

2*960 

4,330 

4 

3t0l0 

3.OS0 

3*410 

11*600 

9,470 

13,600 

2.860 

1*870 

1.970 

1.660 

3.460 

4,340 

S 

3«V10 

3.O90 

3*410 

8*580 

9,020 

13,600 

2,870 

1*890 

2.110 

1*660 

3.560 

4,340 

C 

4 

3«030 

3,070 

3,400 

4.230 

8,890 

13,600 

2,810 

1*920 

1.940 

1.640 

3.690 

4,330 

3t040 

3.030 

3,640 

4.190 

8,800 

13,600 

2,740 

1.850 

1*820 

1.630 

3.700 

4,330 

■ 

3*040      • 

3*(«00 

3,840 

4,160      « 

8,770 

13,700 

2,700 

1.620 

1.850 

1.620 

3.680 

4,300 

• 

10 

3tU40 

2.960 

3*919 

4,170 

8,740 

14,000 

2,680 

1.650 

1*830 

1.610 

3.690 

4,310 

3t030 

3.nlo 

4,060 

5.900 

8,690 

14,400      « 

2,670 

1.630 

1.790 

1.640 

3.750 

4,310 

10 

n 

2t980 

3.A10 

*,7?6 

9,950 

8,810 

14,«00 

2,660 

1.630 

1.750 

1,640 

3.950 

4,330 

f] 

3«160 

3.noo 

5,220 

11.500 

9*120 

14,400 

2,670 

1,700 

1.720 

1,620 

3.970 

4,340 

13 

3*030 

3. "00      • 

5,700 

16.500 

9,610 

12,800 

2,640 

1,670 

1.730 

1,620 

3.930 

4*360 

)4 

2*920 

3,000 

5,960 

«3,600 

11*100 

12,100 

2,530 

1,630 

1.740 

1.650 

4*010 

4,340 

IS 

3*000 

2.990 

6,000 

57.900      • 

12*400 

12,300 

2, 490 

1,660 

1.750 

1.620 

4*140 

4,320 

16 

2*V7o 

3,350 

6,030      • 

6S.600 

12,600 

10,200 

2,470 

1,640 

1*760 

1.650 

4,030 

4,340 

17 

2*»50 

3*430 

6,030 

69.500      « 

13,300 

9,080 

2,400 

1,590 

1*750      « 

1.650 

4,050 

4,410 

It 

2.V00 

3.470 

6,050 

68.300 

13,200 

9,220 

2,210 

1,680 

1*760 

1.670 

4,030 

4,530 

t9 

2*060 

3.460 

6,176 

66.300 

13,200 

9,300 

2,050 

1,680 

1*750 

1.620 

4,040 

4,520 

20 

2*910 

3.450 

6,220 

57.400 

13,200 

5,670 

2,060 

1*620 

1*740 

1.650 

4*030 

4,520 

20 

31 

2*V80 

3,460 

6,290 

4n.noo 

13,300 

2,970 

2,090 

1,600      * 

1*740 

1,650 

4,010 

4,520 

21 

M 

2*980 

3.460 

6,040 

♦7,100      • 

13,300 

2,650 

2,090 

1,620 

1.740 

1,660 

3*990 

4,520 

22 

23 

3*010 

3.450 

5,510 

59,900 

13,400 

2,420 

2*070 

1,570 

1.760 

1,630 

4*000 

4,560      ■ 

23 

24 

3*020 

3,470 

11,700 

67,900      • 

13,200 

2,160 

1*980 

1,580 

1.760 

1,660 

4*020 

4,480      * 

24 

2S 

2*990 

3,400 

22,400 

76,600 

12*500 

2,010      « 

1*880 

1,630 

1.760 

1,630 

4*110      • 

4,480 

2$ 

76 

2.980 

3.240 

22,300 

71,800 

9*300 

2,020 

1*860 

1,640 

1.760 

1,620 

4*290 

4,560 

24 

27 

3*000 

3.230 

22,200 

70,800 

9*260 

2,230      « 

1*840 

1,580 

1.760 

1.700 

4*350 

4,410 

27 

2t 

3*dlO 

3,250 

22,100 

62,900 

9,310 

2,410 

1*840 

1,550 

1.760 

1,890 

4.340 

4,080 

20 

29 

3*010 

3.?20 

22,100      • 

54.600 

2*590 

1,840 

1.520 

1.760 

2.090 

4,390 

3,560 

29 

30 

3*U20 

3,200 

21*400 

♦7,500 

2,77o 

1,850 

1,510 

1.760 

2,200 

4,380 

3,110 

30 

31 

2*980 

18*300      • 

29,600 

2,980      « 

1,520 

2,290 

4,370 

31 

MEAN 

2*999 

3.188 

8,846 

37.860 

11*467 

8.734 

2,391 

1,672 

1.769 

1,708 

3,873 

4,316 

MEAM 

MAX. 

3*160 

3,470 

22,400 

71,800 

20*500 

14,400 

2,990 

1,920 

2,110 

2.290 

4,390 

4,560 

MAX 

MM. 

2.860 

2,920 

3,276 

4,160 

8,690 

2,010 

1,840 

1,510 

1.530 

1.610 

2,500 

3,110 

MM. 

v^" 

104443 

189699 

543927 

2327959 

636872 

537084 

142274 

102843 

105302 

105045 

238195 

256859 

AC.  FT 

E      -  ESTIMATED 
Ml  -  NO  RECOtO 
•   -  DKCHAtOE  mtAHJUMEHT  0« 

ouatvATiON  or  aow  made  this  day. 

«  -  Ean*  * 


WATER   YEAR  SUMMARY 


^ 

maximum 

>> 

mschamm 
72900 
V 

OAQi  HT. 
42.81 

MO. 

01 

MY 

27 

TIMf 

014S 

J 

^ 

MINIMUM 

\ 

OBCHAMf 
1480.0 

OAOf  HT. 

25.64 

MO. 

0! 

MY 

31 

TIMi 

124S 

J 

C       TOTAl       > 


AOtf  fKK 

5370503 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE               ^ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 

ON 

GAGE 

REF. 

DATUM 

CFS 

GAGE  HT. 

DATE 

FROM 

TO 

39   22  01 

121  38  43 

SW  33    18   N     3E 

102.25 

12-23-1955 

JAN   1944-nATE 

MAR  29-MAY  37   # 
OCT  37-APR  39 
NOV  39-JUL  40 
OCT  40-JUL  43 
OCT  43 -DATE 

1929 
1929 

0.00 
-2.91 

USED 

usees 

Station   located   near  highway  bridge,    2.7 
discharge   published   prior    to   1963    listed 

miles   east  of  Gridley.      Subsequent   to   1962,    tabulations   include   all   left  bank  overflow.     Records   of 
only   that  water   in   the  main  channel.      Drainage   area   is   3,676   square  miles. 

#  -  Flood 

season  only. 

\ 
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TABLE  B-5(Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


^ATBI   YiA« 

CTATION  NO. 

STATION  NAIM 

N 

1970 

*05735 

NOHTH    hONCUT    CREEK    NEAR    BAKGOR 

J 

'A 


[1>AY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

$«rr. 

^ 

1 

2.5 

4.3 

2.4 

23 

64 

1,430 

14 

9.0 

3.8» 

3.4« 

1.3 

l.9» 

?.♦ 

4.8 

2.4 

20 

54 

282 

13 

7.6 

3.2 

3.1 

0.9 

1.6 

?.4 

4.3 

2.4 

18 

4b 

149 

13 

7.0 

2.8 

2.7 

0.7 

1.3 

?.♦ 

4.8 

2.4 

16 

40 

242 

16 

7.0 

2.2 

2.4 

0.6 

1.5 

2.7 

20 

2.4 

16 

32 

223 

16 

6.7 

1.9 

2.0 

0.7 

2.2 

2.4 

23 

2.4 

15 

24 

137 

16 

7.4 

1.8 

1.9 

0.8 

2.5 

2.* 

15 

2.5 

14 

21 

115 

16 

8.9 

1.9 

2.1 

0.8 

2.4 

2.6* 

12 

3.1 

15      • 

18 

555 

15      • 

9.2 

2.2 

1.8 

0.6 

2.1 

2.8 

7.8 

3.9 

245 

16 

19S 

16 

9.8 

4.3 

1.5 

0.4 

2.0 

10 

a.l 

5.4 

5.4 

382 

1* 

307 

16 

9.6 

5.9 

1.3 

0.4 

1.6 

10 

3.0 

4.3 

8.5 

130 

12 

169      • 

18 

9.2 

5.3 

1.2 

0.5 

1*3 

3.1 

3.9 

13 

309 

18 

131 

17 

8.8 

4.5 

1.2 

0.8 

1.1 

3.2 

3.8« 

37 

899 

1,270 

108 

?0 

8.9 

4.2 

1.3 

1.0 

0.9 

3,5 

3.7 

ZZ 

2.650 

790 

91 

?4 

8.2 

5.2 

1.0 

1.3 

1.0 

6.4 

3.9 

12 

380       • 

190 

74 

?1 

7.3 

5.7 

1.3 

1.3 

1.2 

22 

3.5 

8.2 

1,620 

281 

62 

18      • 

6.8 

5.9 

1.5 

1.4 

1.3 

9.1 

3.3 

6.9 

394       • 

573 

53 

18 

6.3 

4.9 

1.6 

1.4 

1.2 

5.2 

3.1 

6.1 

191 

182 

46 

17 

5.7 

4.2 

1.7 

1.5 

0.9 

4.5 

3.0 

250 

486 

131 

40 

17 

5.8 

3.6 

1.4 

1.6 

0.9 

M 

3.9 

3.0 

627 

684 

105 

35 

15 

6.0* 

2.8 

1.3 

1.7 

1.4 

30 

21 

3.6 

2.9 

806 

2,820       • 

89 

32 

14 

6.7 

2.2 

1.2 

1.9 

1.9 

31 

23 

4.0 

2.8 

177 

724      • 

75 

29 

13 

5.8 

2.1 

1.3 

2.2 

1.7 

33 

23 

«.l 

2.7 

8?9 

446 

65 

27 

13      • 

5.5 

2.0 

1.2 

2.5 

1.8 

33 

M 

♦.1 

2.7 

2,190 

1,090 

58 

25 

13 

♦.7 

2.3 

0.8 

3.1 

2.3 

34 

25 

4.3 

2.6 

384 

229 

51 

23 

13 

♦.3 

2.2 

0.8 

3.* 

2.2 

3S 

a* 

4.6 

2.6 

139 

149 

44 

21 

13 

4.5 

2.3 

0.8 

3.7 

2.4 

M 

37 

4.6 

2.6 

82 

737 

40 

20 

13 

4.9 

2.3 

0.6 

3.8 

2.9 

37 

3t 

4.6 

2.6 

53 

194 

52 

18 

12 

4.9 

2.7 

0.5 

3.7 

2.5 

30 

m 

4.9 

2.6 

38      • 

125 

17 

11 

4.9 

3.7 

0.4 

2.5 

2.4 

3f 

30 

4.1 

2.6 

31 

97      • 

16 

9.8 

4.9 

3.9 

0.4 

1.8 

2.4 

30 

31 

4.4 

25 

77 

15 

4.1 

1.0 

1.8 

31 

MfAN 

4.4 

5.5 

186 

490 

155 

151 

15.4 

6.8 

3.4 

1.4 

1.6 

1.8 

MIAM 

MAX. 

22.0 

23.0 

2,190 

2,820 

1,270 

1.430 

?4.0 

9.8 

5.9 

3.4 

3.8 

2.9 

MAX 

MM. 

2.4 

2.6 

2.4 

14.0 

12.0 

15.0 

9.6 

4.1 

1.8 

0.4 

0.4 

0.9 

MM. 

\^C.FT. 

272 

324 

11453 

30139 

8636 

9297 

914 

417 

202 

89 

99 

10b 

AC.ny 

WATER  YEAR  SUMMARY 


E     -  ESTIMATE) 
NR  -  NO  RECORD 
•  -  DISCHAROE   MEASUREMB^T  OR 

oesaivATioN  or  flow  made  this  day. 

»  —   \  ANB  * 


r 

MAXIMUM 

N 

CNSCHAMC 

OAOi  KT. 

MO. 

DAY 

TIMf 

6930 

11.16 

01 

14 

1145 

V 

J 

f 

MINIMUM 

\ 

DOOIAMi 

OAOI  HT. 

MO. 

OAY 

TIMf 

0.4 

3.57 

07 

29 

1630 

V 

J 

TOTAl        ^ 


61946 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


CAGE  HT. 


DtSCHARCE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

CAGE 


REF. 

DATUM 


39   20  32 


121  29  25 


SW   11      17N     4E 


10,700  E 


11.57 


12-26-196A 


OCT  59-SEPT  62 
JUL  63 -DATE 


OCT  59-SEPr  62 
JUL  63 -DATE 


1959 
1963 


1962 


0.00 
0.00 


LOCAL 
LOCAL 


Station   located  0.4  mile  north  of  Honcut-Wyandotte  Road  and  Bangor  Highway  junction,   5.7  miles  southwest  of  Bangor. 
River.      Flow  partly  regulated  by  Lake  Wyandotte.      Drainage  area  is  47.1  square  miles. 


Tributary   to  Feather 


I 
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TABLE  B-5  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


'^lAY 


I 

a 

3 
4 

s 

6 
7 
I 

9 
10 

n 

13 
13 
14 
IS 

16 
17 
U 
1» 
20 

31 
33 
33 
34 
3S 

24 
37 
2t 

39 

30 
31 


oa. 


3,470 
3»35n 
3,340 
3,340 
3,280 

3,?40 
3,?50 
3,250 
3,?5n 
3,240 

3,230 
3,260 
3,430 
3,170 
3,210 

3,490 
3,430 
3,390 
3,320 
3,360 

3,390 
3,390 
3,400 
3,400 
3.380 

3f390 
3,410 
3,440 
3,430 
3,420 
3,430 


NOV. 


3,410 
3,350 
3,360 
3,440 
3,530 

3,640 
3,620 
3,S90 
3,S20 
3,500 

3,550 
3,550 
3,550 
3,S50 
3,550 

3,670 
3,B90 
3,920 
3,930 
3,930 

3,930 
3,930 
3,930 
3,920 
3,950 

3,810 
3.760 
3,720 
3,740 
3,720 


DEC. 


3,720 
3,870 
3,910 
3,950 
4,010 

4,020 
4,040 
4,310 
4,450 
4,530 

4,970 
5,510 
6,070 
6,500 
6,540 

6,560 
6,670 
6,510 
6,680 
7,7ft0 

9,390 

9,370 

7,660 

18,400 

30,500 

29,000 
25,800 
24,000 
23,100 
22,600 
22,000 


WATBI   YEAI 


1970 


STATION  NO. 


A05120 


STATION  NAME 


FEATHER    RIVErt    BELOW    SHANGHAI    BEND 


JAN. 


17,600 
16.400 
14,400 
13,700 
11.300 

6,150 
5,170 
5,040 
5,210 
6,870 

10,200 
12.300 
16,100 
32,400 
62,800 

81,500 
110,000 
95,800 
83,400 
82,100 

83,500 
126,000 
101,000 
117,000 
105,000 

88,100 
85,700 
79,000 
68,300 
66,200 
50,900 


FEB. 


38,900 
29,000 
24,800 
19,200 
16,100 

17,000 
15,400 
13,800 
13,500 
13,800 

13,000 
14,300 
15,400 
20,600 
21,700 

19,300 
22,700 
23,700 
21,200 
18,700 

IB, 300 
18,200 
18,000 
18,300 
18,800 

15,100 
13,500 
13,400 


MAR. 


16,400 
24,900 
21,200 
21,300 
21,000 

19,400 
18,600 
21,100 
21,100 
22,500 

22,500 
21,400 
21,000 
18,100 
17,400 

16,500 
13,600 
13,200 
12,600 
10,900 

7,980 
7,450 
7,140 
6,950 
6,490 

5,930 
4,270 
3,990 
4,080 
4,900 
5,360 


APR. 


830 
330 
240 
120 
010 

940 
750 
660 
560 
490 

420 
310 
260 

no 

020 

940 
910 
790 
570 
490 

400 
460 
440 
470 
370 

320 
370 
2fl0 
630 
600 


MAY 


4,770 
4,810 
4,670 
4,780 
4,770 

4,820 
4.830 
3,370 
2,730 
3,010 

4,740 
4,970 
5,070 
5,010 
5,060 

5,030 
4,940 
4,310 
3,770 
3,750 

3,520 
3,520 
3,410 
3,330 
3,310 

3,260 
2,620 
2,270 
2,240 
3,210 
3,950 


JUNE 


3,750 
2.330 
2,160 
2,760 
3,790 

2,810 
2,770 
2,720 
2,530 
2,730 

3,300 
2,830 
2,720 
2,710 
2,710 

2,630 
2,590 
2,590 
2,580 
2,560 

2,550 
2,570 
2,560 
2,520 
2,530 

2,540 
2,250 
2,180 
2,240 
2,260 


JULY 


290 
180 
110 
120 
110 

070 
040 
030 
070 
120 

040 
060 
070 
060 
080 

100 
120 
130 
120 
150 

830 
950 
970 
940 
960 

000 
060 
110 
310 
470 
520 


AUG. 


660 
790 
050 
350 
650 

a?o 

890 
890 
900 
960 

040 
230 
270 
270 
430 

450 
440 
430 
430 
430 

610 

810 
820 
890 
150 

330 
410 
430 
390 
370 
960 


SEPT. 


850 
210 
260 
290 
300 

330 

310 
320 
440 
440 

360 
320 
160 
110 
010 

840 
680 
530 
520 
490 

960 
610 
420 
380 
340 

490 

830 
820 
510 
960 


DAYi 


1 

3 

3 
4 
S 

« 
7 
• 
9 
10 

11 
13 
13 
14 
IS 

14 
17 
U 
19 
30 

31 
33 
33 
34 
35 

36 
37 
33 

39 

30 

31 


MEAN 
MAX. 

Mm. 

V^CFT 


3,347 
3,490 
3,170 
205845 


3,682 
3,950 
3,350 
219094 


10,529 
30,5nO 
3,720 
647405 


53,520 
126,000 
5,040 
3290854 


18,775 
38,900 
13,000 
1042/10 


14,169 
24,900 
3,990 
871219 


306 
8?0 
320 
196740 


3,995 

5,070 
2,240 
245653 


2,659 
3,790 
2,160 
158221 


457 

S20 

030 

151121 


340 
430 
660 
328363 


003 
440 
960 
357203 


(MEAN 
MAX. 
MIN. 

Ac.n 


E      -  ESTIMATED 
Mt  -  NO  RECORD 

•  -  DISCHARGE  MEASUREMBfT  OR 

OBSERVATION  Of  ROW  MADE  THIS  DAY. 

#  —   E  ANO  « 


MEAN 


DSCHAKOE 

10655,8 


WATER  YEAR  SUMMARY 


r 

MAXIMU 

M 

N 

0«$CHA*OE 

133000 

OAOC  HT. 
62.55 

MO. 

01 

DAY 

22 

TIME 

1200 
J 

f 

MINIMUM 

>> 

DOOIAIIOE 
2000.0 

OAOC  HT. 
33.44 

MO. 

07 

DAY 
07 

TIME 

2200 

J 

C        TOTAL        \ 


Acitf  nrr 
7714429 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OP  GAGE 


LATITUDE 


39  OA  44 


LONGITUDE 


121  36  08 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


NE    11      14N     3E 


GAGE  HT. 


76.8 


DATE 


DISCHARGE 


12-24-1955 


JUN  44- OCT  45  o 
JAN  46-DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

CAGE 


REF. 

DATUM 


Station  located  approximately  4  miles  south  of  Yuba  City, 
square  miles. 

o  -   Irrigation  season  only. 
#  -  Flood  season  only. 


NOV  26-MAY  35  #     1926  0.00  USED 

OCT  37-MAY  39  1926  -3.01  USCGS 

NOV  39- JUL  41 
NOV  41- JUL  43   # 
OCT  43 -DATE 

Flow  partly  regulated  by  reservoirs  and  powerplants.     Drainage  area  is  5,337 
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TABLE    B-5  (CONT) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


/^WATR  YIA« 


1970 


STATION  NO. 


A02903 


STATION  NAMi 


SACRAMENTO  WEIR   SPILL  TO  YOLO  BYPASS 


(dm 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

SEPT. 

^ 

I 

0.0 

6,437 

1 

2 

0.0 

1,444 

> 

3 

0.0 

686 

3 

4 

0.0 

586 

4 

S 

0.0 

463 

S 

6 

0.0 

384 

6 

7 

0.0 

347 

7 

• 

0.0 

283 

• 

9 

0.0 

233 

9 

10 

N 

N 

N 

0.0 

174 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

10 

11 

0 

0 

0 

0.0 

109 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

11 

13 

0.0 

72 

ia 

13 

0.0 

57 

13 

14 

114 

70 

14 

IS 

F 

F 

F 

451 

105 

F 

F 

F 

F 

F 

P 

F 

IS 

16 

L 

L 

L 

781 

74 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

U 

17 

4,636 

50 

17 

U 

0 

0 

0 

18,428 

63 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

It 

19 

18,306 

26 

19 

20 

W 

W 

w 

10,145 

0.0 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

21 

8,438 

0.0 

31 

22 

12,802 

0.0 

33 

23 

19,462 

0.0 

33 

24 

24,761 

0.0 

34 

2S 

25,150 

0.0 

3S 

26 

17,817 

0.0 

36 

27 

15,444 

0.0 

37 

2t 

13,089 

0.0 

3t 

29 

10,094 

39 

30 

9,062 

30 

31 

7,911 

31 

MEAN 

6,996 

416 

MCAM 

MAX. 

25,150 

6,437 

MAX 

MIN. 

0.0 

0.0 

MM. 

V^C.FT. 

430,200 

23,130 

tc.nj 

WATER    YEAR    SUMMARY 


i      -  ESTIMATH) 

Ml  -  NO   RECOtD 

«     -  DISCHAROE  MEASUREMmr  Ot 

OBSERVATION    OF  NO  FLOW 
*    -  Eamo    * 


MEAN 


DBCHAROf 

627 


f 

MAXIMUM 

>. 

OttCHAROi 

OAM  HT. 

MO. 

DAY 

TIMf 

27,076 

1 

24 

1500 

f 

MINIMUM 

\ 

DKCHAMf 

OAOf  KT. 

MO. 

DAY 

TIMI 

0.0 

10 

01 

0000 
J 

C        TOTAL        \ 


ACRf  nn 

453,330 


I 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T,  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF. 
DATUM 


118,000   E 


32.8 


3-26-1928 


1926-DATE 


See   Sacramento  River   at   Sacramento  Weir    for   stage   record   and    location.      Elevation  of   fixed   crest  of    weir     is   24.5*   feet,    USED  Datum;    elevation 
of  movable   crest    (top  of  needles)    is   30.5*   feet,    USED  Datum.      There   are  48   gates,    each  38   feet    in   length. 

*     From   1964   surveys.      Previously   listed   as   25.0   and   31.0,    respectively. 
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TABLE  B-5  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  F€ET  KR  SECOND) 


/wATBt  YiAX 


1970 


STATION  NO. 


AOOO47 


STATION  NAMC 


ORY    CREEK    AT    ROSEVILLE 


j^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

^ 

1 

22 

NR 

30 

57 

U* 

301 

41 

31 

9.8* 

20 

9.6 

18 

1 

f 

24 

NR 

tl 

56 

107 

206 

40 

30 

7.2 

17 

9.7 

17 

2 

a 

28 

NR 

32 

56 

101 

124 

38 

33 

5.1 

11 

10 

17 

3 

4 

20 

40 

33 

58 

100   • 

186 

35 

27 

4.3 

8.0 

9.7 

14   • 

4 

5 

29 

93 

34 

58 

94 

196 

30 

25 

4.8 

9.8 

11 

16 

5 

31 

87   • 

36 

56 

a"* 

120 

35 

26 

7.6 

8.7 

11 

19 

6 

4 
7 
• 

10 

25 

56 

32 

56 

86 

108 

36 

29 

11 

8.6* 

12 

20 

7 

25 

44 

29 

60   • 

84 

376 

30 

30 

20 

7.8 

12 

20 

• 

28 

39 

35 

94 

82 

208 

42 

35 

48 

7.8 

12 

18 

» 

28 

37 

35 

163 

80 

174 

52 

36 

60 

8.6 

12 

17 

10 

11 

1) 

NR 

35 

40 

103 

78 

136 

43 

35 

53 

8.0 

10 

18 

11 

NR 

36 

39   • 

93 

111 

118 

36 

34   • 

41 

8.8 

9.7 

18 

12 

13 

NR 

34 

37 

108   • 

171 

106 

39 

34 

44 

11 

9.6 

20 

13 

14 

NR 

33 

33 

743   • 

158 

99 

55 

32 

46 

13 

10 

23 

14 

IS 

NR 

32 

34 

341 

103 

91 

53 

27 

45 

12 

9.6 

23 

IS 

NR 

33 

32 

645   • 

108 

85 

44 

20 

41 

12 

10 

23 

14 

17 

NR 

30 

31 

414 

Zl'i 

77 

42 

14 

33 

12 

10 

22 

17 

II 

NR 

30 

34 

217 

125 

7? 

45 

11 

30   • 

12 

14 

21 

11 

19 

NR 

30 

55 

173 

103 

67   • 

34 

13 

26 

11 

17 

21 

19 

M 

NR 

28   • 

158 

212 

9* 

64 

?9 

17 

21 

11 

13 

25 

30 

31 

NR 

28 

147 

lt040   • 

88 

62 

?9 

14 

19 

10 

7.5 

27 

21 

n 

NR 

30 

105 

639 

83 

60 

31 

15 

19 

9.2 

8.7 

28 

22 

23 

NR 

30 

9I 

257 

7d 

59 

?8 

12 

17 

9.* 

10 

24 

23 

M 

NR 

30 

193 

327 

76 

56 

30 

11 

16 

8,3 

14 

24 

24 

as 

NR 

30 

115 

187 

75 

53 

?8 

11 

14 

7.7 

16 

23 

2S 

2« 

NR 

29   • 

11* 

152 

73 

49 

?9 

11 

15 

8.2 

15 

23 

26 

17 

NR 

27 

85 

NR 

71   • 

52 

41 

12 

21 

8.8 

15 

23 

27 

21 

NR 

28 

73 

NR 

79 

47 

43 

14 

21 

8.3 

17 

22 

2t 

29 

NR 

28 

66 

NR 

49 

36 

15 

27 

7.7 

15 

22 

29 

M 

NR 

29 

62 

NR 

46 

35 

12 

25 

7.7 

16 

21 

30 

31 

NR 

58 

121 

41 

11 

8.7* 

19 

31 

MEAN 

62.2 

101 

112 

37.6 

21. n 

25.1 

10.1 

12.1 

20.9 

MEAN 

MUX. 

0.0 

0.0 

193 

0.0 

219 

376 

55.0 

36.0 

60.0 

20.0 

19.0 

28.0 

MAX 

MIN. 

0.0 

0.0 

29.0 

0.0 

71.0 

41.0 

?8.0 

11.0 

4.3 

7.7 

7.5 

14.0 

MtN. 

^CFT. 

3836 

5613 

6918 

?239 

1343 

1491 

619 

744 

1244 

ACfTJ 

E      -  BTIMATED 
Ml  -  NO  KCO«> 

•  -  DISCHAKGC   tMASUKMBft  0« 

OeSESVATION  Of  ROW   MADE  THIS  DAY. 

»  -  Eamo  • 


WATER   YEAR  SUMMARY 


r 

MAXIMUM 

\ 

DtSCHAMf 

OACC  HT. 

MO. 

MY 

TIME 

NR 

V 

J 

MINIMUM 


DOCHAMf 
NR 


OAGf  HT. 


MO. 


DAY 


TIME 


f        TOTAl 


Actf  mr 

NR 


LOCATION 


LATITUDE 


38     4A     A7 


LONGITUDE 


121     16     57 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.O.B.&M. 


SE  2      ION      6E 


MAXIMUM  DISCHARGE 


OF  RECORD 


CFS 


2370 


GAGE  HT. 


15.90 


DATE 


1-26-69 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCMARGE 


APR     1966-MTE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


APR      1966-EATE 


DATUM  OF  GAGE 


PERIOD 


FROM 


1966 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


0.00 


REF. 

DATUM 


UX>L 


Station  located  1400  feet  above  Douglas  Street  Bridge.      Prior  to   11-3-69  station  located  100  feet  above  Douglas  Street  bridge.     Tributary 
to  Sacraaento  River  via  Back  Borrow  Pit  of  Reclamation  District   1000  and  Linda  Creek. 
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TABLE    B-5  (CONT.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


^ATM  YIAI 


1970 


HATION  NO. 


AO  2100 


HATION  NAM! 


SACRAMEMTO  RIVER  AT  SACRAMENTO 


WATER    YEAR 


E      -  BHMATB) 
NR  -  NO  RKORD 
*     -  DISCHAROf  MEASUREMan  OR 
OBSERVATION    OF  NO  FLOW 

«    -  Eano    * 


/■ 

MAXIMU 

M 

>> 

MSCHAROi 

94,100 

OA(X  HT. 

28.24 

MO. 

1 

DAY 

24 

TIME 

1415 
J 

R    SUMMARY 

r                       MINIMUM 

N 

DOCHAROf 

NR 

OAOi  HT. 

MO. 

DAY 

TIME 
J 

3 


[day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

VBFl. 

P^ 

1 

16,900 

17,200 

15.800 

66,000 

76.600 

49 , 500 

21.700 

15,600 

11.800 

13.200 

13.500 

16,700 

1 

2 

16,600 

17,200 

15.800 

62,400 

76,800 

52,800 

20,800 

15,300 

11,200 

13.600 

13,600 

17.200 

1 

3 

16,100 

17,200 

1 5 , 900 

58,900 

75,800 

57,900 

20,000 

15.200 

10,100 

13,300 

13,600 

17,500 

* 

4 

15,600 

17,100 

15.900 

56,200 

74,000 

59,400 

19,000 

15.100 

10,400 

13,100 

14.000 

17,700 

4 

S 

15,500 

17,400 

15.900 

52,500 

72,700 

58,800 

18,000 

15.500 

11,200 

13,000 

14,100 

17,900 

S 

6 

15,300 

17,600 

15,700 

46,600 

71.900 

57.700 

17.400 

15.500 

11.100 

13.200 

14,100 

18,000 

• 

7 

15,000 

18,400 

15,600 

40,300 

71,300 

57,500 

17.000 

15.200 

10.700 

12,600 

14,400 

18,000 

7 

i 

14,800 

19,100 

15,700 

36,800 

70,100 

57.100 

16.400 

U.900 

10,900 

12,200 

14,600 

18,000 

• 

9 

14,800 

19,200 

16,300 

35,400 

69,200 

58,400 

15,900 

U.200 

11,200 

12,000 

14,600 

18,600 

f 

10 

14,700 

18,900 

16,800 

36,800 

67,800 

59,600 

15,500 

14.200 

11,500 

11,900 

14,800 

19,600 

10 

11 

15,300 

18,500 

16,800 

43,600 

66,700 

61,000 

15,400 

15,200 

12,600 

12,300 

14,800 

20,200 

n 

12 

15,800 

18,200 

17,200 

50,100 

56,100 

61,000 

14,700 

17,100 

12,900 

12,400 

15,000 

20,500 

11 

13 

16,100 

17,300 

17,900 

57,800 

65,900 

59,900 

14,200 

17,500 

12,700 

12,900 

14,800 

21.500 

1* 

M 

16,400 

16.200 

25,700 

66,500 

66,000 

57,600 

14,800 

17,500 

12,700 

13,100 

15,000 

20,500 

14 

15 

16,400 

16,100 

32 , 500 

71,600 

66,600 

54,500 

13,800 

17,400 

12,300 

13,500 

15,100 

20,600 

IS 

16 

17,100 

17,200 

32,700 

78,700 

66,200 

51,900 

13,500 

16,600 

12,100 

13,400 

15,000 

20,000 

1* 

17 

17,800 

17,500 

30,500 

90,200 

65,700 

48,500 

13.400 

15,600 

12,100 

12,900 

15,000 

20,000 

17 

It 

18,500 

17,200 

28,100 

93,500 

65,900 

44,100 

12,800 

15,000 

12.300 

12,900 

14,900 

19,800 

It 

!♦ 

18,700 

16,800 

26,800 

93,100 

65,400 

40,400 

12,100 

13,700 

11.800 

13,100 

14,900 

19,700 

1* 

20 

18,300 

16,200 

28,300 

87,900 

64,400 

38,000 

11,600 

13,500 

11.700 

13,000 

14,900 

19,800 

M 

21 

17,900 

15,800 

34,800 

84 , 900 

63,100 

34,000 

11,100 

13,200 

11,900 

13,300 

15,000 

19,900 

11 

22 

17,600 

15,700 

40,800 

89,500 

62,100 

30,500 

11,100 

13,000 

11,900 

13,600 

15,200 

18,900 

n 

23 

17,500 

15,800 

47,300 

93,300 

60,700 

28,700 

10,800 

12,800 

12,200 

13,600 

15,300 

17,700 

n 

24 

17,400 

15,800 

60,200 

93,800 

58,900 

27,500 

10,600 

12.800 

12,000 

13,700 

14,500 

17,300 

M 

25 

17,400 

15,800 

70,300 

93,000 

58,300 

26,600 

11,100 

12.400 

11.600 

13,700 

14,400 

16,900 

n 

26 

17,300 

15,800 

72,100 

89,100 

57,100 

25,900 

11,500 

12.400 

11.600 

13,700 

14,800 

16,400 

M 

27 

17,300 

15,700 

73,000 

87,100 

53,700 

24,400 

12,000 

12,100 

11.800 

13,900 

16,100 

16,600 

V 

21 

17,400 

15,800 

72,300 

84,500 

50,700 

22,400 

12,500 

10,700 

12 , 000 

13,900 

16,800 

16,700 

M 

29 

17,400 

15,700 

71,000 

80,700 

21,600 

14,400 

10.600 

12,400 

13,800 

16,900 

16.800 

9* 

30 

17,300 

15,800 

67,900 

79,400 

21,400 

15,500 

10.800 

12.900 

13,800 

17,300 

16.400 

W 

31 

17,300 

67,200 

77,900 

21,800 



11,600 

13,800 

17,300 

ai 

MEAN 

16,690 

16,940 

35,250 

70,260 

66,060 

44,210 

14,620 

14,260 

11,790 

13,170 

14,980 

18.510 

MEAh 

MAX. 

18,700 

19,200 

73,000 

93,800 

76,800 

61,000 

21,700 

17,500 

12,900 

13,900 

17,300 

21.500 

MAX 

MIN. 

14,700 

15,700 

15,600 

35,400 

50,700 

21,400 

10,600 

10,600 

10,100 

11,900 

13,500 

16.400 

MM. 

l^CR. 

1,026M 

1,008M 

2,16»1 

4,320M 

3,669M 

2,718M 

870,000 

877,100 

701,400 

810,100 

920,900 

1.102M 

*^'V 

LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC    T   &  R 
M.D.B  &M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 
ON 

REF. 

GAGE 

DATUM 

0.12 

usees 

0.00 

usees 

2.98 

USED 

0.23 

usees 

0.00 

usees 

38  35  20 


121  30    15 


NW  35      9N     4E 


104,000 


30.14 


11-21-1950 


1904-1905 
JUN  21-NOV  21 
MAY  24-DBC  42  o 
MAY  43-DATE 


JAN  04 -JUL  05 
20 -DATE 


1904 
1956 
1956 

1965 


1956 


1965 


\m 


Station   located    1,000   feet   above   I  Street  bridge,   0.5  mile  below   the  American  River.      Below  approximately  30,000  cfs   the   stage-discharge 
relationship  is   affected  by   tidal   influence.      Maximum  discharge    listed   at   site   and   datum  then   in  use.      Records   furnished  by   USCS.      Drainage 
area   is   23,530   square  miles. 

t'  -   Irrigation  season  only. 


t 
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TABLE  B-5  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


WATBt  YCAI 


1970 


STATION  NO. 


A81810 


STATION  NAME 


MIDDLE    CREEK    NEAR   UPPER   LAKE 


foAy 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

Fa. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

OA^^ 

1 

0*1 

1.5 

O.I 

49 

215 

109 

31 

IS 

3.3 

2.0 

0.4 

0.6 

1 

a 

0.1 

e.\ 

48 

167      • 

85 

30 

14 

2.7 

2*0 

0.4 

0.6 

2 

3 

0*1 

0.1 

47 

128 

76 

29 

13 

2.6 

0.4 

0.6 

3 

4 

0,  J 

0.1 

46 

112 

152 

28 

13 

2.5 

0.4 

0.6» 

4 

S 

0.1 

0.1» 

45 

101 

117 

27 

12 

2.5 

0.4 

0.6 

S 

« 

0.1 

0.1 

44 

92 

103 

26 

12 

2.3 

0.4 

0.6 

6 

7 

0«1 

0.1 

44 

85 

113 

25 

12 

2.4 

0.5 

0.6 

7 

• 

0.1 

0.7 

42 

78 

210 

24 

12 

2.7 

O.S 

0.5 

• 

9 

0.1 

0*7 

767 

71 

168 

23 

13 

3.5 

0.5 

0.5 

9 

10 

0>6 

0.8 

663      • 

64 

167 

23 

13 

3.3 

0.5 

0.5 

10 

It 

0<A 

1.1 

1.2 

360      • 

59 

140 

22 

13 

3.7 

O.S 

0.4 

11 

1J 

0<S 

128 

401 

lOo 

lis 

22 

13 

3.8 

0.5 

0.4 

12 

13 

0*9 

69 

600 

536 

104 

22 

12 

3.6 

O.S 

0.4 

13 

14 

1*1 

37 

1*910 

353 

100 

22 

11 

3.5 

0.5 

0.4 

14 

IS 

1.8 

31 

843 

23* 

92 

22 

10 

3.5 

O.S 

0.4 

IS 

1* 

1.3 

23 

1*730 

487 

87 

21 

8.9 

2.8 

O.S 

0.4 

1* 

17 

1.3 

20 

1*360 

679 

82 

20 

9.4 

2.6* 

O.S 

0.3 

17 

It 

1.1 

26 

747 

478 

76 

19 

8.6 

2.4 

O.S 

0.3 

10 

19 

1.1 

649 

581 

348 

69 

18 

8.4 

2.4 

O.S 

0.3 

19 

M 

1.1 

394 

703 

275 

66 

18 

7.7* 

2*5 

O.S 

0.2 

20 

21 

!.!• 

918 

2.210 

218 

61 

18 

7.4 

2*5 

O.S 

0.2 

21 

» 

1.0 

254 

1.490      • 

168 

58 

17 

7.0 

2.5 

0.5 

0.2 

22 

23 

1.1 

567 

2.950 

127 

S3 

16      • 

6,7 

2.5 

0.5 

0.2 

23 

24 

1.1 

557 

2.590 

111 

49 

16 

6.2 

2.5 

0*5 

0.1 

34 

2S 

1.2 

287 

1.140 

99 

44 

16 

5.7 

2.3 

9.6 

0.1 

2S 

26 

1*2 

181 

790 

92 

41 

17 

4.4 

2.3 

0.6 

0.1 

26 

27 

1*4 

98 

liSOO 

86 

38 

18 

4,4 

2.3 

0.6 

0.1 

27 

2* 

1*4 

73 

763 

93 

36 

17 

4.4 

2*3 

0*4* 

0.6 

0.1 

2» 

29 

1*6 

66 

508 

35 

16 

3.8 

2*0 

0.6 

0.1 

29 

30 

1*5 

57 

362 

34 

15 

3.7 

2*0 

0.6 

0.1 

30 

31 

1.5 

54 

274 

32      • 

3.9 

0.6 

31 

MEAN 

0.9 

144 

826 

202 

87,5 

21.3 

9.3 

2*7 

0.5 

0.4 

MEAh 

MAX. 

l.S 

918 

2.950 

679 

210 

31.0 

15.0 

3*8 

0.6 

0.6 

MAX 

MM. 

0.1 

0.1 

42.0 

59.0 

32.0 

15.0 

3.7 

2.0 

0.4 

0.1 

MIN. 

\^.n. 

53 

45 

8912 

50791 

11230 

5379 

1265 

572 

162 

71 

31 

21     *<:"> 

E      -  ESTIMATE) 
NR  -  NO  UCOtO 

*  -  MSCHAIOE  MEASUREMmr  Ot 

OeSERVATION  Of  aOW  MADE  THIS  DAY. 

«  -  Eam* 


MEAN 


WATER  YEAR  SUMMARY 


MSOiAtOf 
108.5 


r 

MAXIMUM 

>> 

MSCHAMC 

5830 
V 

SAOC  HT. 

13.91 

MO. 

01 

DAY 

23 

TIMf 

2115 

J 

r 

MINIMUM 

> 

MSOiAMf 

0.1 

OAGC  HT. 
4.84 

MO. 

10 

DAY 

01 

TIME 

0000 
J 

LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF. 

DATUM 


39  10  59 


122  5i*  39 


NEl  15N  low 


OCT  U8-SEP  53 
MAR  59-SEP  59 
AUG  62-DATE 


OCT  iiS-DATE 


1959        1962    1353.6 
1962  0.00 


USCGS 
LOCAL 


Station  located  at  Ranchera  Road  bridge,  I.3  mi.  N  of  l^iper  Lake. 
Drainage  area  is  118.5  sq.  mi. 


Tributary  to  Clear  Lake.  Flow  affected  by  v^stream  diversion. 
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TABLE  B-5  (Conf.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


^VATM  VIAI 

CTATION  NO. 

nATWN  NAiMI 

> 

ASlBiS 

SCOTTS    CRE£K   AT    CICKHOFF    RQAO   MCAR   LAKCPORT 

J 

II 


/'day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

AAAR. 

AP«. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

S0T. 

EM^ 

1 

0«0 

0.0 

0.0 

38 

16«< 

95 

25 

8.7 

1.1 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

2 

0.0 

0.0 

0.0 

33 

144       • 

67 

24 

8.0 

1.1 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

3 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

12b 

58 

7.7 

1.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3 

4 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

lU 

187 

T.l 

1.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4 

S 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

101 

169 

6.4 

0.9 

0.0 

0.0 

0.0 

s 

4 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

93 

122 

6.8 

0.7 

0.0 

0.0 

0.0 

• 

1 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

87 

121 

6.7 

0.9 

0.0 

0.0 

0.0 

7 

% 

0.0 

0.0 

0.0 

110 

81 

226 

6.8 

1.0 

0.0 

0.0 

0.0 

• 

f 

0.0 

0.0 

0.0 

1.780 

76 

174 

7.5 

1.0 

0.0 

0.0 

0.0 

9 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

997      • 

71 

160 

7.7 

0.9 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

398      • 

6/ 

136 

7.9 

0.8 

0.0 

0.0 

OtO 

11 

11 

0.0 

0.0 

166 

475 

122 

113 

8.9 

0.8 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

13 

0.0 

0.0 

\?.\ 

724 

763 

100 

7.7 

0.8 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

14 

0.0 

0.0 

53 

2.380 

40J 

93 

6.1 

0.8 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

IS 

0.0 

0.0 

36 

1.100 

24? 

82 

S.S 

0.7 

0.0 

0.0 

0.0 

If 

U 

0.0 

0.0 

20 

2.530 

529 

73 

♦.9 

O.T 

0.0 

0.0 

0.0 

l« 

17 

0.0 

0.0 

16 

1.580 

733 

64 

4.4 

0.7* 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

11 

0.0 

0.0 

35 

705 

411 

57 

♦  .2 

0.6 

0.0 

0*0 

0*0 

!• 

1» 

0.0 

0.0 

9*0 

469 

280 

51 

3.8 

0.7 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

10 

0.0 

0.0 

493 

617 

209 

47 

3.6« 

0.7 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

21 

0.0 

0.0 

liiao 

2.470 

16J 

♦3 

13 

3.5 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

21 

0.0 

0.0 

297 

1.560 

131 

42 

12 

3.1 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

13 

0.0 

0.0 

482 

3,980 

10? 

♦  I 

12 

2.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

14 

0.0 

0.0 

632 

3.030 

99 

39 

12      • 

2.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

M 

IS 

0.0 

0.0 

299 

1.200 

84 

37 

12 

1.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

IS 

M 

0.0 

0.0 

218 

597 

76 

35 

13 

1.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

M 

17 

0.0 

0.0 

139 

1.120 

69 

33 

14 

1.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

}• 

0.0 

0.0 

94 

507 

7b 

31 

11 

1.4 

0.0 

0.0« 

0.0 

0.0 

1« 

M 

0.0 

0.0 

70 

337 

30 

10 

1.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1« 

10 

0.0 

0.0 

53 

254 

29 

9.7 

0.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0* 

30 

31 

0.0 

43 

199 

27      • 

1.2 

0.0 

0.0 

31 

IMEAN 

0.0 

0.0 

173 

945 

200 

83.3 

15.9 

♦  .9 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

MiAh 

MAX. 

0.0 

0.0 

ItlSO 

3,980 

76J 

226 

25.0 

8.9 

l.l 

0.0 

0.0 

0.0 

MAX 

MM. 

0.0 

0.0 

•       0.0 

24.0 

67,0 

27.0 

9.7 

0.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MM. 

UCFT 

10685 

58157 

ni*& 

5121 

948 

300 

35 

AC.W^ 

WATER  YEAR  SUMMARY 


I     -  ESTIMATK) 
Mt  -  NO  RKMO 

*   -  DISCHAKOC   MEASUREMB4T  0« 

OBSERVATION  OF  FLOW  MADE  THIS  DAY. 

«  -  Eand* 


MSCHMtOf 

3980 


MAXIMUM 


OAOf   HT. 

12.97 


MO. 
01 


DAY 

23 


TIME 

0000 


r 

MINIMUM 

> 

0«CMA«Of 

0.0 

OAOf  HT. 
0.00 

MO. 
10 

DAY 
01 

IIMS 

0000 

LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


CAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF. 

DATUM 


39  05  U 


122  57  38 


SW3  lJ*N  ICW 


11000 


1/23/TO 


OCT  68-IATE 


OCT  68-IATE 


1968 


0.00 


LOCAL 


Station  located  at  Elckhoff  Road  Bridge,  4.2  mi.  HW  of  Lakeport.  Tributary  to  Clear  Late  via  Middle  Creek.  Plow  affected  by  upstreaa 
diversion.  Daily  flows  for  January  are  total  flows  and  include  water  by^ passing  due  to  levee  breaks  as  follows:  January  l6,  220  cfe; 
January  12,   l80  cfs;  January  23,   I9IO  cfs;  and  January  2k,   510  cfs. 

«     Maximum  discharge  Includes  7500  cfs  by-passing  station  due  to  levee  breaks.     Drainage  area  Is  55 •2  sq.  id. 
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TABLE    B-5  (CONT) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


r  WATBt  YEM 


1970 


STATION  NO. 


A819I1O 


STATION  NAiME 


CLOVER  CREEK  BYPASS  NEAR  UPPER  LAKE 


WATER    YEAR    SUMMARY 


E      -  ESTIMATE) 
NR  -  NO  RECOtD 

*  -  WSCHAIOC  MEASUREMBO  OR 

OBSERVATION   OF  NO  FLOW 

#  -Cano  • 


t 


MtAN 


■NSCHAROE 


MAXIMUM 


OBCHACOE 

4970 


OAOC  HT. 

7.64 


MO. 

1 


DAY 

23 


I^ 


TIME 

2X15 


MINIMUM 


DISCHAROE 


OAGE  HT. 


MO. 


DAY 


TIME 


/^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

daV 

1 
2 

1 
3 

3 

3 

4 

* 

5 

5 

6 

6 

7 

7 

• 

162 

( 

« 

150 

12f> 

9 

10 

107  * 

107 

10 

II 

11 

13 

13 

13 

1*18 

430 

13 

14 

1280 

254 

14 

15 

23h 

145 

15 

16 

1160 

290 

16 

17 

631 

424 

17 

11 

320 

296 

11 

19 

136 

248 

206 

19 

M 

296 

150 

30 

21 

150 

1020 

103 

21 

22 

566  * 

22 

23 

X89 

1840 

23 

24 

Z5k 

1460 

24 

2S 

644 

35 

i* 

474 

36 

tr 

684 

37 

2« 

396 

31 

29 

266 

39 

30 

178 

30 

31 

126 

31 

MEAN 

MEAN) 

MAX. 

254 

1840 

430 

162 

MAX. 

MIN. 

MIN. 

V^CFT. 

Ac.n, 

/^        TOTAL       A 


AOtf  IBT 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

CAGE 


REF. 
DATUM 


39  10  33        122  54  00  SE6  15N  9W 


4970 


7.64      1/23/70   NOV  59-SEPT  66   NOV  59-DATE      1959 

OCT  68-DATE 


0.00 


LOCAL 


Station  located  0.2  ml.  above  Lake  Plllsbury  Road  bridge,  0.8  mi.  N  of  Upper  Lake.   Tributary  to  Clear  Lake  via  Middle  Creek. 
Flows  of  less  than  100  daily  mean  cfs  not  published. 
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TABLE  B-5  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


Z^WAnt  VIAI 


HATION  NO. 


1970 


ABlZi^O 


ITATION  NAMi 


SEAR  CREEK  NEAR  RUMSCV 


j 


['day 

OCT. 

NOV. 

DCC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

SEPT. 

DA^ 

1 

1.7 

2.2 

5.8 

23 

192 

2SA 

45 

22 

6.4 

3.7 

1*1* 

1 

2 

1.7 

2.2 

6.0 

20 

171 

129 

44 

22 

6.4 

3.6 

3 

3 

1.5» 

2.2 

6.1 

19 

158 

lOR 

43 

21 

6.3 

3.5 

3 

1 

4 

I.* 

2.2 

6.3 

19 

151 

33S 

42 

20 

6.0* 

3.4 

4 

S 

1.6 

2.2 

6.5 

17 

137 

19* 

42 

20 

S.8 

3.3 

S 

« 

l.T 

2.2 

6.8 

16 

125 

131       • 

41 

19 

S.8 

3.1 

« 

7 

1.8 

2.3 

7.0 

16 

118 

120 

40 

19 

5.7 

3.0 

7 

• 

1.9 

2.3 

7.2 

67      • 

Ul 

132 

39 

18 

6.1 

2.8 

• 

) 

» 

2.0 

2.3 

7.3 

2.160 

104 

116 

35      • 

18 

7,0 

2.8* 

9 

J 

10 

2.0 

2.3 

7.5 

491 

99 

ll« 

34 

17 

6.8 

2.8 

10 

11 

2.0 

2.3 

7.7 

155 

98 

101 

34 

17 

6.3 

2.7 

11 

1 

13 

2.0 

2.5* 

8.1 

137 

130 

94 

34 

16 

5.8 

2.7 

12 

11 

13 

2.0 

2.6 

5.0 

441 

1.160 

88 

33 

16 

9.4 

2.6 

13 

l( 

14 

2.0 

2.7 

6.0 

2.180 

340 

81 

32 

15 

5.6 

2.6 

14 

! 

15 

2.0 

3.0 

S.O 

624      • 

180 

77 

32 

15 

6.1 

2.5 

IS 

II 

16 

2.0 

3.1 

4.1 

2.260 

344 

73 

32 

14 

5.8 

2.5 

U 

i; 

17 

2.0 

3.2 

3.8 

620 

380 

6ft 

31 

13 

S.3 

2.3 

17 

11 

IS 

2.0 

3.4 

4.4 

297 

202 

63 

30 

13 

4.9 

2,3 

It 

II 

19 

2.1 

3.S 

241 

260      • 

161 

60 

28 

12      • 

4.8 

2,2 

1.0 

19 

s 

M 

2.1 

3.8 

309 

334 

147 

59 

24 

12 

4.6 

2,2 

1.0 

» 

71 

2.1 

3.9 

388 

2.030 

136 

57 

24 

11 

4,5 

2.3 

31 

U 

22 

2.1 

4.1 

75 

874 

125 

56 

24 

10 

4.5 

2.2 

0,9 

33 

n 

23 

2.1 

4.2 

79? 

2.090 

122 

54 

24 

9.8 

4.5 

2.2 

A     O 

33 

» 

24 

2.1 

4.4 

lfI70 

2.280 

118 

53 

24 

9.2 

4.3 

2.1 

34 

1! 

is 

2.1 

4.7 

128 

635 

109 

51 

24 

8,6 

4.2 

2,1 

O«0* 

25 

1 

26 

2.1 

4.8 

70 

431 

107 

51 

24 

8.3 

4.1 

2,0 

36 

27 

2.1 

5.0 

48 

977 

103 

50 

24 

e.i 

4.0 

2.0 

37 

2t 

2.2 

5.2 

38 

367 

110 

49 

23 

7.8 

3.9 

2.0 

23 

29 

2.2 

5.3 

32      • 

286 

48 

?3 

T.9 

3.8 

1.9 

29 

30 

2.2 

5.6 

28 

247 

47 

23      • 

7.5 

3.8 

1,9 

30 

31 

2.2 

25 

215 

46 

6.8 

1,9 

31 

^£AN 

2.0 

3.3 

in 

664 

194 

96.7 

31.7 

14.0 

5.3 

2.6 

muji 

MAX 

2.2 

5.6 

1.170 

2.280 

1.160 

335 

45.0 

22.0 

7.0 

3.7 

MAX 

MIN. 

!.♦ 

2.2 

•      3.8 

16.0 

98.0 

46.0 

23.0 

6.8 

3.8 

1.9 

MM. 

^c.n. 

121 

198 

6852 

40836 

10786 

5944 

1888 

861 

314 

157 

70 

68 

ACFlJ 

I      -   ESTIMATH) 
M  -  NO   RECORD 

•  -  DISCHAROC   MEASUREMSn  OR 

OBSERVATION  Of  HOW  MADE  THIS  DAY. 

#  —   E  AND  * 


WATER  YEAR  SUMMARY 


^ 

MAXIMU 

M 

N 

MSOUUKK 

OAOE  HI. 

MO. 

DAY 

TtMi 

5900 

10,10 

01 

23 

2330 

V 

J 

^ 

MINIMUM 

>> 

MSOUMC 

OAOC  HT 

tto. 

DAY 

1IMI 

0,4 

0,65 

09 

26 

0930 
J 

LOCATION 


LATITUDE 


38  56  38 


LONGITUDE 


122   20  34 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


SW  30      13N     4W 


MAXIMUM  DISCHARGE 


OF  RECORD 


CFS 


9.720 


GAGE  HT. 


H.93 


DATE 


1-5-1965 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


SEPT   1955-DAIE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


SEPT   1955-DATE 


DATUM  OF  CAGE 


PERIOD 


FROM 


1955 


TO 


ZERO 

ON 

CAGE 


0.00 


REF. 

DATUM 


I.OCAL 


Station  located   7.3  miles  northwest  of  Rumsey,    1.4  miles  above  mouth.     Tributary  to  Cache  Creek.     Drainage  area  is   100  square  miles. 
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TABLE  B-5  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  TfEJ  PER  SECOND) 


WAiar  YfAl 


19T0 


STATION  NO. 


A81200 


CTATION  NAMf 


CACHE   CREEK   ABOVE   RUMSEY 


foAT 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY 

1 

136 

4.5 

14 

254 

5,730 

2,670 

325 

413 

489 

450 

489 

347 

I 

2 

134 

4.5 

14 

224 

5,330 

2,120 

321 

459 

456 

479 

450 

344 

2 

3 

132      • 

4.3 

14 

202 

5,130 

2,000 

310 

489 

470 

512 

437 

331 

3 

4 

116 

4.4 

15 

187 

4,930 

2,760 

304 

485 

510      • 

529 

429 

350 

4 

S 

113 

5.8 

16 

170 

4,700 

3,580 

299 

474 

570 

537 

392 

332 

S 

« 

112 

7.3 

16 

156 

4,460 

3,000 

293 

465 

565 

509 

422 

288 

« 

99 

7.5 

16 

147 

4,270 

2,820 

2A9 

419 

547 

540 

464 

248 

7 

a 

95 

6.5 

18 

229 

4,100 

1,420 

349 

423 

524 

551 

481 

271 

• 

9 

9S 

5.3 

21 

6,600 

3,990 

1,410 

357 

397 

503 

546      • 

474 

295 

9 

10 

79 

4,9 

27 

3,770 

3,870 

1,420 

387 

354 

439 

541 

458 

316 

10 

11 

70 

4.6 

40 

1,360 

3,770 

1,350 

389 

351 

399 

520 

469 

314 

11 

1] 

69 

4.4 

230      • 

1,100 

3,460 

1,310 

388 

423 

374 

510 

452 

280 

12 

IS 

68 

5.0 

769 

2,340 

7,430 

1,280 

430 

476 

348 

493 

459 

254 

13 

14 

62 

5.8 

255 

11,300 

5,320 

1,240 

440 

470 

350 

502 

418 

252 

14 

IS 

69 

6.2 

156 

6,500      • 

4,520 

1,210 

386 

456 

381 

497 

403 

291 

IS 

14 

57 

6.9 

116 

14,000 

4,900 

1,190 

357     • 

490 

436 

495 

399 

278 

16 

17 

42 

6.9 

91 

8,370 

5,590 

1,160 

339 

513 

452 

493 

399 

274 

17 

IS 

38 

7.7 

85 

6,040 

4,670 

1,130 

341 

509 

451 

492 

395 

225 

11 

19 

34 

8.1 

1,710 

5,150      • 

4,370 

1,110 

343 

491      • 

472 

488 

372 

224 

19 

M 

32 

8.3 

2,090 

5,130 

4,190 

1,100 

371 

522 

466 

473 

415 

177 

20 

31 

29 

8.8 

2,660 

12.600 

3,980 

1,080 

392 

496 

452 

474 

453 

171 

21 

23 

24 

9.3 

1,240 

9,430      • 

3,730 

1,090 

444 

478 

451 

471 

417 

167 

22 

33 

24 

10 

2,460 

15,400 

3.580 

1,090 

442 

476 

483 

478 

366 

167 

23 

M 

23 

11 

5,510 

23,600 

3,460 

921 

440 

486 

495 

523 

324 

181 

24 

U 

22 

11 

1,390 

11,400 

3,360 

416 

472 

481 

497 

515 

321      • 

180 

2S 

M 

12 

12 

895 

8,850 

3,270 

391 

483 

456 

506 

481 

320 

166 

2« 

27 

7.2 

12 

636 

11,000      • 

2,660 

374 

477 

455 

500 

487 

341 

165 

27 

2* 

6.2 

12 

490 

8,170 

1,860 

36? 

418 

452 

459 

487 

338 

165 

21 

39 

5.3 

13 

400      • 

7,170 

356 

407 

430 

449 

488 

337 

163 

29 

M 

4.9 

13 

337 

6,620 

352 

400 

465 

427 

503 

346 

163 

X 

31 

4.6 

288 

6,120 

337 

448 

502 

347 

31 

MEAN 

58.5 

7.7 

710 

6,244 

4,322 

1,356 

379 

458 

464 

502 

406 

246 

M£i 

MAX. 

136 

13.0 

5,510 

23,600 

7,430 

3,580 

483 

522 

570 

551 

489 

350 

MA 

MIN. 

4.6 

4.3 

14.0 

147 

1,860 

337 

289 

351 

348 

450 

320 

163 

Mtr 

V^C.FT. 

3598 

458 

43674 

383978 

240059 

83403 

22598 

28169 

27612 

30875 

24966 

14636 

AC. 

E      -  ESTIMATB) 
Nt  -  NO  RKOtO 
•   -  CMSCHAICC  /MEASUUMBO  0« 

oesavATioN  of  now  made  this  day. 

3   —    E  AMD  * 


JttAUL 


OtKHAME 
1248.7 


WATER  YEAR  SUMMARY 


Z' 

M  AXIMU 

M 

N 

MSCHAMf 

OAOC  HT. 

DAY 

TIME 

43400 

19.59 

01 

24 

0045 

V 

J 

MINIMUM 


DSCHAMi 
3.9 


OAOE  HT. 
0.64 


MO 
11 


DAY 


TIME 


03    0500 


f       TOTAl       A 


AOti  l«T 

904026 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF. 

DATUM 


38  54  47 


122   16   14 


SE  2      12N     4W 


43,400 


19.59 


1-24-1970 


OCT  59-SEPT  63 
JUN  65 -DATE 


OCT  59-DATE 


1959 


0.00 


UXAL 


Station   located  0.4  mile  below  State  Highway  16  bridge,   2.5  miles  northwest  of  Rumsey.     Flow  regulated  by  Clear  Lake.     Maximum  discharge  of 
record   listed  is  for   the   period  October   1959  to  September   1963   and  June   1965   to  date.      Drainage  area  is  955   square  miles. 
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ItABLE  B-S  (Cont.) 
3AILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


^VATM  YIAt 

STATION  NO. 

CTATWN  NAM! 

\ 

l970 
V 

A950iO 

POPE    CREEK    NEAR    POPE    VALLEY 

Otfi^OAY 


1 
I 
I 

4 
S 

* 
7 
I 

9 
10 

II 
19 
IS 
14 
IS 

U 
17 


|>      \% 


If 

M 

It 
S3 
» 

14 


2* 
V 
M 

1* 

SO 
II 


OCT. 


0.1* 

0.1 

O.l 

n.i 

0.1 
0.1 

o.l 

0.2 

0.2« 
0.2 

0.2 
0.2 
0.1 
0.2 
4.6 

5.1 
2.7 
1.7 
1.0 
0.7 

0.6 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 

0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.4 
0.4 


NOV. 


0.4 
0.3 
0.3 
O.J 
0.8 

1.4 

1.3 
1.1 
O.H 
0.6 

0.6 
0.7« 

o.e 

O.A 
0.9 

1.0 
1.1 
1.0 
0.9 
0.9 

1.0 
l.O 
1.2 
1.3 
1.3 

1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 


DEC. 


1.3 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 

1.5 

1.6 

i.a 

2.3 

6.8 


37 

201 

143 

36 

71 

18 

15 

19 

621 

1*440 

1.420 

286 

1.450 

2.390 

399 

207 

138 

103 

83 

70 

61 


JAN. 


58 
52 
48 
45 
42 

39 

39 

82 

1  .660 

810 

334 

300 

846 

3,270 

as7 

3,750 

1.530 

620 

598 

1,190 

5,120 
2,180 
3,380 
3,180 
977 

644 
1.290 
583 
423 
339 
278 


FiB. 


241 
211 
191 
176 
160 

150 
141 
134 
12' 
121 

119 
171 
879 
401 
250 

505 
651 
360 
261 
21a 

187 

166 
152 

142 
131 

123 

115 
125 


MAR. 


615 
227 

170 
707 
395 

246 
205 
214 
200 
213 

166 
149 

133 
118 
110 

101 
92 
87 
82 
75 

7? 
68 
64 
61 
56 

53 

44 
48 

46 
43 
40 


APR. 


39 
39 
17 
?6 
35 

34 
32 
31 
31 

30 

p9 
78 
?8 
28 
79 

29 
29 
?6 
25 
?3 

?3 
?3 
22 
?1 
21 

90 
21 
?0 
19 
18 


MAY 


18 
17 
16 
15 
IS 

15   < 

15 

15 

15 

14 

13 
14 
U 
12 
12 

11 
10 

9.5 
10 
11 

10 
9.1 
8.7 
8.3 
7.9 

7.5 
7.5 
7.1 
6.8 
6.4 
6.1 


JUNE 


5.8 

5.4 
5.1 
5.1 
4.6 

4.3 
4.3 

5. 1 
6.1 
5.8 

4.3 
3.0 

3.8 

3.5 
4.3 

4.3 
3.3« 

2.9 
2.9 
2.7 

2.3 
2.3 

2.1 
2.2 
2.4 

2.1 
2.0 
2.2 
2.1 

2.0 


JULY 


1.9 
1.8 
1.7 
1.6 
1.4 

1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 

1.1 

l.l 

1.1 

1.0< 

1.0 

0.9 
0.9 
0.8 
O.S 
0.7 

0.7 
0.7 
0.6 
0.6 
O.S 

O.S 
0.5 
0.5 
O.S 
0,5 
0.5 


AUO. 


O.S 
O.S 
O.S 
O.S 
O.S 

O.S 
0.5 
O.S 
0.4 
0.4 

0.4 
0.4 

0.4 
0.4 
0.4 

0.4 
0.4 
0.4 
0.4 
0.4 

0.4 
0.4 
0.4 
0.4 
0.4 

0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 


ssn. 


DA^ 


0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 

0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 

0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 

0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 

0.2 
0.2 
0.2 
0.2 

0.2 

0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 


I 
2 

a 
4 
s 

« 
7 

10 

n 
la 
ia 
u 

IS 

u 

17 

18 

1* 

90 

91 
99 
93 
94 
9S 

a* 

97 
98 
9f 

ao 
ai 


W  t«AN 


X'^CFT. 


0.7 
5.1 

0.1 
46 


0.9 

1.4 

0.3 

56 


296 
2,390 
■  1.3 
18218 


1.115 
5,120 
39.0 
68557 


236 
879 

115 
13107 


158 

707 
40.0 
9729 


27.5 

39.0 
18.0 
1638 


11.5 

18.0 

6.1 

708 


3.6 
6.1 

2.0 
217 


1.0 
1.9 

0.5 
60 


0.4 

0.5 

0.3 

25 


0.2 
0.3 
0.2 

14 


MiAM 


tcnj 


WATER  YEAR  SUMMARY 


I     -  ESTIMUTH) 
M  -  NO  KfCOKD 

•  -  DISCHAJtOC  MEASUUMB4T  OR 

OeSUVATION  Of  aOW  MAOf  THIS  DAY. 

#  —   I  AND  « 


/■ 

MAXIMU 

M 

N 

MSCHAMM 
11600 

OAOC  HT. 
16.65 

MO. 

01 

DAY 

23 

TIMi 

2215 
J 

r 

MINIMUM 

^ 

OSCMAJraf 

0.1 

OAOi  HT. 
2.46 

MO. 
10 

DAY 
02 

TIMI 

0145 

J 

LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOO 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF. 

DATUM 


38     37     48     122      19     52       SW  17     9N     4W         18.000  E  19.79  1-31-1963         DEC   1960-MTE         DEC   1960-MTE        I960 

Station   located  5.2  miles  east  of  Pope  Valley.      Tributary  to  Lake  Berryessa.      Drainage  area   Is  78.3  square  miles. 


0.00 


LOCAL 


I 


23 


TABLE    B-5  (CONT) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


'^AY 


I 
3 
3 
4 
S 

6 
7 
• 
9 
10 

n 

12 
13 
14 
15 

16 
17 
13 
19 
30 

21 
22 
23 
24 
2S 

26 
27 
23 

29 
30 
31 


OCT. 


0.3   * 

0.3 

0.7 

0.5 

0.3 

0.3 
0.8 
1.6 
1.4 
1.9 

1.6 
0.7 
0.4 
1.3   * 
1.0 

0.3 
0.3 
0.1 
0.1 
0.3 

0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
5.8 

22 

28       * 

18 

1.7 

0.3 

0.3 


NOV. 


0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.3  * 

0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 

20 

32       * 

33 

36 

19 

7.2 
6.6 
7.3 
7.8 

7.6 

7.4  * 

4.3 

0.5 

0.1 

0.1 


DEC. 


0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 

0.2 
0.2 
0.3 
0.3 
0.3 

0.4 
0.4 
0.2 
0.2 
0.4 

0.3 
0.3 
2.8 

44 

62 

76 
56 
34 
93 

64 

14 
11 
11 
11 
II 
10 


fviAVai  YEAR 

STATION  NO. 

STATION  NAMC 

"N 

1970 
V 

A09115 

PUTAH  CREEK,    SOUTH  FORK, 

NEAR   DAVIS 

J 

JAN. 


29 
29 
30 
31 
30 

30 

31 

33 

262 

900 

67 

48 

41 

1,820 

1,430 

4,200 
5,990 
6,040 
5,570 
5,750 

8,850 
10,700 
11,000 
14,200 
13  ,400 

11,700 

11,400 

10,200 

8,760 

7,470 

6,410 


FEB. 


5,340 
4,780 
4,120 
3,530 
1,900 

1,770 
1,630 
1,560 
1,490 
1,390 

1,340 
1,610 
2,870 
3,280 
3,150 

2,930 
3,170 
3,200 
3,030 
2,810 

2,630 
2,440 
2,300 
2,170 
2,060 

1,670 
1,810 
1,800 


MAR. 


1,740     * 

1,830 

1,810 

1,970 

1,710 

561 
649 

792 

867     * 
895 

942 

937 
1,200 
2,400 
2,230 

2,080     * 
1,940 
1,920 
1,500 
806 

651 
401 
311 
163     * 
115 

112 
104 

91 

88 

89 

89 


APR. 


78 
70 
60 
61 
64 

62 
61 
62 
69 
66 

58 
60 
63 
72 
68 

58 
59 
52 
53 
56 

56 
50 
49 
42 
46 

56 
66 
66 
54 
48 


MAY 


44 
34 
36 
48 
41 

36 
42 
30 
30 
28 

24 
25 
46 
50 
50 

37 
39 
38 
33 
31 

31 
29 
28 
29 
32 

35 
30 
22 
18 
19 
23 


JUNE 


25 
33 
28 
19 
15 

17 
27 
27 
32 
27 

23 
32 
22 
21 
20 

24 
22 
25 
23 
29 

25 
20 
26 
26 
29 

27 
24 
28 
26 
28 


JULY 


16 
12 
12 
14 
12 

12 
10 
19 
19 
16 

12 
6.5 
6.7 
6.9 
3.4 

8.2 

7.3 
10 
3.0 
5.7 

8.5 
6.9 
2.8 
5.4 
8.5 

6.3 
9.5 

14 
12 
20 
24 


AUG. 


9.2 
6.3 
2.5 
4.2 
6.7 

4.4 
6.1 

18 

13 

14 

8.5 
13 

9.7 
11 

4.4 

1.9 
1.8 
2.8 
4.4 
2.0 

2.6 

4.4 
7.6 
5.0 
5.0 

5.2 
5.7 
9.0 
8.5 
9.2 
14 


SEPT. 


1.9 
0.2 
0.3 
0.2 
0.1 

0.1 
0.1 
0.3 
0.3 

1.4 

9.0 
1.9 
3.4 
8.0 
4.8 

1.3 
1.9 
0.8 
0.5 
0.5 

0.3 
0.3 
0.4 
0.3 
0.4 

0.2 
0.2 
0.4 
0.5 
0.5 


DAY\ 


I 

2 
3 

4 
S 

6 
7 
• 
9 

to 

11 
13 
13 
14 
IS 

16 
17 
13 
19 
20 

21 
32 
23 
24 
25 

26 
27 
23 

29 
30 

31 


MEAN 

MAX. 

MIN. 

V^C.FT. 


3.0 
28 

0.1 
181 


6.4 
36 
0.1 
383 


16.3 
93 
0.2 

1,001 


4,724 

14,200 

29 

290,500 


2,564 

5,340 

1,340 

142 ,400 


1,000 

2,400 

88 

61,470 


59.5 
78 
42 
3,540 


33. 
50 
18 
2,059 


25. 
33 
15 
1,488 


10.6 
24 
2.8 
655 


7.1 
18 
1.8 
436 


1.4 
9.0 
0.1 
80 


MEAN 
MAX 
MIN. 
AC.  FT, 


-  ESTIMATB) 

:  -  NO  RECORD 

-  DISCHAROE  MEASUREMBfT  OR 
OBSERVATION   OF  NO  FLOW 

-  Eamo    * 


WATER    YEAR    SUMMARY 


r 

M  AXIMU 

M 

>v 

OtSOIAROE 

OAOf  HT. 

t*a. 

DAY 

TIME 

14,700 

18.48 

1 

24 

1200 
J 

^ 

MINIMUM 

'\ 

DBOMROf 

OAOf  HT. 

MO. 

DAY 

TIME 

0.0 

10 

1 

0000 

f        TOTAl       A 


ACRE  FST 

504,200 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF. 
DATUM 


38  31  02 


121  45  21 


NE   28      8N      2E 


14,700 


18.48 


1-24-1970 


OCT    195 7 -DATE 


OCT    1957-DATE 


1957 


24.57 


usees 


Station   located   at  Low  Water   bridge,    0.8  mile  below  U.    S.    Highway  40  bridge,    2.3  miles    southwest  of  Davis.      Tributary    to  Yolo  Bypass.      Opera- 
tion of   station   turned  over    to  USBR  on  October    1,    1968. 
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TABLE    B-5  (CONT.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


^ATn  VIAK 


CTATION  NO. 


1970 


A0293S 


HATION  NAMI 


YOLO  BYPASS  NEAR  WOODLAND 


^ 


OCT. 


NOV. 


DEC. 


JAN. 


FEB. 


MAR. 


APR. 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUO. 


SEFT. 


DA^ 


2 

3 
4 
S 

6 
7 
t 
9 
10 

II 
11 
13 
14 
15 

16 
\7 
It 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
2S 

26 
27 
2t 

29 

30 

31 


18 
18 
18 
17 
16 

16 
17 
17 
17 
21 

118 
69 
36 
31 
30 

30 
25 
23 

13 
12 

10 
9.6 
10  • 
11 
11 

11 

11 

10 
9.6 
9.6 

10 


10 
10 
10 

9.0 
11 

12 
10 
12 
12 
11 

12 
12 
16 
30 
21 

26 
20 
18 
22 
25 

25 
23 
23 
U 
7.8 

6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 


6.1 
6.1 
6.1 
6.6 

9.0 

16 

11 
9.6 
8.4 
5.6 

5.8 
6.0 
6.0 
6.6 
7.2 


8. 

30 

58 

72 

246 

1,760 
3,200 
3,340 
4,340 
25,500 

38,100 
35,100 
29,600 
23,000 
18,000 
13,600 


9,940 
5,260 
2,320 
1,250 
960 

732 
560 
486 
598 
4,840 

5,590 
4,200 
3,820 
8,230 
45,800 

79,100 
126,000 
U5,000 
130,000 
128,000  * 

126,000 
172,000 
173,000 
190,000 
217,000 

224,000  * 

208,000 

196,000 

174,000 

164,000 

144,000 


113,000 
95,300 
83 , 100 
71,600 
60,000 

51,400 
44,500 
35,800 
30,500 
27,000* 

23,500 
20,400 
18,500 
21,800 
22,800 

21,100 
18,600 
18,800 
16 , 100 
11,900 

7,630 
5,470 
4,310 
3,800 
3,580 

3,480 
3,420 
3,120 


3,020 
3,180 
2,770 
2,850 
4,660 

4,620 
4.260 
3,620 
2,600 
2,670 

2,590 
2.430 
2,230 
2,080 
1,980 

1.800 
1,750 
1,590 
1,510 
1,420 

1,370 
1,350 
1,230 
1,130 
982 

616 
380 
302 
257 
227 
220 


213 
206 
185 
176 
158 

145 

136 
90 
55 
40 

30 
21 
23 
28 
33 

39 
44 
30 
17 
27 

5. 

3. 
16 
19 
26 


48 
23 

7.2 
21 
32 


16 
26 
51 
36 
11 

0.0 
0.0 
0.0 
2.1 
3.3 

4.1 
8.4 

18 

24 
4.1 

0.6 
1.5 
1.5 
1.5 
1.8 

2.4 
5.1 

17 

44 

35 


32 
30 
25 
19 
7, 
6, 


8.4 
8.4 
7.2 
8.4 
9.6 

10 
10 
11 

11 
4.1 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 

15 
31 
39 
29 
23 

22 
6.2 
0.0 
0.0 
0.0 


0.1 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
2.4 

13 

20 

25 
42 
40 
25 
7.4 


0.0 
10 
29 
31 
31 

17 
3.3 
0.6 
3.0 
5.6 

6.6 
6.1 
5.6 

17 

36 

29 
25 
18 
15 
13 

3.7 
0.0 
0.6 
1.8 
2.7 

9.0 
25 
24 
25 
38 
62 


56 
52 
50 
56 
68 

62 
60 

51 
44 
40 

34 
25 
19 
10 
9.0 

9.6 
10 
14 
13 
14 

34 
50 
56 
63 
63 

62 

62 
60 
58 
62 


I 

3 
3 
4 
S 

* 
7 
• 
9 
10 

11 
13 

11 
14 
IS 

U 
17 
It 
19 
30 

31 
33 
33 
34 
3S 

36 
37 
30 
39 
30 
31 


MEAN 

MAX. 

MIN. 

V^C.  FT 


21.8 
118 
9.6 
1,340 


14.4 
30 
6.1 
855 


6,325 
38,100 
•      5.6 
388,900 


86,470 
224,000 
486 
5,317,000 


30,020 

113,000 

3,120 

1,667,000 


1,990 

4,660 

220 

122,400 


63.2 
213 
3.3 
3,760 


14.0 
51 
0.0 
861 


8.5 
39 
0.0 
504 


5.7 
42 
0.0 
348 


15.9 
62 
0.0 
979 


42.2 
68 
9.0 
2,510 


MfAN 


ACFTj 


WATER    YEAR    SUMMARY 


E      -   ESTIMATH) 
Mt  -  NO  lECOtO 

*  -  DKCHAROC  MEASUtEMMT  Ol 

OBSERVATION   OF  NO  FLOW 

#  -  E  AND     * 


r 

MAXIMUM 

> 

DISCHAIOC 

OAOf  HT. 

MO. 

DAY 

T1MI 

228,000 

30.90 

1 

25 

2300 

nsouuiof 

0.0 


MINIMUM 


OAOf  HT. 


MO. 
5 


DAY 
6 


t 
J 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF. 

DATUM 


38  40  40 


121  38  35 


SE   28      ION     3E 


272,000 


32.00 


2-8-1942 


MAR  30-OCT  38  S 
JAN    193 9- DATE 


1940-1941 
1941-DATE 


1930 
1941 
1941 


1941 


0.73 

0.00 

-3.41 


USED 
USED 

usees 


Station  located  just  above  the  Sacramento-Woodland  Railroad  bridge,  6  miles  above  the  Sacramento  Bypass,  7  miles  below  Fremont  Weir,  7  miles 
east  of  Woodland.  Supplementary  water  stage  recorder,  located  7  miles  downstream,  used  for  computations  during  periods  of  low  flow.  Stage- 
discharge   relationship   at   supplementary  recorder    location  at    times   affected   by   tidal   action.      Records    furnished   by  U.    S.   Geological   Survey 

M 

o  -  Irrigation  season  only. 
§  -   Flood  season  only. 
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TABLE    B-5  (CONT.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


/^ATSt  YEAR 


1970 


STATION  NO. 


BO 7020 


STATION  NAAlU 


SAN  JOAQUIN  RIVER  NEAR  VERNALIS 


[1)AY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT.       Da9^ 

1 

4,670 

4,920 

4,360 

4.840 

13,300 

7,130 

2,800 

1,660 

2.500   * 

2,920  * 

968 

1,220 

I 

2 

4,420 

4,890 

4,430 

4,910 

11.410 

7,360 

2,250 

1,590 

2,780 

2.320 

1,030 

1,090  * 

3 

4,360 

4,880 

4.650 

4,660 

10.300  * 

9,040  * 

1,960 

1,620 

3,150 

2.130 

1,110 

1,070 

4 

4,460 

4,730 

4.560 

4,100 

9,680 

9,800 

1,860 

1,630  * 

3.780 

1,950 

1,050 

1,090 

S 

4,560 

4,670 

4.390 

3,950  * 

9,870 

10,200 

1,720 

1,490 

3.880 

1,780 

950 

1,210 

6 

4.620 

4,830 

4,200 

3,950 

9,870 

11,300 

1,650  * 

1.530 

3.700 

1,650 

1,030  * 

1,320 

7 

4,590 

5,030 

4.080 

4,210 

9.570 

11,700 

1,670 

1,680 

3.070 

1,600 

1,010 

1,380 

• 

4,490 

5,040 

4,020 

3,990 

9.300 

11,700 

1,680 

1.630 

2.420 

1.430 

980 

1,220 

9 

4,U0 

4,970 

4.010 

4,030 

9,150 

11,900 

1,590 

1.810 

2.080 

1,270 

1,040 

1,080 

10 

3,770 

4.880 

4,010 

4,100 

9,180 

11,800 

1,550 

2.110 

2.390 

1,250 

1,070 

1,030 

0 

11 

3.620 

4,860 

3.930 

4,040 

9,360 

11,200 

1,500 

2,350 

3.510 

1,240 

962 

1,080          1 

13 

3,470 

4,890 

3,910 

3,880 

9,360 

10,400 

1,540 

2,420 

3.770 

1,270 

908 

1,260          1 

13 

3,400  * 

4,850 

3,930 

3.880 

9,230 

9,120 

1,680 

2,490 

3.200 

1,380 

920 

1,340          1 

14 

3,340 

4.910 

3,770 

4,080 

9,260 

8,200 

1,760 

2,510 

3,470 

1,330 

950 

1,380          1 

IS 

3,730 

5.150 

3,640 

4,630 

8,840 

7.550 

1,690 

2,470 

3,580 

1.150 

926 

1,370          1 

U 

4,230 

5.100 

3,590  * 

6,720 

8,580 

7.000 

1,680 

2,520 

2,630 

1.120 

986 

1,260          1 

6 

17 

4.360 

4,850 

3,590 

8,220 

8,390 

6,510 

1,650 

3,110 

1,980 

1,090 

1,080 

1,260          1 

7 

11 

4,270 

4,400  * 

3,560 

12.200 

8,340 

5,600 

1,630 

3,540 

1,620 

1,110 

1,060 

1,300          1 

• 

19 

4,420 

4,300  * 

3,560 

17,400 

8.530 

5,310 

1.600 

3,600 

1,380 

1,120 

962 

1,420          1 

9 

20 

4,440 

4.280 

3,580 

18,200  * 

8,890 

5,050 

1.590 

3,640 

1,220 

1,130 

968 

1,510          20 

31 

4,420 

4,250 

3,480 

18,400 

9,020 

5,070 

1.450 

3,490 

1,230 

1,020 

956 

1,590          21 

23 

4,640 

4.210 

3,430 

18 .  700 

9,000 

4,860 

1,380 

3,060 

1,500 

902 

1,010 

1,510       aa 

33 

4.670 

4.230 

3,310 

24.000 

8,750 

4,770 

1,330 

2,320 

2.140 

920 

1,040 

I  MO          23 

34 

4,890 

4,060 

3,380 

24,000 

8.370 

4,650 

1,370  * 

2,010 

2.990 

950 

1,210 

1,410          24 

3S 

5,060 

3.820 

3,550 

21,200 

8.100 

4.450 

1,470 

2,500 

2.700 

974 

1,230 

1,360          2S 

36 

5,220 

4,110 

4.100 

20,200 

8,010 

4,050 

1,590 

2,690 

2.810 

1,080 

1,140 

1,410          M 

37 

5,320 

4,410 

4,510 

19,700 

7,970 

3,700 

1,690 

2,570 

2,990 

1,150 

1,140 

1,520          27 

21 

5.310 

4.500 

4,660 

19,400 

7,730 

3,450 

1,650 

2,460 

2.440 

1,130 

1,130 

1,550          2* 

39 

5,290 

4.430 

4,690 

18,900 

3,300 

1,590 

2,430 

3,040 

1,000 

1,170 

1,480          2» 

M 

5,100 

4,380 

4,710 

17,900 

3,270 

1,610 

2,610 

3.160 

944 

1,140 

1,420          30 

31 

4,980 

4,770 

16,200 

3,130 

2,650 

926 

1,250 

31 

MEAN 

4,462 

4.628 

4.012 

11.120 

9,191 

7,180 

1,673 

2.393 

2,704 

1,330 

1,044 

1,319        ««*« 

MAX. 

5,320 

5.150 

4,770 

24,000 

13,300 

11,900 

2,800 

3.640 

3,880 

2,920 

1,250 

1,590        MAX 

MM. 

3,340 

3,820 

3,310 

3.880 

7,730 

3,130 

1,330 

1,490 

1,220 

902 

908 

1,030        MM. 

V^C.FT. 

274,400 

275,400 

246,700 

683,500 

510,500 

441,500 

99,530 

147,200 

161,000 

81,790 

64,220 

78,510        *C.n^ 

WATER    YEAR    SUMMARY 


-  ESTIMATED 

:  -  NO  RECORD 

-  OISCHAROE  MEASUREMMT  OR 
ORSERVATION   OF  NO  FLOW 

-  Eamd    * 


DBCHAIOC 

25,900 


M  A  X  I  M  U 


OAOi  HT. 


M- 


MO. 

1 


DAY 

23 


TIMi 

1930 


r 

MINIMUM 

^ 

MSCHAROE 

OAOf  HT. 

MO. 

DAY 

TIME 

902 

7 

22 

1025 

f       TOTAl       "\ 


AOtf  rsT 

3,064,000 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


CAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

CAGE 


REF. 

DATUM 


37  40  34 


121   15  51 


79000 


32.81 


12-9-1950 


JUL  22-DEC  23  6' 
JAN  24-FEB  25 
JUN  25-OCr  28  o 
MAY  29-DATE 


JUL  22-DEC  23  i' 
JAN  24-FEB  25 
JUN  25-OCT  28  o 
MAY  29-DATE 


1931 
1959 
1959 


1959 


5.06 
0.00 
3.3 


USCGS 
USCGS 
USED 


Station  located  30  feet  above  the  Durham  Ferry  Highway  bridge,  3  miles  below  the  Stanislaus  River,  3.4  miles  northeast  of  Vernalis.   Maximum 
discharge  listed  at  site  then  in  use  and  present  datum.   Records  furnished  by  USGS.   Drainage  area  is  13,540  square  miles. 

i>  -  Irrigation  season  only. 
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FABLE    B-5  (CONT) 

%IKnk  YtAlt  nATION  NO. 

nATION  NAME 

"N 

DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  RET  PER  SECOND) 

1970 

B02920 

DUCK  CREEK  DIVERSION  NEAR  FARMINGTON 

__^ 

^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

M 

1 

0.0 

0.0 

2 

0.0 

0.0 

3 

0.0 

0.0 

4 

0.0 

70 

5 

0.0 

20 

6 

0.0 

0.0 

7 

0.0 

0,0 

• 

0.0 

0.0 

» 

0.0 

0.0 

10 

N 

N 

N 

0.0 

N 

0.0 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

11 

0 

0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12 

0.0 

0.0 

13 

0.0 

0.0 

14 

343 

0.0 

15 

F 

F 

F 

12 

F 

0.0 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

16 

L 

L 

L 

164 

L 

0.0 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

17 

19 

0.0 

IS 

0 

0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

19 

0.0 

0.0 

20 

W 

W 

W 

0.0 

W 

0.0 

W 

w 

w 

w 

w 

u 

21 

354 

0.0 

22 

0.0 

0.0 

» 

23 

0.0 

0.0 

33 

24 

0.0 

0.0 

34 

25 

0.0 

0.0 

25 

26 

0.0 

0.0 

34 

27 

0.0 

0.0 

27 

2t 

0.0 

0.0 

2S 

29 

0.0 

0.0 

29 

30 

0.0 

0.0 

30 

31 

0.0 

0.0 

31 

MEAN 

28.8 

3.0 

MEAh 

MAX. 

354 

70 

MAX 

MM. 

• 

0.0 

0.0 

MIN. 

V^FT. 

1,770 

179 

Acry 

WATER    YEAR    SUMMARY 

\ 

E      -  ESTIMUTEO 
Mt  -  NO  RKOtD 

^ 

MEAN     ^ 

^ 

MAXIMUM                          ^r                          MINIMUM                          > 

-        TOTAl 

^ 

IXSCHAMf 

oso 

UUtOf 

OAOC  HT. 

MO. 

DAY 

TIME 

DtSCHAMM 

OAOf  HT. 

MO. 

DAT 

IMM 

AOH  rsT 

•     -  DiSCHAROE  MEASUUMOn  Ol 

2.7 

1,1 

10 

1 

14 

J  V 

0.0 

10 

1 

0000 

1,949 

OBSERVATION   OF  NO  FLOW 

^ 

J 

v.   ' 

J 

^ 

^ 

/ 

#      -   E  AHO     * 

LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  CAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


DISCHARGE 


GAGE  HT. 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

OH 

CAGE 


REF. 

DATUM 


37  56   18 


120  59  21 


NE    16      IN     9E 


3690 


7.65 


4-2-1958        SEPT   1951-DATE        SEPT   1951-DATE        1951 


105.0 


uses 


Station  located  1.0  mile  northeast  of  Farmlngton.   Flows  are  diversions  from  Duck  Creek  to  Littlcjohn  Creek.  Records  furnished  by  USCE, 
Drainage  area  is  28  square  miles. 
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TABLE    B-5  (CONT) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


rWATat  YEAR 


1970 


STATION  NO. 


B02870 


STATION  NAME 


LITTLEJOHN  CREEK  AT   FARMINGTON 


I'day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DA^ 

3.0 

0.4 

0.0 

14 

140 

287 

14 

14 

18 

14 

4.4 

8.0 

1.5 

0.4 

0.0 

13 

112 

636 

13 

12 

14 

8.4 

5.0 

10 

0.8 

0.3 

0.0 

11 

104 

767 

14 

13 

12 

8.0 

3.8 

8.8 

0.5 

0.3 

0.0 

9.6 

91 

710 

14 

22 

12 

9.2 

3.7 

12 

0.5 

0.2 

0.0 

7.4 

76 

733 

17 

25 

14 

10 

4.4 

15 

' 

2.8 

0.4 

0.0 

7.4 

69 

809 

17 

27 

14 

11 

6.0 

14 

1.1 

1.6 

0.0 

6.6 

60 

790 

13 

21 

14 

10 

6.6 

10 

0.8 

14 

0.0 

5.0 

52 

764 

12 

22 

14 

10 

7.4 

6.0 

2.5 

7.6 

0.0 

4.4 

44 

717 

17 

18 

12 

10 

6.6 

4.2 

1.1 

6.4 

3.1 

4.0 

40 

646 

21 

20 

14 

10 

5.2 

6.0 

0.4 

3.5 

8.8 

3.5 

41 

292 

17 

21 

16 

6.8 

6.2 

6.6 

0.9 

1.6 

9.6 

16 

35 

161 

18 

19 

19 

5.6 

5.4 

7.4 

1.7 

0.9 

11 

51 

35 

116 

20 

19 

17 

6.6 

3.6 

14 

2.5 

0.6 

11 

606 

41 

102 

23 

20 

17 

4.2 

4.2 

14 

18 

0.5 

12 

1,090 

78 

85 

20 

22 

20 

4.8 

7.0 

8.0 

31 

0.4 

12 

1,540 

96 

76 

23 

22 

19 

5.4 

7.2 

10 

41 

0.3 

13 

1,550 

86 

66 

27 

20 

19 

8.0 

7.2 

10 

51 

0.1 

13 

1,740 

245 

56 

26 

21 

17 

8.0 

6.6 

9.2 

38 

0.0 

14 

1,730 

220 

51 

29 

14 

17 

7.0 

7.8 

8.4 

28 

0.0 

14 

766 

162 

42 

25 

14 

14 

7.0 

8.8 

10 

17 

0.0 

13 

1,030 

102 

38 

28 

18 

12 

5.6 

6.0 

7.6 

9.6 

0.0 

12 

1,330 

85 

29 

24 

16 

11 

4.6 

4.0 

7.6 

6.8 

0.0 

8.8 

1,780 

74 

30 

21 

13 

10 

4.4 

3.9 

7.2 

4.6 

0.0 

14 

1,110 

60 

29 

19 

14 

13 

7.0 

4.0 

6.2 

3.2 

0.0 

17 

686 

49 

26 

14 

18 

10 

6.0 

2.7 

5.8 

2.0 

0.0 

39 

436 

41 

23 

12 

20 

7.4 

5.6 

4.0 

5.0 

1.5 

0.0 

82 

332 

40 

16 

14 

22 

7.6 

5.0 

6.2 

5.2 

1.0 

0.0 

61 

446 

34 

14 

14 

21 

7.4 

5.0 

6.0 

6.2 

29 

0.8 

0.0 

37 

303 

16 

13 

20 

8.0 

4.6 

4.4 

7.0 

30 

0.6 

0.0 

23 

218 

17 

14 

20 

10 

4.8 

5.4 

6.4 

31 

0.4 

17 

182 

14 

19 

5.0 

7.6 

MEAN 

8.9 

1.3 

14.4 

549 

82.6 

263 

18.4 

18.9 

13.6 

7.1 

5.5 

8.5 

MEAh 

MAX. 

51 

14 

82 

1780 

245 

809 

29 

27 

20 

14 

8.8 

15 

MAX 

MiN. 

0.4 

0.0 

0.0 

3.5 

34 

14 

12 

12 

7.4 

4.2 

2.7 

4.2 

MIN. 

V^CFT. 

545 

78 

883 

33,770 

4,590 

16,180 

1,100 

1,160 

812 

440 

340 

507 

ACFlJ 

WATER    YEAR    SUMMARY 


-  ESTtMATH) 

:  -  NO  tECORD 

-  DKCHAROE  MEASUREMmi  Ot 
OBSERVATION   OF  NO  FLOW 

-  EAMO    * 


r 

MAXIMU 

*^ 

>> 

OaOMROC 

OAOC  HT. 

MO. 

DAY 

TtMC 

1,880 

1 

16 

J 

^ 

MINIMUM 

> 

DtSCHAROf 

OAOC  HT. 

MO. 

DAY 

TIMf 

0.0 

11 

19 

J 

(        TOTAl       A 


ACRf  HKT 

60,408 


LOCATION 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC    T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


MAXIMUM  DISCHARGE 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT. 


DATE 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


DATUM  OF  GAGE 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF. 
DATUM 


37  55  38 


121  00  08 


NE   20      IN      9E 


3590 


15.40 


4-3-1958 


JUNE    1952-DATE        JUNE    1952-DATE 


1952 


89.97 


usees 


Station   located  340   feet  below  Farmlngton-Escalon  Highway  bridge.      Flows   entering  Littlejohn  Creek  via  Duck  Creek  Diversion  are    included. 
Flow  regulated  by  Farmington  Reservoir.      Records    furnished  by  USCE. 
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TABLE    B-5  (CONT) 
OAiLY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


>^ATat  YIAR 


1970 


CTATION  NO. 


B02803 


STATION  NAMi 


FRENCH  CAMF  SLOUGH  NEAK  FRENCH  CAMP 


^DAY 


1 

2 
3 
4 
S 

« 
7 
• 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
IS 

1« 
17 
It 
19 
20 

ai 

22 
23 
24 
2S 

26 
27 
21 

29 
30 

31 


OCT. 


74 
77 
81 
70 
62 

61 

77       ' 
78 
90 
100 

97 
96 
76 
97 
118 

171 
105 

54 

36 

27 

22 
20 
13 
12 
12 

8.8 
8.7 
11 
8.4 
7.0 
7.5 


NOV. 


7.2 
5.5 
4.1 
3.7 
5.9 

10 
22 
13 
U 
11 

9.1 
6.8 
6.2 
5.4 
5.2 

4.7 
4.0 
4.0 
3.9 
4.1 

3.7 
3.4 
2.9 
2.7 
2.5 

2.8 
2.3 
1.8 
1.5 
1.7 


DEC. 


MEAN 

MAX. 

MIN. 

V^CFT 


57.3 
171 
7.0 
3,525 


5.8 
22 
1.5 

345 


1.7 
2.2 
3.2 
2.2 
2.2 

1.8 
1.6 
1.5 
1.4 
3.6 

2.6 
6.5 

11 

13 

12 

13 
13 
14 
16 
21 

22 
57 
48 
26 
25 

35 
53 
60 
43 
31 
24 


JAN. 


18.3 
60 
.1.4 
1,126 


32 
30 
29 
27 
25 

24 
22 
20 
19 
23 

21 

22 

52 

307 

1.310 

1,980 
1,780 
1,860 
1,860 
1,100  * 

1,060 
1,580 
1,900 
1,400 
809 

457 

369 

339 

289  * 

204 

152 


FEB. 


616 

1,980 

19 

37,888 


121 

100 

84 

75 

64 

51 
43 
39 
34 
31 

29 
25 
25 
28 
52 

72 

61 

159 

216 

150 

107 
79 
61 
49 
41 

36 
31 
28 


MAR. 


67.5 
216 
25 
3,751 


75 
792 
853 
707 
936 

943 

834 

774 
729 
666 

401 
191 
137 
109 
89 

73 
59 
50 
42 
36 

30 
27 
25 
24 
24 

48 
40 
31 
42 
-  49 
39 


APR. 


286 

943 

24 

17,603 


34 
29 
24 
35 
67 

60 
52 
66 

103 
85 

70 

53 

63 

102 

115 

94 
96 
94 
77 
75 

95 
77 
80 
68 
56 

43 
60 
74 
69 
72 


MAY 


69.6 
115 
24 
4,141 


65 
53 
58 

81     * 
81 

89 

92 
105 
110 
118 

95 
80 
84 
103 
68 

70 
43 
39 
55 
60 

58 
58 
70 
58 

69 

58 
52 
70 
41 
47 
53 


JUNE 


70. 
118 
39 
4,330 


47 
41 
18 
11 
24 

51 
65 
75 
60 
65 

76 
105 
96 
85 
87 

51 
50 
31 
36 
23 

28 
32 
49 
32 
35 

37 
47 
27 
39 
48 


JULY 


49.0 
105 
U 
2,918 


44 
15 
11 
25 
27 

27 
4.7 
3.5 
9.8 

21 

28 
34 
31 
30 
26 

18 
6.5 
0.1 
4.0 

17 

37 
20 
13 
15 
19 


14 

12 

24 

6. 

0, 
4. 


AUO. 


17.7 
44 
0.1 
1,087 


0.3 
3.3 
4.4 

15 

16 

20 
23 
24 
22 
26 

24 
15 
20 
11 
11 

48 
39 
15 
20 
15 

18 
45 
44 
44 
48 

42 
25 
42 
59 
39 
44 


SEPT. 


DAY\ 


26.5 
59 
0.3 
1,630 


41 
74 
67 
67 
69 

85 
92 
95 
98 

90 

77 

77 

86 

110 

111 

93 
87 
88 
76 
87 

132 
NR 
NR 
NR 
KR 

NR 
NR 
NR 
NR 
NR 


NR 
NR 
NR 

NR 


I 

a 
a 

4 

s 
* 

7 

• 

9 
10 

11 
ia 
la 

14 
IS 

u 

17 

1* 

19 

ao 

21 

n 
aa 
a4 
as 

a« 

27 

aa 

a9 
ao 

31 


MCAN 


Acry 


WATER    YEAR    SUMMARY 


i      -  ESTIMATH) 

Ml  -  NO  tECOtO 

*     -  DISCHAROC   MEASUREMOn  Ol 

OBSERVATION   OF  NO  FLOW 
»     -  E  AND    * 


r 

MAXIMU 

M 

^ 

OSCHAROf 

OAOE  HT. 

MO. 

DAY 

TIMf 

2,160 

10.00 

1 

16 

0530 

MSOIAROf 

0.0 


MINIMUM 


OAOf  HT. 


MO. 

7 


DAY 

17 


TlMi 

1445 


C       TOTAL        \ 


ACM  >«T 

NR 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


14  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B  &M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

CAGE 


REF. 

DATUM 


37  52  52 


121   14  53 


NE   6      IS      7E 


3,390 


6.31 


12-9-1950 


JAN  50-MAY  50 
OCT  50-DATE 


JAN  50-MAY  50 
OCT  50-nATE 


1950 
1955 


1955 


0.00 
4.00 


UXiAL 
LOCAL 


Station   located   at  Airport  Way  bridge,    1.5  miles   east  of  French   Camp.      During  periods  when  backwater   from  a   temporary   diversion  dam  affects 
the   stage-discharge  relationship,   a  supplementary  water   stage  recorder,    located  0.5  mile  downstream  on  the  bypass,    is  used  for  computations. 
Tributary   to  San  Joaquin  River.     Maximum  discharge   listed  at  site  and  datum  then  in  use. 
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TABLE  B-5  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


WATBt  YEAt 


1970 


CTATION  NO. 


B02835 


STATION  NAMf 


DUCK   CREEK   NEAR   STOCKTON 


foAY 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

da9| 

1 

3.1 

0.3 

0.0 

0.0 

1.7 

?.8 

0.1 

s.a 

3.9 

0.7 

6.3 

6.6 

1 

a 

2.8 

0.2 

0.0 

0.0 

1.0 

157 

1.0 

6.1 

3.5 

0.6 

5.9 

8.4 

3 

2.1 

0.6 

P.e 

0.0 

0.6 

34 

3.9 

5.9 

8.5 

0.8 

2.4 

9.9 

4 

2.2 

0.3 

0.0 

0.0 

0.3 

21 

4.0 

3,6 

7.5 

0.8 

3.2 

8.8 

5 

1.9 

0.9 

0.0 

0.0 

1.1 

149 

4.7 

2.7 

6.2 

1.6 

4.1 

8.3 

1.6 

1.1 

0.0 

0.0 

0.1 

44 

4.0 

3.8 

6.0 

2.6 

7.7 

3.8 

7 

2.6 

0.3 

O.P 

0.0 

0.1 

l«i 

6.0 

7.6 

6.3 

2.9 

6.2 

3.0 

( 

♦  .2« 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

9.8 

1.5 

7.2 

6.8 

2.8 

4.4 

3.9 

f 

3.8 

0.0 

0.1 

0.3 

0.0 

4.9 

3.4 

8.8 

5.7 

3.6 

5.4 

4.3 

10 

2.6 

0.0 

0.1 

0.3 

0.1 

1.0 

4.0 

6.7 

6.5 

5.5 

S.O 

5.0 

10 

11 

2.5 

0.0 

«.l 

0.1 

0.0 

5.3 

9.3 

5.6 

6.9 

6.0 

4.2 

5.6 

12 

3.0 

0.0 

0.1 

0.1 

0.0 

9.5 

6.4 

5.4 

7.0 

4.0 

5.0* 

6.3 

13 

2.9 

0.1 

0.1 

0.2 

0.4 

S.4 

4.5 

4.5 

6.2 

3,2 

4.4 

5.7 

14 

2.4 

0.1 

0*0 

15 

0.2 

?.5 

3.6 

4.3 

5.4 

2.3 

3.4 

7.5 

IS 

4.3 

0.1 

0.0 

135 

0.0 

1.6 

2.6 

4.7 

3.5 

3.7 

5.4 

9.0 

14 

5.6 

0.1 

0.0 

155 

0.0 

1.0 

2.5 

5.6 

1.8 

5.7 

5.3 

8.2 

17 

4.0 

0.1 

O.P 

151 

0.2 

0.3 

4.0 

3.9 

2,0 

6,2 

6.7 

6.9 

It 

3.7 

0.1 

0.0 

52 

0.1 

0.1 

4.9 

3.8 

1.3 

4,4 

7.1 

9.5 

19 

2.3 

0.0 

0.4 

18 

0.0 

O.l 

3.5 

3.2 

0.4 

4,2 

6.3 

8.4 

20 

1.4 

0.0 

1.4 

11 

0.3 

1.1 

1.9 

5.6 

1.8 

3,7 

7.8 

8.3 

w 

21 

3.3 

0.0 

l.O 

233 

1.6 

0.1 

2.8 

6.5 

2.2 

5.3 

7.S 

7.9 

31 

33 

0.4 

0.0 

0.? 

180 

0.8 

0.0 

2.6 

6.8 

4.3 

4.6 

6.6 

9.1 

22 

33 

0.5 

0.0 

0.0 

43 

0.4 

0.0 

5.9 

7.3 

5.4 

4.1 

8.2 

9.4 

23 

24 

0.4 

0.0 

0.0 

28 

0.3 

0.0 

7.6 

7.9 

5.1 

4.6 

9.0 

7.3 

24 

3S 

0.1 

0.0 

0.1 

40 

0.1 

0.0 

5.6 

7.7 

4.7 

5.3 

6.9 

7.0 

2S 

26 

0.3 

0.0 

6.1 

15 

0.1 

0.0 

6.1 

5.9 

6.6 

5.9 

6.0 

6.6 

2* 

37 

0.1 

0.0 

0.0 

10 

0.0 

0.0 

5.5 

6.4 

1.7 

4.0 

9.2 

5.9 

V 

2t 

0.0 

0.0 

0.6 

7.2 

0.0 

0.0 

5.2 

5.8 

0.7 

4.2 

13 

4.0 

2S 

2* 

0.0 

0.0 

0.0 

6.S 

0.0 

4.3 

4.8 

1.1 

5.3 

11 

6.8 

» 

W 

0.1 

0.0 

0.0 

8.0 

0.0 

3.7 

5.1 

1.4 

3.6 

8.2 

8.3 

"*l 

31 

0.2 

0.0 

3.9 

0.0 

4.3 

4.0 

6.2 

31     ^ 

MEAN 

2.1 

0.1 

6.1 

35.9 

0.3 

15.0 

4.2 

5.6 

4.3 

3.7 

6.4 

7.0 

MCA^ 

MAX. 

5.6 

1.1 

1.4 

233 

1.7 

157 

9.3 

8.8 

8.5 

6.2 

13.0 

9.9 

MAX 

MIN. 

0.0 

0.0 

6.0 

0.0 

0.0 

n.o 

0.1 

2.7 

0.4 

0.6 

2.4 

3.0 

MIN. 

y^" 

128 

9 

7 

2207 

19 

923 

248 

344 

259 

230 

393 

416 

Ac.ry 

f      -  ESTIMATH) 
Nt  -  NO  RKOtO 

•  -  nSCHAltOE  AA£ASUItEMB«T  Ol 

oesavATiON  or  flow  made  this  day. 

#  -   E*N»  * 


WATER  year  summary 


r 

MAXIMUM 

\ 

DISCHA«Oi 

OAOf  HT. 

MO. 

DAY 

TIME 

452 

5.39 

01 

21 

2045 

V 

J 

OtmAMf 

0.0 


minimum 


OAOf  HT. 
1.89 


MO. 

10 


DAY 

28 


TIME 
0830 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF. 

DATUM 


37  55  30 


121   15   02 


NE  35      IN     7E 


477 


5.49 


1-25-1969 


JAK  50-APR  50 
OCT  50-APR  51 
OCT  51-nATE 


JAN  50-APR  50 
OCT  50-APR  51 
OCT  51-nATE 


1950 
1953 
1957 
1965 


1953 
1957 
1965 


0.00 
0.00 
0.00 
0.00 


LOCAL 
LOCAL 
LOCAL 
LOCAL 


Station  located  35  feet  below  B  Street  bridge,  immediately  south  of  Stockton.   Prior  to  November  10,  1965,  station  located  at  Laurel  Avenue, 
0.2  mile  upstream  from  present  location.   Tributary  to  San  Joaquin  River  via  French  Camp  Slough.   During  high  flow,  water  from  Duck  Creek 
enters  Mormon  Slough  approximately  2  miles  east  of  the  head  of  Stockton  Diverting  Canal.   Discharge  listed  does  not  include  this  overflow. 
Flow  regulated  by  gravity  culverts  which  divert  to  Littlejohn  Creek.  Maximum  discharge  listed  at  site  and  datum  then  in  use. 


130 


TABLE  B-5  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHAR 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 

GE 

fVvATM  VIA*  CTATION  NO. 

nATKM  NAMf 

^ 

1970 

8025?0 

CALAVERAS 

RIVCR   seAR  STOCKTON 

J 

/DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

S0T. 

DaV) 

1 

9.8 

9.3 

6.9 

0.3 

28 

6? 

0.0 

29 

3.0 

13 

26 

28 

I 

1 

ft. 9 

5.9 

<?.p 

3.7 

27 

140 

0.0 

16 

4,7 

8.6 

29 

20 

1 

3 

3.9 

1.6 

0.5» 

5.3 

28 

41 

0.0 

24 

3.6 

2.5 

19 

IS 

3 

4 

3.5 

1.0 

5.? 

5.2 

28 

4? 

0.0 

19 

13 

6.9 

11 

4 

S 

2,2 

0.0 

6.0 

4.7 

24 

117 

0.0 

T.9 

14 

2.2 

IS 

S 

« 

1.9 

0.0 

6.7 

4.S 

18 

24 

0.0 

2.9 

9.9 

19 

27 

4 

7 

!.?• 

0.0 

7.1 

♦  .9 

18 

3« 

0.0 

14 

9.7 

20 

19 

7 

• 

1.6 

0.0 

7.8 

5.0 

24 

41 

0.3 

24 

7.1 

•  .5 

29 

16 

• 

9 

1.5 

0.0 

8.7 

1.7 

22 

4S 

0.9 

22 

23 

37 

16 

9 

10 

7.5 

0.0 

8.4 

0.6 

22 

3« 

11 

19 

IS 

31 

9,S 

10 

11 

2.0 

0.0 

7.9 

0.3 

21 

3S 

19 

14 

4.7 

9.7 

15 

11 

IS 

0.3 

0.0 

5.? 

0.2 

21 

33 

19 

IS 

2.8 

7,7 

19 

13 

13 

1.0 

0.0 

0.1 

0.2 

22 

2A 

19 

IS 

4.2 

11      • 

16 

13 

14 

0.0 

0.0 

0.9 

33 

25 

19 

17 

12 

31 

9,4 

9,7 

14 

IS 

0.1 

0.0 

0.0 

66 

19 

1? 

6.1 

13 

23 

7,2 

9.3 

7,4 

IS 

I* 

3.0 

0.0 

14 

43 

15 

10 

21 

6.4 

9.9 

21 

8.1 

U 

17 

0.0 

0.0 

13 

46 

26 

B.3 

?« 

16 

2.6 

U 

11 

17 

It 

0.0 

0.0 

1* 

49 

51 

8.6 

18 

17 

II 

9,S 

19 

18 

19 

0.0 

0.0 

15 

53 

43 

7.3 

12 

7.S 

19 

8,4 

16 

19 

M 

0.0 

0.0 

18 

56 

31 

6.6 

7.5 

12 

23 

31 

8.7 

« 

11 

0*0 

0.0 

18 

106 

14 

6.1 

3.9 

23 

42 

7,4 

43 

3.2 

31 

n 

0.0 

0.0 

1* 

73 

11 

5.8 

2.1 

2S 

28 

S,7 

26 

6.1 

» 

23 

o.a 

0.0 

?1 

17 

9.8 

5.4 

7.7 

21 

23 

20 

7.3 

33 

34 

0.0 

0.0 

18 

6.4 

9.3 

5.0 

11 

15 

16 

12 

21 

34 

35 

0.0 

0.0 

23 

8.1 

8.8 

4.5 

16 

12 

17 

17 

9.1 

3S 

26 

o.u 

0.0 

?9 

37 

8.6 

4.1 

27 

16 

IS 

•  ,0 

5.6 

34 

37 

0.0 

0.0 

23 

57 

8.2 

3.8 

24 

9.7 

15 

6.0 

4.1 

17 

31 

0.0 

0.0 

16 

55 

8.2 

1.5 

4.3 

7.0 

25 

2.1 

IS 

6.3 

3« 

39 

0.0 

0.0 

9.2 

41 

0.0 

6.1 

11 

23 

28 

4,3 

39 

30 

6.8 

0.0 

4.5 

35 

0.0 

26 

11 

12 

28 

4,2 

30 

31 

7.9 

1.8 

30 

0.0 

8.8 

24 

31 

M£AN 

1.9 

0.6 

10.? 

27.4 

21.1 

25.8 

10.2 

14.9 

15.0 

16.0 

18,6 

12.6 

MiA^ 

WAX. 

9.8 

9.3 

29.0 

106 

51*0 

149 

28.0 

25.0 

42.0 

36.0 

43.0 

28.0 

MAX 

,    MIN. 
l^C.FT. 

0.0 

0.0 

O.P 

0.2 

8.2 

0.0 

0.0 

2.9 

2.6 

2.1 

2*2 

3.2 

MM. 

116 

35 

625 

1692 

1172 

1589 

609 

915 

893 

986 

114S 

749 

ACFM 

WATER  YEAR  SUMMARY 


I     -  BTIMATH) 
NR  -  NO  HCORO 

•  -  DiSCHAROC  AAEA$UUMB4T  OR 

OUetVATION  OF  aOW  MADE  THIS  DAY. 

#  —   E  AMO  « 


r 

MAXIMUM 

>> 

OSCHAMC 

OAOC  HT. 

MO. 

DAY 

TIMf 

322 

7.24 

03 

02 

0200 

V 

J 

MINIMUM 


OOCHAaOf 
0.0 


OAOf   HT. 

3.04 


MO. 
10 


MY 

13 


TMM 

224S 


f 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

"\ 

LATITUDE 

LOHCITUDE 

1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 

OF  RECORD 

DISCHARCE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 

ON 

CACE 

REF. 

DATUM 

CFS 

CAGE  HT. 

DATE 

FROM 

TO 

38  01   14 

121   13  45 

SE    17      2N      7E 

760  E 

12.61 

1-  6-1965 

DEC    1948-DATE 

DEC   1948- DATE 

1948 

1949 

0.00 

LOCAL 

1949        1950            0.00 

LOCAL 

1950        1952            0.00 

LOCAL 

1952       1955           2.00 

LOCAL 

1955       1959           0.00 

LOCAL 

1959       1965           0.00 

LOCAL 

1965                         0.00 

LOCAL 

Station   located   below   Solari  Road  bridge 

5  miles  northeast  of  Stockton.      Prior   to  October  28,    1965,    station 

located  0.5  mile  above  U 

.    S. 

Highway   99  bridge,    1.5  miles   downstream   \ 

'rom  present    location.      Flows   are  regulated   by  diversion  dam  at  Bello 

ta  operated  by   Stockton 

East 

San  Joaquii 

1  Water  Conser 

vatlon  District. 

Maximum  d 

Lscharge   11 

sted  at  site  < 

ind  datum  then  in 

use. 
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TABLE  B-5  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEH  PER  SECOND) 


WATBt  VCAI 


1970 


STATION  NO. 


B02560 


STATION  NAMi 


MORMON    SL0U6H   AT    SELLOTA 


'^AY 


I 

2 
3 
4 
S 

« 
7 

10 

11 
13 
13 
14 
IS 

1« 
17 
IS 
19 
30 

31 
33 
33 
34 
3S 

36 
37 
31 

3? 

30 
31 


MEAN 

MAX. 

MIN. 

V^C.  FT 


OCT. 


H 
0 


0.0 
0.0 


NOV. 


NR 

NS 

NR 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


0.0 
0.0 


DEC. 


0.0 
0.0 

5.0* 

0.9 

6.0 

9.0 
0.6 

O'Q 
0.0 

6.0 

6.0 
9.0 
0.6 
g.c 
0.0 

6.6 
6.6 
9.6 
0.6 
0.6 

6.6 
(.6 
0.6 
9.0 
0.6 

6.0 
6.6 

0.0 

0.6 
0.0 
6.6 


0.0 
o;i 


JAN. 


0.0 

0.0» 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
NR 
NR 
537 


If  120 
2t030 
3tS90 
4.990 
S.120 

6.560 
5.530 
5.240 
5.2S0 
5.120 

4.970 

4.650 

2.010 

956 

680 

533 


0.0 
0.0 


FEB. 


520 
516 
494 
375 
139 

73 
59 
53 

48 
44 

43 

41 

64 

22a 

193 

173 
547 
1.110 
995 
202 

76 
59 
51 
46 
42 

39 
38 
36 


225 
1.110 

36.0 
12504 


MAR. 


1.610 
905 
1.950 
2.550 
2i60P 

2.270 
2.200 
2.270 
2.220 
2.170 

2.120 

1.770 

876 

128 

66 

50 
4? 
39 
38 
34 

3? 
31 
30 
28 
27 

25 
27 
33 
34 
32 
29 


846 
2.600 
25.0 
52038 


APR. 


23 

16 
12 
18 
23 

23 

NR 
NR 
NR 
NR 

NR 
NR 
NR 
NR 
NR 

NR 
NR 
NR 
NR 
NR 

NR 
NR 
NR 
NR 
NR 

NR 
NR 
NR 
NR 
NR 


MAY 


R 
E 
C 
0 
R 
D 


JUNE 


0.0 
0.0 


0.0 
0.0 


N 
0 

R 
B 
C 
0 
R 
D 


0.0 
0.0 


JULY 


N 
0 

R 
E 
C 
0 
R 
D 


AUG. 


R 
E 
C 
0 
R 
D 


0.0 

0.0 


0.0 
0.0 


SEPT. 


DAY\ 


R 
D 


1 

a 
s 
4 
s 

4 

7 
• 
9 
10 

11 

13 
13 
U 
IS 

H 
17 
It 
It 

30 

31 
33 
33 
34 
3S 

U 
87 
30 
39 

30 
31 


0.0 
0.0 


IMCAM 
MAX 


AC 


y 


WATER   YEAR  SUMMARY 


I      -  BTtMATB) 
Mt  -  NO  RECOIO 

•  -  OISCHAROC  M£ASUt£M0a  Ol 

OaSEIVATION  OF  FLOW   MADE  THIS   DAY 

#  -   E  AND  « 


Z' 

MAXIMUM                       ^:i 

DISCHAMC 

MO. 

BAY 

TIME 

7,700 

11.47 

1 

21 

1600 

V 

-J 

c 

MINIMUM 

^ 

DBCHA«Of 

NR 

OAOf  HT. 

AAO. 

DAY 

TWM 

TOTAL 


AOtf  IKT 

NR 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


14  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

CAGE 


REF. 
DATUM 


38  03   10 


121  00  37 


SW  5     2N     9E 


DEC   I9A8-DATE 


DEC   1948-DATE 


1948 
1952 


1952 


0.00 
0.00 


LOCAL 
LOCAL 


Station  located  0.2  mile  above  Farmington-Bellota  Highway  bridge,  0.2  mile  east  of  Bellota.     Flow  regulated  by  Hogan  Reservoir.     During  irri- 
gation season,   flow  is  reregulated  by  boards  placed  across  diversion  dam  imnediately  downstream  which  control  division  of  water  between  the 
Calaveras  River  "and  Mormon  Slough.     This  is   flow  from  Calaveras  River  which  is  returned   to   the  river  via  Stockton  Diverting  Canal.     Flows  are 
computed  for   the  period  when  boards  are  not  placed  across  diversion  dam. 
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'ABLE  B-5  (Cont.) 
>AILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FfET  PER  SfCONO) 


'^VATH  YfAl 


STATION  NO. 


1970 


B02580 


HATION  NAM! 


4 


STOCKTON  OIVERTINB  CANAL  AT  STOCKTON 


DAY 


OCT. 


NOV. 


DEC. 


JAN. 


FEB. 


MAR. 


APR. 


MA' 


JUNE 


JULY 


AUG. 


sen.       DAYJ 


1 

a 

3 
4 

s 
* 

7 

• 

9 
10 

11 

12 
13 
14 
IS 

16 
17 
It 
1« 

20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
2t 

2« 
30 
31 


o.r 

1.3 
0.9 
0.8 
2.7 

11 

60 

11 
3.1 
1.9 

12 
21 
33 

29 
21 

21 
22 
11 

2.0 
0.1 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.1 

0.4* 

0.3 

0.1 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


0.0 

6.0 
6.6< 

o.p 
o.c 

0.0 
0.0 

6.0 
6.0 

6.6 
Q.6 
9.0 
O.n 
6.0 

6.0 

6. A 

9.0 
5.0 
0.6 

6.0 
6.6 
6.6 

Q.P 

0.6 

9.6 

9.6 

0.0 

6.6 
9.6 
0.6 


0.0 

0.0< 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.600      * 

1.510      < 

1.310 
1.970      < 
3.160      * 
4.550      * 
4.540 

6.510      * 
5.610      < 
4,720 
4,790 
4,650 

4,440 
4,300 
2,080 

920 

668 

510 


490 
471 
432 
316 
175 

103 
97 
92 
86 
83 

26 
25 

34 

212 
249 

212 
327 

909 
835 

348 

87 
42 
27 
22 
19 

16 
16 
13 


950 
1.35n 
1.33(1 
1,840 
2.350 

1,770 
1.670 
1,740 
1,710 
1.670 

1.640 

1.510 

793 

247 

84 

60 
2Q 
27 
24 

21 

18 
16 
14 
13 
12 

11 
11 
14 
18 
17 
15 


12 
7.7 
3.5 
0.6 
3.3 

9.7 
7.2 
3.6' 

0.1 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 

0.6 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 

0.6 
0.8 
0.6 
0.2 
0.1 


.0 


0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 

0.2 
0.3 

0.« 
0.3 
0.3 

0.2 
0.2 

0.1 
0.0 
0.0 

0.1 
0.3 
0.4 
0.5 
0.2 

0.1 
0.2 
6.5 

0.3 
0.1 

0.2 
0.4 
8.0 
5.4 

0.9 


0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 

2*4 

1.8 
0.8 
2.1 
2.6 

0.2 

0.2 
0.3 
0.3 
0.2 

0.2 

0.3 
0.3 

0.2 
0.1 

0.1 
0.1 
0.0 
0.1 
1.3 

2.8 

22 

IS 
20 

14 
16 


5.7 
1.0 
0.9 
1.0 
1.3 

0.9 
2.4 

13 

1.6 
1.0 

0.« 

1.5 
7.5< 
2.3 
3.8 

14 
6.2 

0.9 
0.6 
1.2 

33 

21 
20 
IS 
1.3 

1.0 
6.9 
19 
S.2 

1.6 
14 


21 

17 
3.S 

1.7 
19 

22 

17 
2.5 

1.8 
l.S 

3.4 

5.3 
30 
29 

16 

12 
17 
21 

15 
19 

38 

23 

12 
7.1 
4.3 

3.3 
2.S 

2.3 
2.6 

2.6 


1 

2 

3 
4 
S 

6 
7 
• 

10 

11 
12 
13 
14 
IS 

16 
17 
It 
I* 
20 

21 
22 
23 
24 
2S 

26 
27 
2t 
29 

30 
31 


MEAN 


MM. 


8.6 

60.0 

0.0 

531 


0.0 
0.4 
0.0 

2 


0.0 
9.0 
0.0 


1.865 
6.510 
0.0 
116720 


205 
909 

13.0 
11433 


675 

2i350 
11.0 
41562 


1.7 

12.0 

0.0 

102 


0.8 

8.0 

0.0 

47 


3.4 
22.0 

0.0 
207 


6.6 

33.0 
0.6 
408 


12.1 

30.0 

1.5 

723 


MiAN 
MAX. 


I     -  ESTIMATB) 
Nt  -  NO  RCCOtO 

•  -  DISCHAIGC  MEASUREMBO  OR 

OeSERVATION  OF  ROW  MADE  THIS  DAY. 

#  —   E  ANO  * 


MjA>N 


MSCHAMC 

234.6 


WATER  YEAR  SUMMARY 


MAXIMU 


OlSCHArai 

8360 


OAOC  HT. 

12.96 


«4_ 


MO. 

01 


DAY 

21 


TIMf 

1915 


/^ 

MINIMI 

IM 

"S 

MSCMAJHX 
0.0 

OAOf  HT. 
4.07 

MO 

10 

DAY 
20 

TIMf 

2315 

LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


CAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

CAGE 


REF. 
DATUM 


37     59      12      121      15     30     SE  42     2N     6E 


11400  E 


17.10  E 


4-4-1958   E     JAN   1944-DATE 


JAN    1944-mTE 


1954 


0.00 


LOCAL 


Station  located  60  feet  belou  Cherokee  Lane  Bridge  crossing  over  Stockton  Diverting  Canal.      Prior  to  June   12,    1969  station  located  200 
feet  upstream  from  U.    S.   Highway  99E.      This  water  diverted  from  the  Calaveras   River  by  Mormon  Slough  and  returned  to  the  river  by  Stockton 
Diverting  Canal. 
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TABLE  B-5  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FKT  PER  SECOND) 


WATB  VIAt 


1970 


HATION  NO. 


BOZOlO 


nATION  NAME 


BEAR   CREEK   NEAR   LOOI 


I^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DA^j 

1 

10 

0.9 

0.0 

0.4 

22 

564 

0.0 

NR 

I 

a 

2.S 

O.I 

0.0 

0.1 

16      • 

62S 

0.0 

NR 

7 

a 

3.* 

0.0 

9*9 

0.0 

7.6 

127 

0.0 

NR 

i 

4 

3.3 

0.0 

9.0 

0.0 

4.0 

379 

HR 

NR 

4 

s 

2.6 

0.5 

0.0 

0.0 

2.4 

63? 

NR 

NR 

S 

4 

4.5 

3,5« 

0.0 

0.0 

1.5 

136 

NR 

HR 

6 

7 

2.4* 

4.2 

0.0 

0.1 

1.0 

54 

NR 

m 

7 

( 

13 

0.7 

0.0 

0.1 

0.8 

98 

NR 

HR 

• 

9 

20 

0.2 

0.0 

0.3 

0.8 

91 

NR 

NR 

» 

10 

l« 

0.1 

0.0 

14 

1.0 

69 

NR 

» 

10 

II 

8.8 

0.1 

o.i 

27 

1.0 

4S 

NR 

N 

N 

H 

N 

NR 

II 

IS 

5.4 

0.1 

9.0 

14 

0.7 

27 

NR 

NR 

13 

13 

1.3 

0.5 

0.0 

6.9 

12 

20 

NR 

0 

0 

0 

0 

» 

13 

14 

5.4 

0.7 

9.0 

1.380 

132 

11 

NR 

NR 

14 

IS 

36 

0.2 

0.0 

805      • 

43 

5.5 

NR 

NR 

IS 

U 

59 

0.5 

6.6 

922      • 

23 

?.9 

NR 

R 

& 

t 

R 

NR 

U 

17 

41 

0.8 

0.0 

358     • 

52 

1.6 

NR 

18 

17 

u 

34 

0.3 

0.0 

120      • 

137 

0.7 

NR 

E 

1 

1 

R 

3.1 

11 

19 

34 

0.0 

9.0 

60      • 

45 

0.4 

NR 

0.1 

19 

M 

31 

0.0 

0.1 

68 

24 

0.2 

NR 

C 

c 

c 

C 

0.2 

30 

21 

30 

0.0 

9.0 

1,360      • 

15 

n.2 

NR 

0 

0 

0 

0 

5.0 

11 

» 

28 

0.0 

73 

547      • 

5.5 

0.2 

NR 

0.5 

n 

13 

55 

0.0 

74 

164 

2.5 

0.1 

NR 

R 

R 

R 

R 

3.5 

33 

34 

29 

0.0 

38 

179 

1.6 

0.0 

NR 

3.4 

34 

3S 

26 

0.0 

15 

109 

1.1 

0.0 

NR 

D 

D 

D 

D 

1.5 

35 

3* 

28 

0.0 

5.6 

55 

0.7 

0.0 

NR 

2.0 

24 

27 

31 

0.0 

21 

98 

0.5 

0.0 

NR 

4.2 

37 

« 

47 

0.0 

34 

89 

0.4 

0.0 

NR 

1.2 

3* 

3* 

28 

0.0 

11 

37 

0.1 

NR 

0.5 

29 

30 

9.8 

0.0 

2.3 

28 

0.1 

NR 

0.2 

30 

31 

3.9 

0.8 

26 

0.0 

31 

MfAN 

20.9 

0.4 

9.? 

208 

19.8 

93.4 

MEAM 

MAX. 
MM. 

59.0 
1.3 

4.2 

0.0 

74.0 
6.0 

1>380 
0.0 

137 
0.4 

63? 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0*0 
0.0 

MAX 

n.o 

MM. 

\^C.tl. 

1288 

27 

563 

12829 

1099 

5740 

ACWj 

WATER   YEAR  SUMMARY 


E      -  eiTlMATB) 
NR  -  NO  HCOtD 

•  -  MSCHAIOf  /WfASUIEMBfT  01 

OtSaVATION  Of  HOW  MAOC  THIS  DAY. 

S  -  E*M»  * 


r 

M  AXIMU 

t*i 

\ 

DISCHAMf 

GAOf   HT. 

i*o. 

DAY 

TIMf 

3.300 

7.11 

1 

14 

1745 

V 

J 

r 

MINIMUM 

>i 

DISCMAJIOf 

OACt   KT. 

iMO. 

DAY 

TIMf 

NR 

V 

J 

LOCATION 


LATITUDE 


38  03  37 


LONCITUOE 


121   12   28 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


SE  28     3N     7E 


MAXIMUM  DISCHARGE 


OF  RECORD 


CF$ 


3,300 


GAGE  HT. 


7.11 


DATE 


1-14-1970 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


DEC    1965-nATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FEB    1965-DATE 


DATUM  OF  GAGE 


PERIOD 


FROM 


1965 


TO 


ZERO 

ON 

CAGE 


44.45 


REF. 
DATtMt 


USCGS 


Station  located  50  feet  above  Alpine  Road  bridge,   5.0  miles  southeast  of  Lodi.      Tributary  to  San  Joaquin  River  via  Disappointment  Slough. 

Drainage  area  is  36.7   square  miles. 
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TABLE    B-5  (CONT.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


^ATOI  YIAR 


1970 


HATION  NO. 


B0210S 


CTATION  NAME 


MOKELUMME  RIVER  AT  WOODBRIDCE 


|19AY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

^ 

1 

785 

865 

376 

277 

4,660 

1,290 

162 

37 

43 

168 

311 

245 

1 

1 

790 

483 

377 

276 

4,660 

1,310 

129 

35 

41 

169 

323 

241 

3 

3 

799 

216 

376 

276 

4,640 

1,260 

118 

33 

41 

192 

323 

241 

3 

4 

834 

123 

376 

276 

4.620 

1,290 

113 

32 

42 

198 

306 

280 

4 

S 

826 

105 

376 

275 

4,290 

1,510 

125 

33 

45 

201 

299 

273 

S 

6 

826 

95 

235 

271 

3.840 

1,480 

145 

31 

49 

232 

295 

283 

« 

7 

836 

209 

117 

270 

3.560 

1,450 

152 

31 

50 

256 

292 

291 

r 

• 

807 

352 

105 

275 

3.330 

1,460 

133 

36 

52 

223 

308 

283 

t 

« 

833 

390 

102 

239 

3.250 

1,450 

135 

49 

64 

194 

3U 

268 

9 

10 

822 

391 

101 

372 

3.220 

1,460 

94 

51 

83 

217 

318 

275 

l« 

11 

812 

396 

99 

402 

3.180 

1,450 

57 

56 

81 

252 

298 

286 

II 

12 

814 

395 

100 

401 

2,910 

1,440 

60 

45 

81 

272 

289 

284 

13 

13 

816 

396 

100 

396 

2,610 

1,330 

85 

43 

83 

303 

235 

300 

13 

14 

810 

397 

98 

478 

2,530 

1,300 

90 

54 

82 

305 

259 

365 

14 

IS 

915 

396 

97 

553 

2,530 

1,300 

56 

61 

65 

308 

255 

342 

IS 

16 

915 

396 

88 

1,760 

2,520 

1,280 

47 

54 

57 

315 

266 

336 

U 

17 

906 

391 

88 

2,660 

2,290 

681 

43 

47 

58 

321 

248 

319 

17 

IS 

902 

390 

89 

3,020 

1,890 

526 

36 

49 

58 

317 

206 

320 

It 

19 

902 

390 

95 

3,130 

1,650 

503 

35 

47 

56 

326 

204 

326 

19 

30 

919 

389 

137 

3,180 

1,600 

243 

35 

49 

59 

345 

148 

348 

30 

31 

910 

389 

123 

3,320 

1,570 

122 

34 

54 

67 

315 

159 

345 

31 

33 

1,100 

387 

106 

3,380 

1,560 

314 

33 

53 

80 

300 

155 

349 

33 

33 

1,120 

386 

91 

3,730 

1,540 

330 

34 

46 

83 

300 

164 

332 

33 

34 

1,120 

382 

96 

4,330 

1.530 

334 

39 

41 

78 

298 

174 

328 

34 

3S 

1.130 

382 

183 

4,330 

1,520 

326 

40 

42 

101 

299 

201 

336 

3S 

U 

1,130 

380 

272 

4,370 

1,400 

274 

40 

46 

111 

310 

189 

355 

3* 

37 

1,130 

380 

275 

4,660 

1,360 

284 

43 

53 

112 

311 

194 

349 

37 

3t 

1,190 

378 

276 

4,690 

1.280 

292 

44 

56 

138 

303 

201 

357 

3* 

39 

1,350 

377 

277 

4,680 

273 

43 

52 

145 

296 

205 

354 

39 

30 

1,360 

376 

277 

4,630 

230 

42 

45 

190 

296 

218 

341 

30 

31 

1,260 

277 

4,620 

161 

43 

298 

231 

31 

MEAN 

957 

366 

187 

2,115 

2,698 

869 

74.7 

45.3 

76.5 

272 

245 

312 

MCAh 

MAX. 

1,360 

865 

377 

4,690 

4,660 

1,510 

162 

61 

190 

345 

323 

365 

MAX 

MM. 

785 

95 

88 

270 

1,280 

122 

33 

31 

41 

168 

148 

241 

MM. 

V^CFT. 

58,850 

21,790 

11,470 

130,100 

149,800 

53,460 

4,447 

2,785 

4,552 

16,740 

15,050 

18,550 

ncnj 

E      -  ESTIMATB) 
NR  -  NO  MCORD 

*  -  DISCHAIOE  MEASUIEMSn  Ot 

OBSERVATION   OF  NO  FLOW 

#  -  E  AND    * 


WATER    YEAR    SUMMARY 


^ 

MAXIMUM 

N 

OlSCHAtOC 

4,720 

OAOi  HT. 

22.68 

MO. 

1 

DAY 

29 

TIMI 

2245 

MINIMUM 


D«SCHA«Ot 
30 


OAOf   HT 

3.75 


MO. 

5 


DAY 

6 


IIMf 

0015 


f        TOTAi       ^ 


ACM  WT 

487,600 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE                ^ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 

ON 

GAGE 

REF. 

DATUM 

CFS 

GAGE  HT. 

DATE 

FROM 

TO 

38  09  30 

121   18   10 

NE  34     4N     6E 

27,000 

29.58 

11-22-50 

MAY  24 -OCT  25   o 
JAM  26-DATE 

MAY   1924-DATE 

1924 
1931 

1931 

18.9 
14.9 

usees 
usce.s 

Station   located  0.3  mile  below  county  highway  bridge,    0.4  mile  below  dam  and   canal   intake  of  Woodbridge   Irrigation  District 
by   reservoirs   and   powerplants.     Records   furnished  by  U.   S.   Ceological   Survey.      Drainage  area   is  661   square  miles. 

Flow  regulated 

o  -   Irrigat 

-ion  season  on 

ly. 
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TABLE  B-5  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


WATH  YiAl 


1970 


STATION  NO. 


H21160 


STATION  NAMf 


SUTTER   CREEK   NEAR   SUTTER   CREEK 


[Iday 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

^ 

0.9 

3.7 

5.9 

18 

84 

62s 

31   • 

22 

9.7 

6,2 

l.B 

0.3 

1 

1>0 

3.7 

6.1 

16 

76 

329 

30 

22 

9.3 

6.1 

1.7 

0.3 

2 

1.2 

3.7 

6.1 

15 

70 

17B 

30 

21 

9.0 

5.7 

1.7 

0.2 

3 

I.S 

3.8 

6.4 

14 

67 

160 

?9 

21 

8,5 

5.5 

1.7 

0.2 

4 

1.6 

11 

6.6 

13 

62 

14? 

?8 

20 

8.1 

4,9 

1.8 

0.7 

S 

1.6 

53 

6.6 

12 

57 

ll«; 

27 

20 

8,1 

4,5 

1.8 

0.9 

6 

1.6 

17 

6.6 

12 

54 

ion 

?7 

21 

7,9 

4.1 

1.6 

0.7 

7 

1.8 

10 

6.R 

12 

50 

14B 

?7 

20 

9,2 

4.1 

1.6 

0.4 

• 

?.o 

8.2 

7.5 

16 

47 

11? 

26 

20 

19 

4,2 

1.2 

0.3 

» 

10 

2.1 

7.2 

8.1 

72 

45 

109 

25 

19 

15   • 

4,3 

0.6 

0.2 

10 

2.0 

6.6 

n     • 

44 

44 

94 

26 

19 

12 

4,1 

0.2 

0.1 

11 

12 

2.0 

6.2 

11 

42 

56 

««; 

25 

18   • 

11 

3,9 

0.0 

0.1 

12 

2.0 

5.9 

9.9 

63   • 

90 

8n 

35 

18 

12 

3.7 

0.0 

0.3 

13 

2.1 

5,6 

9.0 

526   • 

9S 

70 

49 

17 

U 

3.3 

0.1 

0.5 

14 

«.6* 

5.6 

8.2 

221 

70 

6*% 

42 

16 

10 

3.0 

0.0 

0.7 

15 

16 

6.1 

7.B 

V?3 

69 

64 

42 

16 

9,9 

3.1 

0*0 

0.7 

16 

9.7 

6.4 

7. ft 

590 

211   • 

59 

36 

15 

9,6 

3.3 

0.0 

0.5 

17 

6.2 

6.1 

7.? 

282 

119 

53   • 

31 

14 

9,1 

3.0 

0.0 

0.4 

11 

♦  .« 

6.1 

22 

165 

96 

4ft 

33 

U 

8,5 

2.8 

0.0 

0.6 

19 

20 

«.3 

6,1 

141 

144 

84 

44 

31 

14 

8.3 

2.5 

0.1 

0.9 

20 

21 

3.9 

5.9* 

156 

890 

75 

4? 

29 

14 

7.8 

2.3 

0.0* 

1.0 

21 

23 

3.7 

5.9 

82 

427   • 

69 

40 

27 

14 

7.1 

2.0 

0.1 

0.9 

22 

23 

3.7 

5.6 

39 

226 

64 

39 

26 

13 

6.7 

1.7 

0.1 

0.8 

23 

24 

3.7 

5.6 

229 

342 

60 

37 

25 

12 

6,4 

1.6 

0.0 

0.7 

24 

2S 

3.7 

5.6 

166 

228 

55 

37 

?4 

12 

6.4 

1.7 

0.0 

0.7 

2S 

26 

3.S 

5.6 

87 

169 

52 

36 

26 

12 

7,1 

1.7 

0.0 

0.6 

26 

27 

3.7 

5.6 

54 

217 

50 

34 

28 

12 

7,8 

1.5 

0.2 

0.6 

27 

2t 

3.7 

5.6 

35 

154 

50 

34 

26 

11 

7,5 

1.5 

0.2 

0.4 

2S 

2» 

3.7 

5.6 

28 

125 

33 

2* 

11 

7,3 

1.5 

0.4 

0.3 

29 

30 

3.7 

5.6 

23 

106   • 

33 

23 

11 

6.8 

1.5 

0.4 

0.3 

30 

31 

3.0 

20 

93 

33 

10 

1.7 

0.4 

31 

MEAN 

3.6 

8.0 

39.4 

199 

72.3 

99,4 

29.6 

16,1 

9,2 

3.3 

0.6 

0.5 

MEA^ 

MAX. 

16.0 

53.0 

229 

923 

211 

628 

49.0 

22,0 

19.0 

6.2 

1.8 

1.0 

MAX 

MIN. 

0.9 

3.7 

5.9 

12.0 

44.0 

33.0 

23.0 

10.0 

6.4 

1.5 

0.0 

0.1 

MIN. 

^CFT. 

218 

473 

2421 

12252 

4015 

6109 

1761 

990 

548 

200 

35 

30 

AC.  FT  J 

E      -  ESTIMATB) 
NR  -  NO  RECOKD 

*   -  DtSCHAItOE  MEASUUMENT  OR 

OBSERVATION  Of  FlOW  MADE  THIS  DAY. 

9   —   E  AND  * 


WATER   YEAR  SUMMARY 


M  AXIMU 


OKCHAME 
1770 


OAOC  HT. 
4.47 


M- 


MO. 
01 


DAY 
16 


TIME 
1215 


MINIMUM 


OtSCHAME 
0.0 


OAOE   HT. 
0.40 


MO. 
08 


DAY 

16 


TIME 

2245 


TOTAL 


ACRE  FEET 

29052 


LOCATION 


LATITUDE 


38  23  45 


LONGITUDE 


120  46  50 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


SE  5      6N      llE 


MAXIMUM  DISCHARGE 


OF  RECORD 


CFS 


5,770  E 


GAGE  HT. 


6.27 


DATE 


1-31-1963 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


JAN  36-DEC  41 
MAR  1960-DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


JAN  36-DEC  41 
MAR  1960-DATE 


DATUM  OF  GAGE 


PERIOD 


FROM 


1936 
1938 


TO 


1938 


ZERO 

ON 

GAGE 


-4.00 
0.00 


REF. 

DATUM 


LOCAL 
LOCAL 


Station  located  0.4  mile  below  Volcano  Road  bridge,    1.3  miles  east  of  Sutter  Creek.     Tributary  to  Cosumnes  River  via  Dry  Creek.     Drainage 
area  is  48.1  square  miles. 
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TABLE  B-5  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


WAHi  VIAI 


1970 


STATION  NO. 


B2nso 


CTATION  NAM! 


ORV  CREEK  NEAR  lONE 


foAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

AAAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

SWT. 

bA9) 

I 

0.5 

2.8 

3.9 

19 

85 

ttVS 

77       • 

15 

3.3 

1.1 

0.0 

0.0 

, 

2 

0.7 

2.7 

3.9 

17 

75 

49s 

?6 

14 

2.9 

0.5 

0.0 

0.0 

3 

o.v 

2.9 

3.9 

16 

67 

234 

?6 

13 

2.S 

0.2 

0.0 

0.0 

4 

1.0 

2.9 

3.0 

14 

63 

237 

?4 

12 

2.1 

0.0 

0.0 

0.0 

S 

1.2 

7.9 

4.0 

13 

57 

217 

23 

12 

1.8 

0.0 

0.0 

0.0 

6 

1.3 

44 

4.9 

12 

52 

160 

?3 

12 

1.7 

0.0 

0.0 

0.0 

7 

!.♦ 

14 

4.? 

12 

49 

137 

?2 

13 

l.H 

0.0 

0.0 

0.0 

t 

1.8 

6.4 

4.5 

13 

47 

241 

22 

13 

2.3 

0.0 

0.0 

0.0 

9 

2.0 

4.7 

4.9 

20 

44 

184 

?1 

13 

6.8 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

2.0 

4.1 

5.3 

81 

42 

179 

21 

12 

6.7 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

11 

2.0 

3.8 

6.B* 

57 

42 

140 

?1 

11 

4.8 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

2.2 

3.6 

7.4 

50 

46 

110 

?0 

11      • 

4.2 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

2.2 

3.4 

7.4 

62      • 

72 

104 

30 

11 

4.1 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

2.6 

3.5 

6.7 

890      • 

109 

9? 

43 

10 

3.S 

0.0 

0.0 

0.0 

IS 

3.6« 

3.6 

5.7 

340 

72 

83 

32 

9.2 

3,7 

0.0 

0.0 

0.0 

1« 

1.7 

3.8 

5.3 

991 

77 

75 

?7 

8.0 

3.4 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

0.6 

4.1 

5.1 

540 

349 

64 

25 

7.0 

3.0 

0.0 

0.0 

0.0 

It 

0.2 

3.8 

5.0 

272 

194 

6?      • 

22 

6.6 

2.8 

0.0 

0.0 

0.0 

l« 

0.8 

3.8 

12 

174 

140 

56 

24 

6.8 

2.4 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

0.9 

3.9 

106 

161 

112 

52 

?2 

6.5 

1.9* 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

21 

1.1 

3.9» 

210 

1.160 

93 

49 

22 

6.1 

1.5 

0.0 

0.0* 

0.0 

21 

22 

1.3 

3.7 

107 

580      • 

80 

4A 

22 

5.9 

1.2 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

23 

1.4 

3.7 

46 

275 

72 

45 

19 

5.5 

0.8 

0.0* 

0.0 

0.0 

23 

34 

1.7 

3.7 

219 

500 

66 

41 

19 

5.1 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

34 

3S 

2.0 

3.7 

153 

307 

60 

30 

IT 

4.8 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

2S 

26 

2.2 

3.8 

93 

204 

56 

37 

18 

4.7 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

2* 

27 

2.4 

3.9 

58 

246 

53      • 

35 

21 

4.8 

0.9 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

2t 

2.b 

3.9 

40 

181 

52 

37 

20 

4.9 

1.3 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

29 

2.7 

3.9 

31 

141 

32 

17 

4.8 

1.5 

0.0 

0.0 

0*0 

29 

30 

2.6 

3.9 

25 

117      • 

31 

16 

4.4 

1.4 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

31 

2.8 

22 

98 

20 

3.9 

0.0 

0.0 

31 

MEAN 

1.7 

5.6 

244 

83.1 

136 

23.1 

8.7 

2.5 

0.1 

0.0 

0.0 

MfAM 

MAX. 

3.6 

44.0 

1.160 

349 

895 

43.0 

15.0 

6.8 

1.1 

0.0 

0.0 

MAX 

MM. 

0.2 

2.7 

' 

12.0 

42.0 

29,0 

16.0 

3.9 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

MM. 

V^CFT. 

104 

333 

15001 

4614 

8414 

1373 

538 

151 

4 

»c.nj 

E      -  BTIMATH) 
Mt  -  NO   RKOftO 

•   -  DISCHAKOE  MEASUREMSfT  OR 

OBSERVATION  Of  FLOW   MADE  THIS  DAY. 

»   —   E  AND  « 


WATER   YEAR  SUMMARY 


MAXIMUM 


MSCHAROf 
2120 


OAOi  HT. 

8.25 


MO. 

03 


DAY 
01 


TIME 

1645 


r 

MINIMUM 

>. 

MSCHAMM 
0.0 

V 

OAOE  HT. 

2.48 

MO. 

07 

DAY 

03 

TIME 

2245 

J 

r        TOTAL  ~^ 


Adf  wn 
30531 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE                "^ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.  &  R. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 

PERIOD 

ZERO 
ON 

REF 

M.D.B.&M. 

CFS 

GAGE  HT 

DATE 

ONLY 

FROM 

TO 

GAGE 

DATUM 

38  24  54 

120  54   18 

SW  32      7N      lOE 

7,300 

11.30 

1-6-1965 

FEB    1960-DATE 

FEB    1960-DATE 

1960 

0.00 

XXXM. 

Station   located   1,000  feet  below  State  U 

[ighway   124  bridge,  4.6  miles  northeast  of  lone.     Tributary  to  Cosimuu 

!S  River.     Drainage  area  is                | 

70.9   squai 

e  miles. 
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TABLE    B-5  (CONT) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


WATB  YEAR 


1970 


STATION  NO.  I     STATION  HAAtf 


B01520 


DRY   CREEK  NEAR  GALT 


(1)AY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

KB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

^ 

1 

2 

0.0 

0.0 

0.0 

65 

378 

886 

101 

36 

7.2 

2.7 

4.2 

12 

I 

0.0 

0.0 

0.0 

47 

343 

2,410 

99 

29 

2.6 

1.8 

4.5 

9.3 

2 

i 

4 
5 

0.0 

0.0 

0.0 

41 

317 

988 

94 

30 

1.5 

1.1 

2.3 

11 

3 

0.0 

0.0 

0.0 

36 

303 

868 

88 

30 

0.4 

0.8 

4.5 

7.5 

4 

0.0 

0.0 

0.0 

31 

287 

1,350 

81 

32 

0.2 

4.8 

4.7 

4.5 

S 

6 
7 
• 
9 
10 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

271 

744 

76 

33 

0.0 

3.4 

7.1 

2.3 

6 

0.0 

15 

0.0 

27 

274 

543 

73 

34 

0.0 

0.5 

7.8 

1.6 

7 

0.0 

20 

0.0 

26 

267 

835 

66 

34 

0.5 

0.0 

5.2 

2.0 

I 

0.0 

11 

0.0 

31 

248 

728 

65 

36 

2.4 

0.0 

6.9 

14 

9 

0.0 

5.6 

0.0 

158 

238 

681 

66 

34 

11 

0.0 

7.5 

22 

10 

n 

12 

13 

0.0 

1.0 

0.0 

183 

233 

560 

64 

32 

8.3 

0.0 

5.7 

12 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

128 

231 

466 

61 

30 

5.8 

0.0 

4.4 

5.6 

12 

0.0 

0.0 

0.0 

132 

276 

397 

67 

29 

5.5 

0.0 

4.6 

13 

13 

0.0 

0.0 

0.0 

1.700 

391 

348 

137 

26 

8.1 

0.0 

2.8 

16 

14 

IS 

0.0 

0.0 

8.5 

1,990 

320 

308 

132 

23 

9.8 

0.6 

7.5 

11 

IS 

16 

0.2 

0.0 

6.4 

2,170 

274 

282 

105 

19 

8.2 

0.5 

8.0 

14 

16 

}j 

2.7 

0.0 

3.3 

2.820 

632 

257 

90 

18 

5.5 

0.0 

10 

11 

17 

II 

0.2 

0.0 

1.0 

1,440 

562 

230 

77 

8.9 

5.0 

0.0 

8.8 

10 

IS 

19 

0.0 

0.0 

0.2 

620 

357 

206 

69 

10 

7.0 

0.0 

7.8 

15 

19 

M 

0.0 

0.0 

136 

422 

276 

185 

72 

7.0 

5.7 

0.0 

2.3 

16 

20 

21 

0.0 

0.0 

367 

2,420 

226 

181 

70 

9.7 

5.3 

0.0 

0.4 

13 

21 

22 

0.0 

0.0 

593 

3,110 

191 

170 

68 

9.3 

2.2 

0.0 

0.0 

12 

22 

33 

0.0 

0.0 

149 

1,410 

170 

163 

65 

8.4 

0.6 

0.0 

2.0 

9.6 

23 

24 

0.0 

0.0 

367 

1,670 

157 

156 

57 

15 

2.1 

0.0 

4.4 

12 

24 

2S 

0.0 

0.0 

555 

1,280 

140 

149 

45 

12 

3.6 

0.2 

4.0 

8.3 

25 

26 

0.0 

0.0 

413 

795 

129 

144 

48 

14 

0.9 

3.4 

3.7 

5.0 

26 

27 

0.0 

0.0 

234 

876 

121 

133 

47 

14 

0.9 

4.1 

2.9 

1.9 

27 

2t 

0.0 

0.0 

176 

735 

115 

125 

59 

14 

7.3 

2.3 

2.9 

0.2 

21 

29 

0.0 

0.0 

148 

543 

120 

47 

11 

9.2 

3.7 

0.4 

0.1 

29 

30 

0.0 

0.0 

132 

474 

112 

41 

18 

7.3 

2.9 

14 

1.3 

30 

31 

0.0 

121 

420 

106 

11 

2.5 

13 

31 

MEAN 

0.1 

1.8 

110 

833 

276 

478 

74.3 

21.5 

4.5 

1.1 

5.3 

9.1 

MEA^ 

MAX. 

2.7 

20 

593 

3,110 

632 

2,410 

137 

36 

11 

4.8 

14 

22 

MAX 

MM. 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

115 

106 

41 

7.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

MIN. 

V^CFT. 

6.1 

lOA 

6,760 

51,230 

15,330 

29,420 

4,420 

1,320 

266 

70 

326 

542 

K.nJ 

I     -  ESTIMATB 
NR  -  NO  RECORD 

*  -  DtSCHAROC  MEASUREMOIT  OR 

08SCRVATI0N   OF  NO  FLOW 

#  -  E  AHO    • 


WATER    YEAR    SUMMARY 


^ 

MAXIMU 

M 

^ 

DBOMtOf 

^    4,270 

OAOf  HT. 

13.91 

MO. 

1 

DAY 

22 

TUMI 

0445 

DBOiAMf 

0.0 


MINIMUM 


OAOf  HT. 


iMO. 

10 


DAY 

1 


1IME 

0000 


f        TOTAl       N 


.        109,800      , 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

A 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.  &  R. 

OF  RECORD 

DI&CHARCF 

GAGE  HEIGHT 

PERIOD 

ZERO 

ON 

GAGE 

REF. 

M.D.B.&M. 

CFS 

GAGE  HT. 

DATE 

ONLY 

FROM 

TO 

DATUM 

38   14  48 

121   13  03 

NE  32     5N      7E 

24,000 

15.28 

4-3-1958 

OCT  26-SEPT  33 

OCT   26-SEPT  33 

1944 

1945 

55.83 

USCGS 

OCT   44-DATE                OCT  44-DATE 

1945                        52.83 

USCGS 

Station   located  below  county  road  bridge 

,   4  miles   east   of  Gait.      Tributary 

to  Mbkelumne   River.      Records   furn 

Lshed  by   USGS.      Drainage 

area  is 

329   square 

miles. 
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TABLE  B-5  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC   FEET   PER   SECOND) 


WATBt  YtAI 


HATION  NO. 


1970 


B015AO 


nATION  NAM! 


DEEM  CREEK  NEAR  SLOUOHHOUSE 


foM 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

SEPT.       DA^ 

1 

0>0 

0.0 

1.2 

11 

42 

104 

9.5« 

3.3 

I 

2 

0*0 

0.0 

1.? 

9.5 

37 

79 

8.9 

3.1 

3 

3 

0.0 

0.0 

1.4 

8.7 

33 

45 

8.8 

2.9 

3 

4 

0.0 

0.0 

1.3 

8.4 

31 

13« 

8.5 

2.7 

4 

S 

0.0 

0.0 

1.1 

8.0 

28 

109 

S.O 

2.5 

S 

6 

0.0 

0.0 

6.9 

7.4 

25 

57 

7.7 

2.6 

« 

7 

0.0 

4.1 

1.A 

6.9 

24 

46 

7.3 

2.8 

7 

• 

0.0 

2.S 

l.S 

7.0 

23 

149 

6.7 

2.8 

• 

» 

0.0 

2.2 

1.6 

16 

22 

7? 

6.5 

3.0 

9 

10 

0.0 

1.6 

1.9 

145 

21 

114 

6.S 

3.2 

10 

II 

0.0 

1.4 

2.6* 

50 

21 

64 

6.S 

3.0 

II 

13 

0.0 

1.2 

3.7 

45 

23 

51 

6.1 

2.7 

12 

13 

0.0 

1.0 

4,0 

72      • 

48 

44 

6.7 

2.5 

13 

14 

0.0 

1.0 

2.R 

1.200      • 

72 

39 

13 

2.3 

14 

15 

0.0 

1.0 

2.6 

185 

38 

35 

13 

1.7 

IS 

16 

0.0 

1.0 

2.1 

1.030      • 

41 

3? 

9.2 

l.S 

1* 

17 

0.0 

1.4 

1.8 

989 

269 

29 

7,7 

1.3 

17 

1* 

0.0 

1.2 

1.6 

170 

123 

25 

6.6 

0,9 

0    0 

13 

19 

o.u 

1.0 

3.6 

114 

64 

23      • 

6.2 

0,7 

19 

20 

0.0 

1.2 

78 

175 

49 

2? 

5.6 

0.7 

0,0* 

20 

21 

0.0 

1.2« 

343 

1.560 

41 

20 

S.8 

0.8 

M        H 

21 

22 

0.0 

1.1 

79 

403      • 

35 

10 

6.0 

0.9 

22 

23 

0.0 

1.0 

69 

164 

32 

m 

5.6 

0.7 

23 

24 

0.0 

1.0 

628 

403 

29 

17 

5,2 

0,5 

24 

2S 

0.0 

1.0 

140 

170 

27 

15 

5.1 

0,3 

2S 

U 

0.0 

0.9 

61 

103 

26 

15 

5.0 

0.1 

3* 

27 

0.0 

0.9 

34 

332 

23      • 

13 

5.1 

0,1 

27 

3S 

0.0 

1.0 

24 

115 

23 

12 

5.1 

0,1 

2« 

29 

0.0 

1.0 

19 

76 

11 

4.4 

0.1 

29 

30 

0.0 

1.0 

15 

59      • 

11 

3.9 

0.0 

30 

31 

0.0 

12 

48 

10 

0,0 

31 

MEAN 

0.0 

1.1 

49.7 

248 

45.4 

46.4 

7.0 
13.0 

1.6 
3.3 

MfAM 
MAX. 

0.0 

4.1 

628 

1  ,560 

269 

149 

MIN. 

0.0 

0.0 

o.«> 

6.9 

21.0 

10,0 

3.9 

0.0 

MM. 

^CFT. 

63 

3054 

15255 

2519 

2A52 

417 

99 

ttcnj 

E      -  ESn/MATH) 
Nt  -   NO   RECORD 
*   -   DISCHARGE   MEASUREMBIT  OR 

OeSERVATION  OF  ROW   MADE  THIS  DAY. 

«   —    E  ANO  * 


WATER  YEAR  SUMMARY 


f 

MAXIMU 

M 

^ 

DBCHAtOE 

2800 

10.75 

01 

DAY 
14 

TIMi 

1430 

J 

r 

MINIMUM 

^ 

MSCMAMf 

0.00 
V 

OAOf  HT. 
5.70 

MO. 

10 

DAY 
01 

nMf 
0000 

J 

r        TOTAl. 


24259 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  Of  GAGE 


LATITUDE 


38  33  06 


LONGITUDE 


121  06  30 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B  &M. 


OF  RECORD 


CFS 


NW   16     8N     8E 


6,560     E 


DISCHARGE 


GAGE  HT 


12.86 


DATE 


10-13-1962 


NOV   1959-DAIE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


NOV    1959-OAIE 


1959 


TO 


ZERO 

ON 

CAGE 


0.00 


REF. 

DATUM 


I.OCAL 


Station   located  0.2  mile  above  Scott  Road  bridge,   5.9  miles  northeast  of  Sloughhouse.      Tributary   to  Cosumnes  River.      Drainage  area  is  46.0 
square  miles. 
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TABLE    B-5  (CONT) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


WATB  YtAI 


1970 


STATION  NO. 


BOH25 


STATION  NAAtf 


COSUMNES  RIVER  AT  MCCONNELL 


foAT 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DA^ 

0.0 

20 

27 

284 

1,690 

1,580 

560 

342 

183 

31 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

27 

255 

1,490 

4,720 

524 

362 

167 

25 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

27 

232 

1,320 

2,120 

507 

366 

159 

26 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

27 

212 

1,200 

1,770 

491 

381 

148 

22 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

27 

201 

1,080 

2,620 

475 

396 

136 

17 

0.0 

0.0 

0.0 

39 

27 

185 

973 

1,830 

462 

398 

118 

16 

0.0 

0.0 

0.0 

235 

26 

176 

895 

1,500 

452 

411 

108 

34 

0.0 

0.0 

0.0 

140 

28 

184 

827 

1,970 

437 

398 

104 

24 

0.0 

0.0 

0.0 

84 

30 

192 

764 

2,170 

418 

389 

122 

1.7 

0.0 

0.0 

10 

0.0 

64 

31 

526 

715 

1,900 

411 

381 

217 

3.9 

0.0 

0.0 

to 

0.0 

51 

47 

1,080 

685 

1,790 

411 

380 

190 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

45 

52 

645 

677 

1,520 

404 

356 

146 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

40 

70 

702 

899 

1,350 

400 

341 

126 

0.0 

0.0 

0.2 

0.0 

37 

69 

3,010 

1,670 

1,270 

538 

323 

125 

0.0 

0.0 

28 

0.0 

36 

66 

6,860 

1,290 

1,240 

550 

327 

115 

0.0 

0.0 

20 

2.9 

35 

56 

5,030 

1,030 

1,210 

465 

326 

121 

0.0 

0.0 

4.4 

111 

35 

49 

12,000 

2,860 

1,150 

439 

348 

112 

0.0 

0.0 

0.0 

140 

43 

45 

7,960 

2,620 

1,100 

408 

369 

101 

0.0 

1.0 

0.2 

92 

50 

49 

3,800 

1,750 

1.010 

411 

385 

84 

5.0 

3.0 

0.0 

M 

71 

41 

91 

3,260 

1,460 

946 

446 

376 

80 

11 

25 

0.0 

20 

31 

46 

33 

800 

5,330 

1,280 

892 

414 

341 

74 

7.8 

22 

0.0 

21 

22 

38 

33 

1,790 

14,100 

1,140 

847 

390 

313 

66 

23 

12 

0.0 

22 

23 

30 

33 

690 

8,340 

1,030 

812 

372 

295 

55 

32 

7.0 

0.0 

23 

24 

27 

35 

1,650 

6,180 

956 

785 

359 

286 

59 

4.4 

3.0 

0.0 

24 

25 

26 

32 

2,610 

5,970 

897 

762 

348 

276 

48 

5.6 

0.0 

0.0 

25 

26 

24 

30 

1,940 

3,850 

840 

737 

349 

254 

56 

33 

0.0 

0.0 

26 

27 

23 

28 

919 

3,860 

804 

705 

386 

248 

35 

10 

0.0 

0.0 

27 

2« 

23 

28 

619 

4,390 

773 

669 

392 

239 

46 

0.0 

0.0 

0.0 

2t 

2« 

22 

28 

467 

2,870 

654 

362 

223 

56 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

30 

21 

27 

377 

2,330 

636 

338 

206 

35 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

31 

21 

323 

1,970 

604 

194 

0.0 

0.0 

31 

IMIAN 

23.2 

46.4 

421 

3,419 

1,201 

1,383 

431 

330 

106 

10.7 

2.4 

1.8 

MEAM 

MAX. 

140 

235 

2,610 

14,100 

2,860 

4,720 

560 

411 

217 

34 

25 

28 

MAX 

urn*. 

0.0 

19 

26 

176 

677 

604 

338 

194 

35 

0.0 

0.0 

0.0 

MIN. 

V^C.FT. 

1,420 

2,760 

25,900 

210,200 

66,680 

85,030 

25,620 

20,290 

6,330 

659 

145 

105 

AC.  FT  J 

E      -  ESTIMATED 
Nt  -  NO  KCOtO 

*  -  DtSCHAHOE  MEASUREMmr  OR 

OBSERVATION   OF  NO  FLOW 

#  -  E  AMD     * 


MEAN 


DtSCHAtOE 

615 


WATER    YEAR    SUMMARY 


/■ 

MAXIMUM 

N 

MSCHAKOC 

OAOE  HT. 

MO. 

DAY 

TIMf 

16,700 

45.56 

1 

22 

0615 

V 

-y 

MINIMUM 


DISCHAROE 

0.0 


OAOC  HT 


MO. 

10 


DAY 

1 


TIMf 

0000 


r       TOTAl       > 


ACM  rm 

445,200 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

-V 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC,  T.  &  R. 
M.D.B&M. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 

ON 

CAGE 

REF. 

DATUM 

CFS 

GAGE  HT 

DATE 

FROM 

TO 

38  21  29 

121  20  34 

20     6N     6E 

54,000 

46.26 

12-23-1955 

OCT    1941-DATE 

JAN  31-MAV  40  jf 

1931 

0.00 

USED 

OCT  41-DATE 

Station   located   on  U.    S.    Highway  99  bridge,    0.2  mile    south  of  McConnell,    7.0  miles  north   of  Gait.      Maximum  discharge  of  record    listed 
period   1943   to  date.     Records  furnished  by  USGS.     Drainage  area  is   724  square  miles. 

is   for 

#  -  Flood 

season  only. 
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TABLE    B-5  (CONT) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SKOND) 


^WATW  YIAI 


1970 


STATION  NO. 


A00020 


nATWN  NAME 


MORRISON   CR£EK  NEAR   SACRAMENTO 


/1)AY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

P^ 

1 

10 

3.0 

5.2 

3.9 

20 

47 

7.0 

8.9 

9.1 

7.1 

5.1 

6.8 

1 

2 

9.1 

2.6 

5.3 

4.3 

17 

36 

6.1 

6.7 

9.3 

7.6 

4.7 

6.8 

a 

3 

8.5 

2.6 

5.8 

3.6 

16 

19 

5.8 

6.5 

U 

5.1 

5.9 

6.6 

* 

4 

6.1 

2.5 

6.6 

3.4 

15 

85 

5.0 

9.7 

13 

4.9 

6.3 

6.6 

4 

5 

6.1 

56 

6.0 

5.1 

14 

134 

5.0 

7.2 

11 

4.6 

6.6 

4.9 

s 

6 

9.1 

21 

5.0 

5.8 

13 

42 

7.9 

8.3 

7.6 

5.9 

6.7 

4.8 

6 

7 

9.8 

11 

4.9 

6.0 

11 

22 

7.1 

7.3 

6.1 

6.4 

8.3 

5.0 

7 

• 

9.1 

6.4 

12 

26 

10 

64 

6.4 

7.8 

11 

5.9 

6.0 

6.0 

• 

9 

8.1 

4.9 

11 

60 

11 

41 

6.9 

6.4 

15 

5.9 

5.6 

7.7 

9 

10 

7.8 

6.0 

17 

39 

11 

28 

9.5 

5.6 

11 

6.6 

7.0 

8.5 

10 

11 

5.5 

5.8 

17 

21 

11 

20 

6.4 

7.3 

10 

5.1 

7.4 

7.7 

11 

12 

A. 3 

4.2 

12 

14 

20 

19 

5.7 

7.3 

7.7 

5.1 

7.2 

5.4 

12 

13 

4.2 

4.1 

9.7 

41 

51 

13 

10 

6.8 

4.5 

5.8 

7.2 

4.9 

13 

14 

7.9 

6.0 

6.9 

473 

38 

9.6 

13 

7.0 

4.6 

6.2 

8.2 

6.2 

14 

15 

41 

4.2 

7.9 

247 

21 

7.4 

7.7 

8.0 

6.7 

6.6 

5.2 

7.4 

15 

16 

14 

3.8 

8.1 

392 

23 

8.2 

7.6 

7.1 

8.9 

6.4 

5.5 

6.9 

16 

17 

12 

5.1 

8.0 

569 

59 

7.5 

7.1 

5.9 

9.8 

6.5 

6.1 

7.3 

17 

It 

6.9 

4.9 

12 

161 

53 

7.3 

7.2 

7.3 

12 

5.7 

6.4 

7.4 

It 

19 

5.0 

4.8 

96 

75 

29 

6.8 

7.0 

8.6 

12 

5.6 

6.3 

4.5 

19 

20 

6.1 

6.7 

217 

98 

21 

6.6 

7.2 

9.5 

5.9 

6.4 

6.0 

4.0 

20 

21 

5.4 

7.1 

122 

609 

16 

7.1 

9.6 

9.3 

6.1 

6.6 

5.8 

6.2 

21 

22 

5.4 

5.3 

41 

314 

12 

8.0 

8.5 

9.3 

8.6 

6.9 

4.2 

6.3 

22 

23 

5.0 

4.9 

28 

117 

9.7 

5.9 

8.7 

8.6 

9.7 

6.7 

4.3 

6.7 

23 

24 

5.1 

6.6 

53 

140 

10 

7.1 

9.3 

8.8 

9.2 

6.4 

6.5 

6.6 

34 

25 

4.2 

6.0 

39 

80 

9.7 

8.2 

6.6 

9.4 

8.1 

5.0 

7.9 

6.3 

35 

36 

3.7 

5.8 

15 

52 

8.8 

9.1 

5.1 

9.2 

8.3 

4.7 

7.4 

4.9 

26 

27 

4.9 

5.2 

7.9 

112 

8.9 

8.1 

7.7 

9.5 

5.8 

6.2 

7.1 

5.5 

27 

21 

4.9 

5.0 

5.7 

47 

13 

5.6 

8.2 

11 

5.2 

7.0 

6.7 

6.7 

M 

29 

4.9 

4.8 

7.2 

33 

5.5 

8.2 

9.0 

6.5 

6.2 

5.5 

7.7 

39 

30 

4.5 

5.4 

7.1 

26 

5.7 

8.3 

8.1 

7.6 

6.4 

4.5 

7.4 

30 

31 

4.3 

6.9 

23 

5.9 

7.0 

6.5 

6.0 

31 

MEAN 

7.8 

7.4 

26.0 

123 

19.7 

22.6 

7.5 

8.0 

8.7 

6.1 

6.2 

6.3 

MEAK 

MAX. 

41 

56 

217 

609 

59 

134 

13 

11 

15 

7.6 

8.3 

8.5 

MAX 

MIN. 

3.7 

2.5 

•     4.9 

3.4 

8.8 

5.5 

5.0 

5.6 

4.5 

4.6 

4.2 

4.0 

MM. 

\^C.FT. 

482 

440 

1,600 

7,540 

1,100 

1,390 

448 

493 

518 

373 

384 

376 

AC.Fy 

E      -  ESTIMATED 
NR  -  NO  RECORD 

*  -  DtSCHAROE  MEASUREMBn  OR 

OBSERVATION   OF  NO  FLOW 

#  -  E  ANO    * 


WATER    YEAR    SUMMARY 


r 

MAXIMUM 

>. 

MSCHAKOC 

OA<M  KT. 

«AO. 

DAY 

TIME 

1,100 

7.75 

1 

16 

2130 

^ 

MINIMUM 

>v 

DBCHAMM 

OAOC  HT. 

MO. 

DAY 

TIME 

2.5 

11 

4 

J 

r       TOTAt       A 


15 ,  130 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

■\ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 

ON 

CACE 

REF. 

DATUM 

CFS 

GAGE  HT. 

DATE 

FROM 

TO 

38   29   55 

121   27   06 

SE  32      8N     5E 

1610 

8.53 

1-26-69 

JULY    1959-DATE 

JULY    1959-DATE 

1959 

1960 

8.15 

USCGS 

1960        1965          10.31 

usees 

1964                           7.60 

USCGS 

Station    located    750   feet   above  Florin  Roa 

d    in   southeast   Sacramento.      Tributary   to   Snodgrass   Slough  via   Beach 

and   Stone   Lakes .      Record 

s    fur- 

nished   by   I 

I.    S.    Geologic 

al   Survey.      Dralr 

age  area   i: 

i  48.6   squa 

re  miles. 
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TABLE    B-5  (CONT) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


WATH  YEAR 


1970 


STATION  NO. 


B95925 


STATION  NAME 


DELTA-MENDOTA   CANAL  NEAR  TRACY 


foKT 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DA^ 

1 
i 

3 
4 
S 

2,533 

323 

0.0 

1,237 

1.878 

3,282 

3,657 

4,148 

4.382 

4,360 

2,153 

1 

2,596 

324 

0.0 

908 

1,308 

3,676 

2,237 

4,108 

4.382 

4,338 

2,278 

2 

2,728 

323 

0.0 

781 

1.382 

3.659 

1,588 

4,188 

4,495 

4,229 

2,285 

3 

3,168 

323 

0.0 

900 

1.540 

4,131 

1,591 

4,167 

4,476 

4,079 

2,086 

4 

4,142 

321 

0.0 

773 

942 

4»142 

1,600 

4,443 

4,484 

3,508 

1,873 

S 

6 
7 
• 
9 
10 

3,105 

722 

0.0 

774 

1.138 

4,104 

1,615 

4,592 

4,490 

3,504 

1,865 

6 

2,878 

576 

0.0 

772 

908 

4,105 

1,740 

4,381 

4,510 

3,872 

1,865 

7 

2,460 

397 

0.0 

770 

493 

4,112 

2,065 

4,470 

4,502 

4,245 

1,999 

t 

2,050 

397 

0.0 

772 

859 

4,112 

4,013 

4,455 

4,543 

3,862 

1,915 

9 

2,047 

433 

N 

0.0 

1,254 

1.198 

4.081 

4,013 

4,461 

4,513 

3,843 

1,900 

10 

11 
11 
13 
14 
IS 

1,865 

361 

0 

0.0 

1,257 

935 

4.068 

4.020 

4,140 

4,562 

3,730 

1,968 

11 

1,900 

360 

0.0 

1,264 

858 

4,075 

3,929 

3,771 

4,558 

3,896 

2,105 

12 

1,906 

505 

0.0 

1,253 

862 

3.897 

3.952 

3,777 

4,563 

3,926 

2,101 

13 

2.030 

578 

0.0 

1,669 

866 

3,897 

3,935 

3,777 

4,580 

3,965 

2,090 

14 

2.031 

650 

F 

130 

1,678 

944 

3,823 

4,002 

3,802 

4,597 

3,895 

2,092 

IS 

U 
17 
It 
1» 
20 

1.663 

0.0 

L 

1,685 

1,420 

1,083 

3,968 

4,032 

4,065 

4,576 

3,928 

2.021 

16 

1,589 

72 

1,692 

1,889 

1,280 

3,918 

3,988 

4,468 

4.592 

3,849 

2,058 

17 

1,406 

215 

0 

1,623 

2,028 

1,429 

3,897 

3,946 

4,446 

4,571 

3,599 

2,049 

11 

1,332 

286 

73 

2,087 

1,654 

3,871 

3,920 

4,255 

4.581 

3,513 

2.059 

19 

1,331 

286 

W 

109 

2,079 

1,645 

3,861 

3,962 

3,970 

4.576 

3,459 

2,048 

20 

31 

1,113 

359 

110 

2,174 

1,960 

3,803 

4,273 

4,499 

4,570 

3,348 

2,170 

21 

32 

975 

360 

147 

2,120 

2.093 

3,719 

4,299 

4,292 

4,374 

3,357 

2,430 

22 

23 

434 

323 

370 

2,147 

2,143 

3,018 

4,295 

4,020 

4,266 

3,361 

2,453 

23 

24 

433 

288 

1,027 

1,971 

2.753 

3.178 

4,309 

4,092 

4,262 

3,357 

3,044 

24 

2S 

433 

650 

1,023 

1,930 

3.200 

3.154 

4,243 

4,218 

4,189 

3,096 

3,158 

25 

26 

416     A 

866 

773 

2,020 

3,174 

3,133  B 

4,249 

4,185 

4,216 

2,912 

3.031 

26 

27 

434 

685 

518 

1,641 

3,179 

3,552 

4,218 

4,508 

4,193 

2,991 

3,031 

27 

23 

433 

0.0 

788 

1,889 

3.190 

3,370 

4,168 

4,475 

4,216 

3,019 

2,816 

23 

29 

433 

0.0 

785 

3,189 

874 

4,138 

4,325 

4,367 

2,473 

2,820 

29 

30 

324 

0.0 

905 

3.193 

2,863 

4,213 

4,391 

4,317 

2,475 

2,692 

30 

31 

325 

1,017 

3,198 

4,205 

4,359 

2,331 

31 

MEAN 

1,629 

366 

412 

1,481 

1,757 

3,645 

3.562 

4,230 

4,447 

3,559 

2,282 

MAH 

MAX. 

4,142 

866 

1,692 

2.174 

3,200 

4,142 

4,309 

4,592 

4,597 

4,360 

3,158 

MAX 

MIN. 

324 

0.0 

0.0 

770 

493 

874 

1,588 

3,771 

4,189 

2,331 

1,865 

MIN. 

ViC.FT. 

100,225 

21,784 

25,339 

82,229 

108,048 

216,619 

219,005 

251.681 

273,445 

218,819 

135,780 

AC.  FT. 

E      -  ESTIMATB) 
NR  -  NO  RECORD 

*  -  DISCHAROE  MEASUREMENT  OR 

OBSERVATION   OF  NO  FLOW 

#  -  E  AND    * 

A         25-Hour  Day 
B         23 -Hour  Day 


WATER    YEAR    SUMMARY 


r 

MAXIMU 

M 

>. 

DBCHAIOC 

OAOE  HT. 

MO. 

DAY 

TIME 

V 

J 

^ 

MINIMUM 

"\ 

DHCHAMM 

OAOf  HT. 

MO. 

DAY 

TIMf 

V 

J 

(        TOTAi       "\ 


ACRE  PBT 

1,653,000 


LOCATION 


LATITUDE 


37  47  45 


LONGITUDE 


121  35  05 


1/4  SEC.  T.  &  R. 

M.D.B.&M. 


SW  31      IS     4E 


MAXIMUM  DISCHARGE 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT. 


DATE 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


JUNE    1951-DATE        JUNE    1951-DAIE 


DATUM  OF  GAGE 


PERIOD 


FROM 


1951 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


0.00 


REF. 
DATUM 


usees 


Station   located   at  Tracy   Pumping  Plant   at    Intake    to  canal,    6  miles   southeast   of  Byron,    10  miles   northwest   of  Tracy.      Discharge   computed    from 
records   of   operation  of   pumps.      Water    is   diverted    from   Sacramento-San  Joaquin   Delta  by  way  of  Old   River   and   a  dredged   channel    to   the   Tracy 
Pumping  Plant  where    it    is    lifted   about   200   feet    into   the   canal.      Records   are    furnished   by    the   U.    S.    Bureau   of  Reclamation. 
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ABLE    B-5  (CONT.) 
3AILY  MEAN  DISCHARGE 

fWATHI  YEA*  STATION  NO. 

STATION  NAM 

N 

1970 

B95910 

CONTRA   COSTA 

CANAL  NEAR 

OAKLEY 

J 

'day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

SETT. 

DA^ 

1 

120 

62 

91 

96 

79 

40 

84 

152 

178 

195 

221 

193 

I 

2 

119 

71 

85 

102 

88 

13 

85 

143 

189 

195 

220 

185 

2 

3 

114 

109 

90 

103 

90 

14 

88 

129 

188 

196 

216 

184 

3 

4 

114 

94 

109 

91 

89 

16 

63 

124 

190 

179 

224 

166 

4 

S 

120 

91 

105 

81 

84 

18 

36 

133 

195 

182 

225 

165 

S 

« 

113 

91 

110 

61 

93 

22 

37 

160 

188 

193 

222 

163 

« 

7 

110 

93 

108 

61 

88 

25 

65 

184 

179 

209 

228 

163 

7 

t 

114 

90 

106 

62 

87 

34 

102 

197 

177 

208 

226 

171 

t 

9 

119 

93 

95 

56 

85 

66 

152 

193 

182 

224 

222 

176 

• 

10 

117 

92 

90 

52 

87 

72 

145 

184 

179 

236 

202 

179 

10 

n 

96 

99 

105 

55 

89 

70 

148 

196 

176 

218 

219 

180 

11 

12 

98 

88 

95 

37 

87 

69 

158 

183 

183 

217 

220 

128 

12 

13 

106 

92 

83 

14 

83 

64 

134 

181 

177 

218 

234 

131 

13 

14 

107 

94 

85 

13 

83 

81 

139 

179 

187 

214 

224 

163 

14 

IS 

103 

92 

96 

12 

85 

87 

162 

175 

187 

224 

219 

178 

IS 

1« 

95 

88 

106 

10 

87 

88 

152 

165 

205 

216 

217 

171 

U 

17 

97 

88 

108 

5 

88 

102 

158 

165 

204 

218 

223 

180 

17 

It 

100 

94 

109 

6 

87 

100 

162 

158 

207 

207 

219 

184 

13 

1* 

91 

90 

92 

5 

87 

96 

160 

160 

209 

200 

212 

183 

19 

20 

99 

93 

90 

4 

88 

98 

158 

158 

215 

204 

217 

165 

20 

21 

102 

74 

85 

5 

85 

101 

158 

156 

213 

203 

216 

143 

21 

22 

102 

61 

92 

38 

86 

105 

150 

162 

217 

212 

212 

142 

22 

23 

97 

68 

93 

64 

74 

99 

153 

161 

228 

213 

204 

139 

23 

24 

90 

52 

86 

58 

71 

102 

149 

166 

223 

217 

202 

142 

24 

2S 

95 

46 

86 

63 

75 

100 

135 

165 

225 

223 

196 

139 

2S 

2* 

93       A 

44 

91 

59 

78 

100 

132       B 

164 

219 

225 

197 

149 

2* 

27 

94 

43 

83 

59 

70 

100 

133 

169 

204 

220 

193 

140 

27 

23 

88 

40 

88 

65 

72 

98 

143 

169 

199 

219 

211 

140 

23 

29 

104 

42 

76 

66 

96 

150 

173 

187 

226 

203 

141 

2* 

30 

100 

71 

80 

58 

84 

154 

174 

201 

226 

204 

143 

30 

31 

119 

98 

60 

80 

174 

221 

201 

31 

MEAN 

104 

78 

94 

49 

84 

72 

128 

166 

197 

212 

214 

161 

MCAfI 

MAX. 

120 

109 

110 

103 

93 

105 

162 

197 

228 

236 

234 

193 

MAX 

MIN. 

88 

40 

.    76 

4 

70 

13 

36 

124 

176 

179 

193 

128 

MM. 

l^C.FT. 

6,426 

4,651 

5,784 

3,017 

4,651 

4,443 

7,616 

10,219 

11,724 

13,008 

13 , 188 

9,572 

AcnJ 

E      -  ESTIMATED 
NR  -   NO   RKORD 
*     -   OrSCHAROE   MEASUREMB4T  0« 
OBSERVATION    OF  NO  FLOW 
-  E  AND    * 


# 
A 
B 


25-Hour    Day 
23-Hour   Day 


130 


WATER    YEAR    SUMMARY 


f    MEAN     A  r 

OlSCHAROi  nSCHAROi  OAOf  HI.       MO.  DAY      TUM 


JK 


MAXIMUM 


f 

MINIMUM 

> 

DOCHAROf 

OAOf  HT. 

HO. 

DAY 

TIMi 

V 

J 

f       TOTAt       ^ 


AOH  wa 

94,300 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


CACE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


CAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF. 
DATUM 


37  59  45 


121   42   00 


NE   25      2N     2E 


FEB   1950-DATE 


FEB  50-DEC   52 


1950 


1952 


121.72 


usees 


Station  located  at  Pumping  Plant  No.    1,   0.7  mile  east  of  Oakley,   2.6  miles  northwest  of  Knightsen.     Water   is  diverted   from  Sacramento-San 
Joaquin  Delta  by  way  of  Old  River,    Rock  Slough,    and   a   dredged   channel.      A   series  of  4   pumping   plants    lift   the  water   about    115   feet   into 
canal.      Records   furnished  by   USBR, 
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TABLE    B-5  (CONT) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


'^ATB  YEAI 


1968 


STATION  NO. 


B95920 


STATION  NAME 


CALlfORNIA  AQUEDUCT  AT   DELTA  PUMPING  PLANT 


I^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

M 

1 
2 
3 
4 
S 

0  0 

158 

107 

481 

182 

571 

769 

385 

87 

175 

203 

2,134 

1 

0  0 

165 

44 

481 

0.0 

762 

1,028 

385 

174 

389 

203 

2,134 

2 

0.0 

132 

55 

109 

0.0 

762 

1,733 

385 

207 

176 

203 

1,507 

3 

0.0 

130 

55 

111 

0.0 

762 

1,814 

379 

327 

175 

175 

354 

4 

0.0 

131 

52 

59 

0.0 

517 

1,872 

513 

350 

220 

203 

0.0 

S 

7 
• 

0.0 
0.0 

130 
101 

„ 

?!i 

1.900 

968 

344 

176 

203 
202 

178 
1.767 

6 
7 

^fTi^ 

353 

1,555 

1.  186 

3B5 

176 

0.0 

0.0      i 

B^^ ' 

382 

0.0 

1,840 
1,813J 

i,85a| 

1,859 

1  .  33o 

297 

277 
176 
185 

202 
293 
293 

1,768 
1,951 
2,134 

• 

10 

4.0 
8.1 

0.0 
0.0 

^m  14 

486 
-(86 

J.U 

3.0 

ir^^-                '1' 

i 

9 
10 

11 
13 
13 
14 

0.0 

0.0 

■  ^^- 

*   486 

3.0 

.,852 

1,900 

872 

577 

# 

293 

2,110 

11 

0.0 

0.0 

B  u_ 

499 

3.0 

1.831 

1,900 

1,185 

668 

^wF 

293 

2,132 

12 

0.0 

0.0 

K  12. 

589 

3.0 

1,722 

1,900 

800 

691 

176 

382 

2,252 

13 

392 

0.0 

K. 

"" 

3.0 

1,801 
1,759 

1,900 
1,900 

994 
1,653 

291 

176 
222 

1,089 
1,086 

2,425 
2,306 

14 

15 

662 

0.0 

K- 

U.U 

"^^^HiW 

IS 

1« 
17 

276 

102 

0.0 
0.0 

144 

3.0 
3.0 

1,883^ 
1,883" 

1.900 

l,5-,2 

305 

287 

332 
173 

589 
203 

1,721 
1,858 

16 
17 

145 

it^O 

■■■2,1-;  5 

13 
19 

118 

0.0 

17^ 

497 

3.0 

1,869 

1,857 

2  ,C66 

349 

234 

203 

1,850 

It 

0.0 

0.0 

193 

479 

3.0 

1,843 

1,423 

1.9S5 

291 

199 

769 

1.900 

19 

M 

0.0 

0.0 

282 

567 

5.0 

1,169 

769 

2,262 

204 

198 

1,347 

1,723 

20 

21 

96 

0.0 

284 

700 

1 1 

6954 

769     i 

|K2,C18 

202 

199 

1,081 

2.010 

21 

M 

372 

0.0 

278 

477 

12 

762| 

1,123      " 

^1,306 

203 

199 

1.356 

2.134 

22 

23 

131 

0.0 

428 

451 

13 

3 

76a 

1,760 

2,263 

174 

199 

1,941 

2.131 

23 

24 

141 

36 

381 

344 

13 

4 

762' 
762 

1,707 
i.508 

2,263 

102 

189 
199 

1,942 
1,986 

2.132 
2,134 

24 

U 

138 

247 

14  ■, 

367 

134 

25 

M 

27 

139 
129 

391 
136 

36 

419 

134 

735 

1,516 

-.259 

175 

199 

1,836 
2,179 

2,128 
1,967 

26 
27 

36 

567 

134 

349 

869 

9C2 

222 

199 

21 

157 

254 

36 

700 

134 

680 

369 

371 

175 

199 

2,179 

1,969 

33 

29 

160 

198 

80 

332 

143 

762 

361 

465 

175 

199 

631 

1,924 

29 

90 

152 

83 

153 

202 

762 

384 

1,873 

175 

199 

194 

1,880 

30 

31 

146 

759 

202 

762 

1,656 

199 

174 

31 

MEAN 

107 

76 

167 

439 

49.1 

1,153 

1,478 

1,287 

284 

206 

772 

1,820 

MEAM 

MAX. 

662 

391 

759 

726 

182 

1,883 

1,900 

2,263 

691 

389 

2,179 

2,425 

MAX 

MM. 

0.0 

0.0 

36 

59 

0.0 

349 

361 

371 

87 

173 

174 

0.0 

MWi. 

V^CFT. 

6,558 

4,544 

10,290 

26,970 

2,724 

70,890 

87,980 

79,130 

16,910              12 

,670 

47,470 

108,300 

ACFTj 

E      -  ESTIMATH) 
Ml  -  NO  ttCOtO 

*  -  MSCHAIOE  MEASUUMBfT  Ol 

OtSCRVATION   OF  NO  FLOW 

#  -  E  AMD    * 


MEAN     ^  C 


DtSCHAMi 
655 


WATER    YEAR    SUMMARY 


MAXIMUM 


OSOMtOf 


y  V. 


OAOf  HT. 


MO.  DAY 


TIMI 


/' 

MINIMUM 

> 

MSCHAaOf 

OAGf  HT. 

MO. 

DAY 

IIMf 

V 

J 

f        TOTAi.       A 


AOH  PHT 

474,500 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

"N 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

CAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 

ON 

GAGE 

REF. 

DATUM 

CFS 

GAGE  HT. 

DATE 

FROM 

TO 

37  48  02 

121   37   09 

SE  35      IS   3E 

OCT    1968-DATE 

Delta  Pump 
Sacramento 

Ing  Plant   loc 
-    San  Joaqul 

ated   4.5  miles    so 
1  Delta   via   Itali 

uth   of  Bryo 
an   Slough   a 

n.      Dischai 
nd   lifted  a 

ge   computed    f 
bout   240   feet 

rom  records  of  op 
into   the   canal. 

eration  of  pumps 

Water 

divert 

ed  from 
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TABLE    B-5  (CONT.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEH  PER  SECOND) 


/'WAToTYtAR 


STATION  NO. 


1969 


B95920 


CTATWN  NAME 


CALIf(»MIA  AQUEDUCT  AT  DELTA   PUMPING  PLANT 


'^AY 


OCT. 


NOV. 


MC. 


JAN. 


FEB. 


MAR. 


APR. 


MAY 


AUO. 


$0T. 


DA^ 


1 

3 
3 
4 
S 

6 
7 
■ 

10 

II 
13 
13 
14 
IS 

16 
17 

la 

19 
30 

31 
33 
33 
34 
3S 

36 
37 
3t 

39 

30 
31 


2,259 
2,259 
2,563 
2.562 
2,703 

2,533 

2,5A2 
2,178 
2,50A 
2,561 

2,580 
2,582 
2,618 
2,633 
2,657 

2,610 
2,584 
2,443 
1,458 
1,105 

2,546 
2,544 
1,019 
259 
1,248 

2,629 
2,740 
2,629 
2,627 
2,668 
2,878 


2,901 
2,726 
2,664 
2,899 
2,652 

2,67' 

2,t^- 
2,7 
2,{^'  - 

2,6.;^ 

2,246 
2,246 
2,246 
2,181 
2,246 

2,585 
2,635 
2,627 
2,606 
2,630 

2,592 
2,653 
2,653 
2,668 
2,671 

2,786 
2,811 
2,776 
2,659 
2,723 


2,749 
2,646 
2,620 
2,570 
2,612 


2,798 
2,784 
2,798 
2,782 
2,782 

2,767 
2,794 


2,887 
2,769 
3,107 
3,106 
2,940 

3,115 
3.091 


547 


t 


1,112 
1,112 
1,112 
1,112 
1,112 

1,112 
1,112 
1.112 


J-  .'J  J'* 
2,556 

2,589 
2  ,  574 
2,-*17 


2,603 
2,604 
2,604 


2,775 

2,823 
2,810 

2.744 


-L 


-,702 


2,715 
2,820 

2,954 
2,952 
2,950 
2,982 
3,028 

3,019 
3,095 

2,582 
2,762 
2,742 
2,767 


i 


902 
915 
915 
914 
1,157 

1,458 

847 

1,052 

1,05.-. 
838 


1,182 
1,171 
1,738 
2,583 
653 


l.ion 


J 


178 
739 


837 
836 
748 
597 


I  ,112 
,110 
1,112 
1,112 
U12 


366 
1,131 
1,131 
1,131 

1,131 
1,131 
1,131 
1,131 
1,131 

1,131 
1,131^ 

1,131 


1| 

:  ,110 

1,201 
1,459 
1,274 

1,381 

1,503 
0.0 
0.0 
248 

-,524 
1S^17 
1,487 
1,804 
2,222 
912 


1,054 

2, 

583 

1,583 

1,188 

2,175 

1,157 

1,184 

841 

1,186 

411 

1,186 

411 

964 

byi 

1,156 

Jl 

109 
413 
413 

1,096 
847 
1,041 
1.185 
1,173 

1,711 

2,< 

1,054 

1,175 

1,097 


I 


502 
798 
758 


681 
|275 
579 
364 
364 
364 


685 
656 
804 
732 
734 

734 
735 
735 
741 
553 

648 
646 
648 
635 
545 

400 
1,142 
183 
831 
831 

553 

411 

230 

93 

417 

417 
417 
419 
327 

0.0 
324 


405 
162 
303 
139 
139 

139 
139 
139 
110 

no 

110 
109 
226 

110 
110 

110 
110 
110 

no 
no 

no 

139 
195 
167 
166 

167 
197 
599 
124 
449 


I 

1 

a 

4 

s 

6 

r 

9 

I* 

11 
II 

13 
14 
IS 

16 
17 
It 
19 

ao 

31 
33 
33 
34 

as 


a7 
as 

39 

30 

31 


MEAN 
MAX. 
MM. 


2,314 

2,878 

259 

142,300 


2,631 

2,901 

2,181 

156,500 


2,572 

2,813 

*2,261 

158,200 


2,805 

3,095 

2,582 

172,500 


1,648 

3,124 

366 

91,540 


1,142 
2,222 
0.0 
70,270 


1,253 

2,525 

838 

74,540 


974 

2,583 

275 

59,930 


556 
1,142 
0.0 
34,160 


177 

599 

109 

10,540 


MEAM 
MAX. 
MUN. 
AC  FT, 


WATER    YEAR    SUMMARY 


E      -  BTIMATB) 

NR  -  NO  RECORD 

*     -  DKCHAROE  MEASUREMENT  OP. 

OBSERVATION   OF  NO  FLOW 
«      -  E  AND     * 


A^tAH    \  C 


OttOIAtOI 

1,425 


MAXIMUM 


OISCHAROE 


J\. 


OAOf  HI. 


MO.  DAY 


TIME 


z^c 


MINIMUM 


MSCHAROC 


JK 


OAOf  HT. 


MO. 


OAT 


IMMI 


r        TOTAl        N 


1,032,000 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

^ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 

OH 

CAGE 

REF. 

DATUM 

CFS 

GAGE  HT. 

DATE 

FROM 

TO 

37   48  02 

Delta   Pump 
Sacramento 

121   37   09 

Ing  Plant    loc 
-    San  Joaqui 

SE  35      IS   3E 

3ted   4. 5  miles    so 
1   Delta   via   Itali 

ath   of   Byro 
an  Slough  a 

n.      Dischar 
nd    lifted   a 

ge   computed    f 
bout   240   feet 

OCT   1968-DATE 

rom   records  of  op 
into   the  canal. 

eratlon  of  pumps 

Water 

divert 

ed   froB 
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TABLE    B-5  (CONT.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


WATa  YEAR 


1970 


STATION  NO. 


B95920 


STATION  NAME 


CALIFORNIA  AQUEDUCT  AT  DELTA   PUMPING   PLANT 


WATER    YEAR    SUMMARY 


E      -  ESTIMATED 
NR  -  NO  RECORD 

*  -  DISCHARGE  MEASUREMB4T  OR 

OaSERVATION   OF  NO  FLOW 

#  -  E  «N0    * 


f 

MAXIMU 

M 

N 

OOCHAROC 

OAOi  HT. 

MO. 

DAY 

TIME 

V 

J 

c 

MINIMUM 

>^ 

DISCHAXOi 

OAOf  HT. 

MO. 

DAY 

TIMI 

V 

J 

(xiKi 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

da9] 

1 

167 

152 

656 

418 

87 

345 

485 

543 

417 

417 

997 

831 

1 

1 

138 

1,779 

651 

418 

276 

192 

467 

574 

418 

417 

606 

826 

2 

3 

198 

660 

653 

695 

350 

434 

528 

574 

418 

418 

294 

822 

3 

4 

167 

666 

653 

1,120 

350 

438 

645 

428 

418 

968 

1,201 

828 

4 

S 

168 

668 

628 

443 

350 

417 

356 

278 

418 

1,023 

1,205 

1,299 

5 

A 

415 

666 

828 

552 

379 

475 

468 

232 

775 

91 

1,211 

1,120 

6 

7 

413 

761 

706 

560 

523 

750 

425 

223 

551 

630 

1,089 

445 

7 

t 

403 

1,115 

296 

537 

700 

1,120 

590 

231 

425 

649 

1,209 

546 

• 

9 

417 

1,265 

386 

543 

479 

597 

1,257 

235 

450 

736 

537 

547 

9 

10 

576 

445 

401 

913 

393 

473 

1,237 

231 

506 

642 

209 

547 

10 

11 

761 

260 

353 

1,470 

489 

445 

1,537 

232 

528 

510 

845 

547 

11 

11 

61 

235 

316 

685 

393 

100 

3,421 

228 

453 

839 

853 

547 

12 

11 

137 

356 

1,129 

918 

393 

71 

1,352 

236 

543 

0.0 

846 

1,470 

13 

14 

198 

354 

1,073 

828 

392 

279 

1,356 

231 

658 

634 

762 

519 

14 

15 

215 

356 

455 

823 

393 

345 

1,347 

324 

519 

547 

938 

417 

15 

16 

125 

356 

658 

810 

451 

345 

1.367 

603 

545 

547 

976 

417 

16 

17 

136 

489 

690 

1,379 

346 

762 

1,365 

185 

547 

424 

198 

417 

17 

1( 

137 

487 

799 

2,240 

350 

630 

1,556 

208 

495 

455 

828 

418 

It 

19 

69 

490 

791 

760 

350 

465 

1,887 

209 

670 

453 

845 

698 

19 

20 

417 

489 

1,551 

518 

350 

755 

557 

207 

826 

93 

840 

1,120 

20 

21 

419 

500 

2,140 

417 

350 

337 

556 

211 

738 

1,120 

755 

418 

11 

22 

417 

578 

790 

417 

350 

345 

557 

209 

620 

1,120 

931 

418 

11 

21 

419 

713 

732 

414 

350 

357 

492 

209 

620 

417 

1,052 

418 

23 

24 

419 

490 

528 

698 

350 

354 

233 

197 

622 

440 

197 

418 

14 

25 

139 

490 

529 

929 

350 

353 

233 

204 

621 

909 

842 

418 

15 

26 

122 

490 

526 

350 

350 

350 

204 

208 

806 

792 

830 

698 

16 

27 

269 

488 

886 

101 

350 

354 

477 

208 

554 

55 

826 

1,120 

27 

2t 

271 

550 

1,422 

101 

539 

344 

590 

202 

1,108 

445 

834 

382 

2S 

n 

274 

1,035 

503 

98 

345 

530 

278 

418 

640 

1,490 

372 

29 

30 

241 

1,443 

404 

102 

473 

325 

278 

418 

637 

1,120 

370 

30 

31 

147 

404 

50 

473 

370 

555 

503 

31 

MEAN 

273 

628 

727 

655 

373 

436 

880 

283 

570 

568 

834 

647 

MEAh 

MAX. 

761 

1,779 

2,140 

2,240 

700 

1,120 

3,421 

603 

1,108 

1,120 

1,490 

1,470 

MAX 

MIN. 

61 

152 

296 

50 

87 

71 

204 

185 

417 

0.0 

197 

370 

MIN. 

V^C.FT. 

16,770 

37,340 

44,700 

40,280 

21,390 

26,820 

52,360 

17,430 

33,930 

34,950 

51,310 

38,510 

ACnJ 

f        TOTAL       A 


ACRE  FBT 

415,900 


LOCATION 


LATITUDE 


37  48  02 


LONGITUDE 


121    37   09 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


SE  35      IS   3E 


MAXIMUM  DISCHARGE 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT. 


DATE 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


OCT   1968-nATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


DATUM  OF  GAGE 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF. 

DATUM 


Delta   Pumping  Plant    located  4.5  miles   south   of   Bryon.      Discharge   computed    from  records   of   operation  of  pumps. 
Sacramento   -   San  Joaquin  Delta   via   Clifton  Court   Forebay  and   lifted   about   240    feet    Into   the   canal.      Prior   to  N 
was   diverted   via   Italian   Slough. 


Water  diverted   from 
ovember    1969  water 
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TABLE    B-5  (CONT) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FCET  PER  SECOND) 


WAnt  YIM 


1970 


STATION  NO. 


B89100 


HATION  NAMI 


MARSH   CREEK  NEAR   BYRON 


'day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

F». 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

SEPT. 

DA^ 

1 

0.0 

2.7 

38 

27 

4.9 

2.6 

1 

] 

0.0 

2.2 

35 

16 

4.7 

2.8 

1 

3 

0.0 

1.8 

31 

13 

4.5 

2.7 

* 

4 

0.0 

1.5 

28 

105 

4.9 

1.9 

4 

5 

0.0 

1.3 

26 

48 

4.8 

1.6 

t 

6 

0.0 

1.1 

22 

28 

4.7 

1.8 

« 

7 

0.0 

1.2 

20 

24 

4.5 

2.3 

7 

• 

0.0 

2.1 

18 

22 

4.6 

2.9 

• 

• 

0.0 

6.1 

17 

21 

4.3 

2.9 

9 

10 

N 

N 

0.0 

26 

16 

24 

4.3 

2.9 

N 

N 

N 

N 

■  • 

n 

0 

0 

0.0 

17 

14 

18 

4.4 

2.8 

0 

0 

0 

0 

11 

11 

0.0 

14 

16 

17 

4.5 

2.8 

13 

13 

0.0 

U 

29 

16 

4.7 

2.5 

13 

14 

0.0 

220 

26 

14 

5.2 

2.3 

14 

IS 

F 

F 

0.0 

85 

17 

14 

5.5 

1.8 

F 

F 

F 

F 

IS 

16 

L 

L 

0.0 

319 

17 

13 

4.8 

1.4 

L 

L 

L 

L 

16 

17 

0.0 

154 

53 

12 

4.1 

1.3 

17 

It 

0 

0 

0.0 

80 

30 

11 

3.9 

0.9 

0 

0 

0 

0 

It 

19 

0.0 

55 

24 

10 

4.2 

0.8 

19 

30 

U 

W 

18 

55 

21 

9.9 

3.6 

1.3 

w 

W 

W 

w 

30 

31 

40 

814 

19 

9.6 

3.7 

1.1 

31 

33 

24 

240 

17 

9.2 

3.5 

1.0 

33 

33 

7.4 

109 

16 

8.8 

3.5 

0.7 

33 

34 

42 

234 

15 

8.2 

3.3 

0.4 

34 

3S 

50 

102 

14 

7.3 

3.4 

0.3 

3S 

36 

25 

72 

12 

6.6 

3.6 

0.0 

36 

37 

13 

92 

12 

5.7 

4.0 

0.0 

37 

31 

8.1 

57 

14 

5.9 

4.7 

0.0 

3t 

39 

5.8 

48 

6.0 

3.7 

0.0 

39 

30 

4.0 

46 

5.9 

2.6 

0.0 

to 

31 

3.2 

43 

5.3 

0.0 

31 

MEAN 

0.0 

0.0 

7.8 

94.0 

22.0 

17.5 

4.2 

1.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MSAM 

MAX. 

0.0 

0.0 

50 

814 

53 

105 

5.5 

2.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MAX 

MM. 

0.0 

0.0 

'    0.0 

1.1 

12 

5.3 

2.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MM. 

\^c.n. 

0.0 

0.0 

477 

5,780 

1,220 

1,070 

252 

91 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

ACTTj 

i      -  ESTIMUTB) 
Mt  -  NO  RECOID 

*  -  DiSCHAROC  M£ASUtE/MB4T  Ol 

OBSERVATION   OF  NO  FLOW 

#  -  E  AND     * 


MtAN 


OKCHAtOf 

12.3 


WATER    YEAR    SUMMARY 


MSCHAIOf 

1,620 


M  A  X  I  M  U 


OAOi  HT. 
7.95 


«S_ 


MO. 

1 


DAY 

21 


TIMI 

1200 


MSCMAaOf 

0.0 


MINIMUM 


OAOI  HT. 


MO. 
10 


DAY 

1 


0000 


f        TOTAl.       >y 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

CAGE 


REF. 

DATUM 


37  52   25 


121  43  35 


3,880 


11.62 


1-31-1963 


FEB    1953 -DATE 


FEB   1953-DATE 


1953 


177.87 


usees 


Station   located  40  feet  below  highway  bridge,    1.2  miles   above  Marsh  Creek  Dam,   5.0  miles  west  of  Byron.      Station  affected  by  backwater   from 
Marsh   Creek  Reservoir.      Maximum  gage  height  of   record    is    12.98    feet  on  December   23,    1955.      Tributary    to   San  Joaquin  River.      Records   furnished 
by   uses.      Drainage   area   is   42.6    square  miles. 
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TABLE  B-5  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


r  WATB  YEAI 


1970 


STATION  NO. 


G12200 


CTATION  NAME 


BIUMELL    CREEK    NEAR    FORT    8I0MEUL 


li 


I^AY 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

k     — 

^ 

1 
a 

4.3 

4.4 

4.0 

4.4 

1/ 

18 

23 

16 

83 

18 

7.8 

4.6 

1 

4.6 

4.4 

4.0 

4.4 

l6 

16 

23   • 

21 

88 

17 

7.5 

4.5» 

2 

4.4 

♦.♦ 

♦.!• 

4.4 

1* 

16   • 

24 

32 

96 

16 

7.3 

4.4 

3 

4.3 

4,4» 

4.1 

4.4 

15 

15 

24 

47 

103 

15 

7.2 

5.0 

4 

s 

♦  .2 

7.3 

3,1 

4.4 

15 

15 

28 

64   • 

100 

15 

7.0 

5.1 

S 

« 

7 

4.2 

5.3 

4.0 

4.4 

IS 

15 

36 

68 

103 

15 

6.9 

4.8 

6 

4.1 

4.9 

3.8 

5.2* 

14 

19 

39 

61 

95 

14 

6.8 

4.7 

7 

§ 

4.9 

4.7 

3.8 

5.0 

15 

20 

36 

74 

85 

14 

6.8 

4.5 

• 

9 

4.5 

«.5 

3.6 

4.4 

15 

19 

37 

87 

77 

13 

6.7 

4.4 

9 

10 

*.9 

4.6 

3.6 

4.0 

1* 

19 

42 

78 

76 

13 

6.4 

4.5 

10 

II 

4.4 

4.6 

3.6 

3.8 

19 

19 

40 

65 

69 

13 

6.2 

4.8 

n 

IS 

4.2 

4.6 

4.8 

4.0 

23 

18 

36 

55 

61 

12 

5.9 

4.6 

13 

13 

4.3 

4.4 

5.0 

4.8 

22 

21 

32 

47 

56 

12 

6.0 

4.8 

U 

14 

4.6 

4.3 

4.3 

6.4 

20 

27 

29 

42 

50   • 

12 

5.9 

4.9 

14 

IS 

4.8 

4.4 

3.9 

6.6 

1' 

28 

26 

46 

45 

11 

5.7 

4.9 

IS 

14 

6.6 

4.4 

3.6 

11 

19 

28 

22 

63 

43 

11 

5.6 

4.7 

16 

17 

5.7 

4.0 

3.5 

17 

18 

27 

21 

96 

41 

11 

5.5 

4.7« 

17 

If 

4.9 

4.2 

3.5 

15 

16 

25 

21 

124 

38 

10 

5.5 

4.6 

It 

If 

4.8 

♦  .3 

5.2 

14 

16 

24 

21 

135 

36 

10 

5.4 

4.7 

19 

10 

5.2 

♦  .2 

7.3 

16 

1* 

23 

19 

138 

36 

10 

5.2 

4.7 

30 

31 

5.7 

4.2 

13 

55 

lb 

23 

18 

122 

33 

9.9 

5.0 

4.6 

21 

33 

5.5 

4.1 

8.3 

196 

15 

24 

16 

117 

31 

9.7 

5.1 

4.5 

33 

33 

5.4 

♦  .0 

6.4 

172 

15 

27 

16 

112 

28 

9,4 

5.1 

4.1 

33 

34 

5.5 

♦.0 

5.3 

168 

lb 

31 

16 

106 

25 

9,2 

5.0 

4.1 

34 

3S 

4.9 

♦  .0 

4.7 

88 

15 

36 

15 

105 

24 

8,9 

4.9 

4.1 

35 

3* 

4.6 

3.9 

4.1 

57 

15 

36 

15 

127 

23 

8.8 

4.9 

4.0 

36 

37 

4.6 

3.6 

3.7 

49 

16 

33 

15 

142 

26 

8.6* 

4.8 

3.8 

37 

33 

4.7 

3.2 

3.6 

34 

18 

31 

14 

127 

33 

8,5 

4.7 

3.8 

3« 

3* 

♦  .6 

3.3 

3.6 

28 

30 

14 

109 

24 

8,4 

4.5 

3.7 

39 

30 

4.6 

3.9 

4.4 

23 

28 

15 

98 

21 

8,3 

4.6 

3.5 

30 

31 

4.6 

4.4 

20 

25 

90 

8,1 

4.5 

31 

MEAN 

4.8 

4.4 

4.7 

33.3 

16.6 

23.7 

24.4 

84.3 

55.0 

11.6 

5.8 

4.5 

MEAM 

6.6 

4.1 

7.3 
3.2 

13.0 
3.1 

196 
3.8 

23.0 
14.0 

36.0 
15.0 

42.0 
14.0 

142 
16.0 

103 
21.0 

18.0 
8.1 

7-fl 

5.1 
3.5 

MAX 

MM. 

4.5 

MM. 

^C.R. 

295 

259 

286 

2050 

924 

1460 

1454 

5185 

3271 

714 

358 

266 

*CFf^ 

E      -  ESTIMATED 
Ml  -  NO  RECOM) 
•  -  DiSCHAlOE  MEASUREMarr  OR 

OOSaVATION   Of  ROW   MADE  THIS  DAY. 

# -  Emm  « 


WATER   YEAR  SUMMARY 


r 

MAXIMUM 

N 

DSCHAMC 

OAO(  HT. 

MO. 

DAY 

TUNE 

260 

4.06 

01 

23 

2400 

V 

J 

MINfMUM 


OOOiAMX 
1.5 


GAGC  HT. 
2.87 


MO. 
12 


DAY 
05 


TIMf 
0745 


f        TOTAl        ^ 


ACM  FKT 

16521 


LOCATION 


LATITUDE 


l*!  52  57 


LONGITUDE 


120  10  26 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


se6  i*6h  i6e 


MAXIMUM  DISCHARGE 


OF  RECORD 


CFS 


682 


GAGE  HT. 


5.61* 


DATE 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


12/2l»/61*    |A.PR  55-OCT  57  8 
MAY  58-DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


APR  55-OCT  57 
MAY  58-nATE 


DATUM  OF  GAGE 


PERIOD 


FROM 


TO 


1958 


ZERO 

ON 

GAGE 


0.00 


REF. 

DATUM 


LOCAL 


Station  located  E  of  Hew  Pine  Creek-Fort  Bidwell  Highway,   2.0  mi.   HW  of  Fort  Bidwell. 
relationship  affected  by  ice  at  times.     Drainage  area  is  approximately  25.6  sq.  mi. 

8  -  Irrigation  season  only. 


Tributary  to  Upper  Alkali  Lake.     Stage-discharge 
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TABLE  B-5  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


WATH  VIAI 


1970 


CTATION  NO. 


0151SO 


CTATION  NAM! 


CEDAR   CReCK   NEAR   CEOARVIUC 


foAy 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DA^ 

1 

0.2 

0.7 

0.6 

8.3 

16 

6.1 

8.2 

13 

1 

2 

0.2 

0.7 

0.6 

7.6 

1* 

5.9 

8.2* 

13 

0.3* 

2 

3 

0.2 

0.6 

0.6* 

7.3 

1* 

5.6» 

8.4 

12 

3 

4 

0.2 

0.6* 

0.6 

7.4 

13 

5.5 

8.6 

11 

4 

S 

0.2 

0.8 

0.6 

7.0 

12 

5.1 

8.4 

14      * 

11 

5 

6 

0.2 

0.9 

0.6 

7.0 

11 

5.1 

8.6 

10 

4 

7 

0.2 

0.9 

0.6 

7.0 

10 

5.4 

9.1 

9.5 

7 

S 

0.2 

0.9 

0.6 

7.1 

9.9 

5.9 

9.3 

9.1 

• 

9 

0.2 

0.8 

0.6 

7.2 

9.3 

6.1 

9.5 

8.8 

9 

10 

0.3 

0.8 

0.6 

7.2 

9.0 

6.1 

9.8 

8.6 

10 

11 

0.2 

0.8 

0.6 

7.1 

8.8 

6.1 

10 

8.5 

It 

13 

0.3 

0.8 

0.8 

7.1 

8.7 

6.2 

10 

8.0 

12 

13 

0.3 

0.8 

0.9 

8.2 

8.7 

6.4 

10 

7.6 

13 

14 

0.3 

0.8 

0.9 

12 

8.6 

7.0 

11 

7.1* 

14 

15 

0.2 

0.8 

0.9 

11 

8.3 

7.3 

11 

6.6 

IS 

16 

0.3 

0.8 

0.9 

38 

8.1 

7,4 

11 

6.0 

1* 

17 

o.« 

0.8 

0.9 

47 

8.2 

7.5 

11 

5.6 

17 

1« 

0.6 

0.8 

0.9 

♦  0 

8.0 

7.6 

11 

5.3 

¥•  J 

It 

19 

0.7 

0.7 

2.5 

37 

7.7 

7.8 

11 

4.9 

19 

30 

0.7 

0.7 

23 

36 

7.4 

7.8 

12 

4.5 

20 

31 

0.7 

0.7 

34 

48 

7.2 

7.8 

12 

4.1 

21 

23 

0.8 

0.7 

21 

52 

7.0 

7.8 

12 

4.0 

22 

33 

0.8 

0.7 

15 

59 

6.8 

8.0 

12 

3.6 

0  vS 

23 

24 

0.8 

0.7 

1* 

51 

6.8 

8.1 

12 

3.4 

24 

2$ 

0.8 

0.7 

13 

36 

6.6 

8.2 

12 

3.2 

2S 

7* 

0.8 

0.7 

12 

30 

6.5 

8.2 

13 

3.2 

36 

27 

0.8 

0.7 

11 

27 

6.4 

6.2 

13 

3.2 

0.7* 

27 

21 

0.8 

0.7 

11 

2* 

6.2 

8.2 

12 

3.3 

n 

29 

0.7 

0.6 

9.8 

22 

8.2 

13 

3.3 

0.2 

29 

30 

0.7 

0.6 

8.8 

20 

8.3 

13 

3.3 

0.2 

30 

31 

0.7 

8.4 

18 

8.3 

31 

IMEAN 

0.5 

0.7 

6.3 

22.7 

9.1 

7.0 

10.7 

16.6 

6.8 

0.3 

MtEAM 

MAX. 

0.8 

0.9 

34.0 

59.0 

16.0 

8.3 

13.0 

19.0 

13.0 

0.3 

MAX 

NUN. 

0.2 

0.6 

0.6 

7.0 

6.2 

5.1 

8.2 

13.0 

3.2 

0.2 

MM. 

\^.n. 

29 

44 

389 

1395 

504 

431 

635 

1021 

406 

91 

22 

17 

AC.nJ 

E      -  ESTIMATED 
Nt  -  NO  RECOIO 

*  -  DISCHARGE  MEASUUMBfT  OR 

OBSERVATION  Of  HOW  MADE  THIS  DAY. 

#  —  E  Aim  * 


MEAN 


OKCHAKOE 
6.9 


WATER  YEAR  SUMMARY 


MAXIMUM 


DOCHMOC 
81 


OAGC  HT. 

5.43 


MO. 

01 


DAY 

23 


TUME 

1500 


MINIMUM 


MSCMAME 
0.20 


OAOE   HT. 

2.53 


AtO. 
10 


DAY 

07 


HMf 

0200 


/'        TOTAi        \ 


ACH  tmt 

4985 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


T" 


LATITUDE 


111  31  ''8 


LONGITUDE 


120  11   15 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


se6  i*2n  i6e 


81 


GAGE  HT. 


^M 


DISCHARGE 


DATE 


1/23/70 


MAY  58-DAIE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


MAY  58-DATE 


1958 


TO 


ZERO 

ON 

CAGE 


0.00 


REF. 

DATUM 


LOCAL 


Station  located  above  Cedarville-Alturas  Highway  culvert,   ijumediately  W  of  Cedarville.     Tributary  to  Middle  Alkali  Lake.     Stage-discharge 
relationship  affected  by  ice  at  times.     Drainage  area  is  approximately  25  sq.  mi. 
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TABLE  B-5  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  RET  PER  SECOND) 


WATBI  riAl 


1970 


STATION  NO. 


G17150 


STATION  NAMC 


EAGLE    CREEK    AT    EA6LEVILLE 


foAy 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DA^ 

2<0 

2.2 

3.7 

0.7 

4.1 

4.0 

6,7 

6.0 

44 

33 

7.9 

2.6 

1 

3 
4 
S 

2.0 

2.2 

3.5 

0.7 

2.9 

4.6 

6.3« 

7.8 

49 

33 

7,5 

2.b« 

1.9 

2.2 

3.5* 

0.6 

3.5 

6.6« 

6.3 

12 

61 

33 

7,0 

2.6 

1.9 

3,1» 

1.1 

0.7 

3.5 

3.5 

6.5 

17 

66 

33 

6.3 

3.2 

1.8 

♦  .9 

1.1 

o.s 

VI 

4.1 

8.1 

18      • 

82 

34 

5.8 

3.1 

1.7 

3.6 

1.0 

0.8 

4*1 

3.6 

8.8 

15 

100 

28 

5.6 

2.6 

• 

1.7 

3.1 

0.6 

♦  .*• 

4.1 

4,2 

9.3 

13 

74 

23 

5,5 

2.6 

• 
• 
10 

2.1 

3.0 

0.5 

4.9 

4.1 

4,4 

8.8 

14 

58 

21 

4,9 

2.5 

2.1 

2.7 

0.5 

♦  .9 

4,3 

♦,5 

9.1 

13 

52 

18 

4,3 

2.5 

2.1 

2.6 

0.5 

6.1 

4.6 

5.6 

9.9 

12 

41 

17 

3,9 

2.3 

10 

11 
12 
13 

1.9 

2.6 

0.5 

7,2 

4.9 

4.3 

9.4 

10 

33 

14 

3.1 

2*3 

1.7 

2.5 

1.0 

8.3 

5.0 

4.5 

8.5 

10 

29 

10 

2,6 

2.3 

1.7 

2.3 

0.9 

10 

4.7 

4.8 

8.3 

10 

25 

9,3 

2,6 

2.4 

1.8 

2.2 

0.8 

10 

3.5 

5.2 

8.2 

10 

24      • 

9,1 

2,5 

2.4 

15 

2.5 

2.3 

0.7 

9.6 

^•1 

♦  .7 

7,7 

12 

25 

8,5 

2. 7* 

2,4 

U 
17 
It 
19 

W 

2.7 

2.3 

0.8 

8.3 

4.4 

4.7 

7,3 

17 

25 

8,1 

2,6 

2,3 

1.8 

2.6 

0.8 

5.8 

4.6 

4.7 

7,4 

24 

26 

7.9 

2.7 

Z.Z^ 

1.6 

2.6 

0.8 

2.8 

4.4 

5,5 

7.4 

27 

32 

7,9 

3.0 

2.2 

l.S 

2.6 

1.3 

0.7 

2.9 

5.7 

6.8 

25 

43 

8,4 

2.9 

2.4 

1.8 

2.6 

4.2 

O.S 

3«2 

5.2 

7,3 

2* 

48 

7,8 

2.8 

2.4 

30 

21 
23 

1.9 

2.6 

9.0 

0.7 

3.5 

5.1 

6,5 

24 

51 

7,2 

2,8 

2.3 

21 

1.8 

2.5 

1.0 

3.1 

3.7 

5.4 

6,3 

25 

56 

7,1 

3,0 

2.2 

23 

23 

1.7 

2.5 

0.9 

12 

4.0 

5,9 

6,2 

26 

64 

6,7 

3,0 

2.2 

23 

34 

1.8 

2.2 

0.8 

1* 

3.8 

7,0 

6,1 

27 

60 

6,4 

3,0 

2.2 

24 

U 

1.5 

2.1 

0.8 

11 

3.6 

7,8 

6.0 

28 

52 

6,2 

2,9 

2.2 

25 

it 
37 

l.A 

2.1 

0.7 

9.4 

3.8 

7,4 

6,0 

38 

58 

5,9 

2,8 

2»2 

26 

2.2 

2.1 

0.6 

6.1 

3.8 

6,7 

5,7 

48 

65 

8,0« 

2,6 

2.1 

27 

31 

2.5 

2.0 

0.6 

2.9 

^•i 

6,9 

5,6 

47 

60 

15 

2,6 

2.0 

21 

39 

2.4 

1.9 

0.7 

3.5 

7,3 

5,0 

45 

SO 

12 

2,5 

2.0 

29 

30 

2.3 

2.9 

0.7 

♦  .1 

7,1 

5,4 

42 

40 

10 

2,5 

2.1 

30 

31 

2.2 

0.7 

4.6 

6.8 

41 

8.9 

2.6 

31 

MEAN 

1.9 

2.6 

1.4 

5.1 

4.0 

5.4 

7,2 

22.2 

49,8 

14,8 

3.8 

2.4 

MEAM 

MAX. 

2.7 

4.9 

9.0 

14.0 

5.0 

7,8 

9.9 

48,0 

100 

34,0 

7.9 

3.2 

MAX 

MM. 

!.♦ 

1.9 

0.5 

0.5 

2.9 

3,5 

5.0 

6.0 

24.0 

5,9 

2,5 

2.0 

MM. 

\^.n. 

119 

153 

88 

316 

221 

333 

430 

1364 

2961 

907 

231 

142 

ACFT 

I      -  BTIAAATH) 
Ml  -  NO  RECOID 

•   -  MSCHAIOE  HUASUKEMBfT  0« 

OUEKVATION  Of  KOW  MADE  THIS  DAY. 

s  -  Ean0  * 


WATER  YEAR  SUMMARY 


r 

MAXIMUM 

^ 

MSCHAIOf 

OAOC  HT. 

MO. 

MY 

TIME 

116 

3,06 

06 

06 

0515 

V 

J 

r                         MINIMUM                        > 

MSOIAMf 

0.5 

OAOC   HT. 

2.02 

«*o. 
12 

DAY 
08 

TIMI 

1815 
J 

TOTAl 


7265 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


Itl  18  1<5         120  07  26 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF. 

DATUM 


SE23  UON  16e 


MAY  58-DATE 


MAY  58-DATE 


1958 


0.00 


LOCAL 


Station  located  0.6  mi.   SW  of  Eaglevllle.     Tributary  to  Middle  Alkali  Lake.     Stage-discharge  relationship  affected  by  ice  at  times. 
Drainage  area  is  6.36  sq.  mi. 
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ABLE  B-5  (Cont.) 


^DAILY  MEAN 

DISCHARGE 

WATOI  YIAR  ] 

STATION  NO. 

HATION  NAiMI 

^ 

1970 

631140 

PINE   CHCEK    AT   EAOCELAKE   NEAR 

SUSANVILLE 

A 

1        (IN 

fOAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APft. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

SEPT. 

DA^ 

1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

206 

125 

57 

33 

1.4 

0,0 

1 

1 

0.0 

0.0 

o.c* 

0.0 

16b 

103      • 

48 

25 

0.9 

0,0 

0.0* 

1 

3 

0.0 

0.0 

O.n 

0.0 

120 

85 

43 

17 

0.6 

0,0 

3 

4 

o.c 

0.0 

0.0 

0.0 

79 

74 

40 

15     • 

0.3 

0,0 

4 

S 

0.0 

0.0* 

0.0 

0.0 

84 

59 

35 

15 

0.0 

0,0 

s 

« 

0.0 

0.0 

o.c 

0.0 

100 

54 

32      • 

18 

0,0 

0,0 

« 

7 

b.O 

3.0 

o.n 

0.0 

107 

89 

30 

22 

0.0 

0,0 

7 

• 

0.0 

0.0 

o.n 

10 

126 

195 

?8 

27 

0.0 

0,0 

• 

• 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

149 

179 

?7 

32 

0.0 

0,0 

9 

10 

0.0 

0.0 

o.n 

♦  2 

156 

126 

23 

36 

0.0 

0.0 

10 

11 

o.r 

0.0 

o.n 

5S 

ISO 

90 

21 

37 

0,0 

0.0 

11 

13 

0.0 

0.0 

0.0 

50 

207 

80 

20 

40 

0,0 

0,0 

13 

13 

0.0 

0.0 

0.0 

41 

224 

93 

21 

42 

0,0 

0,0 

13 

14 

0.0 

0.0 

n.c 

28 

168 

145 

25 

40 

0.0 

0,0 

14 

IS 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

126 

209 

35 

31 

0,0* 

0.0 

IS 

1« 

o.c 

0.0 

o.n 

68 

102 

226 

19 

21 

0,0 

0,0* 

u 

17 

CO 

0.0 

CO 

IBS 

47 

227 

43 

14 

0.0 

0,0 

17 

1« 

0.0 

0.0 

o.n 

182 

81 

182 

15 

10 

0.0 

0,0 

It 

19 

O.n 

0.0 

0.4 

180 

99 

139 

35 

9.3 

0.0 

0,0 

19 

20 

0.0 

0.0 

11 

165 

88 

125 

38 

9.3 

0,0 

0,0 

M 

?1 

0.0 

0.0 

79 

224 

77 

118 

38 

9,4 

0,0 

0,0 

31 

2} 

o.c 

0.0 

inl 

370 

69 

123 

?9 

9,7 

0,0 

0,0 

33 

23 

0.0 

0.0 

62 

624 

60 

13? 

2S 

8,9 

0,0 

0.0 

33 

24 

0.0 

0.0 

?5 

884 

47 

138 

?3 

7.8 

0,0 

0.0 

14 

25 

0*0 

0.0 

58 

636 

40 

145 

19 

6,8 

0,0 

0.0 

3S 

26 

0.0 

0.0 

48 

629 

47 

141 

21 

S,!> 

0,0 

0,0 

3* 

27 

0.0 

0.0 

?8 

499 

63 

116 

28 

4,7 

0,0 

0.0 

87 

21 

0.0 

0.0 

IH 

375 

98 

102 

36 

3.S 

0,0 

0.0 

30 

29 

0.0 

0.0 

7.0 

336 

93 

36 

2.8 

0,0 

0.0 

39 

30 

0.0 

0.0 

0.0 

291 

85 

34 

2,4 

0,0 

0.0 

30 

31 

0.f» 

0.0 

250 

73 

1.9 

0.0 

31 

MEAN 

0.0 

0.0 

14.1 

199 

110 

124 

32.1 

18.0 

0.1 

0,0 

MfAK 

MAX. 

o.c 

0.0 

101 

884 

224 

227 

57,0 

42.0 

1,4 

0,0 

MAX 

MM. 

o.c 

0.0 

•      o.n 

0.0 

40.0 

54.0 

19.0 

1.9 

0,0 

0,0 

tmi. 

^C.FT. 

869 

12252 

6129 

7678 

1912 

1105 

6 

•cnJ 

E      -   UTIMATH) 
Nt  -   NO   UCOCO 
.  -  DtSCHAIOC  MEASUUMBO  Ot 

oesavATioN  or  how  muoe  this  day. 


WATER  YEAR  SUMMARY 


mSCMAROi 

936 


MAXIMUM 


OAOi  HT. 
5.60 


MO. 
01 


DAY 

24 


TIMI 
1545 


MINIMUM 


DtSOUUNf 
0.0 


OAOi  KT. 

1.3S 


MO. 

10 


OAT 

01 


TIMI 

0000 


C       TQTAt       ^ 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  CAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  I.  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


CAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

CAGE 


REF. 

DATUM 


ho  39  56 


L20  1+7  07 


KEl  32M  ICE 


936 


5.60 


\J2kllQ 


JUL  56-rATE 


JUL  56-DATE 


1970 


0.00 


LOCAL 


Station  located  above  mouth,   I8  ni.   SW  of  Susanvllle.     Tributary  to  Eagle  I^ike.     Stage -discharge  relationship  affected  by  lee  at  tlaes. 
Drainage  area  is  approximately  227  sq.   mi.     Prior  to  Oct.   I969,   gage  located  at  Site  1  ml.   upstream. 
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TABLE  B-5  (ContJ 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FST  PH  SCCOM)) 


'WATS  YEAI 

STATION  NO. 

STATKM  NAMi 

N 

1970 

661705 

LONG  VALLEY   CREEK  NEAR   HALLELUJAM 

J 

^Ai 


I 

3 
3 
4 
S 

« 
7 

10 
II 

la 

13 
M 
IS 

u 

17 
It 
1» 

20 

I) 
» 
23 
34 


M 
27 
20 

29 

30 
31 


oa. 


1.3» 

1.3 

1.3 

l.« 

l.S 

l.S 
1*6 

Iff 
1.7 

1.8 

1.0 
1.9 
2.0 
2.1 
3.2 

5.4 

5.1 
3.5 
3.0 
2.9 

2.9 

2.9 
2.9 
2.8 
2.7 

2.8 
2.8 
2.7 
2.6 
2.7 
2.8 


NOV. 


2.8 

2.7 
2.8 
2.9 
3.6 

5.5* 

4.2 

3.8 
3.8 
3.7 

3.7 
4.3 
4.2 

4.1 
3.9 

5.2 

3.7 
4.2 
5.2 
5.2 

5.2 
5.2 

♦  .9 
4.9 
4.9 

4.7 
4.7 
4.7 
4.6 

4,6 


DEC. 


♦  .4 

4.4 

♦  .4 
«.3 
4.3 

4.3 
4.1 
4.1 
4.0 
3.8 

3.8 
3.8 
3.8 

3.7 
3.7 

3.7 
4.4» 
4.5 
5.6 

9.5 

18 
12 
13 
32 
22 

».2 
6.2 
3.7 
S.2 
4.5 
4.3 


JAN. 


4.8 

3.2 
2.4 

2.0 
2.8 

3.0 
4.1 
5.1« 

11 

14 

12 
12 
13 
111 
20 

243 

64 
38 
39 

48 

69 

78 
166 
391 
181 

184 
580 

383 

361 
330 
299 


Fa. 


277 
258 

234 
209 
195 

178 
164 
153 
140 
126 

118 

112 

183 

94 


81 
74 
70 
66 
61 

56 
54 
50 

45 
43 

40 
37 
35 


/MAR. 


33 

31 
29 
29 
28 

27 
26 
26 
25 
24 

23 
23 
22 

21 
21 

20 

9 
9 
8 
7 

6 
6 
5 
4 
4 

4 
3 
3 
2 
2 
1 


APR. 


11 

10 
9.9 
9.4 
9.2 

9.0 
8.8* 
9.3 
9.9 
11 

12 
13 
14 
15 
16 

15 
17 
IB 
16 

15 

17 
19 
15 

14 
13 

13 
15 
16 

15 
15 


MAY 


14 
13 
14 

15  • 
15 

17 
17 
17 
17 
17 

17 
16 
15 
14 
13 

12 
12 
12 
12 
13 

12 
12 
12 
10 
8.9 

8.8 
8.6 
8.1 
7.1 
6.0 
5.1 


JUNE 


.6 
.0 
•5 
.0 

.0 

.5 
•  8 
.8 
.5 

.9 

•B 
.8 
•4 
.8 
.6* 

.2 

.7 

.7 
2.8 
2.4 


2.1 
2.2 
2.8 

1.9 
1.9 

2.1 
9.5 
5.2 

4.4 
3.4 


JUIY 


3.2 
3.1 
3.0 
2.8 
2.6 

2.5 
2.4 
2.2 

2.0 
1.9 

1.8 
1.6 
1.4 
1.3 
1.2 

1.0* 

1.8 

1.8 

1.8 

1.0 

1.8 
1.8 
8.9 
8.9 
8.9 

0.9 
0.9 
0.9 
0.9 
0.9 
0.9 


AUG. 


SEPT. 


OA^ 


I 
2 

3 
4 
S 

• 
7 

♦ 
10 

II 
13 
13 
14 
IS 

I* 
17 
U 
I* 

90 

21 
32 
33 
34 
3S 

3* 
37 
3t 
3« 

30 
31 


MEAN 


^ 


FT 


2.5 
5.4 

1.3 


4.3 
5.5 
2.7 
254 


7.1 

32.0 
3.7 

434 


115 
500 
2.0 

7104 


112 
277 
35.0 

6270 


20.4 
3.0 
1.0 
252 


13.4 

19.0 

8.8 

794 


12.6 

17.0 
S.l 
775 


3.7 
9.5 

1.9 

220 


1.6 
3.2 

0.9 
95 


9  IMCAM 


45 


1 

6 

52 


MAX 


ACW, 


f      -  ESTIMATB) 
Mt  -  NO   KKOCO 

•  -  DtSCHAtGC   MEASUIEM0IT  Ol 

oosavATiON  Of  aow  maoc  this  day. 

#  -  Eam* 


MEAN 


MKHMtOt 
24.1 


WATER   YEAR  SUMMARY 


f 

MAXIMU 

m 

^ 

0«SCMAMi 

1        3520 

OAOf  HT. 

9.16 

MO. 

01 

MY 
24 

in 

MINIMUM 


0.6 


OAOC  HT. 

2.38 


MO. 

08 


MY 

28 


TIMf 

1530 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

CAGE 


REF. 

DATUM 


39  ^  55 


121  Ol+  \h 


Si."3   22H  17E 


3520 


9.16 


XlZ\l-\Q 


Station  located  at  U.   S.   Hi^way  70  Bridge,  2  mi.  west  of  Hallelujah  Junction, 
affected  by  ice  at  tiaes.     Drainage  area  is  ajairoxlMtely  100  sq.  ai. 


IKC   57-DATE  DEC   5T-DftlE        1957  0.00  liOCAL 

Tributary  to  Booey  Lake.     Stage-discharge  relationship 
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TABLE  B-6 

STREAMFLOW  MEASUREMENTS 
AT  MISCELLANEOUS  SITES 


This  table  shows  the  discharge 
rate  on  various  streams  at  locations  other 
than  those  where  continuous  recorders  are 
maintained. 
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TABLE  B-6 
STREAMFLOW  MEASUREMENTS  AT  MISCELLANEOUS  SITES 


O  x_ 

T  ^  ^  ^ 

-  j.^ 

Measurement 

ts 

LocaLj-uix 

Gage 

Discharge 
(cfs) 

Stream 

Latitude 

Longitude 

Date 

Height 
(ft) 

Feather  River 

39°08'20" 

121°36'17" 

10-   7-69 

41.34 

3,095 

at  Yuba  City 

11-11-69 

41.32 

3,181 

12-16-69 

43.24 

6,312 

12-29-69 

50.34 

21,330 

1-   7-70 

42.96 

4,282 

1-15-70 

61.24 

66,760 

1-16-70 

63.49 

66,827 

1-22-70 

67.51 

53,500 

1-27-70 

64.83 

79,240 

2-   2-70 

50.89 

18,806 

3-11-70 

49.20 

15,235 

3-25-70* 

42.00 

2,890 

4-21-70 

39.00 

2,142 

5-21-70 

40.03 

1,763 

6-17-70 

39.81 

1,857 

8-26-70 

41.98 

4,545 

9-23-70* 

41.52 

4,820 

9-23-70 

41.50 

4,284 

South  San 

37°45'38" 

121°16'50" 

10-  3-69 

3.38 

20.1 

Joaquin 

1-   7-70 

2.43 

2.8 

Irrigation 

2-  3-70 

3.09 

5.1 

District 

3-11-70 

2.92 

4.6 

Drain   11 

4-14-70 

3.86 

25.3 

near  Manteca 

4-20-70 

4.04 

21.6 

4-23-70 

3.70 

24.5 

5-12-70 

3.92 

23.4 

5-25-70 

3.66 

28.8 

5-28-70 

3.36 

19.0 

6-   5-70 

3.66 

21.7 

7-   8-70 

3.27 

18.2 

7-24-70 

3.20 

19.0 

8-25-70 

3.25 

18.9 

9-18-70 

2.89 

9.2 

South   San 

37** 53 '12" 

12m5'58" 

11-26-69 

1.87 

10.9 

Joaquin 

4-14-70 

4.34 

49.7 

Irrigation 

4-16-70 

5.17 

55.5 

District 

4-23-70 

5.96 

56.0 

Main  Drain 

5-19-70 

5.30 

55.1 

near   French 

6-15-70 

5.45 

53.2 

Camp 

7-  8-70 

3.08 

37.0 

7-23-70 

5.14 

51.6 

8-25-70 

8.34 

37.8 

9-18-70 

9.13 

38.9 

*Measured  by  the  U.  S.  Geological  Survey. 
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TABLE  B-7 
DIVERSIONS 


Monthly  diversion  values  have 
been  rounded  off  as  follows: 

Individual  Diversions 
Acre-Feet 

0.0     -  999     nearest  Unit 
1,000   -  9,999      "    Ten 
10,000   -  99,999     "    Hundred 
100,000  -  999,999    "    Thousand 


Total  Monthly  Diversion 
Cubic  Feet  Second 

All  values  to  nearest  unit, 


Monthly  Use  in  Percent 
AH  values  to  nearest  tenth. 
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TABLE  B-7 
DIVERSIONS  -  SACRAMENTO  RIVER 
(Sacramento  to  Verona) 
October  1969  through  September  1970 


WATER    USER 

MILE 
AND   BANK 

above 
Sacramento 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN   INCHES 

MONTHLY 

DIVERSION    IN    ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

OCT- SEPT. 

ACRE-FEET 

—TOWER   BRIDGE    -    SACRAMENT0-- 

0.0 

- -GAGING  STATION   -   SACRAMENTO 
RIVER  AT  SACRAMEKTO-- 

0.6L 

City  of  S«cranento 

0.8L 

3-18 
2-20 
2-24 

2,490 

1,680 

1,550 

1.530 

1,330 

1,960 

2,770 

3,870 

4,020 

4,700 

4,490 

3,790 

34,180 

--AMERICAN  RIVER— 

I.IL 

--BACK  BORROW  PIT  RECLAMATION 
DISTRICT    1000-- 

1.3L 

- -RECLAMATION  DISTRICT  1000 
DRAIN    (Second  Bannon  Slough)  — 

2.1L 

Natomas  Central  Mutual   Water  Co. 

a      2.15L 

1-8 

10 

42 

40 

22 

17 

15 

146 

—STAGE  STATKW   -   SACRAMENTO 
RIVER  AT  SACRAMENTO  WEIR— 

4. OR 

Natomas  Central  Mutual        a 
Water  Company 

6.1L 

2-18 

976 

1,005 

1,103 

1,257 

995 

431 

5,767 

—RECLAMATION   DISTRICT   1000 
DRAIN  NO.    3— 

6.85L 

Natonas  Central  Mutual  Water  Co. 

a      7.5L 

1-8 

23 

47 

43 

72 

25 

210 

Henry  Amen  and   E.    C.    Peabody 

9.35R 

1-14 

46 

168 

156 

189 

145 

94 

798 

Robblns  Beatrice  Clayton       a 

10.25L 

1-14 

79 

95 

55 

58 

287 

Hanks,  G.   A.   and  Sons       a 

11. IR 

1-12 

70 

57 

113 

137 

162 

56 

595 

Investment  Operating       a 
CorporaClon 

12.  OR 

4-36 

1,109 

6,092 

5,935 

7,762 

6,134 

4,640 

2,231 

34,103 

Natomas  Central  Mutual        a 
Water  Company 

14.  IL 

1-24 
1-30 

761 

2,158 

2,390 

3,022 

2,120 

922 

11,373 

Corporation  of   the   President,        a 
Sacramento  Stake  Latter 
Day   Saints  Church 

15. IR 

1-16 

1 

45 

13 

220 

27 

9 

Natomas  Central  Mutual        a 
Water  Company 

16. OL 

1-24 
2-32 
2-38 

22 

4,017 

4,501 

5,379 

5,475 

5,619 

1.483 

26,496 

Hershey   Davidella,    et   al        a 

16.27R 

1-20 

NO  DIVERSION 

Deseret   Farms   of  Callfcrnla        a 

16.62R 

1-14 

183 

183 

Deseret   Farms   of  California        a 

17.  OR 

1-14 

66 

172 

238 

Deseret  Farms  of  California 

17.75R 

1-16 

194 

75 

11 

280 

Deseret   Farms  of  California 

18.  OR 

1-20 

* 

138 

440 

15 

593 

SACRAMENTO  TO   VERONA 

Total 

Average   cubic    feet   per   second 

Monthly  use   in  percent  of  seasona 

I 

3,691 

60.0 

3.2 

1,580 
28.2 

1.4 

1,550 

25.2 

1.3 

1,530 

24.9 

1.4 

1,330 

23.9 

1.2 

2,00( 

32. ( 

1.7 

14,875 

250.0 

12.9 

17,951 

291.9 

15.5 

21,541 

362.0 

18.6 

21.455 

348.9 

18.6 

19.021 

309.3 
16.5 

8,898 

149.5 

7.7 

115,528 
159.6 

All  data  furnished  by  the  U.  S.  Bureau  of  Reclamation  for  October  and  the 
period  April  through  September. 


DIVERSIONS  -  SACRAMENTO  RIVER 

(Verona  to  Knights  Landing) 

October  1969  through  September  1970 


WATER    USER 

MILE 
AND   BANK 

above 
Sacramento 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN   INCHES 

MONTHLY 

DIVERSION    IN   ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT- SEPT. 
ACRE-FEET 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

--GAGING  STATION   -   SACRAMENTO 

19. 6L 

RIVER  AT  VERONA- - 

--CROSS  CANAL   -   RECLAMATION 

19. 6L 

DISTRICTS   1000  and   1001-- 

NatoBas  Central  Mutual       a 
Water  Company 

*(1.0S) 

1-24 
1-36 

121 

1.381 

1,976 

2,980 

2,724 

2,639 

1.165 

12,986 

Natomas  Central  Mutual       • 
Water  Company 

*(2.0S) 

1-20 
2-24 

4,837 

6,284 

7,567 

8,462 

6,830 

2,450 

36,430 

Pleasant   Grove  Verona       a 
Mutual   Water 

*(3.3N) 

2-24 

4 

581 

1,563 

1,459 

1,903 

1,859 

396 

7,765 
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TABLE  B-7  (Cone.) 
DIVERSIONS  -  SACRAMENTO  RIVER 
(Vrroiu  to  Knigho  Landing)  (Cone.) 
Octobrr  1969  through  Septrabrr  1970 


WATER    USER 

MILE 
AND   BANK 

Above 
Sacramento 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY    DIVERSION    IN   ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT-S£PT 
ACRE-FEET 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN. 

FES 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

Pleasjnt   Crove  Veronj       a 

*(3.35N) 

1-16 

b 

Huttul   Water 

Pleasant   Crovr  Verona        a 

*(3.45N) 

1-14 

73« 

1,468 

1,386 

1,776 

1,908 

357 

7,633 

Mutual   Water 

2-36 

--FEATHER   RIVER-- 

20. 9L 

--SACRAMEHTO   SLOUCH— 

21. 2L 

Deseret   Faras  of  California 

21.75R 

1-16 

NO  DIVERSION 

Deseret   Farms  of  California       a 

22. 5R 

1-24 

110 

73 

54 

95 

332 

--STAGE   STATION   -   SACRAMfWTO 

22.58R 

RIVER  AT  FROtONT  WEIR 

EAST   END— 

Antonio   Furlan^    et   ux        a 

26. 6L 

1-16 

NO   DIVERSION 

--STAGE   STATION    -    SACRAMENTO 

27. 9R 

RIVER  AT    FREMONT   WEIR, 

WEST   END— 

Antonio  Furlan,   et   ux       a 

28. 2L 

1-12 

54 

54 

Wallace  Construction  Co.,   Inc. 

a        29. 7R 

1-14 

NO  DIVERSION 

Antonio  Furlan,   et  ux       a 

30.  5L 

1-14 

137 

52 

110 

18 

89 

406 

Wallace  Construction  Co.,    Inc. 

a        30.7R 

I-IO 

1 

1 

2 

Wallace  Construction  Co.,    Inc. 

32. IR 

1-14 

258 

675 

603 

611 

444 

2,591 

Sutter  Mutual  Water  Company       a 

32. 4L 

1-24 
1-30 
1-36 

1,459 

2,604 

3,010 

2,907 

2,846 

714 

13,540 

Lelser,  Martha   S. ,    et   al        a,c 

33.75L 

1-12 

48 

269 

307 

261 

298 

38 

1,221 

--SOUTHERN    PACIFIC    RAILROAD 

33,95 

BRIDGE— 

VERONA    TO   KNIGHTS    LANDING 

Total 

125 

9,549 

14,965 

17,530 

18,758 

16,913 

5.120 

82,960 

Average  cubic    feet   per   second 

2 

160 

243 

295 

305 

275 

86 

115 

Monthly  use    in  percent   of   seasoi 

Ml 

0.2 

11.5 

18.0 

21.1 

22.6 

20.4 

6.2 

Mile  19. 6L  Cross  Canal.   Distance  from  Sacramento  River  and  bank,  are 
shown  in  parentheses. 

Mile  28. IR.   An  old  channel  of  Sacramento  River.   Distance  from 
Sacramento  River  shown  in  parentheses. 


a  All  data  furnished  by  the  U.  S.  Bureau  of  Reclamation  for  October  aod 

the  period  April  through  September, 
b  Diversions  included  in  *(3.3N). 
c   Formerly  listed  aB   P.  K. ,  G.  J.  and  V.  N.  Lelser. 


DIVERSIONS  -  SACRAMENTO  RIVER 
(Knights  Landing  to  Uilklns  Slough) 
October  1969  through  September  1970 


WATER    USER 

MILE 
AND   BANK 

above 
Sacramento 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY 

DIVERSION    IN   ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT- SEPT 

ACRE-FEET 

OCT 

NOV 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

--GAGING   STATION    -    SACRAMENTO 
RIVER  AT   KNIGHTS    LANDING- - 

34.  OL 

--KNIGHTS   LANDING   BRIDGE— 

34.1 

--COLUSA    BASIN   DRAIN-- 

34.15R 

Rlver  Garden  Farms  Company        a 

34. 5R 

1-16 

1-20 

l-2i 

2,260 

5,209 

5,172 

4,3«3 

4,270 

923 

22,197 

Title    Insurance   and   Trust    Co. 

■            35. 2L 

1-12 

HC 

DIVERSI 

ON 

--RtCLAMATION    DISTRICT    787 
DRAINAGE    PLANT-- 

37. OR 

Sutter  Mutual   Water  Co.        a 
(State    Ranch   Bend) 

40. 6L 

2-24 
1-36 

101 

3,086 

4.594 

4,754 

4,827 

4,490 

1,154 

23.006 

River  Garden  Farms  Company        a 

41. OR 

1-14 
1-16 

509 

959 

926 

987 

987 

303 

4,671 

Reclamation   District   2047        a 

43. IR 

3-50 

5,768 

3,940 

4,099 

725 

212 

4 

14,748   b 

Reclamation  District    108        a 

43. 4R 

1-10 

J 

35 

90 

54 

85 

in 

375 

157 


TABLE  B-7  (Cont.) 
DIVERSICRS  -  SACfcAMEMTO  UVEB 
(Knights  Undlng  to  Wilkins  slough)  (Coot.) 
October  1969  through  Septeaber  1970 


WATER    USER 

MILE 
AND   BANK 

Above 
Sacramento 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY    DIVERSION    IN    ACRE  -FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT-SEPT 
ACRE-FEET 

OCT 

NOV 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

--RECLAMATIOH   DISTRICT    108 

V,.OR 

DRAINAGE  PLAWT-- 

John  Clausi,  Jr.,  et  al       a 

44.  2L 

1-18 

373 

520 

542 

570 

342 

2,347 

John  Clauss,   Jr.,    et   al        a 

45. 6L 

1-14 

NO 

DIVERSIOH 

— CAGiaC  STATIOH  -   SACRAMEHTO 

46.4R 

nVER  ABOVE  B.D.    106 

ORAia  puun— 

John  Clauas,  Jr. ,  et  al       a 

46.45t 

1-16 

38 

225 

144 

138 

45 

590 

John  R.   Bmle,  et  ux       a 

46.  SL 

1-14 
1-20 

76 

76 

48. 7L 

2-22 

265 

738 

320 

437 

81 

1,841 

Glemiood  J.    BUtt,  et  al       a 

49.  OL 

1-14 

186 

74 

168 

71 

499 

Clenwod  J.    Blatt,  et  al       a 

49. 7L 

1-14 

150 

288 

199 

303 

98 

1,038 

Reclaaatlon  District   108       a 

51.  IR 

1-16 

1,064 

4,071 

3,725 

6,103 

5,467 

1,724 

22,174 

(Tyndall  Mound) 

1-18 

.2-24 

1-36 

Uilllaa  S.   Keelcr       a 

51.2L 

2-16 

I 

128 

391 

504 

199 

42 

1,265 

icclsMtion  District   108       a 

53. 8R 

1-14 

1.070 

889 

1,158 

1,620 

1,681 

950 

7,368 

(Bsvell   Point) 

1-20 
1-36 

May  B.  Chaplin,  et  al       a 

55.  IL 

1-26 

50 

251 

460 

224 

250 

1,235 

May  B.   Chaplin,  et  al       a 

56. 3L 

1-16 

NO 

DIVERSION 

Reclaaation  District   108       a 

56. 4R 

1-12 

2,266 

2,772 

2,954 

3.986 

3,422 

871 

16,271 

(Beyer  Bend) 

1-18 
2-22 
1-36 

May  B.    Chaplin,    et   al        a 

56.95L 

1-20 

10 

415 

583 

521 

359 

36 

1.924 

Pelger  Mutual  Hater  District        a 

57.25L 

1-24 
1-30 

999 

159 

1,158 

Title  Insurance  and       a 

58.31 

1-14 

208 

116 

170 

494 

Trust  Coapany 

Reclaaation  District    108        a 

59.15R 

1-10 

106 

126 

114 

105 

76 

10 

537 

(South  Steiner  Bend) 

1-16 

Hilliaa  A.   Lamer,    ec   ux       a 

60.4L 

1-14 
1-16 

300 

304 

439 

443 

433 

129 

2,048 

Reclaaatlon  District    108        a 

61.05R 

1-12 

SO   DIVERSION 

Reclamation  District    108       a 

61. 2R 

1-16 

12 

100 

100 

57 

35 

304 

(North  Steiner  Bend) 

t 

Reclaaation  District   108       a 

62. 3R 

I-IO 

113 

42 

135 

123 

108 

521 

Reclamation  District    108       a 

62. 6R 

1-4 

3 

4 

20 

26 

5 

12 

70 

nUCHlS   LANDING  TO  tflLKlNS    SLOOGH 

Total 

::- 

0 

0 

0 

0 

0 

18,212 

25,943 

26,467 

26,458 

23,154 

6,399 

126,757 

Average  cubic    feet   per   second 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

306 

422 

445 

430 

377 

108 

175 

Monthly  use  in  percent  of  seasonal 

O.l 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14.3 

20.5 

20.9 

20.9 

18.3 

5.0 

a    All  data  furnished  by  the  0.  S.  Bureau  of  Reclamation  for  October  and  the  period  April  through  September. 

b    Includes  2.490  acre  feet  of  vater  delivered  to  River  Garden  Farms  Company  as  follows:  April,  765;  May,  754,  June,  510;  July,  454;  August,  3;  and  September,  4. 


DIVERSIONS  -  SACRAMENTO  RIVER 
(Uilklos  Slough  to  Colusa) 
October  1969  through  September  1970 


MILE 
AND  BANK 

WATER    USER                             ,     ■'~** 

Sacramento 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

TOTAL 
DiVERSiOS 
OCT-SEPT 
ACRE-FEE' 

MONTHLY 

DIVERSION    IN   ALKt  -  r  tt  1 

OCT 

NOV 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

--GAGING  STATIOB   -   SACRAMENTO                     62. 9R 
RIVER  Bn.nU  UILKINS   SLOUCH— 

Icclamatlon  District   106       a                      63. 2R 
(Wllklns  Slough) 

Sutter  Mutual  Hater  Co.        a                        63.75L 

1-42 
5-48 

6-42 

2-43 

1 

1 

12,577 
32 ,  520 

22,927 
42,907 

23,486 
45,617 

24,660 
37,037 

23,944 
34.804 

9,915 
3,?84 

117,509 
200.969 
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TABLE  B-7  (Cont.) 
DIVERSIOMS  -  SACRAMOrro  UVER 
(Ullklni  Slough  Co  Colu>a)  (Coot.) 
October  1969  through  S«pcmb*r  1970 


MILE 
AND  BANK 

Above 
Sacramento 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY    DIVERSION    IN  ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT-SCPT. 
ACRE-FEET 

WATER    USER 

OCT. 

NOV. 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

Oji   Brothers   Farm,    inc.        d 

63. 9L 

2-14 

NO  DIVEISIOM 

--STAGE  STATIOH   -    SACRAMENTO 
RIVER  AT  TISMLE  WEIR— 

54. 2L 

TltiUle  Irrigation  and       a 
Drainage  Coapany 

64. 4L 

1-8 
1-12 

50 

19 

303 

424 

255 

30 

1,061 

Tiadale   Irrigation  and          a 
Drainage  Coopany 

67.  IL 

1-15 
1-22 

498 

1,215 

1.070 

1,013 

997 

517 

5,310 

Nevhall   Land  and  Farming       a 
Coopany 

67. 5L 

1-12 
2-24 

1,454 

1,685 

1,970 

300 

286 

135 

5,830 

--RECLAMATION  DISTRICT   70 
DRAINAGE   PLANT— 

68. 8L 

Meridian  Farms  Water  Coopany  #5 

a       68. 8L 

1-24 

NO  DIVERSION 

—  EDDY'S   FERRY   SITE    (CRIMES)  — 

69.45 

Reclaoation  District   108       a,   b 

70. 4R 

1-15 
1-20 

661 

1,381 

1,345 

1.360 

1,343 

254 

6,344 

Meridian  Farms  Water       a 
Coopany   #4 

71. IL 

2-18 

184 

1,176 

1,458 

1.358 

1,392 

655 

6,223 

Otterina  Andreotti,   et  al       a 

72. IL 

2-14 

23 

97 

137 

102 

38 

44 

441 

Froh  Farms,   Incorporated       a 

73. 6R 

1-10 

1 
NO  DIVERSION 

Meridian   Farms  Water       a 
Company   #3 

74. 8L 

1-18 

144 

455 

590 

704 

750 

197 

2,941 

Meridian   Farms  Water  Co.        a 

75. IL 

I-IO 

NO   DIVERSION 

Meridian   Farms  Water  Co.        a 

75.15L 

1-10 

NO  DIVERsioN 

Olive   Percy   Davis,    et   al        a 

77. 8R 

1-12 

303 

68 

77 

115 

563 

Olive   Percy   Davis,    et   al        a 

78.15R 

2-30 

8 

1,978 

2,470 

2,767 

3.211 

3,180 

975 

14,589 

Olive   Percy   Davis,    et   al        a 

78.75R 

2-12 
1-16 

18 

518 

801 

757 

547 

541 

388 

3.570 

Olive  Percy  Davis,   et  al       a 

78. BR 

1-24 

1,725 

1,555 

1,646 

41 

4,967 

Meridian   Farms  Water        a 
Company   ♦!    and  #2 

80.  OL 

1-18 
1-30 
1-36 

1,725 

2,993 

3,571 

2,584 

2,752 

1.237 

14,962 

Fred  L.    Tomlins 

3n,    et   al        a,     c, 

81.  5L 

1-16 

66 

146 

185 

185 

29 

612 

Fred  L.   Tomlins 

3n,    et   al        a 

81. 8L 

1-16 

58 

134 

70 

103 

365 

--BUTTE   SLOUGH  OUTFALL   GATES- - 

84.  OL 

Reclamation  District    1004        a 

85. 3L 

1-8 

8 

11 

10 

29 

Swinford  Tract  Irrigation  Co.        a 

87. 7R 

1-14 

69 

74 

55 

208 

Colusa   Irrigation  Company        a 

89. 2R 

1-20 

75 

155 

175 

289 

76 

773 

reclamation  District    1004        a 

89.25L 

1-18 

487 

317 

84 

888 

WILKIHS  SLOUGH  TO  COLUSA 

Total 

\verage   cubic    feet   per   second 

Monthly  use    in  percent   of   seasona 

1 

49 

I 

0.0 

0 

0 

0.0 

0 

0 

0.0 

0 

0 

0.0 

0 

0 

0.0 

0 

0 

0.0 

54,760 

920 

14.1 

80,331 
1,306 
20.7 

85,797 

1,442 

22.1 

74,114 

1,205 

19.1 

70,577 

1,148 

18.2 

22,546 
379 
5.8 

388,174 
535 

All  data  furnished  by  the  U.  S.  Bureau  of  Reclamation  for  October  and  the 
period  April  through  September. 


b   Formerly  listed  as  Beckley,  Ritchie,  Foundstone  and  Andreotti. 
c   Formerly  listed  as  Toolinson  Brothers  and  E.  J.  Burrows. 
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TABLE  B-7  (Cont.) 
DIVERSIONS  -  SACRAMENTO  RIVER 
(Colusa  to  Butte  City) 
October  1969  through  September  1970 


WATER    USER 

MILE 
AND   BANK 

above 
Sacramento 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY    DIVERSION    IN   ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT- SEPT 

ACRE-FEET 

OCT 

NOV 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

— GACINC  SXATICN  -  SACRAMENIO 
RIVER  AT  COLUSA  — 

89. 4R 

--COLUSA   BRIDGE— 

89.4 

Roberts  Ditch  Irrigation       a 
Company,    Inc. 

90. 7R 

1-16 
1-18 

6 

219 

234 

361 

429 

226 

60 

1,535 

--STAGE  STATIOH  -   SACRAMENTO 
RIVER  AT  COLUSA  WEIR— 

92. 4L 

Wilson  Lowom,  et  ax       a 

93.15R 

1-24 

391 

48 

439 

Roger  C.  Wilbur       a 

95.25L 

1-12 
1-18 

294 

220 

347 

233 

167 

1,261 

Joan  Lewis,   et  al       a 

95. 6L 

1-16 
1-20 

487 

705 

708 

690 

509 

199 

225 

3,523 

J.   T.   Griffin,   et  al       a 

95. 8L 

1-16 
1-26 

318 

210 

340 

306 

71 

1,245 

Joyce  Wells  and  Bunter  Estate       a 

98. 6L 

1-16 

171 

464 

649 

337 

366 

131 

2,118 

Sactane  Mutual  Water  Company       a 

99.25L 

2-16 

125 

339 

649 

1,013 

1,136 

840 

71 

4,173 

Helen  May  Forry       a 

99. 8L 

1-12 
1-16 

65 

75 

102 

154 

396 

Helen  May  Forry       a 

100. OL 

1-5 

43 

65 

70 

178 

Colusa  Properties,    Inc.        a 

101. 8L 

1-14 

1 

49 

52 

206 

84 

193 

29 

614 

Robert  E.   Carter       a 

102. 9L 

1-16 

1 
NO  DIVERSION 

--STAGE   STATION   -    SACRAMENTO 
RIVER  OPPOSITE  MOULTMJ 
WEIR— 

103. 3R 

—STAGE  STATION  -  SACRAMENTO 
RIVER  AT  MOOLTON  WEIR— 

103. 6L 

Maxwell   Irrigation  District        a 

103. 8R 

2-20 
1-24 

N 

)   DIVERS 

ON 

ZumHalt  Orchards,    Inc.        a 

104. 8L 

1-6 

20 

116 

82 

1 

58 

277 

H.   W.   Keller  Trust        a 

106. OR 

1-14 

153 

211 

170 

69 

603 

—PRINCETON   FERRY— 

112.0 

Reclamation  District  1004       a 

112. IL 

2-30 
1-36 
1-50 

3,003 

3,288 

9,450 

8,105 

7,532 

7,439 

2,903 

41,720 

Princeton-Codora-Glenn       a 
Irrigation  District 

112. 4R 

3-24 

2,707 

2,241 

2,342 

2,658 

2,375 

305 

12,628 

Zuiitalt  Orchards,   Inc.       a 

112. 6L 

1-6 

N 

D   DIVERS 

ON 

COmSA  TO  BUTTE  CITT 

Total 

Average  cubic   feet  per  second 

Monthly  use   in  percent  of  seasonal 

3,622 

59 

5.1 

0 

0 

0.0 

0 

0 

0.0 

0 

0 

0.0 

0 

0 

0.0 

0 

0 

0.0 

8,042 

135 

11.4 

14,850 

242 

21.0 

14,166 

238 

20.0 

13,609 

221 

19.3 

12,401 

202 

17.5 

4,020 

68 

5.7 

70,710 
98 

All  data  furnished  by  the  U.  S.  Bureau  of  Reclamation  for  October  and  the 
period  April  through  September. 


DIVERSIONS  -  SACRAMENTO  RIVER 
(Butte  City  to  Red  Bluff) 
October  1969  through  September  1970 


WATER    USER 

MILE 
AND   BANK 

above 
Sacramento 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY 

DIVERSION    IN   ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

OCT- SEPT 

ACRE-FEET 

--BOriE  CITY   BRIDGE— 

115.8 

--GAGING   STATION    -    SACRAMENTO 

115. 8L 

RIVER  AT   BUTTE   CITY  — 

Princeton-Codora-Glenn       a 
Irrigation  District 

123. 9R 

5-24 

645 

8,488 

8,491 

7,829 

7,830 

6,924 

2,862 

43.06S 

Provident   Irrigation  District 

a          124.2R 

2-24 
2-36 
2-46 

3,227 

11,192 

7,365 

6,855 

5,908 

4,908 

1,496 

40,951 

li"  Eer:/ j><-*  * ,',    et   ur        • 

124. 3R 

1-12 

N 

I 

0  DIVERS 
1 

ON 
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TABLE  B-7   (Cone.) 

DivEKSiais  -  SACRAMnrto  nvcR 

(Buctc  Clcy  CO  R*d  Bluff)   (contd.) 
October  1969  to  Srptrabrr   1970 


WATER    USER 

MILE 
AND    BANK 

Above 
Sac  t  jnifnLo 

NUMBER 
AND  SIZE 
OF  PUMP 

IN  INCHES 

MONTHLY 

DIVERSION    IN   ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT- SEPT 
ACRE-FEET 

OCT 

NOV 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APR, 

■ 1 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUC. 

SEPT. 

--U'C1,:G  CT'TIf*   -    ;.:>».... 
RIVER  /T  ORD  FCKKY— 

130.8R 

--STONY  CREEK— 

138. OR 

—BIG  CmCO  CREEK— 

141. 5L 

M  &  T,   Incorporated       a 

141 . 5L 

1-20 
4-24 

141 

1,206 

1,499 

2,454 

5,682 

5,643 

1,3«9 

17,994 

■■OLD  CHICO  LANDING  RAILROAD 
BRIDGE   SITE-- 

142.1 

- -GAGING   STATION    -    SACRAMENTO 
RIVER  AT   HAMILTON  CITY 
(GIANELUA   BRIDGE)  — 

149. 5L 

Glenn-ColuRa  Irrigation       a 
District 

154.8R 

1-36 
4-44 
1-48 
1-54 
4-66 
3-72 
1-100 

24,100 

110,461 

126,752 

129,602 

135,757 

130,661 

59,614 

716,947 

--GAGING   STATION    -    SACRAMENTO 
RIVER  AT  VINA    BRIDGE-- 

166. 5R 

Corning  Canal        a 

191. 15R 

3-20 
3-30 

1,040 

210 

120 

436 

2,650 

3,480 

4,000 

5,170 

4,420 

3.450 

24,976 

BUTTE  CITY  TO   RED  BLUFF 

Totals 

Average   cubic    feet   per   second 

Monthly  use    in  percent   of   seasonal 

29,153 
474 
3.5 

210 

4 

0.0 

120 

2 

0.0 

0 

0 

0.0 

0 

0 

0.0 

436 

7 

0.1 

133,997 

2,252 

15.9 

147,587 

2,400 

17.5 

150,740 

2,533 

17.9 

160,347 

2,608 

19.0 

152,556 

2,481 

18.0 

68,791 

1,156 

8.1 

843,937 
1,166 

All   data    furnished   by    the  U.    S.    Bureau  of    Reclamaticn   for  October  and   the 
period  April    through   September. 


DIVERSIONS   -   SACRAMENTO  RIVER 

(Red  Bluff   to   Redding) 

October    1969   through   September   1970 


WATER     USER 

MILE 
AND   BANK 

above 
Sacramento 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY 

DIVERSION    IN   ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT- SEPT. 
ACRE-FEET 

OCT. 

NOV 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUC. 

SEPT. 

--GAGING   STATION    -    SACRAMENTO 
RIVER  NEAR  RED  BLUFF— 

198. 6L 

Anderson-Cottonwood        a 
Irrigation  District 

240. 5L 

4-16 

1,200 

3,230 

3,220 

3,120 

5,150 

2,070 

3,030 

21,020 

Uintu   Pumping  Plant        a 

244. 44L 

4-20 

183 

87 

32 

14 

223 

462 

809 

701 

731 

3,242 

Anderson-Cottonwood        a 
Irrigation   District 

246. OR 

Gravity 

11,900 

20,400 

21,600 

20,500 

20,100 

20.900 

20,600 

136.000  b 

City  of  Redding 

246. 25L 

2-6 

15 

3 

1 

2 

13 

23 

20 

22 

33 

24 

156 

City   of   Redding 

246. 7R 

3-8 

392 

277 

280 

251 

241 

329 

437 

626 

737 

960 

890 

674 

6,094 

—GAGING  STATION    -    SACRAMENTO 
RIVER  AT   KESWICK- - 

250. 5R 

RED  BLUFF  TO   REDDING 

Total 

Average   cubic    feet    per    second 

Monthly  use    in  percent   of   seasonal 

13,690 
223 
8.2 

367 
6 

0.2 

313 
5 

0.2 

251 

4 
0.2 

241 

4 

0.1 

331 

5 

0.2 

24,094 
405 
14.5 

25,692 
418 
15.4 

24,839 
417 
14.9 

27,041 

440 

16.2 

24,594 
400 
14.8 

25,059 
421 

15.1 

166,512 
230 

SACRAMENTO   RIVER   -    SACRAMENTO  TO   REDDING 

Total 

Average  cubic   feet  per  second 

Monthly  use    in  percent   of   seasonal 

50,454 
821 
2.8 

2,257 

38 

0.1 

1,983 

32 

0.1 

1,781 

29 

0.1 

1,571 

28 

0.1 

2.773 

45 

0.2 

263,529 

4,429 

14.7 

327,319 

5,323 

18.2 

341,080 

5,732 

19.0 

341,782 

5,558 

19.0 

319,216 

5,191 

17.8 

.40,833 

2,367 

7.9 

1,784.578 
2.479 

All  data   furnished  by  the  D.    S.    Bureau  of  Recia 
the  period  April    through   September. 


•tlon   fur  Cci=ber  and 


Includes   '3,769  acre  feet  of  »pll'-   -s  £..'      «l^ :       ■ci.brc  -  i,966; 
Ai-ril   -  7,158;  May  -  3,3i.;;  Juu^-  -  130;  and  Sepce^er  •  205. 
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MILE 
AND   BANK 


WATER    USER 


--GACINC  SXATIOM   -  COUJSA   BASIN 
DRAIN  AT  miCHTS   lANDIHC 
(raiGHTS  LAHDDK  ODTFALL  GATES)-- 


Rl*eT  Garden  Faras  Coapanjr 

O.JL 

1-20 

Lajrton  Knags* 

4.6SI  (0.3) 

2-24 

LayCon  Knagga 

6.5R     (1.5) 

1-20 

LayCon  Knagg* 

7.5R     (0.5) 

3-16 
1-20 

Georgr  E.  Youn^arlc 

8.8R 

1-14 
2-16 

Bershey  Eacat* 

11.15R 

1-16 
1-18 

Brrahey  EacaCe 

13.75R 

1-16 

C.  M.  MuBa 

14.75R 

1-10 

--coDirrr  line  bmdge-- 

15.25 

Robert  J.   Rooncy 

18. SR  (0.8) 

1-14 

--RECLANATIOII   DISTRICT   108 

19. 9L 

GRAVITY  DRAIN— 

ReclaMtlon  Diacrlct  106 

19. 9L 

1-16 
1-24 
1-30 

Robert   J.    Rooney 

20.  OR 

1-14 
1-16 

ColuM  County  Water       a 
Blatrict 

20.05R  (1.2) 

2-10 
3-14 
2-18 

B.  W.  Whltmire  and  Son 


-HILLGATE  ROAD  BRIDGE— 


-SOOTHERH  PACIFIC  RAILROAD 
BRIDGE-- 


21.35R 


Balsdon  Ranch 


--GRIMES   -  COLLEGE  CITY 
CADSEHAY— 


Loretta  S.  Chriscenson  and 
Frederick  J.   Strain 


C.    U.    and  H.    F. 
Struckaeyer 

Hlllln  F.  Wallace  Ranch 


Olive  Percy  Davis,  et  al 

Glenn-Colusa  Irrigation 
District 

Olive  Percy  Davis,   et  al 

--MERIDUN   -  WILLIAMS  BRIOGE-- 

Federal  Fish  and  Wildlife 
Service 

Richard  Moore 


Federal  Fish  and  Wildlife 
Service 


--GAGING  STATIOH  -  COLUSA  BASIN 
DRAIN  AT  HIGOiAY  20-- 


COtPSA  BASIN  DRAIN 

Total 

Average  cubic   feet  per  second 

Hoothly  use  In  percent  of  seasonal 


22.7 

23.6 

24. 6L   (0.3) 

1-14 

2-16 

25.5 

25.9L 

1-16 

1-20 

1-24 

27.25L  (0.3) 

2-16 

28.  OR 

1-12 

1-16 

29. 8R  (0.4) 

1-16 

29. 8R  (1.4) 

1-20 

3-38 

32.  IR 

1-16 

32.15 

32. 6R 

1-16 

33. 5L 

1-12 

1-16 

36.6SR 

1-15 

1-20 

37. 0# 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 


2-16 


TABLE  B-7  (Cont.) 
DIVERSIONS  -  COLUSA  BASIN  DRAIN* 
October  1969  through  Septe«*er  1970 


MONTHLY    DIVERSION    IN   ACRE  -  FEET 


OCT 


102 


84 


223 


652 


488 


388 


375 


297 


44 


1,140 


3,793 

62 

4.1 


NOV.         DEC 


66 


69 


162 


313 


176 


283 


30 


339 


44 


40 


494 


2,J13 

42 

2.7 


66 


JAN. 


108 


117  12 


96  34 


76 


426 


268 


158 


1,316 
21 

1.4 


124 


139 


332 
5 

0.4 


FEB 


U 

0 

0.0 


169 


207 


376 

6 

0.4 


APR. 


338 
561 
223 

289 


332 


2,184 


278 


265 


615 


1,840 


425 


7,628 
128 
8.3 


720 
27 
16 

394 

1,070 
1,230 

108 


1,540 


527 


3,418 


551 


1,190 


1,420 


467 


127 
1,170 


94 


382 


816 


874 


16,343 

266 

17.8 


JUNE 


393 
695 
186 

1,210 
1,220 


65 


894 


719 


3,483 


1.320 

869 

348 

18 

49 
1,100 

22 

284 
702 

1,050 


15 


195 

255 

16.6 


916 
543 
221 
742 

1,390 

1,090 


255 


686 


511 


3,166 


512 


1,400 

1.460 

760 

155 

348 
2,660 

251 

382 
835 

1,210 


19,493 

317 

21.2 


AUG. 


1,060 
381 
510 
490 

1,100 


97 


190 


953 


924 


1,192 


439 


1.640 

1,600 

921 

291 

93 
2,270 

43 

398 
855 

1,640 


18,055 

294 

19.8 


SEPT. 


333 

24 


265 


241 


27 


86 


513 


343 


123 


TOTA^ 
DIVERS  ON 
OCT- SEPT 
ACRE-FEET 


866 


419 


695 


322 


376 


254 


1,290 


6.695 
113 
7.3 


3,760 
2,231 
1,156 
1,626 

5,493 


219 
329 


4,918 


3,470 


14,631 


7,899 

6,383 

3,709 

464 

2,052 
9,362 

1.531 

2,163 
3,993 

7,856 


91,750 
127 


Carries  return  water  froa  Colusa  Basin  along  west  border  of  Reclaaatlon 
District   108  and  787,  and  then  discharges  to  Sacrsaento  River  at  Mile  34.15R 
or  partial  diversion  via  Knights  Landing  Ridge  Cut. 


**       Mileage  along  Colusa   Basin  Drain   froa   junction  with  Sacraaento  River 
#       Station  located  on  bridge  at  or  near  center  of  streaa. 
a        Records   furnished  by   the  U.    S.    Bureau  of  Reclaaation. 
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TASLE  B-7   (Cont.) 
OIVEUIOHS   -  YOLO  nPASS 
(Eatt  Borron  Pic  or  Tul*  Canal) 
October   1969  chrou(h  SrpCrab*!    1970 


WATER    USER 

MILE 
AND    BANK 

* 

NUMBER 
AND   SIZE 

OF  PUMP 
IN    INCHES 

MONTHLY    DIVERSION   IN   ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT-JCPT 
ACRE-FEET 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN. 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

Florence   and   Lillian                             1 
Swanston 

.8S   (0.5) 

1-14 

NO 

1 
DIVERSION 

1 

Florence  and  Lillian 
Swanston 

1.5S 

1-14 

RO  DIVEKSIOI 
1                   1 

Florence  and  Lillian 
Svanston 

0.8S 

1-16 

NO 

DIVERSION 

Florence  and  Lillian 
Svanscon 

0.5S 

1-16 

137 

617 

472 

409 

443 

159 

2.237     a 

--STAGE  STATION   -  YOLO  BYPASS 
ABOVE   SACRAMENTO   BYPASS— 

0.0 

Florence  and  Lillian 
Swanston 

1.8N 

1-16 
1-20 

NO 

DIVERSIOI 

Martha   Ensher 

2.UH 

1-16 

138 

99 

436 

501 

460 

287 

1.921 

--SACRAMENTO-WOODLAND   HIGHUAY-- 

6.18N 

--SACRAMEMTO-HOODLAND 
RAILROAD  BRIDCE-- 

6.2N 

- -CACHE   CREEK- - 

7. ON 

—KNIGHTS   LANDING  RIDGE  CUT— 

9.6N 

YOLO  BYPASS    (East   Borrow  Pit 

or  Tule  Canal 

Total 

Average  cubic    feet   per   second 

Monthly  use   in  percent   of   seasons 

L 

137 

2 

3.3 

755 

13 

18.2 

571 

9 

13.7 

845 

14 

20.3 

944 

15 

22.7 

619 

10 

14.9 

287 

5 

6.9 

4,158 
6 

Mileage   is  given  northerly  or  southerly  froa  North  Levee  of  Sacramento 
Bypass.      Diversions    from  East   Borrow  Pit   of  Yolo  Bypass  are  primarily   from 
water  diverted   through   Knights   Landing  Ridge  Cut. 


Does  not    include  water  pumped  during  March  by  a  portable  unit. 


DIVERSIONS    -   LOWER  BUTTE  CREEK  AND  BUTTE   SLOUGH 
October    1969   through   September   1970 


WATER    USER 

MILE 
AND   BANK 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY    DIVERSION   IN  ACRE  -  FfET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT- SEPT 
ACRE-FEET 

OCT 

NOV 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR.          APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

* 

LCWER   BUTTE 

CREEK 

Reclamation   District    1004 

0.9R 

1-16 

185 

126 

74             399 

812 

411 

438 

203 

2,648 

Reclamation   District    1004 

3.2» 

1-14 

RO  DIVERSICH 

Reclamation  District   833 

3.3L 

1-16 

155 

644 

660 

448 

2 

1.909 

Colusa   Shooting  Club 

4.1L 

1-16 

181 

21 

214 

207 

110 

165 

898 

West   Butte   Farms  Company 

4.25L 

1-18 

102 

177 

52 

331 

Reclamation  District    1004 

4.3R 

1-20 
1-24 

129 

1,040 

1,030 

987 

1.060 

312 

4,558 

Anzar  Farms        a 

5.7L 

1-12 
1-14     b 

39 

38 

77 

Field  and  Tule 

7.1L 

1-10 

HI 

}  DIVERSI 

CM 

White  Mallard   Duck  Club 

11. 8R 

Gravity 

728 

186 

502 

1.416 

White  Mallard   Duck  Club 

11. 8R  (0.5) 

1-12 
2-14     b 

502 

370 

185 

396 

518 

468 

300 

2,739 

White  Mallard   Duck  Club 

11. 8R  (1.95) 

Gravity 

2,210 

3,000 

1,550 

6,760 

White  Mallard  Duck  Club 

11. 8R   (2.45) 

Gravity 

528 

1,220 

857 

2,605 

Reclamation  District   1004 

U.St  (2.6) 

Gravity 

3,520 

3,100 

2,660 

309 

621 

1,740 

1.600 

2,140 

3.020 

1,200 

19,910 

Butte   Basin  Gun  Clubs 

11. 9L 

Gravity 

c 

Reclamation  District            Opp. 
1004 

14. 4R  (0.2) 

Gravity 

1,060 

1,780 

266 

1,540 

1,270 

2.020 

2.330 

746 

11.012 

Compton  Hills  Ranch             Opp.. 

14. 4R  (0.4) 

d 

Compton   Hills  R-nch               r,f,p. 

-4.'...   C    .'/ 

d 

Butte    Basin  Gun  Clubs 

15. 3L 

Gravity 

c 
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TABLE  B-7  (Cont.) 
DIVERSIONS  -  LOWER  BUTTE  CREEK  AND  BUTTE  SL0DC8  (COft.  ) 
October  1969  through  Sepcenber  19''" 


MILE 
AND   BANK 

WATER    USER                                        * 

NUMBER 
ANO  SIZE 

OF  POMP 
IN  INCHES 

MONTHLY    DIVERSION    IN   ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT- SEPT 
ACRE-FEET 

OCT      1      NOV. 

DEC. 

JAN 

FEB 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

--CRIDLEY  ROAD  BRIDGE--                              15.4 

Coapcon  Hills  Ranch                                       19. 3R 

1-16 

d 

--BICCS-AFTCH  ROAD  BRIDGE—                     19.4 

Co^Con  Hills  Ranch              Opp.    19. 6R  (0.8) 

1-14 

d 

HoHr  Charles                         0pp.   20. 7R  (0.8) 

2-16 

49 

22 

38 

345 

298 

376 

379 

134 

1.641 

McCowan  BroChrrs                     0pp.    20. 9R  (0.5) 

1-16 

206 

257 

277 

240 

62 

1.042 

McCoHan  Brochfrs                                          21.  OR 

1-16     b 
1-20 

73 

492 

550 

561 

286 

1.962 

E.  McFhrrrln                                                      21. IL 

1-16 
1-20 

452 

237 

127 

397 

634 

595 

2,442 

Dorothy  HuUn                           0pp.    21. 4R  (l.O) 

1-16 

142 

236 

266 

266 

241 

109 

1,260 

McCooan  Brothers                     Opp.    22. 4R  (0.7) 

1-16 

HO  DIVERSION 

McCowan  Brothers                     Opp.    22. 4R  (l.l) 

1-16 

36 

53 

51 

140 

--RICHVALE-BUTTE  CITY                                  22.5 
ROAD  BRIKE— 

Harris  Lands                                                  23. OL 

1-16 

24 

43 

84 

80 

98 

95 

59 

483 

McCouan  Brothers                                          23. OR 

2-16     e 
1-20 

114 

281 

385 

444 

431 

151 

1,806 

HcCoHan  Brothers                              23. OR  (0.6) 

2-16     e 

374 

451 

597 

737 

729 

184 

3,072 

HcGowan  Bro  hers                                23. OR  (1.7) 

1-16 

NO  DIVERSION 

McCowan  Brothers                                23. OR  (2.4) 

2-16     e 
2-20 

1,210 

843 

1,370 

1,160 

1,350 

233 

6,166 

McCowan  Brothers                     Opp.    24. 5R  (1.4) 

1-16 

45 

136 

192 

234 

121 

728 

Quandt,   Read  and                                             25. 6L 
C.    K.    Faras 

1-8 

■ 
NO  DIVERSICH 

1 

Quandt,    Read  and                                25. 6L   (0.6) 
C.    K.    Farms 

1-16 
1-18 

19 

131 

70 

7 

431 

1,060 

1,030 

424 

718 

86 

3,976 

Rio  Bonita   Ranch                                26. IL   (0.2) 

2-16 

516 

403 

538 

569 

398 

59 

2.483 

Arrowhead  Ranch                                               27. 9R 

1-16 

40 

74 

47 

16 

177 

Arrowhead  Ranch                                                28, OR 

NO 

DIVERSION 

Arrowhead   Ranch                                         t     29.2 

2-16 

304 

513 

464 

459 

133 

1,873 

Wllfried  H.    Barmann                                       30. 3L 

1-12 

NC 

DIVERSION 

--UESTERK  CANAL  DAM—                                   30.3 

** 

■  BOITE  SLOOGH 

--SACRAMENTO  RIVER  JUNCTION—                   0.0 

Butte   Slough  Irrigation  Company              0.0 

Gravity 

8 

Reclamation  District    1004                            0.02E 

1-14 

1-16 

421 

594 

520 

586 

566 

169 

2.856 

M.   Marty                                                                  0.3W 

1-10 

18 

98 

75 

84 

52 

90 

45 

4«2 

Joe  Marty                                                               0.4W 

1-12 

36 

124 

119 

132 

152 

123 

686 

--BUTTE  CREEK—                                                  0.6E 

Louis  and  Richard  Tarke        h                       0.9E 

1-7        I 
1-16 

NO 

DIVERSI 

ON 

Louis  and  Richard  Tarke        h                        1.4E 

1-8 

NO  DIVERSION 

1 

Fred  Tarke                                                              1.9W 

1-14 

N( 

DIVERSION 

C.    W.    Rowley                                                         2.5U 

1-14 

60 

58 

123 

130 

86 

50 

507 

J.    E.    Smith                                                           3.0W 

1-10 

7 

7 

Pearl    Clark  and  Alice  Brewer                     3.5W 

1-10 

2 

2 

2 

4 

8 

2 

20 

--CACING  STATION-BUTTE                                  3.6W 
SLOUGH  NEAR  MERIDIAN-- 

P.    A.     R. ische                                                           3.7W 

1-10 

13 

14 

27 

Frank   Pirtle                                                         4.08U 

1-6 

2 

2 

4 

p.    A.    Relsche                                                      4.1W 

1-10 

27 

94 

8 

55 

184 

James  Tarke                                                           4.3E 

1-6 

NO 

DIVERSI 

■» 

W.    J.    Hsnkins                                                      4.8W 

1-12 

106 

62 

33 

201 

P.    B.    Hensen  and  W.    J.    Hankins                 5.1W 

1-12 

97 

121 

25 

30 

273 

Tarke  Brothers  and  Anderson                       6.2W 

1-6 

50 

34 

84 

Edward  I.  Nail                                                 6.3W 

1-12 

NO 

DIVERSK 

M 

LOWER  BUTTE  CREEK  AND  BUTTE  «'  OUCH 

7,240 
118 
8.1 

9,962 

167 

11.1 

8,225 
134 
9.2 

501 

8 

0.6 

0 

0 

0.0 

0 

0 

0.0 

4,754 
80 
5.3 

11,332 

184 

12.7 

13,890 
233 
15.5 

14,464 
235 
16.2 

14.793 

241 

16.5 

4.264 

72 

4.8 

89.425 
124 

Total 

Average  cubic    feet   per   second 

Monthly  use   in  percent   of  Seasonal 

Hlleagr  on  Butte  Creek  fro*  Junction  with  Butte  Slough  «t  Mile  0.6E. 

Hileage  on  Butte  Slough  fro«  junction  with  Sacramento  River  at  Mile  84. OL. 

Fonaerly  listed  as  El  Anzar,  Incorporated. 

Temporary  Instsllatlon  in  1970. 

Records  insufficient  to  conpuce  nonthly  acre  feet. 

No  record  available. 
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e   One  16"  unit  was  a   teaporary  installation  during  1970. 

f   Plant  diverts  water  to  both  sides  of  Butte  Creek. 

g   Flow  In  Butte  Slough  derived  fro*  Butte  Creek,  Ls  controlled  by  outfall  gates 
at  Junction  with  Sacranento  River  and  is  thereby  retained  In  Butte  Slough  to 
discharge  into  East  and  West  Borrow  Pits  of  Sutter  Bypass  near  "Long  Bridge". 
The  outfall  gates  are  maintained  by  the  Department  of  Water  Resources  and  are 
operated  cooperatively  with  the  Butte  Slough  Irrigation  Company.   See  Sutter 
Bypass  Diversions. 


TABLE  B-7  (Coat.) 

DivnsioHs  -  sunn  bttass 

Occobvr  1969  through  Svptrabrr  1970 


WATER    USER 

MILE 
AND  BANK 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY    DIVERSION    IN   ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT-SCPT 

ACRE-FEET 

OCT. 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

"SOUTHMN   PACinC   RAILKOAD 
BRIDGE— 

2.5 

WEST 

1                 1 
BORHOW  PIT  OF  SUTTER  BYPASS   (a) 

C.    Ft«I  liolae>       b 

8.0L 

1-18 

NO  OIVEBSION 

--STATE   HICWAY   113  CA0SEWAY-- 

12.7 

Suctrr  Mutual  W«t«r  Conpany 

17. 5R 

1-18 

NO  DivnsioH 

--SOOTH  LEVEE  OF  TI SHALE 
BYPASS- - 

18. 9R 

Crepps  and  Mlddleton       c 

19.  IL 

1-12 

78 

78 

--RECLAMATION  DISTRICT   1660 
CRAVHY  DRAIN— 

19. 3R 

G.    Guisti   and   Sons 

23. 7R 

1-16 
1-24 

547 

1,040 

I.IUO 

987 

1,170 

4.844 

Butcr  Slough  Irrigation 
Coopany  Limited 

24. 6R 

1-18 

1 

NO  DIVERSION 

1 

Central   Gun  Club        b 

24.65L 

1-12 

223 

76 

92 

391 

Central  Gun  Club       b 

24. 8L 

1-16 

17 

309 

286 

289 

296 

58 

1.255 

Butte  Slough  Irrigation 
Company   Limited 

25. OR 

Gravity 

302 

473 

474 

616 

559 

2.424 

Butte  Slough  Irrigation 
Company  Limited 

28. 4R 

Gravity 

165 

1.530 

2. no 

2.050 

2,850 

2,930 

936 

12.571 

Fred  Tarke 

28. 6R 

1-4 
l-IO 

HO   DIVERSION 
1 

G.    A.    Frye 

29. OR 

1-8 

11 

11 

—  STATE   HIGHWAY  20  BRIDGE— 

29.1 

Fred  Tarke 

—  SACRAMENTO  NORTHERN 
RAILROAD  BRIDGE-- 

29. 2R 
29.25 

1-10 

4 

38 

41 

33 

7 

123 

• 

** 

EAST  BO 

■ 
ROW  PIT  OF  SUTTER  BYPASS 

(a) 

C.    Fred   Holmes        b 

1.5S 

1-14 

NO  DIVERSION 

Agrlvest   Corporation       b 

0.95S 

1-3        d 
1-6        d 
2-16     d 

228 

107 

21 

364 

338 

392 

96 

363 

1.909 

Bamatanl  Nicolaus  Ranch 

0.5S 

1-18 

NO   DIV 

ERSION 

—WILLOW  SLOUGH— 

0.0 

Agrlvest  Corporation       b 

0.5N 

2-16 

198 

871 

590 

942 

1.230 

418 

4.249 

—  RECLAMATION   BOARD  DRADUGE 
PLANT   #1  — 

1.4N 

Cliff  P.    Chllders 

;   (0.2) 

1-16 

24 

17 

48 

89 

Cliff  P.    Childers 

;  (0.3) 

1-16 

6 

30 

10 

284 

597 

654 

669 

740 

83 

3,073 

Cliff  P.    Childers 

;  (1.29) 

1-16 

43 

86 

66 

108 

303 

E.    H.    Chrlstensen  and   Sons 

;■  (1.32) 

1-16 

150 

163 

156 

115 

584 

E.    H.    Chrlstensen  and   Sons 

i   (1.45) 

1-14 

48 

366 

403 

424 

421 

145 

1.807 

E.    H.    Chri'tensen  and   Sons 

;  (1.75) 

2-16 

93 

188 

51 

65 

239 

886 

873 

417 

446 

147 

3,405 

E.    H.    Chrlstensen 

*   (2-8) 

1-12 

2 

112 

62 

67 

77 

28 

348 

E.    H.    Chrlstensen 

;   (3.5) 

1-18 

70 

123 

91 

57 

168 

522 

562 

568 

582 

160 

2,903 

Oji   Brothers 

;  (3.6) 

1-10 

57 

25 

34 

16 

132 

E.    H.    Chrlstensen 

;   (3.6) 

1-12 

1 

204 

76 

70 

46 

397 

E.    H.    Chrlstensen 

;   (3.9) 

1-12 

176 

464 

430 

396 

436 

99 

2,001 

-E.    H.   Chrlstensen 

;  (4.1) 

1-16 

50 

411 

437 

454 

460 

163 

1.975 

E.    H.    Chrlstensen 

;  (4.29) 

1-16 

51 

161 

260 

207 

72 

751 

Oji   Brothers 

;  (4.29) 

1-10 

20 

60 

20 

29 

129 

E.    H.    Chrlstensen 

;  (4.3) 

1-12 

2 

16 

30 

23 

71 

Rai   Brothers 

;  (4.3) 

1-12 

NO  DI1 

KRSIOM 

E.    H.   Chrlstensen 

;  (4.33) 

1-16 

164 

196 

69 

429 

E.    H.    Chrlstensen 

;•  (4.35) 

1-18 

76 

125 

175 

100 

175 

31 

682 

Agrlvest   Corporation        b 

1.5N 

1-16 

NO  DIVERSION 

Agrlveat  Corporation       b 

2.9M 

1-14 

38 

87 

114 

110 

154 

503 

Neal   West  rope          b 

4.0H 

1-14 
1-16 

130 

346 

383 

873 

1,060 

1,080 

174 

4,046 

—STATE  HIGiaiAY    113  CAUSEWAY— 

4.3N 

Neal   Westrope        b 

4.5N 

1-14 

545 

580 

592 

536 

2.253 

Frank  Gulsti        b 

5.4N 

1-14 

398 

510 

315 

331 

379 

453 

459 

3 

2.848 

Ira  Mulligan 

6.7N 

1-16 

NO   DIV 

USIOM 
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TABLE   B-7    (Cont.) 
DIVERSIONS   -    SUTTER  BYPASS    (Cont.) 
Occobpr   1969   through   Septeaber    1970 


MILE 
AND   BANK 


WATER    USER 


Lucille  Orrlck        b  5.9!i 

J.    Etch»v»rry  5.9111 

0.   0.   Orrlck       b  6-9H 

Irt  Mulligan  7 -IN 

--GILSIZER  SLOUCH--  «■*' 

NmI   Wettrope        b  8«   (0-*5) 

Crepps  and  Hiddlrton  b  8.411 

Crepps  and  Hiddleton  b  9.411 

--RECLAMATIOH  BOARD  DRAINAGE  ICON 

PLAirr  #2-- 

Crrpps  and  Hiddleton   b      10. IN  (0.1) 

Crepps  and  Hiddleton   b      10. IN  (0.5) 

Federal    Fish  and  b  11.  SH 

Wildlife  Service 

Federal    Fish  and  b  16. 3N 

Wildlife   Service 

R.    A.    Schnabel        b  16. 4» 

--WDSWOKTH  CAHAL--  16.  5N 

R.    A.    Schnabel  ^      (l.OL) 

Fred  S.    Betty  ;;      (l.OB) 

H     D     Brotm  and  A.    H.   Huns  "      (1.35R) 

Vesper  Kellogg  JJ  (1.5L) 

Albert  ThoMsen  ^  (1.7R) 

--STATE  RIGHHAT  20  BRIDGE--  JJ  (2-0) 

Fred   S.    Betty  ^  (0.9) 

Fred  S.    Betty  ^  (I.O) 

Fred  S.    Betty  JJ  (1.2) 

Fred  S.    Betty  "  (1.3) 

Fred   S.    Betty 

Mrs.  H.  C.  and  C.  H.  Epperson 

Mrs.  H.  C.  and  C.  H.  Epperson 

T.  Bihlaan 

Mrs.  H.  C.  and  C.  H.  Epperson 

Robert  Stohlaan 

Mrs.  H.  C.  and  C  H.  Epperson 

Elden  Tarke 

Robert  Stohlaan 
Williaa  Pendola 

Edvard  Dean       b 

Edward  Dean       b 

Fred  Tarke  and  Sons       b 

Epperson,  Heyer.    DeVitt, 
and  Hiddleton 

Ketalt  Tarke       b 

T.    S.   Madden 

Kermit   Tarke        b 


o 

(1.4) 

o 

(1.49) 

o 

(1.5) 

o 

(1.85) 

o 

(1.9) 

o 

(2.0) 

o 

(2.65) 

tt 

o 

(3.0) 

n 
O 

(3.0) 

N 
O 

(3.55) 

16. 7N 

16.75N 

17. 5« 

19.  U 

.5N 

(0.1) 

19. 9N 

19.98s 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN   INCHES 


1-14 

1-14 

I-IO 
1-16 

1-16 

1-16 
1-16 
1-15 


1-12     c 
1-16 

1-12      c 
2-16 

1-12 

Gravity 

1-8 

•1-16 

I-IO 

1-16 
1-20 

1-14 

1-16 

1-8 

I-IO 

1-10 

1-8 

I-IO     c 
1-14 

1-12 

I-IO 

2-12 

1-14 

1-16 

1-16 

1-8 

1-14 
1-16 

1-18 

1-12 
1-14 

1-12 

2-14 

1-6 

1-12 

I-IO 
1-16 

1-6 


MONTHLY    DIVERSION   IN   ACRE  -  FEET 


OCT 


DEC. 


FEB 


MAR. 


90 


317 


331 


1,980 


19 


25 


53 


597 


199 


1,710 


16 


59 


193 


73 


1,190 


16 


NO   DIVERSION 


113 


94 


NO  DIVERSION 

115 
237 


154 

28 

78 

20 

185 


30 


198 
NO  DIVERSION 


NO  DIVERSION 

I 
NO  DIVERSION 

NO  DIVERSION 

I 
NO  DIVERSION 

145 


NO   DITEKSION 


562 
375 
165 


574 
110 
269 


673 

387 
56 

262 

724 

301 
388 

48 

64 

24 

426 

38 

398* 
37 


JUNE 


360 
443 
448 


575 

36 

143 

353 
720 

1,000 
39 


233 
688 

337 
361 

32 

59 

60 

394 

34 
113 
5/8 

32 


44 


98 


73 


158 

62 

94 

32 

345 

42 


380 
535 
299 


582 
196 
210 


650 


35 


1,280 


AUG. 


35 


232 
685 

352  I 
364 

43 
55 
80 

416 

41 

187 
650 


191 

81 
229 

375 

60 
132 


386 
507 
188 


513 

22 

167 


SEPT 


600 


2,230 


67 


213 
639 

329 
366 

27 

57 

81 

306 

42 
136 
656 

72 


256 

84 
107 

41 
343 

52 
117 


110 
188 


26 


116 


2.120 


28 


62 
372 

238 


27 
33 
28 
74 


TOTAL 
DIVERSION 
OCT- SEPT 
ACRE-FEET 


343 


170 


159 


1.798 
2,093 

1.594 


2.244 
681 
815 

1,423 

4,194 

575 

11,897 

252 


1,125 
3,345 

1,557 
1,633 

235 

365 

293 

1,801 

169 

436 

2,823 


989 

497 

430 

73 

1,063 

154 
481 


SUTTER  BYFASS 

Total 

Average  cubic    feet   per   second 

Monthly  use    in  percent   of   seasonal 


4,738 

77 

4.7 


4,172 
70 


2,063 

34 

2.0 


122 

2 

0.1 


0 

0 

0.0 


195 

3 

0.2 


5,088 

86 

5.0 


16,875 
274 
16.6 


18.986 

319 

18.7 


20,779 

338 

20.4 


21.473 

349 

21.1 


7,291 
123 
7.2 


101.782 
141 


Mileages  on  West   Borrow  Pit  are  given  northerly    froa  drain  plant   of   Reclamation 
District    1500.      Mile   9.15  on  West   Borrow  Pit    is  opposite  Chandler. 
Mileages  on  East   Borrow  Pit   are  given  northerly  or   southerly    fro  Chandler. 
Plant    is  on  aain  drain  canal    for   Drainage   Plant   No.    1    that   }oins   East   Borrow 
Pit    of  Sutter  Bypass  at  Mile    1.4N.      Figure   in  parentheses    indicates  distance 
along  drain    fros  East   Borrow  Pit. 

Plant    la  on  Wadsworth  Canal   that  Joins  East  Borrow  Pit  of  Sutter  Bypass  at 
Mile   16. 5M.      Figure    in  parentheses    indicates  distance   along  canal    froa  East 
Borrow  Pit. 

Plant    is  on  Poodle  Creek   that    Joins  East    Borrow  Pit   of  Sutter  Bypass  at  Mile 
16.711.      Figure  in  pareotheaes  IndicaCea  diacanee  along  creek  froa  EaaC 
Borrow  Pit. 
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Station  located  on  bridge  at  or  near  center  of  stream. 

Water  used  for  irrigation  in  Sutter  Bypass  is  mainly  Feather  River  return 

water  which  enters  East  and  West  Borrow  Pits  via  Butte  Creek,  Butte  Slough, 

and  Uadsvorth  Canal. 

Indicates  area  irrigated  is  within  Bypass. 

Temporary  installation  in  1970. 

The  3",  6**  and  one  16"  unit  were  teafmrary  Installatioas  in  1970 

New  installation  in  1970. 


TAILS  >-7   (Cont.) 

Divosioas  -  ruraa  uwoi 

October  1969  through  S«pt«ab«r   1970 


WATER    USER 

MILE 

AND  BANK 

Above 

Mouth 

NUMBER 
AND  SIZE 

or  PUMP 

IN  INCHES 

MONTHLY    DIVERSION   IN  ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT-$CPT 
ACRE-TEET 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUC. 

SEPT 

"NICOLAUS   BRIDGE— 

9.2 

--GAGING  STATION   -   FEATHER 
RIVER  AT  NICOLAUS— 

9.2L 

Haaatnl  Brothers 

9.7SR 

1-20 
1-30 

44 

399 

1,900 

1,570 

1,900 

2,020 

1,300 

9,133 

—BEAR  RIVER— 

Garden  HlghMy  HuCiul 
Water  Coapany 

13.  IR 

2-20 
1-24 

2,205 

2,973 

2,917 

3,183 

2,598 

758 

14,634 

Feather  Hater  District       a 

1S.2R 

3-14 

48 

449 

1,040 

1.M5 

1,680 

797 

230 

5,809  a 

Fliaas  Mutual  Water  Coaipany 

17. 5L 

2-18 

1,030 

1,710 

1,650 

1,520 

949 

937 

7,796  b 

Tudor  Mutual  Hater  Conpany 

18. 4R 

2-30 
1-35 

304 

818 

1,190 

1,340 

749 

524 

4,925 

Feather  Water  District       a 

20. 4R 

4-26 

77 

912 

1.835 

2,806 

2,588 

1,322 

818 

10.358 

Oswald  Hater  District 

21. 4R 

2-16 

185 

370 

317 

480 

100 

136 

1,588 

--GAGING  STATION   -   FEATHER  RIVER 
BELOW  SHANGHAI    BEND-- 

23. OR 

— tUBA   RIVER— 

--GAGING  STATIOH   -    FEATHER  RIVER 
AT  YUBA   CITY-- 

28. 0# 

—  5TH  STREET  BRIDGE— 

28.0 

—  lOTH  STRKBT  HIGffllAY   BRIDGE— 

28.2 

City  of  Yuba  City       c 

29. 6R 

3-20 

265 

157 

138 

133 

125 

192 

339 

532 

586 

741 

681 

520 

4,409 

Sutter  Extension  Water        d 
District 

38.  IR 

1-36 
1-46 
1-48 

5,387 

8,997 

8,817 

6,062 

2,473 

365 

32,101 

— BDHCUT  CREEK— 

43. 7L 

--GAGING   STATION   -   FEATHER  RIVER 
NEAR  GRIDLEY— 

49. 7R 

—FEATHER  RIVER  OUTLET  AT 
THERMALITO  AFTERBAY— 

58. 2R 

—GAGING  STATIOB  -   FEATHER  RIVER 
AT  OROVILLE— 

65. 3R 

— THEIMALITO  DIVERSION   DAM— 

65.6 

Western  Canal   Outlet  @ 
Thermallco  Afterbay 

19/3-18D** 

Gravity 

14,810 

13,240 

4,504 

21,340 

29,940 

30,550 

31,010 

28,010 

10,210 

183,614 

Rlchvale  Canal  Outlet  _@ 
Theraalito  Afterbay 

19/3-18D** 

Gravity 

230 

8,582 

13,450 

12,500 

12,780 

11,510 

5,478 

64,530 

P.G.&  E.    Outlet  (? 
Themalito  Afterbay 

19/3-19E** 

Gravity 

516 

594 

615 

S76 

570 

150 

3,021 

Sutter  Butte  Canal   Outlet  @ 
Thervalito  Afterbay 

18/3-5B** 

Gravity 

22,620 

1,855 

5 

4.096 

64.SS0 

81,700 

78,660 

86,600 

83,370 

52,410 

475,866 

--OROVILLE  DAM- 

70.4 

FEATHER  RIVER 

Total 

Average   cubic    feet   per   second 

Monthly  use   la  percent  of  seasonal 

38,094 
620 
4.7 

15,252 
256 
1.9 

4,647 

76 

0.6 

133 
2 
0 

125 
2 
0 

4,288 

70 

0.5 

106,198 

1,785 

13.0 

145,859 

2,372 

17.8 

143,723 

2,415 

17.6 

150.460 

2,447 

18.4 

135,149 

2,198 

16.5 

73.856 

1,241 
9.0 

817.784 
1,130 

**  Diversions  are  via  Theraalito  Afterbay.  Figures  represent  North  Townships,  East  Ranges 
and  Sections.  Letters  represent  the  1/4-1/4  sections  which  are  lettered  fro*  A  through 
R  excluding  I   and  0,    similar   to   the   ntnbering  of   sections  within  a    township. 

#  Station   located  on  bridge  at   or  near  center  of   strean. 


a  Records    furnished  by  U.    S.    Bureau  of   Reclamation. 

b  Includes  an  undeterained  aaount  of  spill   to  river, 

c  Records    furnished   by  City  of  Yuba  City, 

d  Records   furnished  by  Sutter  Extenstion  Hater  District. 
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TABLE  B-7  (Cont.) 
DIVERSIONS  -  YUBA  RIVER 
October  1969  through  September  1970 


WATER    USER 

MILE 

AND   BANK 

Above 

Mouth 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY 

DIVERSION    IN   ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT- SEPT 
ACRE-FEET 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

—  HIGHUAY  99E  BRIDGE— 

0.0 

— SDIFSOH  LANE  BRIDGE— 

0.9 

—GAGING  STATION   -  YUBA 
RIVER  NEAR  MARYSVILLE— 

5.2L 

— OAGUERRE  POINT  MM— 

11.0 

Hallvood  Irrigation  Conpany 

11. OR 

Gravity 

8,780 

4,900 

3,350 

642 

0 

0 

13,600 

16,800 

16,600 

17,900 

17,300 

10,600 

110,472 

Cordua  Irrigation  District 

11. OR 

Gravity 

8,520 

7,360 

7,260 

2,320 

0 

0 

8,060 

10.200 

10,100 

10,900 

11,200 

6,260 

82 , 180 

Browns  Valley  Irrigation  District 

11. 7R 

1-12 
1-16 
1-6 
1-24 

1,530 

1,940 

723 

301 

104 

0 

1,570 

2,660 

2,500 

2,670 

2,580 

896 

17,474 

--DRY  CREEK-- 

13. IR 

--HIGHUAY  20  BRIDGE— 

17.1 

--DEER  CREEK— 

21. 8L 

— ENGLEBRIGHT  DAM- 

22.8 

TUBA  RIVER 

Total 

Average  cubic    feet   per   second 

Monthly  use    in  percent   of   seasonal 

18,830 
306 

9.0 

14,200 
239 
6.8 

U,333 
184 

5.4 

3,263 

53 

1.6 

104 
2 
0 

0 
0 
0 

23,230 

390 

11.0 

29,660 
482 

14.1 

29,200 

491 

13.9 

31,470 

512 

15.0 

31.080 
505 

14.8 

17.756 
298 
8.4 

210,126 
290 

DIVERSIONS  -  AMERICAN  RIVER 
October  1969  through  September  1970 


WATER     USER 

MILE 
AND  BANK 

Above 

Mouth 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY 

DIVERSION    IN   ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT- SEPT 

ACRE-FEET 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

--GAGING   STATION    -   AMERICAN   RIVER 

AT   SACRAMENTO    (H   Street)-- 

6.0# 

1 

Clty   of   Sacramento          a 

6.9L 

1-20 
1-24 
1-30 
2-36 

2,550 

1,900 

1,690 

1,630 

1,450 

2,060 

2,910 

3,820 

3,910 

4,460 

4,270 

3.450 

34.100 

— UATT  AVENUE   BRIDGE— 

6.8 

Canilchael   Irrigation  District        b 

14.76R 

1-10 
2-12 

146 

154 

26 

108 

157 

272 

258 

269 

264 

1,654 

Carmichael   Irrigation  District        b 

16. OR 

4-10 
4-12 
1-14 

92  5 

387 

381 

317 

199 

272 

604 

877 

1,190 

1,270 

1,310 

1.120 

8.852 

—  FAIR  OAKS   BRIDGE- 

19.0 

AMERICAN    RIVER 

Total 

3,621 

2,441 

2,097 

1,947 

1,649 

2,332 

3,622 

4,854 

5,372 

5,988 

5,849 

4,834 

44,606 

Average  cubic   feet  per  second 

59 

41 

34 

32 

30 

38 

61 

79 

90 

97 

95 

81 

62 

Monthly   use   in  percent   of   seasonal 

8.1 

5.5 

4.7 

4.4 

3.7 

5.2 

8.1 

10.9 

12.1 

13.4 

13.1 

10.8 

#  Station  located  on  bridge  near  left  bank. 

a   Records  furnished  by  City  of  Sacramento. 

b   Records  furnished  by  Carmichael  Irrigation  District. 
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TABLE  B-7  rconc.) 
DtVERSIOHS  -  TOTAH  CWHC* 
OcCab«r  1969  through  Srptrabrr  1970 


WATER     USER 

MILE 

AND   BANK 

above 

Mouth 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY    DIVERSION   IN   ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT-SCPT 
ACRE-FEET 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

T.    S.    Glide 

0.8L 

a        1-14 

Cowell  Foundation 

1.3R 

1-12 

42 

77 

119 

Cove 11   Foundation 

1.6R 

1-12 

Mary  Jane  Haael  Estate 

2.7R 

a        1-10 
1-16 

184 

184 

Mary  Jane   Hanel    Estate 

2.8L 

1-8 
a        1-16 

141 

141 

Dow  Chenical  Company 

2.85R 

b        1-4 

Dow  Chemical  Company 

2.9R 

b        1-4 

Dow  Chemical   Company 

3.5R 

b        1-4 

Dow  Chemical  Company 

3.7R 

b       1-4 

--COUKTY   LINE  ROAD  BRIDGE-- 

3.8 

W.    E.    Hansen 

3.8R 

a        1-6 

W.    E.    Hansen 

4.3L 

1-8 

U.    B.    &  P.    W.    Schoenlngh 

4.8R 

1-15 

--GAGING  STATION   -   SOUTH  FORK 

7.2# 

FUTAH  CREEK  NEAR  DAVIS-- 

--PLAINnELD  ROAD  BRIDGE-- 

lO.O 

J.    R.    and  Cornelia   S.    Phillips 

11. 9R 

1        1-4 

J.    R.    and  Cornelia  S.    Phillips 

12.65R 

1-6 

—GAGING   STATION   -   PUTAH 

12.8* 

CREEK  ABOVE   DAVIS-- 

--STEVENSON   ROAD  BRIDGE— 

12.8 

B.    S.    Wolfe,    Jr. 

13.  IL 

1-5 

W.    Lider 

13.  3L 

1-1    1/2 

1 

1 

FenCzling  Ranch 

13. 9L 

1-7 

Chew  Brothers 

U.5L 

1-12 

100 

132 

232 

—GAGING   STATION   -    PUTAH  CREEK 

17. OR 

BELOW  WINTERS    (BOYCE  ORCHARD) 

Eyvlnd  M.    Faye 

17. IR 

1-6 

A.    C.    A.    Orchards 

19.  3L 

1-4 

--SOUTHERN   PACIFIC 

19.9 

RAILROAD.  BRIDGE— 

—COUNTY   ROAD  BRIDGE— 

19.9 

Alfred  Manas 

20. IR 

a     1-5 

2 

2 

H.   M.    Brusseau 

20.  9R 

l-l    1/2 

--PUTAH  DIVERSION  DAM— 

22.6 

--PUTAH  SOOTH  CANAL- - 

22. 6R 

\ 

/    W.    Tufts 

Jack  and  Grace   Fay 
—COUNTY   ROAD  BRIDGE— 

22.85L 

24.0 

24.0 

1-6 
1-3 

1 

8 

10 
3 

5 
1 

7 
1 

U 

13 

1 

55 

7 

/ 

-      Paul   J.    Chllds 

24.  OL 

1-3 

u 

5 

12 

14 

13 

13 

11 

14 

93 

Cssimlr  Tanskl 

24.  OL 

1-1    1/2 

3 

1 

3 

4 

9 

5 

6 

5 

39 

Hugh  Goddard 

24.  9R 

1-3 

10 

19 

30 

20 

35 

25 

35 

174 

Hugh  Goddard 

25. 2R 

1-2    1/2 

4 

3 

4 

11 

4 

29 

Fred   Ransdell 

25. 6R 

c       1-3 

6 

6 

10 

8 

32 

Fred   Ransdell 

25. 8R 

c      1-3 

10 

4 

10 

14 

15 

60 

--GAGING   STATION    -    PUTAH 

27. 8L 

CREEK  NEAR  WINTERS  — 

Samuel    S.    Silvey 

28.  6L 

1-2 

I 
NO   DIVERSION 
1                    , 

Samuel    S.    Silvey 

28.  7L 

1-2    1/2 

1                    1 
NO   DIVERSION 

--HIGHHAY    128   BRIDGE— 

28.8 

Samuel    S.    Silvey 

28. 9L 

1-2    1/2 

NO   DIVERSIOtI 
1                    , 

Samuel    S.    Silvey 

29. OR 

1-1 

1                    1 

NO  DIVERSIfM 

--MONTICELLO  DAM— 

29.3 

FUTAH  CREEK 
Total 

39 

I 

0 

0 

0 

150 

593 

86 

44 

97 

63 

95 

1.168 

Average  cubic    feet   per   second 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

10 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

Monthly  use   in   percent    of   seasonal 

3.3 

0.1 

0 

0 

0 

12.8 

50.8 

7.4 

3.8 

8.3 

5.4 

8.1 

Diversion  data  shown  on  this  Cable  are  furnished  by  the  U.S.B.R. 

The  U.S.B.R.  discontinued  diversion  neasurenents  between  miles  0.8L  and 

20. 9R  on  May  1»  1970. 


Diversions  beluw  the  gaging  station  at  Hile  7.2  (S.F.  Putah  Creek  near  Davis) 

Station  located  on  bridge  at  or  near  center  of  itreaa. 

This  is  a  portable  unit. 

Portable  unit  used  at  miles  indicated. 

Portable  unit  used  at  Miles  2S.6R  and  25. 8R. 


169 


TABLE  B-7  (Cont.) 
DIYERSIOMS  -  DELTA  UPLANDS 
(Old  River,  ToB  Palnr  Slough,  and  French  Caap  Slough) 


^ 

October    1969   through   September    1970 

WATER    USER 

MILE 
AND   BANK 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN   INCHES 

MONTHLY    DIVERSION    IN   ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSnt 

OCT- sen' 

ACRE-FEE 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

OLD  RIVER 

* 

— OOVTBA  COSTA  CAML— 

30.  5L 

Evelyn  T.   Bectencourt       • 

30. 5L 

1-18 

217 

342 

377 

378 

269 

305 

1.88; 

Ease  Contra  Costa  Irrigation       b 

36. 5L 

1-18 

651 

31 

3,740 

5,380 

5,950 

6,960 

7,440 

3,490 

33. 6i.: 

District 

3-24 
2-30 

—STATE  HGWAY  *  BRIDGE— 

38.8 

Byron-Bethany  Irrigation       c 

40. 9L 

813 

796 

5,820 

6,330 

7. no 

8,110 

7,820 

4,610 

District 

—STAGE  STATIOB  -  OLD  RIVER 

44. OL 

AT  cLirron  coum  ferkt— 

—DELTA  MEMDOTA  CAHAL— 

44.  6L 

M.    R.   Furtado       d 

44. 6L 

1-14 

13 

89 

186 

224 

230 

325 

276 

303 

1,64 

W.    R.    Patteson       d,e 

44.65 

1-12 

I 

80 

102 

145 

69 

124 

26 

>~ 

Hllllaa  H.    Ralph 

45.  3L 

1-12 

216 

318 

364 

389 

438 

260 

1,985 

Bankhead  Enterprises        f 

47. 2L 

1-16 

26 

57 

48 

3 

54 

94 

2?; 

Bankhead  Enterprises        f 

47. 2L 

1-14 

21 

2 

West   Side   Irrigation       d 

47.65L 

I-IO 

1,600 

337 

2,040 

5,440 

6,120 

5,830 

6,200 

5,630 

3,960 

37.15: 

District 

7-15 
1-18 

Vance  Broun 

48. 4L 

1-12 

34 

19 

57 

77 

72 

127 

61 

70 

517 

Naglee  Burke   Irrigation 

48. 6L 

1-14 

70 

90 

160 

District 

Raglee  Burke  Irrigation 

50.  IL 

1-18 

69 

37 

238 

IZf- 

452 

340 

397 

205 

1.864 

District 

Naglee  Burke   Irrigation 

50. 4L 

1-16 

616 

50 

185 

1,130 

1,490 

1,450 

1,810 

1,860 

1,390 

9,961 

District 

1-18 

Freaont   Irrigation 

50. 9L 

1-16 

44 

125 

153 

33 

108 

298 

272 

449 

466 

362 

189 

2,4<« 

Association 

—TRACT  ROAD  BRIDGE— 

52.8 

— HOOTH  OF  TOH  PAINE   SLOUCH- 

54.  3L 

OLD  RIVER 
Total 

3,840 

462 

229 

90 

0 

3,306 

17,470 

20,781 

22,502 

25,259 

24,767 

14,902 

133. 6« 

Average  cubic    feet    per   second 

62 

8 

4 

1 

0 

54 

294 

338 

378 

411 

403 

250 

U 

TOM   PAINE   SLOUCH 

** 

« 

Independent  Mutual   Water 
Corporation  and  rovpaoy 

0.7S 

2-18 

39 

114 

98 

325 

425 

776 

578 

1,107 

71 

216 

3,74* 

Independent  Mutual  Water 
Corporation  and  Coapany 

1.5S 

1-18 

86 

67 

57 

195 

262 

209 

200 

80 

1,1S< 

—  HOLLY   SUGAR  CORPORATION 

2. is 

DREDGER  CUT-- 

--STAGE   STATION    -   TCM   PAINE 

2.2S 

SLOUGH  ABOVE  MOUTH- - 

— MACARTHIR  DRIVE  BRIDGE— 

2.7 

Pescadero  Reclaaation  District 
2058    («) 

2.9s 

1-12 

4 

126 

73 

87 

161 

112 

112 

73 

74S 

—LAUREL  AVENUE   BRIDCE-- 

3.7 

Pescadero   Reclaaatlon  District 
2058   (#9) 

e         5.8S 

1-20 

439 

302 

339 

398 

350 

267 

2. 095 

—PARADISE  ROAD  BRIDGE— 

6.0 

Pescadero   Reclaaation  District 
2058   (#3) 

6.3S 

1-14 
1-16 
1-20 

706 

712 

864 

2,130 

1,500 

2,060 

1,970 

1,950 

1.290 

13, m 

—MAPLE  AVENUE  BRIDGE— 

7.0 

Pescadero  Reclawtion  District 
2058  (#5) 

8.3S 

1-12 

2 

144 

224 

164 

218 

200 

163 

122 

1,237 

—CALIFORNIA  AVENUE  BRIDCE-- 

8.8 

Pescadero   Reclaaation   District 
2058   (M) 

9.0N 

1-16 
1-18 

28 

113 

140 

10 

192 

132 

321 

194 

1,13« 

TOM  PAINE  SLOUGH 

779 
13 

712 
12 

200 
3 

98 
2 

0 
0 

1,639 

27 

3,488 
59 

3,034 
49 

3,810 
64 

4,128 
67 

3,167 
52 

2.242 

38 

23,297 
32 

Total 

Average  cubic    feet   per   second 
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TABU  B-7  (Cone.) 
DIVERSIONS  -  DCLTA  UFLANOe 
(Old  River,  To*  Palo*  Slough,  and  French  Caap  Slough)   (Cone.) 
October  1969  through  September  1970 


WATER    USER 

MILE 
AND   BANK 

* 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY 

DIVERSION   IN   ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT-SCPT 
ACRE-FEET 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

FRENCH  CAMP   SLOUCH 

*** 

Carolyn  Helton 

1.05L 

1-12 

128 

168 

97 

264 

155 

70 

882 

Carolyn  Helton 

1.4L 

1-7 

1 

27 

42 

70 

Carolyn  Weston 

1.45L 

1-6 

1 

54 

63 

41 

98 

27 

86 

370 

--FRENCH  CAMP  TURNPIKE— 

2.0 

Frank  Heat 

2.2L 

1-10 

5 

253 

144 

146 

268 

166 

107 

1.089 

Frank  Heat 

3.ffl. 

1-10 

48 

48 

--U.S.    50  HIGHMAY  BRIDGE— 

3.45 

-- SOUTHERN   PACIFIC 

3.6 

RAILROAD  BRIDGE— 

--WESTERN   PACIFIC 

4.1 

RAILROAD  BRIDGE— 

—GAGING  STATION   -   FRENCH  CAMP 

5.4# 

SLOUGH  NEAR   FRENCH  CAMP-- 

FRENCU  CAHP   SLOUGH 

Total 

Average  cubic   feet  per  second 

1 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

5 

0 

484 
8 

375 
6 

284 
5 

657 

11 

348 
6 

305 

5 

2,459 
3 

Hileage  along  Old  River  from  mouth  of  San  Joaquin  River  4  1/2  miles 

below  Antioch. 

Mileage  along  Ton  Paine  Slough  from  its  mouth  at  Mile  54. 3L  on 

Old  River. 

Mile  and  bank  above  mouth. 

Station  located  on  bridge  at  or  near  center  of  stream. 

Rock  Slough  joins  Old  River  at  Mile  30. 5L.   Pumping  Plant  is  located  on 

intake  canal  which  Joins  Rock  Slough. 


Indian  Slough  Joins  Old  River  at  Mile  36. 5L.   Puaplag  plant  la  located  on 

intake  canal  which  Joins  Indian  Slough. 

Italian  Slough  Joins  Old  River  at  mile  40. 9L.   Pumping  plant  is  located  o* 

the  Delta  Pumping  Plant  Intake  Canal  which  Jolos  Italian  Slou^. 

Plant  Is  located  on  intake  canal  which  Joins  Old  Rlverat  this  mile. 

New  installation. 

plant  is  located  on  Mountain  House  Creek  which  Joins  Old  River  at  this  mile. 


DIVERSIONS  -  DELTA  UPLANDS 

(San  Joaquin  River  -  Stockton  to  Vernalis) 

October  1969  through  September  1970 


WATER    USER 

MILE 
AND   BANK 

* 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY    DIVERSION   IN   ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT- SEPT 

ACRE-FEET 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

--STATE   HIGHWAY   4   BRIDGE-- 

45.3 

-- FRENCH  CAMP  SLOUGH— 

46.  IR 

Carolyn  HestoD 

46. 2R 

1-7 

5 

5 

Carolyn  Heaton 

46.  3R 

1-12 

90 

14 

1 

71 

29 

8 

213 

Frank  West 

46.85R 

1-10 

I 

77 

56 

98 

114 

85 

81 

512 

Waldo  C.    Haack 

48.  OR 

1-14 

1 

5 

3 

9 

Waldo  C.    Haack 

48.  IR 

1-14 

365 

630 

573 

662 

390 

55 

2.675  a 

John  Calcagno 

48.6SR 

1-12 

15 

40 

177 

150 

197 

268 

210 

140 

1,197 

Alfred   Rodgera 

49.  OR 

1-12 

52 

37 

62 

125 

95 

69 

440 

Ray  MuUer 

49.  3R 

1-14 

37 

107 

269 

304 

357 

477 

279 

165 

1.995 

Ray  Muller 

49.  5R 

1-12 

NO   DIVERSION 

--STAGE  STATION   -   SAN  JOAQUIN 
RIVER  AT   BRANDT   BRIDGE— 

50.2 

Pastorlno  Brothers 

50.  9R 

1-12 

1 

65 

7 

73 

W.    B.    Burchell 

51.  6R 

I-IO 

13 

32 

38 

45 

27 

10 

165 

J.    Wldmer 

S3.2R 

1-16 

225 

113 

198 

314 

237 

149 

1.236  a 

J.    Widmer 

S3. Si 

1-12 

4 

32 

10 

42 

SO 

42 

36 

216 

J.    Rono  and   B     Andaya 

53.  7R 

1-14 

20 

13 

12 

82 

122 

192 

130 

231 

183 

191 

1,176 

I.   N.    Roblnaon,  Jr. 

53. 8R 

1-14 

43 

40 

80 

199 

88 

353 

140 

121 

1.064 

H.    N.    Hansen,    H.    C.    Hansen 
and  Wllliaa  Glger 

54. 9R 

1-8 

49 

134 

121 

36 

345 

135 

308 

1.128 

—JUNCTION  WITH  OLD  RIVER-- 

56. 2L 

TABLE  B-7  (Cont.) 
DIVERSIONS  -  DELTA  UPLANDS 
(San  Joaquin  River  -  Stockton  to  Vernal  is)  (Cont.) 
October  1969  through  September  1970 


WATER    USER 

MILE 
AND   BANK 

* 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY    DIVERSION    IN   ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT- SEPT 
ACRE-FEET 

OCT 

NOV 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

Frank  Terry 

57.  OR 

1-14 

400 

108 

538 

381 

495 

1,922 

— SOUTHERM  PACinC   RAILROAD 

58.8 

BRIDGE- - 

—  STAGE  STATION   -   SAK  JOAQUIN 

58.  9R 

RIVER  AT  MOSSDALE    BRIDGE 

—U.S.    50  HIGHWAY   BRIDGE— 

58.9 

R.    H.    Brown 

59.  3R 

1-18 

20 

300 

320 

Father   Flanagan's   Boys   Home 

59.  5L 

1-14 

87 

92 

108 

116 

124 

72 

599 

--WESTERN    PACIFIC 

59.5 

RAILROAD  BRIDCE-- 

R.    H.    Brown        b 

60.  IR 

1-4 

5 

9 

12 

23 

9 

58 

C.  M.    Balrd       b 

60.  IR 

1-16 

157 

445 

124 

341 

206 

479 

145 

1,897 

Kenneth   H.    Windeler 

60.  5L 

1-16 

19 

334 

61 

225 

43 

298 

225 

1,205 

E.    Plcchi   and  Son 

60. 8R 

1-8 

141 

35 

56 

96 

34 

362 

E.    Plcchi  and  Son 

61. 4R 

1-12 

193 

21 

93 

5 

181 

23 

516 

Bernlce  Von  Sostrn 

62. OL 

1-12 

50 

150 

71 

151 

190 

121 

733 

--PARADISE   OAH      (HEAD  OF 

62.  2L 

PARADISE  CUT)  — 

Paradise  Mutual  Water        c 

62. 2L 

1-14 

91 

257 

697 

553 

617 

574 

457 

3,246 

Company 

1-20 

G.    Eldon  Everett 

63.  3L 

2-20 

383 

271 

1,160 

1,100 

1,330 

1,500 

1,350 

1,070 

8,164 

State  of  California 

63.  3L 

1-14 

73 

38 

197 

189 

141 

296 

307 

140 

1,381 

G.    Eldon   Everett 

63.  7L 

1-10 

15 

15 

Banta  Carbona   Irrigation 

67.  5L 

2-10 

1,090 

510 

303 

456 

595 

3,540 

8,350 

8,540 

8,200 

7,940 

7,790 

4,090 

51,404 

District 

2-16 
2-20 
3-24 
1-36 

San  Joaquin  River  Water 

69. 5R 

1-16 

58 

27 

2 

71 

141 

106 

11 

416 

Users  Company 

R.   M.    West 

70.  OL 

1-10 

7 

97 

104 

San  Joaquin  River  Water 

71. OR 

2-16 

462 

372 

273 

607 

512 

696 

729 

876 

656 

5,183 

Users  Company 

A.    J.    Cardoza  &  Son 

71.75R 

1-16 

17 

56 

54 

9 

10 

146 

Navarra   Bros,    River   Ranch 

71. 9L 

1-12 

16 

575 

298 

212 

283 

414 

1,798 

Robertson  and   Sons 

73. OL 

1-8 

45 

7 

160 

259 

220 

256 

241 

167 

1,355 

H.    Stanley  Hortensen 

73. 2R 

d     1-18 

1 

270 

82 

^       193 

107 

353 

189 

1,195  a 

San  Joaquin  River  Club 

74.  7L 

1-8 

NC 

DIVERS! 

3N 

E.    A.    Tassi 

75. 6R 

1-16 

17 

94 

183 

219 

122 

635 

SAN  JOAQUIN   RIVER   (Stockton 
~To  Vernal  Is) 

Total 

2,393 

536 

881 

456 

595 

4,665 

14,545 

14,475 

14,491 

16,274 

15,729 

9,809 

94,849 

Average   cubic    feet    per    second 

39 

9 

14 

7 

U 

76 

244 

235 

244 

265 

256 

165 

131 

*  Mileage  along  San  Joaquin  River  from  its  mouth  4-1/2  miles  below  Antloch. 

#  Station  located  on  bridge  at  or  near  center  of  stream, 
a     Includes  an  undetermined  amount  of  spill. 

b     Plant  Is  located  on  Walthall  Slough  which  joins  the  San  Joaquin  River  at 
this  mile. 


c    Plant  is  located  on  Paradise  Cut  which  joins  the  San  Joaquin  River  at 

this  mile. 
d    18"  unit  replaces  one  8"  and  one  14"  units. 
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TABLE  B-7   (Cont.) 
DIVKKSIOHS   -   DiLTA  UPUUIDS 
(CaUvfraa  Rlvtr*) 
Octobrr   1969  through  Sfpcrabvr  1970 


WATER    USER 


MILE 
AND   BANK 

Above 
MouCh 


Inmin  Realty  Conpany  l.SL 

M.    Laraon  2.1L 

Clair  E.    Hrltman  2.2L 

E.    P.    Worlfel  2.35L 

Uelershauaer,   Ghlroco  and  2.5R 
Plccardo 

John   Santa  Harla  2.9L 

--PACIFIC  AVENUE  BRIDGE--  3.7 

--STOCKTON   DIVERTING  CARAL--  5.4L 

Araano  Baroaao  6.4R 

--U.    S.    50  and   99   HIGHWAY  6.8 
BRIDGE-- 

--CHERRYLAND  ROAD  DAM—  7.3 

A.    Vlgnolo   and   Son  7.3L 

--CENTRAL  CALIFORNIA   TRACTION  7.9 
COMPANY    RAILROAD  BRIDGE-- 

Oneto   Bros.  7.7R 

J.    N.    Sangulnettl  8.3L 

Oneto  Bros.  8.35R 

--GAGING   STATION   -    CALAVERAS  8.8 
RIVER  NEAR   STOCKTON-- 


CALAVERAS   RIVER 

Total 

Average   cubic    feet   per    second 


NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 


1-12 
1-2 
1-2       b 
1-3 
1-12 

1-4 


1-7   1/2 


■  1-12 


MONTHLY    DIVERSION   IN   ACRE  -  FEET 


OCT. 


1-6 
1-6 
1-6 


NOV         DEC 


FEB  MAR 


NO  DIVERSION 


45 


14 


MAY 


NO   DIVERSI(» 


61 

1 


96 


JUNE 


15 


190 
3 


± 


20 


15 


JULY 


49 

1 


ao 


AUO. 


65 


24 


38 


147 

2 


16 


SEPT. 


122 
2 


TOTAL 
DIVERSION 
OCT-UPT. 
ACRE-FEET 


22 
0 


312 


93 


133 

42 
7 


593 


Diversions   below   the   Stockton  gaging   station  are   considered  as   Delta   Uplands   diversions.      Right   bank  diversions  below  Mile  2.0  and 

left   bank  diversions   below  Mile   0.7   are   not    included   since    they   serve  areas   that   are   considered   to  be  within   the   Delta   Lowlands. 

Tidal    effect   ceases  at   about  Mile   5.0. 

Domestic   use   only   estimated   less    than  one   acre   foot. 

A   2"   unit    replaces  a   4"   unit. 


DIVERSIONS   -    DELTA   UFUNOS 
(Mokelumne    River*) 
October    1969    through    September   1970 


WATER    USER 

MILE 
AND  BANK 

*  * 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY    DIVERSION    IN  ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT- SEPT 
ACRE-FEET 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

Clow  and    Rose 

4.7R 

1-12 

36 

94 

75 

97 

97 

399 

--FRANKLIN -THORNTON    HIGHWAY 

4.9 

BRIDGE-- 

— COSUMNES   RIVER— 

5. OR 

Manuel    Lopes 

6. OR 

1-10 

116 

42 

43 

118 

84 

403 

Manuel   Lopes 

6.6R 

1-12 

26 

2 

3 

2 

33 

Thornton-Fry   Ranches 

6.9R 

1-8 

NC 

DIVERSION 

--GALT-THORNTON   HIGHHAY 

7.0 

BRIDGE-- 

Thornton-Fry  Ranches 

7.6R 

2-12 

430 

1.202 

1.173 

1,030 

354 

4.189  a 

Thornton-Fry  Ranches 

8.1R 

1-12 

NO  DIVEKSIOM 

Albin  G.    Steffan 

8.7R 

1-12 

24 

126               121 

127 

135 

148 

85 

766 

J.    L.    Frandy 

10. 4L 

1-12 

NO  DIVERSION 

Albin  G.    Steffan 

10. 6R 

1-16 

310 

25 

564 

550 

554 

706 

516 

559 

3.784   a 

Albin  G.    Steffan 

12. 7R 

1-12 

225 

47 

543 

511 

511 

817 

545 

573 

3.772   a 
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TABLE  B-7  (Cont.) 
DIVERSIONS  -  DELTA  UPLANDS 
(Mokelumne  River*)  (Cont.) 
October  1969  through  September  1970 


WATER    USER 

MILE 
AND   BANK 

*  * 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY 

DIVERSION    IN   ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT- SEPT 
ACRE-FEET 

OCT 

NOV 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

Valley   Hi   Inn   Inc. 

12.  7L 

1-6 

1                   1 

NO   DIVERSION 
1                     1 

b 

C.    Blattler 

15. 5R 

1-4 

7 

11 

6 

12 

15 

12 

10 

73  b 

W.    C.    Taddel 

15. 6R 

1-6 

8 

4 

30 

21 

16 

50 

30 

4 

163   b 

Mrs.    Rose  J.    Llnde 

16. 8R 

1-6 

39 

62 

57 

19 

177   b 

James  Piazza 

17. AR 

1-6 

33 

23 

51 

107   b 

Warren   Ha rg rave 

18. 2L 

1-7 

46 

32 

35 

113  b 

-    GAGING   STATION    -   MOKELUMNE 

19. 2R 

RIVER  AT   HOODBRIDGE-- 

-- SACRAMENTO    ROAD   BRIDGE- - 

19.8 

--WOODBRIDCE    IRRIGATION 

19.9 

DISTRICT 

MOKELUMNE    RIVER 

566 

0 

0 

0 

8 

192 

1,274 

1,815 

2,692 

3,232 

2,516 

1,684 

13,979 

Total 

Average   cubic    feet   per   second 

9 

0 

0 

0 

0 

3 

21 

30 

45 

53 

41 

28 

19 

Diversions  below  the  Woodbrldge  gaging  station  are  considered  as  Delta  Uplands  diversions.   Left  bank  diversion  into  Reclamation  District  348  (below  Mile  9.8) 

and  right  bank  diversions  into  McCormack-Williams  on  Tract  (below  Mile  3.5)  are  not  included,  since  these  areas  are  considered  to  be  within  the  Delta  Lowlands. 

Tidal  effect  ceases  at  about  Mile  10.5. 

Mile  and  bank  above  New  Hope  Bridge. 

Includes  an  undetermined  amount  of  spill. 

Diversion  data  furnished  by  East  Bay  Municipal  Utility  District. 


DIVERSIONS  -  DELTA  UPLANDS 

(Cosumnes  River*) 

October  1969  through  September  1970 


WATER    USER 

MILE 

AND   BANK 

above 

Mouth 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY 

DIVERSION    IN   ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT- SEPT 
ACRE-FEET 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APR. 

MAY      ■ 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

--WESTERN    PACIFIC    RAILROAD 

0.4 

BRIDGE— 

Charles  Coldani 

0.8R    (0.3N) 

1-12 

14 

21 

37 

60 

68 

80 

56 

336 

Charles  Coldani 

0.8R   (0.4N) 

1-12 

17 

45 

5 

46 

39 

8 

160 

Charles  Coldani 

0.8R    (0.5N) 

1-10 

70 

64 

95 

96 

107 

66 

498 

Charles  Coldani 

0.8R    (0.8N) 

1-12 

23 

76 

270 

249 

260 

230 

177 

1,285 

Nicolaus   Ranch 

1.9R 

2-16 

224 

13 

67 

34 

581 

880 

748 

909 

830 

521 

4,807 

Kenworthy  and  Patterson 

2.0L 

1-30 

19 

115 

147 

160 

154 

595 

—  STATE  HIGHWAY    104  BRIDGE— 

5.3 

--SOUTHERN   PACIFIC   RAILROAD 

10.6 

BRIDGE— 

--GAGING  STATION   -   COSUMNES 

10.  7# 

RIVER  AT  McCONNELL— 

--U.S.    50  and  99  HIGHWAY 

10.7 

BRIDGE— 

COSUMNES    RIVER 

Totat 

Average  cubic    feet   per    second 

278 
5 

58 

1 

67 
1 

0 
0 

0 
0 

39 

1 

767 
13 

1,366 
22 

1,345 
23 

1,532 
25 

1,409 
23 

820 

14 

7,681 
U 

*     Diversions  below  the  McConnell  Gaging  Station  are  considered  as  Delta 
Uplands  dlveralons.   Tidal  effect  ceases  at  about  Mile  3.5. 


Station  located  on  bridge  at  or  near  center  of  stream. 
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TABLE  B-7  (Cont.) 

DIVERSIONS  -  DELTA  UPLANDS 

(SacraBrnto  Rlvrr  bflow  Sacrcarnto*) 

Octobrr  1969  through  SrpCrabrr  1970 


WATER    USER 

MILE 
AND   BANK 

* 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY    DIVERSION    IN   ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT-SCPT 
ACRE-FEET 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN 

FEB 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

--RIO  VISTA   BRIDGE-- 

12.9 

--FREEPORT  BRIDGE" 

46.0 

Freeport   Devplopment   Coopany 

46.2SL 

1-8 

I 

1 

57 

31 

47 

64 

116 

317 

L.   C.    Rloti 

47. 3L 

1-8 

31 

37 

49 

65 

90 

89 

109 

64 

534 

City  ot  Sacramento 

56. OL 

3-14 

220 

882 

915 

668 

2,685 

--TOWER  BRIDGE   -    SACRAMENTO- - 

59.0 

SACRAMENTO    RIVER   BELOW   SACRAMENTO 

Total 

Average   cubic    feet   per   second 

32 

1 

1 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

37 

1 

106 

2 

96 

2 

357 
6 

1,035 

17 

1,140 
19 

732 
12 

3,536 

5 

Mileage  above  Chain  Island. 


DIVERSICWS  -  DELTA  UPLANDS 
(Yolo  Bypass  -  West  Cut*) 
October  1969  through  September  1970 


WATER     USER 

MILE 
AND  BANK 

* 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY    DIVERSION    IN   ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT- SEPT 
ACRE-FEET 

OCT. 

NOV 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

H.   L.    Sorenson 

4.2R   (l.l) 

1-16 

89 

153 

166 

111 

173 

165 

857 

H.    L.    Sorenson 

4.2R  (l.l) 

1-14 

NO   DlVERSK 

)N 

H.    L.    Sorenson 

4.2R  (1.9) 

1-14 

49 

26 

128 

151 

243 

31 

628 

Mounds   Farms 

4.2R  (2.0) 

2-12 

189 

69 

65 

113 

43 

111 

117 

191 

31 

929 

H.    L.    Sorenson 

4.2R  (2.0) 

1-16 

58 

104 

147 

88 

246 

304 

178 

263 

1,388 

Yolo   Flyway   Farms 

5.7R  (0.9) 

1-18 

435 

290 

153 

15 

1 

163 

1,057 

Cal    Farms   Inc.    6>  Yolo 

5.7      (l.O) 

1-16 

138 

56 

29 

7 

1 

33 

96 

360 

Basin  Farms   Inc. 

R.    S.   W.    Ranch 

5.7R  (1.5) 

1-16 

330 

172 

106 

14 

191 

492 

447 

473 

421 

468 

3.114 

Yolo   Basin  Farms 

6.75R  (0.6) 

1-16 

217 

171 

96 

18 

62 

118 

152 

152 

986 

Lucky  Five   Farms 

6.75R   (0.7) 

1-16 

408 

83 

20 

104 

247 

280 

274 

242 

282 

1.940 

C.    C.    Impey 

7.85R   (0.2) 

1-16 

441 

164 

47 

3 

66 

272 

268 

369 

1.630 

Florence   R.    and  Lillian 

7.87R  (0.7) 

1-16 

89 

89 

88 

266 

E.    Svanston 

Florence   R,    and  Lillian 

7.87R  (1.6) 

1-16 

312 

38 

16 

332 

407 

496 

504 

265 

2.370 

E.    Swanston 

G.    A.    Pope 

7.87R  (2.0) 

1-14 

106 

20 

231 

309 

166 

279 

226 

217 

1,554 

G.    A.    Pope 

7.87R   (2.4) 

1-14 

117 

43 

2 

292 

252 

163 

231 

234 

158 

1.492 

G.    A.    Pope 

7.87R   (2.6) 

1-14 
1-16 

310 

41 

443 

536 

494 

482 

575 

378 

3.259 

Florence   R.    and  Lillian 

9.1R 

1-18 

356 

3 

339 

199 

410 

329 

54 

1.690 

E.    Svanston 

T.    S.    Glide 

10. 9R  (0.1) 

1-20 

1,407 

1,006 

304 

1 

214 

301 

460 

1.057 

4.750 

--SACRAMENTO  NORTHERN 

13.2 

RAILROAD  BRIDGE-- 

Coirell    Foundation 

17. IR  (0.7) 

1-20 

53 

36 

13 

70 

129 

62 

35J 

Cove I I    Foundation 

17. IR  (1.4) 

3-20 
1-30 

820 

224 

418 

i0  7 

871 

2,640 

3,700 

2,790 

406 

12.276 

--U.   S.   40  and  99W 

20.1 

CAUSEWAY- - 

YOLO   BYPASS    -   WEST  CUT 

Total 

5,746 

2.377 

1,192 

32 

0 

171 

2,053 

3,712 

5.964 

7,937 

7.170 

4,555 

40,909 

Average   cubic    feet    per    second 

93 

40 

19 

1 

0 

3 

35 

60 

100 

129 

117 

77 

57 

Mileage  above  Prospect:  Island 
New  Installation  In  1970 
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TABLE  B-7  (Cont.) 
DIVERSIONS  -  DELTA  UPLANDS 
(Putah  Creek*) 
October  1969  through  September  1970 


MILE 
AND   BANK 
Above 
WATER    USER                                  „„„th 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY    DIVERSION    IN  ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

OCT- SEPT 
ACRE-FEET 

T.    S.    Glide                                                            0.8L 

a      1-14 

Cowell  Foundation                                           1.3R 

1-12 

42 

77 

119 

Cowll   Foundation                                           1-6R 

1-12 

Hary  Une  Haarl   Estate                                2.7R 

1-10 
a      1-16 

184 

184 

Hary  Jane  Haarl  Estate                                 2.8L 

1-10 
a      1-16 

141 

141 

Dow  Chealcal  Coapany                                    2.8SR 

b      1-4 

Don  Chealcal  Coi«>any                                    2.9R 

b      1-4 

Don  Chemical  Co^uny                                    3.3R 

b      1-4 

Dow  Chealcal  Coapany                                       3.7R 

b      1-4 

— COWmf  LINE  ROAD  BRIDGE--                        3.8 

W.    E.    Hansen                                                     3.8R 

a      1-6 

W.    E.    Hansen                                                     4-3L 

1-8 

W.    B.    i  P.    W.    Schoenlngh                              4.8R 

1-15 

--GAGING   STATION   -   SOUTH  FORK                     7.2# 

PUTAH  CREEK  NEAR  DAVIS-- 

PUTAH  CREEK 
Total 

0 

0 

0 

0 

0 

42 

402 

0 

0 

0 

0 

0 

444 

Average   cubic    feet   per   second 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

Diversion  data   shown  on   this   table  are   furnished  by   the  U.S.B.R.                                                   #          Station   located  on  bridge  at   or  near  center   of   stream. 

The  U.S.B.R.    discontinued  diversion  measurements   on  May   1,    1970.                                                   a          This   is   a   portable  unit. 
*            These   diversions  are   considered  as   part   of   the   Delta  Uplands.      The  diversions                     b          Portable   unit   used  at  miles    Indicated. 

for   the   entire   Putah  Creek  below  Montlcel 

lo  Dan  are   s 

tiown  on  F 

age    169. 

DIVERSIONS  -  DELTA  UPLANDS 
(Miscellaneous  Delta  Uplands) 
October  1969  through  September  1970 


WATER     USER 

MILE 
AND   BANK 

* 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN   INCHES 

MONTHLY    DIVERSION    IN   ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 

OCT 

NOV 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

OCT- SEPT 

ACRE-FEET 

MISCELLANEOUS   DELTA   UPLANDS 

Five  Mile   Slough 

Sam  Hemandes 

2/6-17D 

1-3 

3 

3 

4 

4 

3 

4 

2 

I 

Disappointment    Slottsh 

H.  Moffat  and  Elbon  Land 
Company 

2/6-6P 

1-18 

160 

186 

213 

245 

180 

248 

1,23 

2 

H.    Moffat   and   Elbon  Land 
Company 

2/6-6J 

1-14 
1-10 

1 

222 

184 

194 

224 

133 

95 

8 

Telephone  Cut 

Baldwin  and  Sanderson 

3/5-25R 

1-12 
1-16 

104 

588 

918 

627 

896 

1,106 

1.034 

5,27 

3 

Baldwin  and  Sanderson 

3/5-36A 

1-7   1/2 

166 

243 

149 

164 

203 

212 

1,13 

? 

Baldwin  and  Sanderson 

3/5-36B 

1-12 

46 

32 

98 

27 

203 

Baldwin  and  Sanderson 

3/5-36C 

I-IO 

1 

1 

126 

53 

181 

White   Slough 

Bert  Van  Ihilten 

3/5-250 

1-16 

42 

2 

2 

7 

2 

253 

175 

70 

80 

66 

21 

720 

Bert  Van  Rulten 

3/5-26C 

1-12 

NO   DIVERSION 
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TABLE  B-7   (Cont.) 
DIVCRSIOMS    -    DELTA  UPLANDS 
Otiicrllanfoui  Drit*  UpUndi)   (Coat.) 
October   19(9  throufh  ^rptaabrr   1970 


WILE 
AND   BANK 


WATER    USER 


NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 


MONTHLY    DIVERSION   IN   ACRE  -  FEET 


OCT. 


NOV. 


OEC. 


JAN. 


FEB 


JUNE 


JULY 


AUG. 


SEPT 


TOTAL 
DIVERSION 
OCT- SEPT 
ACRE-FEET 


Hog  Slougn 

Robinson  Fara* 
Robinson   Fsms 
Thovpson-Folger  Conpany 
Beaver   Slough 

Kooyman  Broa. 
Kooysan  Bros. 

Kooynan  Bros. 
Canal    Ranch 
Canal   Ranch 

Burton  Slough 


4/S.28B 
4/5-28B 
4/5-28C 

4/5-15C 
4/5-15D 

4/5-16A 
4/5-I6B 
4/5-16D 


Clow  and  Rose 

5/5-28D 

1-10 

Clow  and  Rose 

5/5-20K 

1-8 

Morse  Brothers 

5/5-16N 

1-16 

Clow  and  Rose 

5/5-15M-1 

1-14 

Morse  Brothers 

5/5-15M-2 

1-14 

Thomas   B.    Sharp 

5/5-16J 

1-12 

East  Dredger 

Cut    -   Snodgrass 

Slouch 

H.    E.   Graff 

6/5-31N 

1-12 

Alfred  Kuhn 

6/4-36Q 

1-16 

Duck  Slough 

Extension 

6/2-26B 

Isabella  Winenan 

1-14 

Isabella  Wlnewn 

6/2-26D 

1-12 

Isabella  Wineman 

6/2-26J 

1-14 

Haas   Slough 

Elmlra    Farms 

6/2-33H 

1-12 

Steve  Wineman 

6/2-33A 

1-12 
1-16 

Reclamation  District 

2068 

6/2-34G 

1-24 

2-30 

1-36 

Ervin  E.    Vassar 

Cache   Slough 

Carpenter  Ranch 

Peter  Cook 
Harold  D.    Miller 

Jack  Parker 
Ervin  E.   Vassar 

Calhoun  Cut 
Vern  Schmeiser 

Unsegregated 
Porter   Estate  Company 
City   of  Lodl 
R.   C.   Coldanl 
R.   C.   Coldani 
A.    Patane 
A .    Pa  tane 
Joe  Cotta 
H.    L.    Sorensen 
H.    L.    Sorensen 
H.    L.    Sorensen 
H.    L.    Sorensen 
H.    L.    Sorensen 


6/2-34P 

4/3-20B 

4/3-20B 
5/2-4B 

5/2-4K 
5/2 -4K 

5/2-19J 

2/3-19E 
3/5-23L 
3/5-14L 
3/5-23F 
4/5-34B 
4/5-34L 
4/5-34<) 
6/3-18F 
6/3-20J 
6/3-19E 
6/3-19D 
6/3-30D 


Gravity 

Gravity 

1-12 
Gravity 

1-15 


1-18 
Gravity 

1 

-14 

1 

-16 

I 

-8 

1-12 

Gravity 

1-14 

1-14 

1-12 
1-20 


1-16 
1-10 
1-15 
1-18 
1-18 
1-12 
1-15 
1-14 
1-16 
1-14 
1-10 
1-14 


388 

24 

124 


135 

53 

8 


98 

81 

151 

30 


88 

45 

148 

99 
5 

3,550 


21 
170 

35 

81 


19 

20 

72 

323 

450 

33 

213 


224 
12 
66 


38 
33 
30 

65 


1,150  165 


45 


96 


102 
206 


22 


107 


53 


36 


45 


70 
50 


39 


79 


27 


120 

U 

224 

129 
198 

98 
8 
NO  DIVERSION 


13 

80 
196 
354 

81 


172 


136 

200 
121 
352 

9 

102 

7,360 


71 
42 
97 

58 
366 


146 

13 

242 

15 
196 

224 
154 


17 

32 

284 

294 

375 

86 


59 

163 
129 
374 

9 
128 


197 

16 

264 

115 
282 

236 

172 


44 
NO  DIVERSION 


9.370 


164 


303 

41 

173 

B8 

393 


52 

39 

46 

53 

321 

87 

125 

64 

39 

287 

29 

61 

291 

171 
296 
404 
111 


210 

257 
159 
438 

37 

234 


10,000 


137 


124 

56 

210 

191 
341 


38 

43 

16 

6 

74 

68 

140 

ISl 

72 

US 

134 

169 

76 

47 

166 

no 

244 

277 

31 

59 

280 

320 

139 

18 

267 

211 
436 

302 

140 


29 
28 
365 
300 
405 
121 

72 
451 

297 
168 
359 

41 
269 


10,100 


192 


165 

23 

218 

222 

443 


149 

15 

287 

138 
410 

346 
155 


37 

47 

495 

293 

444 
107 

61 
417 

282 
172 
411 

25 
254 


48 
33 
70 

97 

63 
135 

59 
326 
254 

40 
319 


10,100 


176 


207 

55 

171 

219 
478 


134 

11 

252 


118 

167 
122 


16 

291 
260 
384 
101 

2 
68 

213 
126 
391 


285 


7.840 


81 


14 
112 

196 
393 


7 

3 

62 

1 

45 

102 

130 

65 

109 

19 

165 

49 

57 

49 

172 

33 

261 

158 

30 

34 

195 

235 

1.698 

133 

1,812 

608 
1.857 

1,447 
765 


139 

107 

1.784 

1.720 

2,517 

640 

135 
1.341 

1.540 

972 

2,539 

330 
1,277 

59,807 
1,107 


872 

252 

1,317 

1.059 
2.495 


170  c 

132 

403 

682 
499 
993 

611 
1.296 
2.176 

2  56 
1.936 
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TABLE  B-7  (Cont.) 
DIVERSIONS  -  DELTA  UPLANDS 
(Miscellaneous  Delta  Uplands)  (Cont.) 
October  1969  through  September  1970 


WATER    USER 

MILE 
AND   BANK 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY 

DIVERSION    IN   ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT- SEPT 
ACRE-FEET 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

Unsegregated   (Cont.) 

H.    L.    Sorensen 

6/3-30L 

1-16 

311 

119 

117 

232 

242 

171 

220 

253 

359 

2,024 

Rtclamadon  District  2068 

6/2-25P 

d 

Sublrrlgaced      c 

51 

47 

59 

66 

85 

95 

81 

59 

543 

MISCELLANEOUS  DELTA   UPLANDS 

7,047 

2.216 

592 

222 

0 

852 

13,282 

16,798 

17,584 

19,124 

19,524 

14,475 

111,716 

Total 

Average  cubic    feet   per   second 

U5 

37 

10 

4 

0 

14 

223 

273 

296 

311 

318 

243 

154 

DELTA   UPLANDS 
Total 

20,683 

6.363 

3,161 

898 

603 

10,948 

53,932 

62,642 

69,078 

79,325 

75,892 

49,546 

433,071 

Average  cubic    feet   per   second 

336 

107 

51 

15 

11 

178 

906 

1,019 

1,161 

1,290 

1,234 

833 

598 

Monthly  use    In  percent   of   seasonal 

4.8 

1.5 

0.7 

0.1 

0.1 

2.5 

12.5 

14.5 

16.0 

18.3 

17.5 

U.5 

Figures  represent  North  Townships,  East  Ranges  and  Sections.   Letters  represent  the 

1/4  .  1/4  sections  which  are  lettered  from  A  through  R  excluding  I  and  0,  similar 

to  the  numbering  of  sections  within  a  township. 

Includes  an  undetermined  amount  of  Woodbrldge  I.  D.  Drainage  water. 

No  record,  lessee  refused  permission  to  enter  property. 


Includes  an  undetermined  amount  of  Marsh  Creek  water. 

Diversion  in  1970  all  controlled  drainage  water. 

Estimated  consumptive  use  on  lands  in  the  Delta  Uplands,  considered  as 

subirrigated  from  tidal  channels  during  1970  without  a  specific  point 

of  diversion. 


DIVERSIONS  -  MOKELUMNE  RIVER* 

(Woodbrldge  Irrigation  District  Dam  to  Camanche  Dam) 

October  1969  through  September  1970 


WATER    USER 

MILE 
AND  BANK 

** 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY    DIVERSION    IN   ACRE  -  FTET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT- SEPT. 
ACRE-FEET 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

*** 

--W0ODBRIDGE   IRRIGATION 
DISTRICT  UAM-- 

19.9 

Woodbrldge   Irrigation   District 

19. 9L 

Gravity 

7,340 

1,640 

15,210 

19,550 

20,390 

22,380 

20,910 

12,310 

119,730 

Arthur  J.    Hoffman 

21.85R 

1-10 

4 

150 

4 

16 

10 

11 

8 

203 

C.    H.    Fillhardt 

22. IR 

1-6 

6 

6 

V.    P.    Sperling 

22. 5R 

1-5 

NO  DIVERSION 

Robert   Peters 

23.03R 

1-3 

2 

3 

3 

3 

2 

3 

15 

Cecil  Mumbert 

23. 4R 

1-4 

7 

57 

52 

43 

159 

Tlllle  D.    Sanguinettl 

23. 4L 

1-3 

1 

2 

2 

2 

7 

--SOUTHERN   PACIFIC 
RAILROAD  BRIDCE-- 

23.6 

Uestem  Republic  Land  Co.        a 

24.  OL 

1-4 

12 

15 

27 

Western  Republic   Land  Co.        a 

24.12R 

l-l    1/2 

I 

1 

4 

4 

4 

5 

5 

2 

26 

--HIGHHAY   99   BRIDGE-- 

24.2 

M«rlr  Halllnan  Estate 

24.45L 

1-5 

NO 

DIVERSIO 

N 

Marie   Hallinan  Estate 

24.  5L 

1-6 

11 

6 

5 

22 

R.    Vaccarezza  and  A.    Barottl 

24.  8L 

1-5 

9 

8 

17 

Ray  A.  Hettler 

25. 2R 

1-10 

11 

15 

IS 

25 

4 

8 

81 

--CENTRAL  CALIFORNIA 
IRACTION  COMPANY   BRIDGE— 

25.6 

W.    F.    Johnson 

26.  3L 

1-4 

8 

18 

2 

28 

Richard  Wagers 

26.35L 

1-2 

1 

2 

1 

4 

3 

11 

Nalcagawa  Brothers 

26. 9R 

1-5 

42 

49 

30 

26 

147 

Irene  C.    Green 

27. 5L 

1-5 

22 

37 

41 

39 

10 

149 

1 

( 
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TABU  >-7   (Cont.) 
DIVEISIOHS   •  MOKEUJMIE   UVU» 
(Uoodbrldgr  Irrigation  Dltcricc   Dm  to  CMunch*  Dmi)   (Cone.) 
OcCob*r    1969  chrough  S*ptr«brr   1970 


MILE 
AND    BANK 


WATER    USER 


NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 


MONTHLY    DIVERSION    IN   ACRE  -  FEET 


OCT 


NOV  DEC 


JAN 


FEB 


APR. 


JUNE  JULY  AUG.  SEPT 


TOTAL 
DIVERSION 

OCT-Mrr. 

ACRE-FEET 


Ros«   Lindr 

Cranston  and  Bumheiser 

F.   0.    Dick  and  A.    Proctor       b 

Nakagawa   Brothers 

Nakagawa  Brothers 

W.    E.    Hehlhaff 

Enil    Bender 

--BRUELLA  ROAD    BRIDGE-- 

A.    Knoll 

V.   U.    Hoffnan  and  Sons 

Nelson   H.    Davis 

J.    J.    Schnledt    Estate 

Leon  Kirschenmann 

V.   U.    Hoffman  and  Sons 

Rosa   D.    Soucie 

John  Graffigna  Estate 

Lawrence  Jones   c 

North  San  Joaquin  Water 
Conservation  District 

R.  Graffigna  and  A.  Costa 

Wlllian  J.  Unge 

Chester  H.  Locke 

Acanpo  Vineyards 

Acampo  Vineyards 

Neil  C.  Locke 

T.    and  E.    Schnierer 

U.    S.    D.   A.    Soil   Conservation        d 
Service 

Pritam  Singh  Dhaliwal 

Norman   Knoll 

Norroan   Knoll 

U.    S,    D.   A.    Soil   Conservation        d 
Service 

--ELLIOTT   ROAD   BRIDGE-- 

J.  Hull,  J.  Graham  and 
T.  Hess 

H.  C.  Russell 

Donald   Smith 

K.    E.    &  J.    Beckman 

H.    Bava,    D.    Panella   and 
Dr.    Barkett 

K.    E.    and  J.    Beckaun 

Lincoln  Chan 

Grizzly  Hill   Ranch 

Manuel  Machado 

Lincoln  Chan 

R.    D.    Mehlhaff 

R.    D.   Mehlhaff 

I.    H.    Quessenberry 

Fred   F.    Sievers 
Lincoln  Chao 
Ossie   Parker 
J.    R.    Uiederrich,    et   al 
W.    L.   Moffat,    et   al 
W.    L.   Moffat,    et   al 
Maria  Costa,    et   al 
Frank  Lucchessi 
Frank  Lucchessi 


27. 6L 
27. 9L 
28.59L 
28. 6R 
28.71R 
29. 9R 

30.  OL 
30.0 
30.13L 
30.15R 
30.35R 
30.95L 

31.  OL 
31.4SR 
31. 7L 
31. 8R 
32.29L 
32. 3L 

32.33R 
32. 8R 
33.25L 

33.45R 
33. 6R 
33. 7L 
33.  BR 
3A.0L 

34.05R 
34. IR 

34. 3R 
34.34L 

34.35 

34.  5R 

34.55L 
34.55L 
34. 6R 
34.75L 

35.14R 
35.15R 
35. 2L 
35. 4L 

35.  SR 
35. 7L 
35. 7L 
35. 9L 

36.  OL 
36. 2R 
36.45L 
37.15L 
37.45R 
37.65L 
37. 7» 
38.  OL 
38. IL 


1-8 

I-IO 

1-6 

1-6 

1-4 

1-8 

I-IO 

1-8 

1-8 

1-6 

1-7 

1-8 

1-5 

1-5 

1-7 

1-14 

1-16 
1-18 
1-14 

1-6 

l-l    1/2 

1-10 

1-8 

1-8 

1-12 

1-4 

1-8 

1-4 
1-4 
1-4 
1-5 


1-4 

1-10 
1-1    1/2 
1-5 
1-16 

1-16 

1-6 

1-8 

1-8 

1-8 

1-6 

1-8 

1-7 

1-6 

1-6 

1-12 

I-IO 

1-8 

I-IO 

1-12 

1-6 

1-8 


77 


J L 


10 


10 


NO   DIVERSION 
52 
38 


10 


12 


46 

69 
27 
26 
16 


19 


25 
41 


fc 
115 

U 
12 
58 

6 


33 
13 


92 


1,233 

13 

I 

NO  DIVERSION 
39 
19 

1 

1 
44 
16 
NO   DIVERSION 


NO  DIVERSION 


29 
1,609 


23 


60 


57 

67 

33 

3 

298 
12 


6 

64 

174 

11 


6 
152 


82 
19 
39 
40 
17 
1 

2 
1,582 

14 

57 

78 

142 

II 

9 

3 
19 
12 


20 

1 

4 

41 

124 
98 
67 
19 

35 

37 
18 

275 
27 

37 

U 

9 

19 


23 
12 
28 


67 

23 

7C 

9 

6 

65 

6 

95 

1,845 

25 

56 

87 

274 

7 

144 

3 
16 


23 

2 

4 

48 

85 
93 
42 
52 

41 


23 
13 
57 
31 
12 
19 
36 


18 


37 

42 

76 

1,699 


L 
46 

60 
124 

8 
51 

9 
8 


18 

2 

9 

46 

100 
61 
64 
63 

35 

45 
21 

94 
12 
7S 


42 
847 


20 


15 


78 
35 
34 
49 

18 

47 

62 
95 
15 


U 

277 
10 

110 
44 

103 
15 


25S 

U4 

109 

111 

23 

US 

48 

244 

9.025 

86 
I 

240 

330 
583 

27 
204 

10 

112 

49 


108 

9 

17 

192 

513 

391 
278 
211 
298 
141 

31 
130 

45 
126 
738 

78 
132 

68 

23 

"I 

131 
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TABLE  B-7  (Cont.) 
DIVERSIONS  -  MOKELUMNE  RIVER*  (Cont.) 
(Woodbrldge  Irrigation  District  Dam  to  Camanche  Dam) 
October  1969  through  September  1970 


WATER    USER 

MILE 
AND   BANK 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY    DIVERSION    IN   ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT- SEPT 
ACRE-FEET 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

Rudolph   Sutter 

38. 3L 

I-IO 

106 

106 

N.  iiud   C.   Locke 

38. 5L 

1-12 

162 

162 

Clements  Estate 

39.  OL 

1-12 

159 

91 

557 

503 

408 

550 

502 

309 

3,079 

H.    S.   Magee   Estate 

39.25L 

1-5 

5 

7 

7 

9 

8 

7 

6 

49 

--OLD  CLEMENTS   BRIDGE- - 

39.3 

L.    and  T.    Deluca 

39.59L 

1-4 

9 

13 

22 

Mrs.    Wakeham  Clark 

39.  5L 

1-6 

3 

4 

5 

6 

6 

4 

6 

34 

J.    N.    Henry 

39. 9R 

1-6 

32 

89 

52 

27 

200 

Bert  Campbell 

40.48L 

1-2   1/2 

5 

16 

20 

23 

27 

18 

11 

120 

Robert   Sionons 

A0.52L 

1-6 

2 

31 

72 

12 

59 

176 

H.    Ostemann 

40.53L 

1-6 

27 

46 

24 

36 

23 

13 

169 

C.    and  A.   Mehrten 

40.72L 

1-6 

13 

26 

4 

43 

H.    and  E.   Mason 

40.83L 

1-6 

8 

43 

26 

15 

1 

28 

121 

--HIGHWAY  88  BRIDGE— 

41.00 

P.    and  N.    Wright 

41.14L 

1-3 

16 

16 

8 

40 

C.    Fukuhara   and   R.    Nakashima 

41.14R 

1-2 
1-8 

9 

126 

52 

72 

259 

L.   A.   Rozzonl   Estate 

41.40L 

1-10 

165 

92 

54 

72 

90 

473 

Clarence  Jones 

42.11R 

1-8 

13 

2 

4 

18 

24 

28 

25 

27 

22 

163 

Lawrence  Putnam  Estate 

42.24L 

1-2    1/2 

4 

4 

P.    W.    Olivers 

42.66R 

1-3 

2 

12 

22 

51 

6 

30 

23 

146 

P.   M.    and  U.    L.    Thorns 

42.97L 

1-4 

2 

5 

8 

10 

8 

8 

9 

50 

P.   M.    and  U.    L.    Thorns 

42.99L 

1-8 

6 

IC 

15 

14 

15 

10 

19 

89 

--CAMANCHE   RECORDER   -  MOKELUMNE 

43.00 

RIVER  BELOW  CAMANCHE   DAM-- 

P.    W.    Olivera 

43.15R 

1-4 

1 

8 

17 

26 

28 

27 

24 

131 

--CAMANCHE   DAM— 

MOKELUMNE  RIVER      (Woodbrldge   Irrigation 

District   Dam  to  Camanche   Dam) 

Totals 

7,790 

2 

1 

0 

13 

1,877 

17,82< 

23,747 

24,735 

27,059 

24,904 

14,398 

142,350 

Average  cubic  feet  per  second 

127 

0 

0 

0 

0 

31 

30C 

386 

416 

440 

405 

242 

197 

Monthly  use   in  percent   of   seasonal 

5.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.3 

12.: 

16.7 

17.4 

19.0 

17.5 

10.1 

Diversion  data  shown  on  this  table  are  furnished  by  the  East  Bay  Municipal  Utility  District,  excepting  that  data  for  the  Woodbrldge  Irrigation  District,  which  was 

furnished  by  the  U.  S.  Geological  Survey.   Monthly  totals  are  computed  by  the  Department.   The  Mokelumne  River  diversion  measurement  program  by  the  East  Bay  Municipal 

Utility  District  was  Initiated  January  1,  1965. 

Mile  and  bank  above  New  Hope  Bridge. 

Miles  0.0  to  19.8  are  reported  under  Diversions  -  Delta  Uplands  -  Mokelumne  River  pages  173  and  174  . 

Diversion  based  on  Information  supplied  by  owner. 

Formerly  listed  as  Mok  Loa  Land  Co. 

Formerly  listed  as  Frankle  G.  Dick. 

New  Installation  In  1970. 

Formerly  listed  as  R.  T.  McCarty. 
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TABLE  8-8 

DKLIVEIISS  raON  FOLSOH  AND  NIMBUS  USEBVOUS 
October    1969   through  Saptrabar   1970 


Wac«r  User 

Monthly 

Diversion  In  Acre 

■Feat 

Total 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Jan. 

Fab. 

Msr.           Apr. 

May 

June 

July 

Aoc. 

Sept. 

Cordova  Water  Service  and  City  of 

'olsoB           a 

1,843 

30 

9.4 

1,550 

26 

7.9 

1,511 
25 

7.7 

909 

15 

4.6 

757 

14 

3.8 

938          1,382 

15                23 

4.8              7.0 

1,7*5 

28 

8.9 

2,308 
39 

11.8 

2,217 

36 

11.3 

2.254 

37 

11.5 

2,223 

37 

11.3 

19,637 
27 

Total  acre-feet 

Average  cubic   feet   per  second 

Monthly  quantities   In  percent  of 

seasonal 

San  Juan  Suburban  Water   District 

s 

Total  acre-feet 

Average  cubic   feet   per  second 

Monthly  quantities   in  percent  of 

seasonal 

2,539 

41 

7.0 

1,466 

25 

4.0 

1,190 

19 

3.3 

1,052 

17 

2.9 

1,152 

21 

3.2 

1,623         2,965 

26                50 

4.5              8.1 

4,568 

74 

12.6 

4.571 

77 

12.6 

5,459 

89 

15.0 

5.288 
86 

U.6 

4,450 

75 

12.2 

36.323 
50 

State  -ol  California 

a 
seasonal 

144 
2 

9.1 

lis 

2 

7.3 

107 

2 

6.7 

94 

2 

5.9 

117 

2 

7.4 

88              108 

1                  2 
5.6              6.8 

150 

2 

9.5 

146 

2 

9.2 

176 
3 

11.1 

177 

3 

11.2 

161 
3 

10.2 

1.583 
2 

Total  acre-feet 

Average  cubic   feet  per  second 

Monthly  quantities  In  percent  of 

TABLE  B-9 

IMPORTATIONS  INTO  NORTHEASTERN  CALIFORNIA 
October  1969  through  September  1970 


Water  User 

Monthly 

Diversion  in  Acre-Feet 

Total 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

Mar.            Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Judge  Francis  Carr   Poverplant                                   a 

Total  acre-feet 

Average   cubic    feet   per    second 

Monthly  quantities  in  percent  of  seasonal 

24,870 
404 
1.8 

24,660 
414 
1.8 

24,500 
398 
1.8 

44,400 
722 
3.3 

170,040 

3,062 

12.5 

TRINITY  RIVER 

168,540     191,340 

2,741         3,221 

12.4            14.0 

145,520 

2,367 

10.7 

114,080 

1,917 

8.4 

184,980 

3,008 

13.6 

177,070 

2,880 

13.0 

91,070 
1,530 

5.7 

1,361,070 
1,880 

TABLE  B-10 

EXPORTATIONS  FROM  NORTHEASTERN  CALIFORNIA 
October  1969  through  September  1970 


Water   User 

Monthly  Diversion  In  Acre-Feet 

Total 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

Mar.           Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

18,956 
308 
8.9 

6,259 
102 
3.4 

1,100 

18 

7.8 

6,426 
104 
6.8 

100,225 

1,529 

6.1 

16,770 
273 
4.0 

18,195 
306 
8.6 

1,454 

24 

0.7 

741 

12 

5.3 

4,651 

78 

4.9 

21,784 
366 
1.3 

37,338 
627 
9.0 

18,765 
305 
8.8 

1,799 

29 

1.0 

583 

11 
4.8 

5,784 

94 

6.1 

0 
0 
0 

44,783 

728 

10.8 

16,032 
261 
7.5 

1,087 

18 

0.6 

699 

11 
5.0 

3,017 

49 

3.2 

25,339 
412 
1.5 

40,283 
655 
9.7 

12,393 
223 
5.8 

1,492 

27 

0.8 

792 

14 

5.6 

4,651 

84 

4.9 

82,229 

1,481 

5.0 

21,385 
385 
5.1 

MOKELtAWE  RIVER 

16,274        18,062 
265              304 

7.6  8.5 

PUIAH  CREEK 

4,007       23,736 

65              399 

2.1            12.8 

CACHE  SLOUGH 

815          1,390 

13                23 

5.8              9.9 

OLD  RIVER 

4,443         7,616 
72              128 

4.7  8.1 

108,048     216,619 

1,757         3.645 

6.6            U.l 

.l«eST  CANAL 

26,819       52,365 
436              880 
6.4            12.6 

18,827 
306 
8.8 

31,515 

5U 

16.9 

1,590 

26 

11.3 

10,219 
166 

10.9 

219.005 

3,562 

U.3 

17,426 
283 
4.2 

18,595 
312 
8.7 

29,351 

493 

15.8 

1.550 

26 

11.0 

11.724 

197 

12.4 

251.681 

4.230 

15.2 

33,931 
570 
8.2 

19,197 
312 
9.0 

32,877 

535 

17.7 

1,640 

27 

11.6 

13,008 

212 

U.8 

273.445 

4.447 

16.5 

34.953 
568 

8.4 

19,  U6 
311 
9.0 

27.807 

452 

15.0 

1,640 

27 

11.6 

13,188 

214 

14.0 

218.819 

3,559 

U.2 

51,312 
834 
12.3 

18,651 
3U 
8.8 

24,518 
412 
U.2 

1,450 

24 

10.3 

9,572 

161 

10.2 

U5,780 

2,282 

8.2 

38,507 
647 
9.3 

2U,073 
294 

185,902 
257 

14,090 
19 

94,299 
UO 

1,652,974 
2,283 

4U,872 
S74 

Total  acre-feet 

Average  cubic  feet  per  second 

Monthly  quantities  In  percent  of  seasonal 

Putah  South  Canal                                                             a 

Total  acre-feet                                                             <i 
Average  cubic   feet   per  second                               d 
Monthly  quantities  In  percent  of  seasonal 

City  of  Valleio                                                                 c 

Total   acre-feet 

Average   cubic    feet   per    second 

Monthly  quantities  in  percent  of  seasonal 

Contra  Costa  Canal                                                           a 

Total  acre-feet                                                             d 
Average  cubic   feet  per  second                               <' 
Monthly  quantities   in  percent  of  seasonal 

Delta-Mendota  Canal                                                         a 

Total   acre-feet 

Average  cubic  feet  per  second 

Monthly  quantities   in  percent  of  seasonal 

California  Aqueduct 

Total  acre-feet 

Average  cubic   feet  per  second 

Monthly   quantities    in   percent   of   seasonal 

a  Data  furnished  by  U.  S.  Bureau  of  Reclaoatlon. 

b  Data  furnished  by  East  Bay  Municipal  Utility  District 

c  Data  furnished  by  City  of  Vallejo. 

d  Anounts  are  total  diversion  into  the  canal;  only  an  unknoim  portion  of  this  Is  asportad  from  Horthaaatarn  California. 
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TABLE  B-11 


DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 
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TABLE    B-ll 

DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FiH) 


rWATBt  YEAI 


1970 


STATION  NO. 


A21010 


HATION  NAiM 


afiCBMEHnO  RIVER  AT  KESWICK 


J 


^DAY 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

Fa. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JUIY 

AUG. 

SWT. 

DAY^ 

12.3^ 

11.88 

11.50 

18.60 

30.88 

11.77 

10.89 

13.92 

12.46 

13.38 

13.11 

12,78 

I 

11.86 

11.88 

11.51 

16.98 

30.03 

10,50 

10,87 

13.92 

12.42 

13.38 

13.07 

12,42 

2 

11.92 

U.88 

11.51 

15.72 

28.92 

U.58 

10.87 

13.88 

12.69 

13.38 

13.11 

12,44 

3 

11.89 

11.85 

11.50 

15.76 

28.64 

11.63 

10.88 

12.80 

12,71 

13.38 

13.12 

12.39 

4 

11.90 

11.89 

U.51 

15.75 

27.08 

11.55 

10.88 

12.73 

12,87 

13.37 

13.12 

12,07 

S 

11.89 

11.89 

11.51 

15.70 

26.75 

11.50 

10.88 

12.73 

13.09 

13.38 

13.13 

12,11 

6 

U.89 

11.89 

11.51 

15.69 

26.87 

11.50 

10.87 

12.74 

13.10 

13.38 

13.13 

12,11 

7 

11.53 

11.89 

11.28 

15.67 

26.42 

11.50 

10.87 

12.72 

13.10 

13.42 

13.12 

12.13 

■ 

11.89 

11.89 

10.88 

15.88 

25.19 

11.50 

10.87 

12.71 

13.12 

13.42 

13.10 

12.13 

• 

11.89 

9.91 

10.1+7 

15.84 

24.27 

11.42 

10.88 

12.72 

13.11 

13.79 

13.13 

12.09 

10 

11.89 

8.58 

10.33 

15.73 

23.15 

11.38 

11.54 

12.71 

13.12 

13.98 

12.90 

11.82 

11 

11.89 

9.23 

11.82 

15.79 

22.12 

11.34 

11.76 

12.68 

13.11 

13.98 

13.01 

U.79 

12 

11.89 

11.5^ 

lh.37 

15.93 

20.93 

11.35 

11.91 

11.89 

13.11 

14.06 

12,72 

11.74 

13 

11.89 

11.55 

lit.  56 

17.52 

19.16 

11.34 

11.92 

11.57 

13.  u 

14.10 

12.82 

11.82 

14 

11.89 

11.5'* 

ll*.5i 

23.62 

17.64 

11.34 

11.88 

U.57 

13.09 

14.07 

12.75 

11.82 

IS 

11.89 

11.52 

14.49 

19.42 

16.68 

11.33 

11.87 

U.56 

13.09 

14.07 

12.83 

11.82 

U 

11.89 

U.53 

14.52 

24.17 

16.48 

11.35 

11.87 

11.57 

13.09 

14.08 

12.84 

11.83 

17 

11.89 

11.53 

14.92 

24.14 

16.44 

11.35 

11.87 

11.57 

13.09 

14.07 

12.89 

11.83 

11 

11.89 

11.52 

15.23 

25.25 

15.97 

11.33 

11.89 

11.56 

13.23 

14.07 

12.93 

U.80 

19 

11.89 

11.53 

15.78 

27.37 

15.52 

10.70 

12.14 

11.56 

13.38 

14.07 

12.83 

11.80 

20 

11.89 

11.53 

16.00 

27.60 

15.43 

10.62 

12.44 

11.56 

13.37 

14,08 

12.75 

11.81 

21 

11.89 

11.53 

20.33 

28.05 

15.26 

10.64 

12.80 

11.56 

13.38 

14,12 

12,89 

11.81 

22 

U.89 

U.53 

21.01 

24.03 

15.15 

10.74 

13.21 

11.58 

13.38 

14,08 

12.86 

11.83 

23 

11.89 

U.53 

22.52 

25.01 

15.14 

10.90 

13.87 

11.85 

13.38 

14, 06 

12.85 

11.82 

24 

11.89 

U.52 

24.02 

31.95 

15.11 

10.93 

13.92 

11.92 

13.38 

13.73 

12.82 

11.85 

2S 

26 

11.89 

U.52 

23.98 

31.77 

15.01 

10.93 

13.92 

11.96 

13.38 

13.81 

12.82" 

11.87 

26 

27 

11.89 

11.51 

23.96 

31.53 

14.96 

10.93 

13.92 

11.97 

13.38 

13.84 

12.82 

11.73 

27 

2t 

11.88 

11.52 

23.94 

31.74 

13.70 

10.93 

13.92 

12.00 

13.39 

i3.n 

12.83 

11.73 

2( 

29 

U.88 

11.52 

23.35 
19.6^ 

31.57 

10.92 

13.92 

11.91 

13.38 

13.39 

12.84* 

11.77 

29 

30 

11.88 

11.52 

31.59 

10.91 

13.92 

12.13 

13.38 

13.43 

12.79 

U.73 

30 

31 

11.88 

18.65 

31.58 

10.88 

12.11 

13.14 

12.83 

31 

J 

E      -  ESTIMATH) 
NR  -   NO  RECORD 
NF   -  NO  R.OW 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  GAGE  HEIGHTS 


/^OATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE  A 

1/24/70 
V 

0030 

19^5 

24.13 
32.20 

J 

LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF. 
DATUM 


4o  36  05 


122  26  35 


NW28  32N  5W 


186000 


47.2 
32.20 


2/28/40 
1/24/70 


OCT  38-DATE 


OCT  38 -DATE 


1938 
1939 
1942 


1939 
1942 


500.01 
495.01 
479.81 


Station  located  0.8  mi.  below  Keswick  Dam,  1.6  mi.  below  Keswick.  Flow  regulated  by  Shasta  Lake. 
Drainage  area,  excluding  Goose  Lake  Basin,  is  approximately  6,468  sq,  mi. 


Records  furnished  by  USGS. 


USC3S 
USCGS 
USCGS 
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TABLE    B-ll  (CONT.) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FEET) 


WATBt  YEAR 


1970 


STATION  NO. 


AO2788 


STATION  NAME 


SACRWffiurro  eiver  above  behd  bridce  near  red  bluff 


^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

1 

I».l8 

3.77 

3-55 

10.68 

24.74 

10.81 

4.14 

5.61 

4.17 

4.84 

4.43 

4.17 

1 

3.80 

3.78 

3-55 

9-95 

23.54 

6.45 

3.82 

5.61 

4.22 

4.79 

4.42 

3-^ 

2 

3 

3.71 

3.77 

3.54 

8.22 

22.06 

5.91 

3.67 

5.60 

4.36 

4.78 

4.39 

3.88 

3 

3.65 

3-76 

3.54 

7.93 

21.66 

7.70 

3.63 

5.00 

4.43 

4.78 

4.40 

3-87 

4 

5 

3.67 

4.03 

3-53 

7.82 

20.50 

8.91 

3.61 

4.62 

4.47 

4.77 

4.41 

3.75 

5 

i 

3.64 

4.28 

3-54 

7.73 

NR 

6.60 

3.59 

4.64 

4.69 

4.73 

4.43 

3-72 

6 

7 

3.64 

4.17 

3.54 

7.65 

NR 

6.42 

3.57 

4.67 

4.71 

4.73 

4.42 

3.69 

7 

s 

3.47 

3.96 

3.55 

7.71 

NR 

8.97 

3.53 

4.70 

4.73 

4.76 

4.42 

3.68 

S 

9 

3.67 

3.92 

3.41 

13.37 

NR 

7.32 

3.50 

4.74 

4.83 

4.76 

4.42 

3-68 

9 

10 

3.67 

3.38 

3.03 

15.78 

NR 

7.89 

3.49 

4.74 

4.96 

4.94 

4.42 

3.67 

10 

II 

3-67 

2.49 

2.98 

11.27 

NR 

6.85 

3.74 

4.72 

4.87 

5.18 

4.32 

3.54 

11 

11 

3.68 

1.97 

8.65 

11.82 

15.42 

6.61 

4.02 

4.69 

4.77 

5.26 

4.37 

3.48 

12 

IS 

3-67 

3.58 

12.33 

12.55 

15-29 

6.49 

4.15 

4.33 

4.74 

5.28 

4.12 

3.'*3 

13 

14 

3-69 

3.64 

8.27 

18.72 

14.02 

6.43 

4.26 

3.89 

4.80 

5-27 

4.18 

3.41 

14 

IS 

3.86 

3.63 

7.77 

18.65 

11.86 

6.15 

4.21 

3.75 

4.81 

5.27 

4.10 

3-J^5 

15 

l« 

4.14 

3.62 

6.96 

24.15 

11.21 

5-78 

4-17 

3.73 

4.74 

5.27 

4.16 

3-46 

16 

17 

4.12 

3.61 

6.79 

m 

13-11 

5.66 

4.16 

3.74 

4.71 

5.26 

4.17 

3.'t5 

17 

IS 

3.94 

3.61 

7.04 

NR 

11.27 

5.95 

4.13 

3-75 

4.67 

5-25 

4.23 

3M 

IS 

19 

3-92 

3.59 

16.36 

HR 

10.61 

5.72 

4.14 

3.76 

4.70 

5.25 

4.27 

3.47 

19 

20 

3.87 

3.60 

17.60 

NR 

9.84 

5.39 

4.24 

3.75 

4.90 

5.26 

4.18 

3-45 

20 

21 

3.83 

3.60 

IT.  18 

NR 

9.52 

5.02 

4.42 

3.73 

4.91 

5.27 

4.08 

3.44 

21 

22 

3.82 

3.61 

14.82 

NR 

9.04 

4.95 

4.66 

3.72 

4.89 

5.26 

4.17 

3.'*3 

22 

23 

3. 81 

3.60 

16.78 

NR 

8.55 

4.85 

4.95 

3.69 

4.87 

5.28 

4.20 

3.44 

23 

24 

3.80 

3.59 

17.16 

NR 

8.44 

4.77 

5.40 

3-82 

4.87 

5.32 

4.17 

3.45 

24 

25 

3.82 

3.58 

17.33 

HR 

8.38 

4.76 

5.64 

3-92 

4.90 

5-17 

4.13 

3-i*7 

25 

26 

3.82 

3.58 

16.55 

NR 

8.36 

4.71 

5.67 

3.9^ 

4.91 

4.98 

4.14 

3-'*9 

26 

27 

3.80 

3.57 

16.05 

31.53 

8.23 

4.66 

5.68 

3-96 

4.91 

5.00 

4.16 

3.44 

27 

2S 

3.82 

3.57 

15-73 

28.20 

7.77 

4.63 

5.67 

3-98 

4.94 

5.01 

4.16 

3.35 

28 

29 

3.81 

3.57 

15.  ^^7 

26.55 

4.57 

5.62 

3.96 

4.98 

4.73 

4.20 

3-39 

29 

30 

3.80 

3.56 

12.80 

25.77 

4.53 

5.60 

3-95 

4.92 

4.68 

4.19 

3-38 

30 

31 

3.78 

10.87 

25.43 

4.43 

4.02 

4.51 

4.18 

31 

E      -  ESTIMATH) 
NR  -  NO  RECORD 
NF  -  NO  HOW 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  6A6E  HEIGHTS 


/^DATE 

TIME 

STAGE 

DATC 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATC 

TIME 

STAGE  A 

1-24-70 

0600 

36.60 

J 

LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE                 ^ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.  Si  R. 
M.D.B.SM. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 

ON 

GAGE 

REF. 
DATUM 

CFS 

GAGE  HT. 

DATE 

FROM 

TO 

4o  17  19 
Station  lo 

122  11  08 
cated  2.7  mi. 

SEIO  28N  3W 
upstream  from  Be 

157000 
nd  Bridge, 

36.60 
8.1  mi.    NE 

1/24/70 
of  Red  Bluff. 

1967-DATE 
Drainage  area  < 

1967-DATE 
jxcluding  Goose  L 

ske  Bas: 

1        0.00            LOCAL 
n,    is  8,904   sq.   mi. 
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TABLE    B-ll  (CONT) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  Fin) 


fWATOt  YIAK 


1970 


STATION  NO 


A0270O 


STATION  NANN 


SACRMIEirro  RIVER  AT  VIKA  BRXCOE 


''day 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

I 

67.72 

67.1*8 

67. 1*8 

72.57 

81*. 60 

73.96 

68.36 

68.90 

67.91 

68.30 

67.96 

67.80 

1 

] 

67. '.7 

67.1*7 

67.1*9 

72.18 

83.78 

71.61 

68.10 

68.88 

67.96 

68.26 

67.97 

67.71 

2 

3 

67.32 

67.1*7 

67.1*9 

71.06 

82.78 

70.21 

67.97 

68.90 

67.98 

68.21* 

67.95 

67.60 

3 

4 

67.33 

67.1*6 

67.1*8 

70.58 

81.93 

70.71 

67.91 

68.72 

68.06 

68.23 

67.91* 

67.60 

4 

s 

67.32 

67.96 

67.1*7 

70.1*7 

81.23 

73.39 

67.  a; 

68.30 

68.09 

68,21* 

67.96 

67.53 

S 

6 

67.32 

68.02 

67.1*8 

70.38 

79.86 

70.86 

67.86 

68.30 

68.25 

68.21 

67.95 

67.1*7 

6 

7 

67.30 

67.98 

67.1*8 

70.30 

79.57 

70.31* 

67.82 

68.31 

68.25 

68.20 

67.98 

67.1*1. 

7 

• 

67.32 

67.79 

67.53 

70.32 

79.1*7 

73.00 

67.78 

68.31* 

68.28 

68.19 

67.95 

67.1*1* 

• 

9 

67.21* 

67.67 

67.1*1 

71*.  69 

78.72 

71.73 

67.75 

68.1*1 

68.33 

68.21 

67.98 

67.1*3 

f 

10 

67. 3** 

67.60 

67.27 

79.75 

n.65 

72.22 

67.70 

68.41* 

68.1*3 

68.25 

67.96 

67.1*2 

10 

n 

67.32 

66.82 

67.22 

71*. 09 

76.95 

71.13 

67.75 

68.1*5 

68.1*0 

68.1.3 

67.92 

67.35 

11 

12 

67.37 

66.1*1* 

70.71* 

71*.  12 

76.28 

70.70 

67.99 

68.32 

68.21* 

68.50 

67.83 

67.31 

12 

13 

67.35 

66.90 

76.01 

71*. 96 

76.66 

70.1*7 

68.09 

68.28 

68.26 

68.55 

67.81* 

67.27 

13 

14 

67.38 

67.1*9 

71.55 

81.70 

76.77 

70.31* 

68.20 

67.87 

68.29 

68.51 

67.76 

67.23 

14 

IS 

67.1*9 

67.52 

71.06 

82.11 

71*.  31* 

70.26 

68.18 

67.71* 

68.33 

68.50 

67.82 

67.27 

IS 

16 

67.91 

67.51 

70.17 

81*. 72 

73.29 

69.92 

68.12 

67.70 

68.28 

68.51 

67.77 

67.27 

16 

17 

67.99 

67.50 

69.85 

85.59 

75.62 

69.72 

68.11 

67.73 

68.21* 

68.50 

67.82 

67.28 

17 

It 

67.66 

67.58 

69.82 

82.21 

73.97 

69.71 

68.08 

67.77 

68.20 

68.50 

67.81 

67.29 

It 

19 

67.62 

67.53 

71*. 1*1* 

80.23 

73.20 

69.51 

68.05 

67.71* 

68.20 

68.50 

67.81 

67.29 

19 

» 

67.56 

67.51 

80.75 

82.1*9 

72.56 

69.36 

68.09 

67.75 

68.28 

68.52 

67.83 

67.32 

20 

21 

67.52 

67.50 

80.57 

85.1*6 

72.20 

69.18 

68.07 

67.72 

68.31* 

68.1*7 

67.78 

67.28 

21 

22 

67.53 

67.52 

78.93 

88.20 

71.93 

69.08 

68.27 

67.76 

68.35 

68.1*9 

67.79 

67.27 

22 

23 

67.50 

67.50 

77.15 

88.18 

71.52 

69.02 

68.1*5 

67.68 

68.31 

68.51 

67.82 

67.27 

23 

24 

67.51 

67.51 

80.29 

90.77 

71.36 

68.92 

68.67 

67.71 

68.29 

68.51 

67.62 

67.27 

24 

25 

67.50 

67.1*8 

78.22 

87.85 

71.26 

68.86 

68.91* 

67.82 

68.29 

68.53 

67.79 

67.27 

2S 

26 

61. h9 

67.50 

78.03 

87.15 

71.22 

68.83 

68.96 

67.83 

68.29 

68.33 

67.78 

67.30 

26 

27 

67.51 

67.1*9 

77.10 

88.1*2 

71.11 

68.77 

68.99 

67.86 

68.30 

68.33 

67.80 

67.31 

27 

2S 

67.50 

67.1*9 

76.65 

87.92 

71.03 

68.70 

68.96 

67.86 

68.37 

68.31* 

67.78 

67.25 

2t 

29 

67.1*8 

67.50 

76.31* 

86.1*3 

68.61* 

68.93 

67.86 

68.1*5 

68.22 

67.81 

67.25 

29 

30 

67.1*9 

67.1*9 

75.10 

85.52 

68.59 

68.91 

67.71* 

68,37 

68.11 

67.83 

67.25 

30 

31 

67.1*8 

72.91* 

85.03 

68.50 

67.85 

68.09 

67.80 

31 

J 

I      -  ESTIMATH) 
Mt  -  NO  RECORD 
NF  -  NO  Flow 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  6A6E  HEIGHTS 


ADAn 


TIME 


STAGE 


12-22-69 

1-24-70 


Oll*5 
0530 


82.36 

91.1*8 


DATE 


TIME 


STAGE 


DATE 


TIME 


STAGE 


DATE 


TIME 


CTAOE  ^ 


LOCATION 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


MAXIMUM  DISCHARGE 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT. 


DATE 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


DATUM  OF  GAGE 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

CAGE 


REF. 

DATUM 


39  51*  3** 


122  05  31 


NE28  24n  2W 


168000 


91.1*8 


1/24/70 


APR  45-m'EE 


APR  45 -DATE 


1945 
191*5 


100.00 

97.15 

station  located  250  ft.   above  Vlna-Corning  Highway  Bridge,   2.6  mi.   SW  of  Vina.     The  maxlavm  discharge  of  record  is  for  the  main  river 
channel  and  does  not   include  water  hy-passing  the  station  on  the  left  bemk.     Flow  regulated  by  Shasta  Lake  since  December  30,   1943. 
Approximately  190,000  acre-feet  diverted  from  the  river  between  Keswick  and  Vina  in  addition  to  diversions  from  the  tributaries.     Trans 
basin  diversions  from  the  Trinity  River  to  Whiskeytown  Reservoir  via  Judge  Francis  Carr  Powerplant  began  in  Apr.    I963.     Drainage  area, 
excluding  Goose  lake  Basin,    is  approximately  10,930  sq.   mi. 


USED 

usees 
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TABLE    B-M  (CONT.) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FfET) 


f  WATBt  YEAI 


lQ"-0 


STATION  NO. 


AO265O 


STATION  NAMf 


SACPW-ESTO  HT/EF.  AT  HAMIirOS  CIIY 


^DAY 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SBT. 

DAY^ 

28  85 

28.65 

28.78 

33.28 

44.42 

3^-39 

29.60 

29.56 

28. 50 

28.99 

26.56 

28.60 

1 

« 

28  6'» 

28.64 

28.78 

33.04 

'•3.69 

33-33 

29.35 

29.52 

26.58 

28.95 

28.56 

28.54 

3 

28.I18 

26.62 

26.80 

32.17 

42.73 

31-70 

29.16 

29-52 

26.54 

28.93 

28.55 

26.42 

3 

28. 49 

26.63 

28.77 

31.62 

41.73 

31-70 

29.04 

29-46 

28.66 

28.93 

28.55 

26.43 

4 

S 

28.i>6 

28.96 

28.79 

31.53 

41.27 

34.55 

28.93 

29.00 

26.67 

28.91 

28.53 

28.41 

S 

28.  U9 

29.20 

28.77 

31.44 

40.03 

32.41 

28.87 

26.96 

26.76 

28.91 

26.56 

28.34 

« 

28.45 

29.24 

28.79 

31.36 

39-61 

31.78 

26.82 

29.02 

28.82 

28.85 

28.55 

28.37 

7 

A 

28.»i7 

29.07 

28.81 

31.38 

39-51 

33.74 

28.70 

29-05 

28.86 

28.82 

26.56 

28.37 

a 

f 
10 

28.  TT 

28.97 

28.77 

3'».17 

39-01 

33.22 

28.62 

29-13 

28.92 

28.83 

28.55 

28.39 

f 

26.50 

26.90 

28.63 

40.12 

38.10 

33-28 

26.53 

29.19 

29.02 

26.82 

28.54 

28.40 

10 

11 

28.49 

28.33 

28.55 

35.32 

37.42 

32.43 

28.51 

29.16 

29.03 

29.02 

28.52 

26.42 

11 

1} 

28.50 

27.96 

30.30 

3^.67 

36.63 

32.06 

28.73 

29.09 

28.69 

29.09 

28.42 

26.35 

13 

IS 

28.I19 

28.08 

36.27 

35.  l** 

36.9k 

31.83 

28.83 

29.10 

26.86 

29.14 

26.47 

28.35 

13 

\A 

28.52 

28.76 

32.75 

40.33 

37.62 

31.69 

28.89 

28.72 

26.93 

29.12 

28.36 

26.36 

14 

IS 

28.63 

28.81 

31.92 

42.61 

35.^ 

31.63 

28.88 

28.54 

29.00 

29.09 

28.41 

26.41 

IS 

1^ 

28.96 

28.81 

31.19 

42.69 

34.40 

31-32 

26.82 

28.45 

26.95 

29-09 

28.35 

28.45 

16 

17 

29.24 

28.81 

30.84 

46.11 

36.04 

31-12 

28.79 

26.46 

28.89 

29.10 

28.41 

28.48 

17 

ig 

28.94 

28.85 

30.76 

42.48 

35.01 

31.07 

26.74 

26.49 

28.86 

29.10 

26.43 

28.46 

It 

19 

28.63 

28.84 

33.35 

40.24 

34.28 

30.95 

28.71 

28.46 

28.83 

29.10 

26.44 

28.49 

1* 

ao 

28.80 

28.81 

40.14 

41.31 

33.77 

30.76 

28.72 

28.46 

26.89 

29.10 

28.45 

28.51 

30 

ai 

28.75 

28.79 

39.76 

43.96 

33.  ^n 

30.60 

28.  t6 

28.43 

26.97 

29-07 

28.41 

28.49 

31 

23 

28.74 

28.80 

39.'^ 

47.14 

33.19 

30.50 

28.82 

28.40 

28.96 

29.07 

28.38 

28.49 

33 

33 

28.73 

28.79 

36.69 

47.60 

32.82 

30.43 

29.01 

28.39 

26.92 

29.08 

26.46 

28.50 

33 

34 

28.72 

28.80 

39.99 

50.11 

32.65 

30.33 

29.20 

28.39 

26.86 

29.07 

26.49 

26.46 

34 

3S 

28.71 

28.79 

38.06 

48.00 

32.55 

30.28 

29.48 

26.50 

26.66 

29.11 

28.48 

26.47 

3S 

3* 

28.72 

28.T9 

37.97 

'»7.07 

32.51 

30.22 

29.54 

28.48 

28.89 

28.93 

26.47 

26.51 

M 

37 

28.72 

28.78 

37.13 

47.43 

32.42 

30.08 

29.58 

26.50 

28.69 

28.94 

28.50 

28.53 

27 

3t 

28.70 

28.79 

36.71 

48.09 

32.39 

29.98 

29.58 

28.49 

28.98 

28.91 

26.50 

26.49 

3t 

3* 

28.70 

28.80 

36.43 

46.43 

29.95 

29.56 

28.48 

29.09 

28.84 

26.54 

28.46 

29 

30 

28.67 

28.79 

35.67 

45.40 

29.84 

29.57 

28.41 

29.03 

28.67 

26.58 

28.48 

30 

31 
V 

28.67 

33.80 

44.83 

29-75 

28. J^ 

28.67 

28.57 

31 

E      -  eSTIMATB) 

Nt  -  NO  RECO«D 

NF  -  NO  aow 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  6A6E  HEIGHTS 


/'OAn 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE  ^ 

12-22-69 

1-24-70 

0645 

0730 

41,28 

50.77 

J 

LOCATION 


MAXIMUM  DISDHARGE 


PERIOO  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1  4  SEC   T.  &  R. 
M.O.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOO 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

CAGE 


REF. 

DATUM 


3S  ^5  07 


121  59  43 


}iE2C  2£:r  IV 


3500CC  i 
156000 


50.  rr 


2,2S,,C 
1/24/70 


A??. 


27-i«^n 


192- 


19^5 


127.9 
100.0 

96.5 


USED 
TEH) 
1ECGS 


Station  located  at  Glwnenw  Bridge,  State  m«tnmy  32,  1.0  ai.  BE  of  asKlltoD  City.     The  aBTtM  discharges  of  record  since  Kb.  1940,  are 
for  tbe  aain  river  ctwrnnRl  and  do  not  inaLade  inter  toy^pasaing  tbe  station  on  tlie  left  bank.     How  regulated  by  Shasta  Lake  since 
Dec.  30,  1943.     AFprasimtely  950,000  acre-fleet  diverted  frca  tbe  rl-ver  betneen  Eesvick  and  anidLltaa  City  in  addition  to  diversions  frcM 
tbe  tributaries.     Iransbasin  diversions  froa  tbe  Xrinitgr  Blver  to  Hbisteytom  Beservoir  via  Jtadge  Francis  Carr  Powexplant  beg^  in 
Apr.  1963.     Drainage  area,  excluding  Qooee  lake  Basin,  is  approzlaBtely  11,060  sq.  ai. 
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TABLE    B-ll  (CONT) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FECI) 


rWATBI  YEAI 


1970 


STATION  NO. 


AOejTO 


STATION  NAMi 


SACRAMENTO  RTVER  AT  ORD  FERRT 


E      -  ESTIMATED 
N>  -  NO  RECORD 
NF  -  NO  HOW 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  6A6E  HEIGHTS 


3 


''day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

sen. 

DAY^ 

J*?.  13 

1*6.89 

1*7.02 

52.76 

61*. 88 

53.32 

1*8.39 

1+8.05 

1+6.80 

1*7.23 

1+6.80 

1+6.80 

1 

»*6.95 

1*6.88 

1*7.00 

52.1*8 

61*.  1*1* 

53.1*9 

1*8.18 

1*8.01 

1+6.90 

1*7.19 

1*6.78 

1*6.78 

7 

U6.77 

1*6.87 

1*7.01 

51.59 

63.55 

51.19 

1*7.96 

1+8.01 

1+6.86 

1*7.17 

1*6.78 

1+6.62 

3 

i*6.T3 

1*6.86 

1*6.99 

50.79 

62.27 

50.92 

1*7.81 

1*7.99 

1*6.96 

1*7.15 

1*6.76 

1+6.62 

4 

•«^.73 

1*7.  u 

1*7.00 

50.62 

61.59 

53.81* 

1*7.66 

1*7.51* 

1+7.00 

1+7.11* 

1*6.73 

1+6.61 

s 

k6.T3 

1*7.50 

1*7.00 

50.1*8 

60.28 

51.89 

1*7.56 

1*7.1*1* 

1*7.03 

1+7.11* 

1*6.75 

1+6.51 

« 

1»6.73 

1*7.1*9 

1*7.00 

50.38 

59.1*8 

51.01 

1+7.1*8 

1*7.1*8 

1*7.12 

1*7.09 

1*6. 71* 

1+6.51* 

7 

1*6.72 

"♦7.35 

1*7.01* 

50.37 

59.30 

52.85 

1*7.37 

1*7.53 

1*7.17 

1*7.03 

1*6.76 

1*6.51* 

• 

J+6.63 

1*7.25 

1*7.02 

52.78 

58.95 

52.73 

1+7.27 

1*7.59 

1*7.21 

1+7. 0I+ 

1*6.75 

1*6.56 

9 

1*6.71* 

1*7.18 

1*6.87 

60.18 

58.01 

52.66 

1*7.15 

1*7.67 

1*7.31 

1*7.03 

1*6.75 

1*6.58 

10 

1*6.71* 

1*6.71 

1*6.77 

56.1*5 

57. u 

52.15 

1*7.09 

1*7.65 

1*7.35 

1+7.18 

1*6.73 

1*6.62 

11 

1*6.71* 

1*6.30 

1*8.07 

5'*.65 

56.1*2 

51.1*7 

1*7.21+ 

1*7.59 

1+7.20 

1*7.29 

1*6.63 

1+6.51* 

12 

1*6.75 

1*6.18 

55.92 

55.60 

56.31* 

51.18 

1*7.31* 

1*7.60 

1*7.18 

1*7.33 

1*6.67 

1*6.53 

13 

1*6.77 

1*6.92 

52.86 

60.1*1* 

57.69 

50.81* 

1+7.1+2 

1*7.28 

1+7.21 

1*7.31* 

1*6.55 

1*6.51* 

14 

1*6.85 

1*7.02 

51.08 

61*. 01* 

55.37 

50.70 

1+7.1+1 

1*7.06 

1+7.28 

1+7.29 

1*6.59 

1*6.59 

IS 

1*7.17 

1*7.02 

50.22 

62.90 

51*.  11+ 

50.1*1 

1*7.37 

1*6.95 

1+7.21+ 

1*7.29 

1.6.51* 

1*6.61* 

16 

1*7.1*7 

1*7.02 

1+9.68 

65.96 

55.68 

50.15 

1*7.33 

1*6.91 

1*7.18 

1*7.30 

1*6.60 

1*6.67 

17 

1*7.21* 

1*7.01* 

1*9.5'* 

61*.  1*2 

55.07 

50.02 

1+7.27 

1*6.93 

1*7.11+ 

1*7.30 

1*6.60 

1*6.65 

It 

1*7.09 

1+7.10 

51.80 

62.09 

51*.  19 

1*9.95 

1+7.21+ 

1*6.86 

1*7.10 

1*7.29 

1*6.59 

1*6.70 

19 

1*7.01* 

1+7.01* 

59.71 

61.97 

53.83 

1*9.70 

1*7.22 

1*6.82 

1+7.13 

1*7.31 

1*6.62 

1*6.70 

30 

1*7.02 

1+7.03 

59.87 

61*.  28 

53.31 

1*9.53 

1*7.28 

1*6.79 

1+7.21 

1+7.27 

1*6.59 

1*6.71 

21 

1*6.98 

1+7.05 

60.26 

66.36 

52.97 

1*9.39 

1*7.29 

1*6.76 

1+7.21 

1*7.27 

1*6.55 

1*6.70 

22 

U6.99 

1*7.00 

56.73 

67.16 

52.60 

1*9.31 

1+7.1+7 

1*6.71* 

1+7.16 

1*7.27 

1*6.63 

1*6.71 

23 

1*6.96 

1+7.01* 

59.89 

68.86 

52.33 

1*9.19 

1+7.61* 

1*6.72 

1*7.13 

1*7.29 

1*6.66 

1*6.69 

24 

2S 

1*6.96 

1*7.03 

58.1*5 

68.53 

52.15 

1*9.13 

1*7.89 

1*6.82 

1+7.12 

1*7.33 

1*6.66 

1.6.68 

2S 

36 

1*6.98 

1*7.01 

57.92 

67.09 

51.76 

1*9.03 

1*8.02 

1*6.80 

1+7.  ll* 

1*7.18 

1*6.61* 

1*6.72 

26 

27 

1*6.97 

1*7.02 

57.05  E 

66.82 

51.57 

1*8.89 

1*8.06 

1*6.81 

1+7.12 

1+7.16 

1+6.66 

1*6.71* 

27 

2« 

1*6.95 

1*7.01 

56.1+9  E 

67.82 

51.1*9 

1*8.76 

1+8.06 

1*6.82 

1+7.21 

1+7.13 

1*6.67 

1*6.71 

2t 

2» 

1*6.95 

1*7.02 

56.17  E 

66.77 

1+8.70 

1+8.06 

1*6.79 

1+7.32 

1+7.08 

1*6.69 

1*6.69 

29 

30 

1*6.92 

1*7.01 

55.60  E 

65.79 

1+8.61 

1+8.01+ 

1*6.71* 

1*7.30 

1*6.91 

1*6.75 

1*6.69 

30 

31 

1*6.92 

53.65 

65.21 

1+8.50 

1*6.78 

1*6.91 

1*6.75 

31 

V 

J 

/^DAH 

TIME 

STAGE 

DATC 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE  ^ 

12-22-69 
1.2i*-70 

1100 

161+5 

61.11+ 
69.79 

J 

LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


CAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF. 

DATUM 


39  37  39 


121  59  28 


SE32  21N  IW 


138000 


69.8 


I/2I+/7O 


JAN  1+8-DATE 


21-MAY  27  # 
FEB  37-MAy  37 
OCT  37-MAY  39 
NOV  39-MAY  1*1  # 
NOV  l+l-DATE 


1937       i960 
i960 


0. 00         USE 

50.00 


station  located  0.1  mi.   below  Ord  Ferry.      Records  of  flows   in  excess  of  70,000  cubic  feet  per  second  are  not  reliable  due  to  an  undetermined 
amount  of  water  by-passing  the  station  via  Butte  Basin.     Flow  regulated  by  Shasta  Lake  since  Dec.    30,    19l*3.     Approximately  980,000  acre- 
feet  diverted  from  the  river  between  Keswick  and  Ord  Ferry  in  addition  to  diversions  from  the  tributaries.     Transbasln  diversions   from  the 
Trinity  River  to  Whiskeytown  Reservoir  via  Judge  Francis  Carr  Powerplant  began  in  Apr.    1963-     Drainage  area,   excluding  Goose  Lake  Basin, 
Is  approximately  12,li80  sq..   mi. 

#  -  Flood  season  only. 
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TABLE    B-ll  (CONT) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FEET) 


WATBt  YEAR 


STATION  NO 


1970 


A02500 


STATION  NAME 


SACRAMEMTO  RIVER  AT  BUTTE  CITif 


['day 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

1 

71.90 

71.57 

71.76 

78.48 

91.82 

78.03 

73.46 

72.86 

71.38 

71.99 

71.47 

71.45 

1 

2 

71.7'+ 

71.55 

71.75 

78.09 

91.57 

79.93 

73.22 

72.86 

71.46 

71.93 

71.43 

71.44 

3 

3 

71. 1*7 

Tl.S't 

71.76 

77.29 

91.11 

77.07 

72.99 

72.86 

71.50 

71.91 

71.41 

71.29 

3 

4 

TL.hl 

71.53 

71.77 

76.32 

90.35 

76.48 

72.86 

72.84 

71.51 

71.88 

71.37 

71.23 

4 

5 

71.37 

71.65 

71. 7^^ 

75.99 

89.76 

78.81 

72.71 

72.40 

71.61 

71.87 

71.35 

71.23 

5 

6 

71.36 

72.33 

71.7'* 

75.78 

88.91 

78.00 

72.56 

72.14 

71.60 

71.86 

71.36 

71.16 

6 

7 

71.3'+ 

72.29 

71.73 

75.64 

87.80 

76.70 

72.48 

72.17 

71.74 

71.80 

71.36 

71.14 

7 

8 

71.33 

72.20 

71.79 

75.57 

87.34 

77.69 

72.35 

72.20 

71.82 

71.74 

71.38 

71.14 

S 

9 

71.21 

72.05 

71.80 

76.81 

87.05 

78.67 

72.21 

72.21 

71.87 

71.68 

71.36 

71.17 

9 

10 

71.36 

71.95 

71.63 

85.32 

85.92 

77.96 

72.05 

72.33 

71.91+ 

71.70 

71.37 

71.21 

10 

11 

71.35 

71.56 

71. '♦7 

85.54 

84.39 

77.92 

71.96 

72.37 

72.05 

71.78 

71.34 

71.29 

11 

12 

71.36 

70.89 

72.00 

80.76 

83.27 

77.03 

72.12 

72.37 

72.00 

72.05 

71.17 

71.27 

12 

13 

71.38 

70.51 

79.69 

81.25 

82.73 

76.70 

72.45 

72.24 

71.86 

72.11 

71.25 

71.21 

13 

14 

71.37 

71.46 

79.37 

85.25 

84.48 

76.37 

72.59 

72.03 

71.88 

72.13 

71.15 

71.23 

14 

IS 

71.'*9 

71. 7** 

76.17 

90.62 

82.51 

76.16 

72.69 

71.69 

71.95 

72.09 

71.16 

71.27 

IS 

16 

71.8it 

71.77 

75.36 

90.37 

80.42 

75.88 

72.52 

71.52 

71.99 

72.02 

71.10 

71.31+ 

16 

17 

72.26 

71.77 

7'*.68 

91.90 

81,11 

75.57 

72.18 

71.47 

71.91 

72.04 

71.16 

71.38 

17 

It 

72.07 

71.78 

JhM 

91.98 

81.70 

75.36 

71.90 

71.44 

71.85 

72.05 

71.17 

71.37 

IB 

19 

71.86 

71.87 

75.55 

90.29 

80.21 

75.32 

71.84 

71.42 

71.80 

72.04 

71.19 

71.42 

19 

20 

71.78 

71.81 

8U.35 

99.51 

79.81 

75.05 

71.80 

71.37 

71.78 

72.05 

71.22 

71.41 

20 

21 

71. 7^+ 

71.79 

87.1+2 

90.84 

79.22 

74.85 

71.83 

71.38 

71.85 

71.98 

71.18 

71.45 

21 

22 

71.70 

71.82 

88.27 

92.35 

78.79 

74.66 

71.78 

71.32 

71.93 

71.95 

71.12 

71.41 

22 

23 

71.68 

71.75 

85.22 

93.40 

78.41 

74.55 

72.00 

71.31 

71.90 

71.91 

71.20 

71.40 

23 

24 

71.68 

71.79 

86.19 

94.48 

78.08 

74.43 

72.20 

71.29 

71.82 

72.03 

71.27 

71.41 

24 

25 

71.65 

71.77 

87.16 

95.35 

77.88 

74.32 

72.58 

71.33 

71.78 

72.08 

71.27 

71.38 

25 

26 

71.67 

71.  n 

85.62 

93.77 

77.52 

74.27 

72.75 

71.39 

71.78 

71.99 

71.27 

71.43 

26 

27 

71.66 

71.76 

84.55 

93.17 

77.29 

74.10 

72.81 

71.37 

71.79 

71.86 

71.28 

71.48 

27 

2t 

71.65 

71.76 

83.47 

93.88 

77.18 

73.96 

72.85 

71.39 

71.85 

71.85 

71.30 

71.46 

2* 

29 

71. 6i* 

71.76 

82.86 

93.54 

73.91 

72.86 

71.36 

72.00 

71.81 

71.32 

71.38 

29 

30 

71.60 

71.76 

82.27 

92.62 

73.79 

72.86 

71.33 

72.07 

71.61 

71.39 

71.42 

30 

31 

71.60 

80.05 

92.09 

73.59 

71.29 

71.56 

71.41 

31 

E      -  ESTIMATB) 
NR  -  NO  RECORD 
NF   -  NO  Flow 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  GAGE  HEIGHTS 


/^DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATC 

WHS. 

STAGE  A 

12/22/69 
1/25/70 

1630 
0230 

88.68 
95.92 

J 

LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HI. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF. 
DATUM 


39  27  35         121  59  35         NE32  19N  IW  17OOOO  96.87  2/  7/42       JUL  19-OCT  38  a     JUL  I9-OCT  28  8     1921 

152000  95.92  1/25/70       JAN  39- DATE  APR  29-DATE 

Station  located  at  highway  bridge,  O.5  mi.  S  of  Butte  City.  Maximum  discharge  of  record  listed  is  for  period  1940  to  date. 
Hecords  furnished  by  USGS. 

8  -  Irrigation  season  only. 


0.00 


USED 
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TABLE    B-ll  (CONT.) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FEET) 


WATa  YEAR 


1970 


STATION  NO. 


AO2U5 


STATION  NAiMI 


SACRAMENTO  RIVER  AT  MOW/TON  WEIR 


3 


^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY"^ 

1 
2 

3 

4 
5 

80.66 
80.U8 
80.12 
79.56 
79.  Oi* 

I 
a 
i 

4 

i 

6 

7 
8 
9 
10 

76.81  A 

78.51 
77.7'* 
77.38 
77.20 
76.90  A 

7 
• 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
IS 

77.09  A 

76.9I1  A 
78. 8J* 

11 

13 
13 
14 
IS 

16 
17 
18 
19 
20 

79.'^ 
80.16 
80.86 
79-67 
78.82 

1* 
17 
IS 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

76.88  A 
77.37 
77.31  A 
76.95  A 
77.25  A 

79.50 
80.78 
81.76 
82.1t0 
83.1+6 

21 
22 
23 
24 
2S 

26 
27 
28 

29 
30 

31 

82.36 
81.77 
82.19 
82.13 
81.38 
80.92 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

J 

MAXIMUM  INSTANTANEOUS  6A6E  HEIGHTS 


E      -  ESTIMATED 
NR   -  NO  RECORD 
NF   -   NO  Flow 


/^DATE 

TIME 

STAOE 

OAn 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAOE 

DATE 

TIME 

STAOE  ^ 

1-25-70 

0715 

83.68 

> 

LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  81  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  NT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

OH 

GAGE 


REF. 

DATUM 


39  20  18         122  01  18         SE12  17N  2W 


83.8  2/7/1(2  JAN  UO-DATE  #  JAN  35-DATE  #       1935 

82. Ill  1/7/65 


0.00 


USED 


Station  located  vest  of  south  end  of  veir,  U.6  ml.  S  of  Princeton.  Gage  heights  l)elow  weir  crest  (elevation  76.75  ft-)  are  not  tabulated. 


A  -  Mean  gage  height  for  period  of  flow. 
#  -  Flood  season  only. 
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TABLE    B-ll  (CONT.) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FEH) 


fWATBt  YEAR 


1970 


STATION  NO. 


AO245O 


STATION  NAME 


SACRAMENTO  RIVER  OPPOSITE  MOULTON  WEIR 


['day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

1 

58.39 

57.95 

58.18 

68.09 

81.06 

65.94 

60.27 

59-33 

57.49 

53.27 

57.59 

57.53 

I 

J 

58.32 

57.93 

58.17 

67.29 

80.82 

69.93 

59-96 

59-33 

57.62 

58.18 

57.52 

57.54 

2 

3 

57.99 

57.91 

58.18 

66.28 

80.42 

66.05 

59-60 

59-29 

57.62 

58.16 

57.49 

57.38 

3 

4 

57.81 

57.90 

58.20 

64.69 

79-80 

64.35 

59-35 

59-27 

57.65 

58.14 

57.44 

57.30 

S 

57.79 

58.02 

58.16 

64.03 

79.21 

67.09 

59-15 

58.84 

57.80 

58.12 

57.42 

57.30 

t 

57.7't 

58.84 

58.15 

63.72 

78.61 

67.70 

58.97 

58.48 

57.77 

58.09 

57.43 

57.23 

7 

57.71 

58.83 

58.16 

63.51 

77.73 

64.99 

58.83 

58.50 

57.97 

58.02 

57.42 

57.21 

• 

57.68 

58.77 

58.22 

63.39 

77.28 

65.64 

58.70 

58.56 

58.01 

57.94 

57.46 

57.20 

9 

37. 6h 

58.57 

58.25 

64.46 

77.08 

68.20 

58.52 

58.64 

58.09 

57.87 

57.43 

57.23 

10 

57.64 

58.44 

58.06 

73.37 

76.35 

66.87 

58.30 

58.74 

58.21 

57.89 

57.44 

57.25 

II 

57.73 

58.09 

57.86 

76.24 

75.00 

67.15 

58.13 

58.74 

58.34 

58.00 

57.40 

57.35 

12 

57.71 

57.22 

58.17 

71.43 

73.80 

65-63 

58.21 

58.75 

58.24 

58.24 

57.33 

57.34 

13 

57.74 

56.75 

66.71 

71.20 

73-03 

64.91 

58.42 

58.64 

58.10 

58.33 

57.28 

57.27 

14 

57.71 

57.68 

69.68 

74.20 

74.39 

64.35 

58.48 

58.39 

58.14 

58.39 

57.20 

57.29 

15 

57.82 

58.14 

65.21 

79-07 

73.36 

63.98 

58.51 

57.97 

58.23 

58.35 

57.18 

57.32 

1« 

58.13 

58.20 

63.63 

79.75 

70.45 

63.60 

58.43 

57.74 

58.27 

58.27 

57.13 

57.41 

17 

58.72 

58.20 

62.39 

80.54 

70.65 

63.11 

58.36 

57.65 

58.16 

58.30 

57.18 

57.46 

It 

58.67 

58.20 

61.97 

81.33 

72.12 

62.80 

58.26 

57.63 

58.08 

58.31 

57.20 

57.47 

19 

58.37 

58.31 

62.76 

79.95 

70.12 

62.75 

58.19 

57.61 

58.03 

58.30 

57.22 

57.54 

20 

58.26 

58.24 

72.07 

78.99 

69.53 

62.37 

58.13 

57.57 

58.01 

58.33 

57.25 

57.55 

21 

58.18 

58.22 

76.56 

79.78 

68.67 

62.11 

58.19 

57.55 

58.12 

58.30 

57.21 

57.59 

22 

58.13 

58.24 

77.37 

81.22 

67.91 

61.85 

58.16 

57.47 

58.17 

58.25 

57.15 

57.55 

23 

58.09 

58.18 

76.06 

82.34 

67.27 

61.71 

58.41 

57-45 

58.12 

58.25 

57.23 

57.53 

24 

58.09 

58.21 

75.31 

83.09 

66.69 

61.56 

58.64 

57-41 

58.04 

58.28 

57.30 

57.54 

25 

58.07 

58.20 

77.10 

84.33 

66.37 

61.38 

58.97 

57-50 

58.00 

58.29 

57.30 

57.50 

26 

58.06 

58.19 

75.84 

83.00 

65.81 

61.30 

59-28 

57-54 

58.01 

58.23 

57.31 

57.55 

27 

58.06 

58.19 

74.94 

82.36 

65.36 

61.09 

59-34 

57-51 

58.00 

58.03 

57.31 

57.61 

2S 

58.06 

58.18 

73.79 

82.86 

65.15 

60.88 

59.38 

57.54 

58.10 

58.03 

57.34 

57.60 

29 

58.04 

58.18 

73.09 

82.77 

60.77 

59-35 

57-51 

58.30 

57.98 

57.37 

57.51 

29 

30 

57.99 

58.19 

72.55 

81.91 

60.65 

59-33 

57-46 

58.34 

57.76 

57.45 

57.54 

30 

31 

57.98 

70.48 

81.35 

60.44 

57-42 

57.67 

57.48 

31 

E      -  ESTIMATED 
NR  -  NO  RECORD 
NF  -  NO  HOW 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  GAGE  HEIGHTS 


/'DAre 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE  ^ 

12-22-69 

2245 

77.78 

1-25-70 

0630 

84.64 

V 

J 

LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HI. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF. 
DATUM 


39  20  13 


122  01  50 


SW12  17N  2W 


85.5 
83.0 


2/  7/42 
12/24/64 


MAR  54-mTE  8 


OCT  22-MAy  40  # 
JUL  40-JUL  41 
NOV  41-JUL  43  # 
OCT  43-DATE 


0.00 


Station  located  Inmedlately  W  of  weir,  4.8  mi.  S  of  Princeton. 


8  -  Irrigation  season  only. 
#  -  Flood  season  only. 


USED 
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TABLE    B-ll  (CONT) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FEH) 


f WATK  YEAt 


1970 


STATION  NO. 


A02l*30 


STATION  NAM! 


SACRAMEBTO  RIVEB  AT  COLUSA  WEIR 


3 


^DAY 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

SEPT. 

DAY^ 

1 

7 
3 

4 
5 

6 
7 
• 
9 

61.85  A 

66.76 
66.65 
66.49 
66.24 
65.96 

65.73 
65.38 
65.18 
65.12 

62.36  A 

10 

63.74  A 

64.66 

n 

64.66 

64.38 

12 

63.08 

63.92 

13 

62,81 

63.63 

14 

62.29  A 

63.71 

64.06 

IS 

65.57 

63.84 

16 

66.08 

62.66 

- 

\7 

66.24 

62.49 

It 

66.70 

63.32 

19 

66.17 

62.48 

M 

63. '♦9  A 

65.66 

62.12 

21 

64.69 

65. 68 

61.84  a 

22 

65.06 

66.50 

23 

64.70 

67.00 

24 

64.15 

67.30 

2S 

64.93 

68.23 

26 

64.43 

68.09 

27 

64.12 

67.62 

2t 

63.74 

67.56 

29 

63.50 

67.65 

30 

63.34 

67.30 

31 

62.64 

66.95 

V 

1 

J 

C      -  ESTIMATED 
NR  -  NO  RECORD 
NF  -  NO  FLOW 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  6A6E  HEIGHTS 


r  DAH                 TIME                    STAGE 

1-25-70           1330                  68.38 

DATE                 TIME                 STAGE 

DATE                  TIME                   STAGE 

DATE                   TIME                 STAGE  A 

J 

LATITUDE 


39  14  12 


LOCATION 


LONGITUDE 


121  59  38 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


SE17  i6n  iw 


MAXIMUM  DISCHARGE 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT. 


70.6 


DATE 


3/1/40 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


JAM  40-DATE  # 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


JAN  35-nATE  # 


DATUM  OF  GAGE 


PERIOD 


FROM 


1935 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


0.00 


station  located  at  north  end  of  velr,  2.0  ml.  N  of  Colusa.     Gage  heights  below  weir  crest  (elevation  61.8O  ft.)  are  not  tabulated. 

A  -  Mean  gage  height  for  period  of  flow. 
#  -   Flood  season  only. 


REF. 
DATUM 


USED 
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TABI 

.E    B-ll  (CONT.) 
r  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FEET) 

I^ATBt  YEAR 

STATION  NO. 

STATION  NAME 

>v 

DAin 

^     1970 

A02420 

SACRAMEMTO  RIVER  AT 

COLUSA. 

J 

^DAY 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

AAAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

1 

itii.i6 

43.54 

43.93 

59.03 

65.66 

54.47 

46.83 

45.07 

42.44 

43.67 

42.61 

42.56 

1 

2 

W.oS 

43.51 

43.93 

57.64 

65.54 

59.81 

46.46 

45.10 

42.48 

43.63 

42.45 

42.63 

2 

3 

43.58 

43.48 

43.93 

56.57 

65.34 

57.15 

45.91 

45.06 

42.56 

43.59 

42.39 

42.48 

3 

4 

43.30 

43.45 

43.93 

54.53 

65.02 

53.77 

45.51 

45.05 

42.56 

43.54 

42.35 

42.25 

4 

s 

43.28 

43.54 

43.92 

53.03 

64.64 

55.27 

45.22 

44.69 

42.68 

43.46 

42.32 

42.27 

s 

6 

43.19 

44.51 

43.92 

52.36 

64.35 

58.66 

44.93 

43.97 

42.80 

43.45 

42.32 

42.21 

6 

7 

43.14 

44.82 

43.91 

51.96 

63.86 

55.11 

44.73 

43.96 

42.96 

43.32 

42.31 

42.12 

7 

• 

43.09 

44.87 

43.91 

51.70 

63.60 

54.23 

44.52 

44.05 

43.09 

43.19 

42.32 

42.13 

8 

9 

43.03 

44.58 

43.91 

52.26 

63.52 

58.35 

44.24 

44.16 

43.19 

43.06 

42.32 

42.15 

9 

10 

42.99 

44.35 

43.91 

59.99 

63.26 

57.14 

43.94 

44.33 

43.27 

43.06 

42.32 

42.19 

10 

II 

43.15 

44.09 

43.76 

63.19 

62.70 

57.49 

43.64 

44.39 

43.49 

43.15 

42.31 

42.33 

1) 

12 

43.12 

42.72 

43.61 

61.51 

62.20 

55.75 

43.60 

44.44 

43.67 

43.53 

42,30 

42.38 

12 

13 

43.16 

42.43 

51.60 

61.08 

61.88 

54.45 

43.90 

44.29 

43.64 

43.66 

42.12 

42.31 

13 

14 

43.11 

42.74 

59.99 

62.08 

62.30 

53.51 

44.01 

44.19 

43.58 

43.79 

42.17 

42.33 

14 

15 

43.27 

43.53 

56.08 

64.10 

62.18 

52.70 

44.07 

43.50 

43.59 

43.75 

42.05 

42.35 

15 

16 

43.67 

43.73 

53.11 

64.78 

60.80 

52.15 

43.95 

43.12 

43.60 

43.65 

42.08 

42.48 

16 

17 

44.49 

43.76 

50.91 

64.95 

60.47 

51.34 

43.80 

42.92 

43.60 

43.65 

42.03 

42.59 

17 

It 

44.69 

43.76 

49.85 

65.55 

61.56 

50.72 

43.65 

42.86 

43.58 

43.67 

42.09 

42.66 

18 

19 

44.19 

43.88 

49.95 

64.92 

60.59 

50.51 

43.54 

42.79 

43.56 

43.67 

42.06 

42.72 

19 

20 

44.01 

43.97 

58.54 

64.32 

60.13 

50.04 

43.43 

42.70 

43.50 

43.69 

42.10 

42.77 

20 

21 

43.90 

43.97 

63.02 

64.54 

59.40 

49.62 

43.43 

42.66 

43.47 

43.66 

42.14 

42.82 

21 

22 

43.80 

43.96 

63.46 

65.27 

58.39 

49.21 

43.41 

42.57 

43.48 

43.58 

42.04 

42.73 

22 

23 

43.76 

43.96 

63.22 

65.91 

57.54 

48.95 

43.64 

42.51 

43.48 

43.58 

42.09 

42.70 

23 

24 

43.74 

43.96 

62.59 

66.27 

56.70 

48.76 

43.95 

42.47 

43.46 

43.60 

42.20 

42.67 

24 

2S 

43.72 

43.95 

63.43 

67.40 

56.19 

48.50 

44.36 

42.50 

43.44 

43.60 

42.22 

42.62 

25 

26 

43.70 

43.95 

62.96 

67.16 

55.54 

48.35 

44.90 

42.63 

43.41 

43.64 

42.23 

42.65 

26 

27 

43.71 

43.95 

62.63 

66.66 

54.76 

48.09 

45.03 

42.55 

43.40 

43.29 

42.21 

42.75 

27 

28 

43.70 

43.95 

62.21 

66.61 

54.29 

47.77 

45.14 

42.59 

43.40 

43.26 

42.27 

42.77 

28 

29 

43.64 

43.94 

61.92 

66.76 

47.56 

45.10 

42.57 

43.56 

43.18 

42.31 

42.68 

29 

30 

43.59 

43.94 

61.72 

66.34 

47.41 

45.09 

42.51 

43.68 

42.93 

42.43 

42.67 

30 

31 

43.57 

60.98 

65.90 

47.12 

42.44 

42.66 

42.51 

31 

J 

MAXIMUM  INSTANTANEOUS  6A6E  HEIGHTS 


E      -  ESTIMATED 
Mt  -  NO  RECORD 
NF  -  NO  FLOW 


/^DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

HAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGER 

12/23/69 
1/23/10 

V 

0130 
1600 

63.68 
67.61 

J 

LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

A 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
OHLY 

PERIOD 

ZERO 

ON 

GAGE 

REF. 

DATUM 

CFS 

GAGE  HT. 

DATE 

FROM 

TO 

39  12  50 

121  59  55 

NW29  16n  IW 

49000 

69.20 

2/8/42 

APR  20- OCT  38  0 

APR  19-DATE 

1921 
1921 

0.00 
-3-0 

USED 
USCGS 

Station  located  just  below  highway  bridge  at  Colusa .     Maximum  discharge  of 
by  uses. 

record  listed  is  for  period  I938 

to  date.     Records  fumls 

bed 

8  -  Irrlgt 

ition  season  0 

nly. 
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TABLE    B-ll  (CONT) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FEET) 


WATER  YEAR 


1970 


STATION  NO. 


A0298J* 


STATION  NAM! 


CHEROKEE  CANAL  NEAR  RICHVALE 


'^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

SEPT. 

DAY^ 

1 

2.29 

2.60 

2.86 

3.60 

1+.12 

6.01+ 

3.06 

3.92 

3.91 

1+.03 

l+.OO 

1+.03 

1 

2 

2.21 

2.U6 

2.8i+ 

3.51 

1+.03 

5.03 

3.05 

3.91* 

3.71 

I+.03 

i».oe 

l+.OO 

2 

3 

2.19 

2.67 

2.81+ 

3.1*5 

3.91* 

3.97 

3.01+ 

1+.05 

3.55 

I+.03 

I+.02 

3.95 

3 

4 

2.19 

2.73 

2.82 

3.1+0 

3.93 

1+.69 

2.93 

1+.16 

3.1*7 

I+.03 

t».02 

3.89 

4 

s 

2.Xh 

3.06 

2.71+ 

3.35 

3.85 

5.61 

2.96 

'*.13 

3-32 

l+.OO 

1+.07 

3.99 

S 

6 

2.08 

3.29 

2.83 

3.31 

3.77 

1+.21 

3.00 

3.96 

3.15 

3.91* 

U.08 

l+.ll 

6 

7 

2.03 

2.99 

2.86 

3.32 

3-72 

3.89 

3.01  E 

l*.l3 

3.19 

3.1*1 

1+.07 

1+.05 

7 

g 

2.02 

2.97 

2.91 

3.36 

3.68 

5.67 

2. 91+  E 

I+.09 

3.23 

3.65 

I+.06 

3.97 

• 

9 

2.05 

2.92 

2.99 

6.1+8 

3.63 

1+.38 

2.97  E 

i*.l7 

3.32 

3.73 

i+.oe 

3.91 

♦ 

10 

2.10 

2.88 

2.95 

7.07 

3.38 

1..65 

3.00  E 

1+.18 

3.59 

3.1*6 

i+.io 

3-92 

to 

11 

2.23 

2.88 

3.20 

5.08 

3.22 

l+.OO 

3.03  E 

3.97 

3.71* 

3.85 

1..11 

3.82 

11 

13 

2.30 

2.88 

3.93 

5.87 

3.1+0 

3.73 

3.07  E 

3.75 

3.92 

1+.03 

I+.07 

3.72 

12 

13 

2.3'* 

2.87 

5.1+6 

7.19 

5.25 

3.82 

3.10  E 

3.91* 

3.93 

i+.oe 

1+.05 

3.66 

13 

14 

2.29 

2.86 

3.83 

9.92 

6.52 

3.77 

3.13  E 

1+.02 

3.96 

3.92 

u.oi 

3.62 

14 

15 

2.27 

2.90 

3.57 

7.17 

1+.1+3 

3.68 

3.16  E 

3.91* 

3.87 

3.92 

3.96 

3.1+6 

IS 

16 

2.37 

2.87 

3.35 

8.36 

1+.03 

3.60 

3.19  E 

3.85 

3.86 

3.53 

3.97 
l+.Ol 

3.30 

16 

17 

2.1+0 

2.83 

3.22 

6.61+ 

5.76 

3.51 

3.22  E 

3.91 

3.91* 

3.67 

3.15 

17 

18 

2.1+1 

2.83 

3.20 

5.66 

l*.33 

3.1*5 

3.33 

3.91 

3.99 

3.70 

3.97 

2.96 

18 

19 

2.52 

2.81+ 

6.39 

5.68 

3.83 

3.1+0 

3.1*7 

1+.06 

3.99 

3.70 

3.92 

2.83 

19 

20 

2.68 

2.81+ 

7.66 

6.55 

3.58 

3.35 

3.1*3 

1+.06 

3.91* 

3.75 

3. 81+ 

3.12 

30 

21 

2.73 

2.85 

7.1+5 

9.61 

3.1+6 

3.32 

3.36 

i+.n 

3.86 

3.81 

1+.03 

3.13 

31 

22 

2.72 

2.85 

6.16 

7.83 

3.37 

3.30 

3.37 

1+.09 

3.85 

3-79 

1+.11+ 

2.52 

33 

23 

2.70 

2.86 

7.22 

6.62 

3.30 

3.28 

3.78 

3.98 

3.81+ 

3.71 

I+.oe 

2.52 

23 

24 

2.70 

2.85 

9.56 

8.18 

3.26 

3.25 

3.92 

3.79 

3.85 

3.70 

3.69 

2.1+0 

24 

2S 

2.71 

2.85 

6.67 

6.08 

3.20 

3.21 

3.89 

3.65 

3.83 

3.70 

3.1*7 

2.21 

2S 

26 

2.72 

2.87 

^.hl 

5.31 

3.15 

3.18 

3.87 

3.79 

3.81+ 

3.71 

3.1*5 

2.10 

26 

27 

2.71+ 

2.87 

1+.62 

7.15 

3-13 

3.15 

3.91 

3.93 

3.86 

3.71* 

3.96 

2.01+ 

27 

28 

2.72 

2.87 

i+.22 

5.56 

3.15 

3.13 

3.91 

1+.12 

3.93 

3.81 

i+.io 

1.93 

28 

29 

2.71 

2.86 

3.99 

1+.81+ 

3.11 

1+.04 

1+.08 

3.99 

3.99 

1+.12 

1.92 

29 

30 

2.69 

2.85 

3.82     • 

1+.52 

3.10 

3.92 

1+.02 

I+.03 

3-9^ 

i+.io 

1.93 

30 

31 

2.69 

3.68 

1+.28 

3.09 

3.91* 

3.96 

1+.07 

31 

V 

J 

E      -  ESTIMATED 
NR  -  NO  RECORD 
NF   -  NO  FLOW 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  6A6E  HEIGHTS 


/^DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

OATC 

TIME 

HAOE 

DATE 

TIME 

^Aoe^ 

12-24-69 

I-II+-70 

01+15 
1315 

11.01 
11.1+8 

J 

LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  NT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF. 

DATUM 


39  27  53 


121  1+1+  37 


NW31+  19N  2E 


15200  E 


13.80 


10/13/62 


JUL  60-DATE 


JUL  60-riATE 


i960 


88.20 


usees 


station  located  at  Butte  City  Road  Bridge,   2.1  mi.   S  of  Riohvale.     Backwater  from  Cherokee  Dam  weir,   1.05  nil.  below  station,   at  timee 
affects  the  stage-discharge  relationship.     Weir  has  13  bays  and  is  operated  by  the  Richvale  Irrigation  District. 


193 


TABLE    B-ll  (CONT) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FEET) 


WATBt  YEAI 


1970 


STATION  NO 


ACG3OI 


STATION  NAAAE 


SACRAMEKTO  RTVER  AT  TISDAI£  ViTIR 


DAY 


1 

2 
3 
4 
S 

* 

r 

10 
II 

13 
13 
14 
IS 

U 
17 
It 
I* 
30 

31 
33 
23 
34 
25 

26 
27 
2t 

29 
30 
31 


oa. 


NOV. 


DEC. 


U6.9e  A 
U6.ho  A 


'•'7.91 

J*8.l6 
48.11 
1*8.38 

1*8.26 
U8.17 
i*8.08 
U8.03 

1+T.90 


JAN. 


h6.90 
1*6.52 
U5.85  A 


1*7.11  A 

1*7.92 
1*7.71* 
1*7.62 
1*7.83 
1*8.23 

1*8.55 
1*8.66 
1*8.91* 
1*8.83 
1*8.63 

1*8.63 
1*8.83 
1*9.13 
1*9.36 
50.21* 

50.71* 
50.30 
1*9.93 
1*9.81* 
U9.66 
1.9-32 


FB. 


1*9.  oe 
1*8.89  E 
1*8.79  E 
1*8.68 
1*8.57 

1*8.1*8 
1*8.37 
1*8.29 
1*8.27 
1*8.22 

1*8.11 
1*8.01 
1*7.93 
1*7.96 
1*7.99 

1*7.72 
1*7.55 
1*7.79 
1*7.62 

1*7.1*9 

1*7.21* 
1*6.90 
1*6.61* 
1*6.31* 
1*6.09 

1*5.78 
1*5. '♦^  A 


MAR. 


1*7.03 
1*6.79 
1*5.71* 
1*6.09 

1*7.00 
1*6.11 

1*6.66 
1*6.63 


1*6.66 
1*6.20 
1*5.61  A 


APR. 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG. 


SEPT. 


DAY 


I 

2 
3 
4 
s 

6 
7 
■ 

10 

11 
12 
13 
14 
IS 

16 
17 
It 
19 
30 

21 
22 
23 
24 
3S 

26 

27 
28 
29 
30 
31 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  6A6E  HEIGHTS 


E      -  ESTIMATH) 
Mt  -  NO  RECOKO 

NF  -  NO  now 


/^DATt 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE  ^ 

1-26-70 

061*0 

50.82 

J 

LOCATION 


LATITUDE 


39  01  36 


LONGITUDE 


121  1*9  16 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


NE35  1J*N  IE 


MAXIMUM  DISCHARGE 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT. 


53.3 


DATE 


3/  1/1*0 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


JAN  1*0-DATE  # 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


JAN  35-IATE  f 


DATUM  OF  GAGE 


PERIOD 


FROM 


1935 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


0.00 


REF. 
DATUM 


USED 


Station  located  west  of  north  end  of  nelr,   5.O  mi.  SE  of  Grimes.     Gage  heights  below  weir  crest  (elevation  1*5.1*5  ft.)  are  not  tabulated. 

A  -  Mean  gage  height  for  partial  day  of  flow. 
f  -  nood  seas(»  only. 
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TABLE    B-M  (CONT) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN   FEH) 


rWATfR  YEAI 


1970 


STATION  NO. 


AO228O 


STATION  NAM! 


SACRAMENTO  RIVER  BELCW  WIIJCIK8  3LOU0H 


3 


'"day 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNi 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

1 

31.78 

31.25 

31.50 

1*6.80 

1*8.79 

43.64 

35.14 

31.44 

28.71 

NR 

26.88 

29.09 

1 

31. rr 

31.21 

MR 

1*6.27 

1*8.63 

46.09 

34.83 

31.42 

26.71 

NR 

26.73 

29.24 

3i.i»o 

31.17 

NR 

1*5.85 

1*8.51 

46.15 

34.20 

31.42 

26.82 

NR 

26.63 

29.30 

30.96 

31.16 

NR 

1*1*.71 

1*8.38 

44.31 

33.56 

31.45 

28.59 

NR 

28.55 

29.05 

30.82 

31.1'* 

NR 

1.2.93 

1.8.23 

43.85 

33.30 

31.32 

26.65 

RR 

26.49 

29.02 

30.72 

31.66 

NR 

1*1.82 

1*8.10 

46.32 

32.82 

30.55 

28.78 

NR 

28.50 

29.03 

30.66 

32.55 

NR 

1*1.08 

47.97 

45.27 

32.49 

30.38 

29.11 

NR 

28.56 

28.93 

30.61 

32.7'» 

31.5'* 

1*0.67 

47.86 

43.81 

32.26 

30.52 

29.57 

29.81 

28.59 

29.03 

30.58 

32.61 

31.61 

1*0.78 

47.82 

45.88 

31.84 

30.74 

29.69 

29.42 

28.68 

29.10 

30.37 

32.31* 

31.58 

1*1*  .95 

47.76 

45.96 

31.52 

31.08 

29.79 

29.33 

28.63 

29.32 

30. 5J* 

32.12 

31.29 

1*7.33 

47.64 

46.05 

31.12 

31.35 

30.01 

29.30 

28.64 

29.64 

30.57 

31.06 

31.06 

1*7.12 

47.49 

45.57 

30.91 

31.44 

30.31 

29.71 

28.69 

29.92 

30.61 

29.86 

35.28 

1+7.00 

47.40 

44.66 

31.08 

31.46 

30.26 

30.01 

28.42 

29.97 

30.59 

29.1*8 

1*5.50 

47.28 

47.42 

43.67 

31.25 

31.52 

30.07 

30.21 

28.39 

30.05 

30.67 

30.90 

1*5.20 

1*7.82 

47.49 

42.63 

31.16 

30.97 

30.02 

30.24 

28.19 

30.10 

31.00 

31.40 

1*2.67 

1*8.23 

47.17 

41.93 

31.02 

30.32 

30.00 

30.16 

28.22 

30.24 

31-75 

31-1*7 

1*0.35 

1*8.36 

46.96 

41.01 

30.74 

29.89 

29.95 

30.10 

28.07 

30.48 

32.1*9 

NR 

38.82 

1*8.70 

47.24 

40.13 

30.46 

29.58 

29.81 

30.16 

28.11 

30.56 

32.16 

NR 

38.33 

1*8.62 

47.07 

39.67 

30.20 

29.48 

29.85 

30.16 

26.17 

30.59 

31.79 

NR 

1*3.11 

1*8.1*1* 

46.92 

39.27 

29.93 

29.39 

29.73 

30.17 

28.23 

30.71 

31.67 

31.55 

1*7.20 

1*8.1*1 

46.74 

38.67 

29.70 

29.20 

29.68 

30.16 

28.41 

30.73 

31.5^ 

31-55 

1*7.1*2 

1*8.69 

46.45 

38.17 

NR 

29.16 

29.77 

30.06 

26.34 

30.64 

31.50 

31.55 

1*7.55 

1*9.01 

46.16 

37.79 

NR 

29.14 

29.72 

30.05 

28.26 

30.49 

31.  U8 

31.51 

1*7.51 

1*9.23 

45.85 

37.52 

NR 

29.02 

29.49 

30.05 

28.44 

30.38 

25 

31.  Ul* 

31-50 

1*7.85 

50.11 

45.58 

37.22 

NR 

28.97 

29.35 

30.09 

28.47 

30.27 

a« 

31.  Ul 

31-50 

1*7.83 

50.61 

45.27 

36.99 

NR 

29.27 

29.27 

30.17 

28.47 

30.23 

27 

31.38 

31.50 

1*7.73 

50.16 

44.56 

36.75 

NR 

29.12 

29.32 

29.87 

28.48 

30.35 

28 

31-38 

31-50 

1*7.62 

1*9.77 

43.93 

36.42 

NB 

29.10 

29.36 

29.67 

28.66 

30.44 

29 

31.33 

31.50 

1*7.51* 

1*9.69 

36.09 

31.44 

29.12 

29.74 

29.57 

28.78 

30.47 

29 

30 

31.31 

31-50 

1*7.1*6 

1*9.50 

35.85 

31.47 

29.04 

29.99 

29.41 

28.93 

30.40 

30 

31 

31.27 

1*7.30 

1*9.13 

35.51 

28.82 

29.01 

29.06 

31 

J 

i      -  ESTIMATH) 
Ml  -  NO  RECOftD 
NF  -  NO  R.OW 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  GAGE  HEIGHTS 


/^DATt 


TIME 


STAGE 


12-25-69        1930  47.93 

1-26-70      0645  50.72 


DATE 


TIME 


STAOE 


DATE 


TIME 


CTAOE 


DATE 


TIME 


STAOE  ^ 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


lERO 

ON 

GAGE 


REF. 

DATUM 


39  00  35 


121  49  25  HE2  I3N  IE  28900  51.41  2/27/48         APR  31-OCT  38  d    AUG  31-DATE 

27300  50.72  1/26/70        JAN  39-DATE 


1931 


0.00 


USED 


Station  located  O.3  ml.  below  Wilklns  Slough  Pumping  Plant  of  Reclamation  District  IO8,  I.3  ml.  below  Tisdale  Weir,  6  ml.  SB  of  Grimes. 
Maximum  discharge  of  record  listed  Is  for  period  I938  to  date.  Records  furnished  by  USGS. 

B  -  Irrigation  season  only. 
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TABI 

.E    B-ll  (CONT) 
r  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FEET) 

[^ATBI  YEAK 

STATION  NO. 

STATION  NAME 

^ 

DAin 

1970 

AO2976 

C»LUSA  BASIN  DRAIN  AT  HIGHWAY  20 

J 

Tday 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FS. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

1 

38.53 

38.51 

37-86 

39.61* 

1*7-00 

39.72 

38.88 

42.10 

40.21 

42.70 

41.02 

42.62 

1 

2 

38.53 

38.51* 

37-82 

39.37 

1*5.30 

39-56 

38.77 

41.42 

39.81 

42.62 

41.26 

42.54 

2 

3 

38.52 

38.72 

37.85 

39-17 

1*1*. 09 

39-18 

38.88 

41.32 

39-21 

41.92 

41.42 

42.59 

3 

4 

38.52 

38.71* 

37.86 

39.02 

1*3-10 

39-42 

38.99 

41.80 

39-04 

41.63 

41.12 

42.70 

4 

S 

38.52 

38.86 

37.81 

38.87 

1*2.23 

41.71 

39.20 

42.55 

39-36 

41,28 

40.83 

42.69 

S 

6 

38.52 

39-65 

37.76 

38.71* 

1*1.61 

40.81 

39.57 

43-50 

39-23 

40.85 

40.87 

42.60 

6 

7 

38.52 

39-9'* 

37.81 

38.66 

1*1.07 

39.76 

39.63 

44.13 

39-49 

40.57 

41.16 

42.69 

7 

t 

38.51 

39-78 

37.89 

38-76 

1*0.61* 

40.20 

38.45 

44.75 

39.81 

40.43 

41.26 

42.99 

• 

9 

38.18 

39.61 

37.90 

1*2.69 

1*0.52 

42.00 

38.91 

45.16 

40.93 

40.47 

41.35 

43.33 

9 

10 

38.06 

39-1*5 

37.92 

1*8.62 

1*0.95 

41.15 

38.29 

45-39 

41.79 

40.56 

41.51 

43.54 

10 

11 

38.08 

39.68 

38.18 

1*8.98 

1*0.61* 

40.88 

38.55 

45.09 

42.19 

40.64 

41.30 

43.44 

11 

13 

37.91 

39.61 

38.68 

1*8.96 

1*0.1*7 

39.93 

39.01 

44.72 

41.95 

40.65 

41.27 

43.37 

12 

13 

37.91 

39-27 

38.76 

1*8.89 

1*3.01 

39.54 

38.78 

44.66 

41.52 

40.75 

41.42 

43.02 

13 

14 

37.9'* 

38.80 

38.76 

1*9.22 

1*7.1*3 

39.29 

38.54 

44.26 

41.19 

40.54 

41.56 

42.59 

14 

IS 

38.42 

38.1*3 

38.67 

1*9.99 

1*6.1*6 

39-10 

38.77 

43.79 

41.47 

40.41 

41.70 

42.11 

IS 

16 

39-07 

38.20 

38.77 

50.1*2 

1*5.17 

38.95 

38.56 

42.73 

41.32 

40.23 

41.79 

41.52 

16 

17 

38.70 

38.15 

38.61* 

50.70 

1*4.1*9 

39.01 

39-04 

41.76 

41.05 

40.37 

41.94 

41.16 

17 

It 

38.36 

38.09 

38.58 

50.58 

43.12 

38.83 

39-1*3 

41.29 

40.73 

40.72 

41.93 

41.01 

It 

19 

38. Ul 

38.01* 

1*0.10 

50.33  E 

41.69 

38.72 

39-44 

41.66 

40.61 

40.78 

41.87 

40.67 

19 

20 

38.1*8 

38.05 

1*1*  .25 

50.22  E 

40.83 

38.66 

39-08 

41.96 

40.40 

41 .02 

41.85 

40.53 

20 

11 

38.52 

37.99 

1*5.63 

50.22  E 

40.40 

38.59 

38-87 

42.37 

40.51 

40.87 

41.98 

40.36 

21 

22 

38.66 

37-91 

1*1*. 90 

50.16  E 

40.11 

38.51 

38.86 

42.43 

40.27 

40.83 

42.20 

39.85 

22 

23 

38.1*8 

37-92 

1*3.56 

1*9-99 

39.88 

38.43 

39-12 

42.17 

39.96 

40.91 

42.26 

39.50 

23 

24 

38.29 

37-96 

1*7.18 

50.11 

39.76 

38.36 

39-38 

41.87 

40.07 

40.96 

42.50 

39-31 

24 

25 

38.25 

37-98 

1*7.72 

50.27 

39.59 

38.24 

39-84 

41.36 

40.08 

40.90 

42.58 

38.99 

2S 

26 

38.29 

38.03 

1*6.71* 

50-17 

39.44 

38.10 

40.73 

40.35 

40.05 

40.88 

42.74 

38.84 

26 

27 

38.51* 

37.91* 

U.5I* 

50.15 

39.34 

38.07 

41.22 

39.72 

40.14 

40.93 

42.79 

38.91 

27 

2S 

38.59 

37.98 

1*2.41* 

50.06 

39-29 

38.04 

41.66 

40.02 

40.83 

40.94 

42.83 

38.72 

28 

29 

38.37 

37.83 

1+0. 91* 

1*9.88 

38.07 

42.62 

40.24 

42.65 

40.97 

42.69 

38.63 

29 

30 

38.39 

37.81* 

1*0.25 

1*9-31 

38.59 

42.55 

40.58 

42.71 

40.88 

42.52 

38.65 

30 

31 

38.50 

39.79 

1*8.1*5 

38.35 

40.31 

40.95 

42.48 

31 

J 

E      -  ESTIMATED 
NK  -  NO  RECORD 

NF  -  NO  now 


MAXIMUM 

INSTANTANEOUS  6A6E  HEIGHTS 

/^DATE 

TIME 

STAGE 

DATC                TIME 

STAGE 

DATE                 TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGER 

12-24-69 
1-17-70 

1915 
0830 

48.03 
50.88 

J 

LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


39  11  44 


LONGITUDE 


122  03  34 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


NE34  i6n  2W 


GAGE  HT. 


5120 


51.93 
50.96 


DISCHARGE 


DATE 


2/21/58 


JUN  24-DEC  40  0 


GAGE  HEIGHT 
OHLY 


PERIOD 


FROM 


2/18/69       MAY  4l-riATE 


JUN  24-DEC  40  a 

MAY  41-DATE  1957 


TO 


1957 


ZERO 

ON 

GAGE 


37.09 
0.00 


station  located  at  State  ELghway  20  Bridge,   3.0  mi.  W  of  Colusa, 
fl  -  Irrigation  season  only. 


REF. 
DATUM 


USED 
USED 
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TABLE    B-ll  (CONT) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FEET) 


rWATB  YEA* 


1970 


STATION  NO. 


A029'*5 


STATION  NAM! 


COLUSA  BASIN  DRAIK  AT  KRIOHTS  lAHDCR} 


3 


^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

Fa. 

MAR. 

APt. 

MAY 

JUNE 

JOIY 

AUG. 

S»T. 

DAY^ 

I 

24.51 

23.50 

23.49 

26.56 

32.93 

26.29 

24.52 

24.50 

24.51 

24.51 

24.51 

24.51 

t 

3 

24.51 

23.50 

23.49 

26.34 

32.43 

26.32 

24.51 

24.50 

24.51 

24.51 

24.50 

24.51 

a 

3 

2U.l*9 

23.50 

23.49 

26.21 

31.92 

26.16 

24.51 

24.51 

24.51 

24.51 

24.52 

24.50 

a 

4 

24.52 

23.50 

23. '♦9 

26.15 

31.39 

26.14 

24.50 

24.52 

24.50 

24.51 

24.51 

24.51 

4 

5 

24.50 

23.49 

23  .'♦9 

26.09 

30.83 

26.66 

24.51 

24.52 

24.51 

24.51 

24.50 

24.51 

s 

6 

24.51 

23.50 

23.50 

26.03 

30.26 

26.85 

24.51 

24.52 

24.51 

24.50 

24.51 

24.51 

* 

7 

24.50 

23.50 

23.50 

25.95 

29.63 

26.54 

24.51 

24.52 

24.52 

24.50 

24.51 

24.51 

7 

• 

24.51 

23.50 

23.50 

25.94 

28.89 

26.34 

24.50 

24.52 

24.52 

24.51 

24.52 

24.52 

• 

9 

24.50 

23.50 

23.^*9 

26.31 

28.15 

26.51 

24.52 

24.52 

24.51 

24.52 

24.51 

24.50 

9 

10 

24.51 

23.49 

23.50 

26.28 

27.67 

26.77 

24.51 

24.51 

24.51 

24.50 

24.51 

24.51 

10 

II 

24.51 

23  .'»9 

23.20 

28.86 

27.38 

26.63 

24.52 

24.52 

24.52 

24.51 

24.51 

24.51 

11 

12 

24.51 

23.50 

22.42 

29.12 

27.11 

26.47 

24.51 

24.51 

24.50 

24.51 

24.51 

24.50 

12 

13 

24.51 

23  •'♦9 

22.10 

29.24 

27.16 

26.24 

24.51 

24.51 

24.51 

24.51 

24.52 

24.51 

l> 

14 

24.50 

23.51 

23.07 

29.55 

28.13 

26.12 

24.51 

24.51 

24,52 

24.51 

24.50 

24.51 

14 

IS 

24.29 

23.50 

23.92 

30.12 

28.45 

26.03 

24.50 

24.51 

24.51 

24.50 

24.51 

24.52 

IS 

16 

24.04 

23.50 

24.60 

30.95 

28.46 

25.92 

24.50 

24.51 

24.50 

24.51 

24.51 

24.50 

1* 

17 

23.77 

23.50 

25.27 

32.05 

28.38 

25.89 

24.51 

24.51 

24.50 

24.51 

24.50 

24.50 

17 

la 

23.49 

23.51 

25.75 

32.71 

28.19 

25.81 

24.51 

24.51 

24.50 

24.51 

24.51 

24.51 

It 

19 

23.51 

23.50 

25.87 

32.89 

27.71 

25.79 

24.51 

24.51 

24.50 

24.51 

24.51 

24.50 

19 

20 

23.50 

23.49 

26.71 

32.97 

27.16 

25.78 

24.51 

24.51 

24.51 

24.51 

24.51 

24.51 

20 

21 

23.50 

23.49 

27.95 

32.9T 

26.80 

25.82 

24.51 

24.50 

24.51 

24.50 

24.51 

24.50 

21 

22 

23.50 

23.50 

28.22 

33.59 

26.58 

25.78 

24.51 

24.52 

24.51 

24.50 

24.51 

24.50 

33 

23 

23.50 

23.50 

28.09 

33.85 

26.42 

25.70 

24.51 

24.50 

24.51 

24.50 

24.51 

24.50 

33 

24 

23.50 

23.50 

28.19 

34.15 

26.31 

25.43 

24.50 

24.50 

24.51 

24.51 

24.51 

24.51 

34 

25 

23.49 

23.50 

28.68 

34.66 

26.21 

25.20 

24.51 

24.52 

24.51 

24.50 

24.51 

24.50 

3S 

26 

23.50 

23.50 

29.14 

34.58 

26.13 

24.87 

24.52 

24.50 

24.52 

24.50 

24.51 

24.51 

3* 

27 

23.51 

23.50 

29.15 

34.20 

26.10 

24.52 

24.51 

24.51 

24.51 

24.51 

24.51 

24.51 

27 

2t 

23.49 

23.49 

28.73 

34.10 

26.06 

24.19 

24.51 

24.51 

24.51 

24.50 

24.52 

24.51 

2« 

29 

23.50 

23.49 

27.91 

33-85 

23.84 

24.52 

24.51 

24.52 

24.50 

24.51 

24.51 

29 

30 

23.50 

23.50 

27.21 

33.72 

23.78 

24.51 

24.51 

24.50 

24.51 

24.51 

24.51 

30 

31 

23.50 

26.82 

33.41 

24.29 

24.51 

24.52 

24.51 

31 

E      -  ESTIMATH) 
NR  -  NO  RECORD 
NF  -  NO  Flow 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  GAGE  HEIGHTS 


/^DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

OAH 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

HAGE  ^ 

12-27-69 

1-25-70 
V 

0345 

2145 

29.25 

34.79 

> 

LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


38  47  58 


LONGITUDE 


121  43  27 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


SWl4  UN  2E 


GAGE  HT. 


36.8 


DISCHARGE 


DATE 


2/10/42 


MAY  24 -OCT  39  a 
JAH  40-nATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


MAY  24-OCT  39  3 
JAN  40-nATK 


1924 


TO 


ZERO 

ON 

CAGE 


0.00 


REF. 

DATUM 


USED 


Station  located  at  Knights  Landing  Outfall  Gates,   0.3  mi.   W  of  Knights  Landing.     Tributary  to  Sacranento  River.     Flow  regulated  by  outfall 
gates.     An  undetermined  amount  of  flov  is  diverted  to  Yolo  Bypass  via     Ridge   Cut  at  Knights  Landing.     For  total  flow  to  Sacramento  River, 
combine  with  the  flovs  of  Reclamation  District  787  to  Colusa  Basin  Drain. 

fi  -  Irrigation  seeison  only. 
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.E    B-ll  (CONT.) 

TABI 

I^ATH  YEAR 

STATION  NO. 

STATION  NAME 

>^ 

DAin 

r  MEAN 

(IN 

GAGE  1 

FEET) 

hIEIGHT 

1970 

A02200 

SACRAMEMTO  RIVER  AI 

KNIGHTS  LAHDING 

J 

Tday 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FS. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

1 

19.75 

19.08 

19.28 

36.28 

38.87 

31.39 

22.49 

19.64 

17.07 

18.30 

17.16 

18.74 

1 

i 

19.58 

19.05 

19.27 

35.89 

38.50 

33-12 

22.30 

19.44 

16.85 

18.28 

17.21 

18.94 

2 

3 

19.3'* 

19.01 

19.31 

35.28 

38.26 

34.51 

21.80 

19.35 

16.49 

18.08 

17.19 

19.09 

3 

4 

18.96 

19.01* 

19.35 

34.05 

38.06 

34.02 

21.15 

19.43 

16.36 

17.91 

17.24 

19.09 

4 

5 

18.76 

19.11 

19.34 

32.24 

37.80 

33.46 

20.87 

19.64 

16.44 

17.92 

17.23 

19.10 

5 

6 

18.62 

19.28 

19.31 

30.27 

37.62 

34.27 

20.60 

19.43 

16.69 

17.83 

17.22 

19.07 

6 

7 

18, 5^* 

20.19 

19.28 

28.62 

37-46 

34.15 

20.19 

19.27 

16.62 

17.52 

17.35 

19-05 

7 

• 

18.55 

20.60 

19.30 

27.84 

37.26 

33.39 

19.95 

19.42 

16.93 

17.19 

17.47 

19.15 

1 

9 

18. 1+7 

20.60 

19.44 

27.53 

37.10 

34.10 

19.49 

19.48 

17.32 

16.99 

17.58 

19.49 

9 

10 

18.38 

20. 3I* 

19-54 

29.42 

36.97 

34.66 

19-33 

19-84 

17.67 

16.96 

17.65 

19.90 

10 

11 

18.38 

20.11 

19.61 

32.26 

36.84 

34.91 

18.91 

20.32 

18.07 

16.94 

17.65 

20.23 

11 

12 

IBM 

19.73 

19.70 

33.63 

36.70 

34.87 

18.69 

20.62 

18.48 

17.14 

17.65 

20.47 

12 

13 

18.55 

18.85 

20.82 

35.19 

36.60 

34.42 

18.69 

20.72 

18.36 

17.59 

17.52 

20.57 

13 

14 

18.59 

18.06 

28.45 

36.39 

36.58 

33.44 

18.82 

20.75 

18.15 

17.71 

17.59 

20.42 

14 

IS 

18.66 

18.1*6 

30.25 

37.49 

36.69 

32.34 

18.71 

20.47 

18.13 

17.80 

17.61 

20.30 

IS 

1* 

19.00 

19.14 

29.07 

38.22 

36.59 

31.37 

18.52 

19.80 

18.00 

17.70 

17.60 

20.15 

16 

17 

19.60 

19.31 

27.49 

39.04 

36.39 

30.27 

18.36 

19.09 

17.93 

17.56 

17.62 

20.16 

17 

It 

20.09 

19-35 

26.11 

39.45 

36.43 

29.14 

18.00 

18.58 

17.79 

17.62 

17.58 

19.85 

IS 

19 

19.99 

19.39 

25.45 

40.09 

36.38 

28.36 

17.80 

18.13 

17.63 

17.77 

17.61 

20.03 

19 

ao 

19.66 

19-45 

27.34 

39.15 

36.22 

27.82 

17.42 

18.17 

17.55 

17.76 

17.61 

20.05 

20 

31 

19-53 

19. '»7 

31.45 

39-04 

35.99 

26.69 

17.18 

18.00 

17.50 

17.82 

17.75 

20.02 

21 

n 

19.  Jn 

19.41 

32.60 

39-75 

35.67 

25.85 

17.06 

17.89 

17.54 

17.84 

17.89 

19.63 

22 

23 

19.35 

19.38 

33 -n 

39.90 

35.28 

25.35 

16.84 

17.97 

17.44 

17.81 

17.93 

19.20 

23 

24 

19.25 

19.41 

35.85 

40.02 

34.78 

25.03 

16.89 

17.89 

17.26 

17.78 

18.08 

18.95 

24 

25 

19.29 

19.41 

37.24 

40.62 

34.31 

24.79 

17.26 

17.59 

17.03 

17.83 

18.22 

18.72 

2S 

26 

19.24 

19.36 

37.45 

40.80 

33-72 

24.43 

17.84 

17.44 

16.96 

17.84 

18.33 

18.62 

26 

27 

19.21 

19.35 

37.32 

40.49 

32.39 

24.04 

18.49 

17.13 

16.99 

17.82 

18.46 

18.73 

27 

2t 

19.29 

19.32 

37.13 

40.26 

31.80 

23.57 

18.85 

16.76 

17.06 

17.62 

18.54 

18.86 

2* 

29 

19.20 

19.30 

36.91 

39.94 

23.23 

19.42 

16.83 

17.41 

17.50 

18.67 

18.84 

29 

30 

19.12 

19.30 

36.74 

39-78 

22.99 

19.75 

16.90 

17.91 

17.48 

18.79 

18.70 

30 

31 

19.08 

36.51 

39-41 

22.73 

17.14 

17.31 

18.89 

31 

E      -  ESTIMATE) 
Mt  -  NO  RECOAD 

NF  -  NO  aow 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  6A6E  HEIGHTS 


I^OATE 

TIME 

STAGE 

DATC 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE  A 

12-26-69 
1-26-70 

0715 
0500 

37.48 
40.86 

. 

J 

LOCATION 


LATITUDE 


38  48  10 


LONGITUDE 


121  42  55 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


NE14  UN  2E 


MAXIMUM  DISCHARGE 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  NT. 


DATE 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


41.83     2/8/42     JUL  19- OCT  38  a 
JAN  39-DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


JUL  19-mTE 


DATUM  OF  GAGE 


PERIOD 


FROM 


1921 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


0.00 

-3.02 


REF. 

DATUM 


USED 
USCGS 


Station  located  just  above  the  Southern  Pacific  Railroad  Bridge,  I3.I  mi.  above  Feather  River  imnediately  NE  of  Knights  landing.  Station 
affected  by  backwater  from  Feather  River  and  Sutter  Bypass  during  periods  of  high  flow.  Maximum  discharge  of  record  listed  is  for  period 
1940  to  date.     Records  furnished  by  USGS. 

8  -  Irrigation  season  only. 
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TABLE    B-ll  (CONT) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FEET) 


f  WATB  VEAt 


1970 


STATION  NO. 


AO2972 


STATION  NAJMI 


BUTTE  SLOUOH  HBAB  MmiDIAN 


3 


^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

sen. 

DAY^ 

1 

UO.52 

40.62 

40.87 

51.29 

41.89 

41.89 

42.43 

42.10 

42.21 

, 

7 

U0.53 

40.59 

40.87 

50.25 

42.05 

42.03 

42.40 

42.33 

42.49 

2 

3 

U0.29 

40.58 

40.85 

'•9.31 

42.19 

41.39 

42.55 

42.50 

42.57 

> 

4 

lfO.04 

40.63 

40.86 

48.61 

42.28 

41.23 

42.36 

42.56 

42.41 

4 

s 

39.99 

40.74 

40.83 

48.00 

42.35 

41  .U 

42.04 

42.64 

42.42 

s 

6 

39-96 

41.21 

40.84 

47.46 

42.34 

41.05 

41.96 

42.55 

42.51 

* 

7 

39.91 

41.75 

40.86 

47.03 

42.32 
42.60 

40.96 

42.16 

42.44 

42.60 

7 

8 

39.85 

41.90 

40.92 

46.81 

40.92 

41.73 

42.46 

42.52 

• 

9 

39.82 

41,80 

41.01 

46.96 

42.50 

41.27 

41.47 

42.58 

42.52 

9 

10 

39.73 

41.60 

40.98 

47.64 

42.21 

41.89 

41.56 

42.68 

42.74 

10 

11 

39  .Si* 

41.41 

40.83 

51.66 

N 

N 

N 

42.65 

42.55 

41.94 

42.39 

42.35 

11 

la 

39.85 

40.74 

40.80 

52.65 

0 

0 

0 

42.81 

42.49 

42.27 

42.25 

42.50 

13 

13 

39-87 

40.25 

42.84 

52.1i» 

42.70 

41.83 

42.31 

42.17 

42.21 

13 

14 

39.85 

40.09 

'♦5.95 

52.18 

42.71 

41.53 

42.35 

42.24 

41.53 

14 

IS 

39.97 

40.51 

46.73 

53.66 

R 

R 

R 

42.51 

41.73 

42.39 

42.43 

41.42 

IS 

16 

UO.28 

40.71 

46.61 

55.58 

E 

E 

E 

4257 
41j08 

42.45 

42.39 

42.55 

41.24 

16 

17 

UO.96 

40.76 

46.30 

56.53 

C 

C 

c 

42.53 

42.26 

42.35 

41.09 

17 

IS 

hlM 

40.75 

45.98 

57-44 

42.0  A 

42. n 

42.23 

42.18 

41.14 

It 

19 

Ul.15 

40.77 

'♦5.87 

57.71 

0 

0 

0 

41.65 

41.96 

42.29 

42.09 

41.20 

l« 

20 

UO.91 

40.83 

46.76 

57.21 

R 

R 

R 

41.90 

42.07 

42.64 

42.22 

41.14 

30 

J1 

U0.78 

40.83 

50.45 

56.71 

D 

D 

D 

42.65 

41.97 

42.64 

42.40 

40.94 

31 

22 

40.70 

40.82 

53.10 

57.17 

42.53 

41.99 

42.33 

42.43 

40.63 

n 

23 

U0.66 

40.81 

53.85 

58.01 

42.23 

41.92 

42.17 

42.25 

40.36 

33 

24 

40.66 

40.75 

53.89 

59.16 

42.08 

41.97 

42.14 

42.11 

40.02 

34 

25 

ltO.69 

40.79 

54.24 

NR 

41.86 

41.93 

42.31 

42.48 

39.89 

3S 

26 

40.69 

40.81 

54.40 

RR 

41.71 

41.58 

41.86 

42.42 

42.46 

39.37 

36 

27 

40.70 

40.83 

54.13 

NR 

41. S3 

41.92 

42.02 

42.56 

42.45 

39.94 

37 

28 

40.68 

40.85 

53.64 

NR 

42.17 

42.01 

42.01 

42.49 

42.49 

39.99 

33 

29 

40.60 

40.89 

53.10 

NR 

.'^•?v§, 

41.92 

42.37 

42.32 

42.30 

39.96 

39 

30 

40.61 

40.90 

52.66 

NR 

42.02 

41.72 

42.85 

42.13 

42.37 

39.88 

30 

31 

40.62 

52.16 

NR 

41.29 

42.00 

42.24 

31 

V 

J 

E      -  ESTIMATED 
NR  -  NO  RECORD 
NF   -  NO  Flow 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  6A6E  HEIGHTS 


rxikxf. 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

HAOE  ^ 

V 

J 

LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE                ^ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 

ON 

GAGE 

REF 

DATUM 

CF$ 

CAGE  HT. 

DATE 

FROM 

TO 

39  10  05 

-.?1    53  28 

NE7  15N  IE 

JAN  39-EATE 

NOV  34-MAY  37  # 
OCT  37-nMS 

1934 

0.00 

IBKD 

Station  located  on  right  bank  O.5  mi.  upstream  from  farmland  Road,   1.7  ml.  NE  of  Meridian.     Tributary  to  Sutter  Bypass.     Jlofw  affected 
by  gate  operation.     Flcsw  during  sumner  months  is  made  up  almost  entirely  of  return  vater  from  land  Irrl^ted  by  Jteatber  River  diversions. 
During  flood  periods,  Sacramento  River  vater  enters  Butte  Basin  above  Butte  City  froB  bank  spill  and  spill  over  Noiilton  and  Colusa  Weirs. 

#  -  Flood 

season  only. 
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E    B-ll  (CONT.) 

TABl 
DAILY 

fWATER  YEAR 

STATION  NO. 

STATION  NAAAE 

A 

'  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FEET) 

1970 

AO5935 

syi'ffiK  BXi-ASS  AT  LONU  BRIDGE 

J 

^DAY 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

1 

2 
3 

37.16 
37.15 
37.15 
37.15 
37.15 

37.27 
37.21 
37.17 
37.13 
37.13 

37.15 
37.15 

itit.63 
it3.63 

52.39 
51.80 

ito.l6 
it0.07 

39.it2 
39.58 

i+0.62 

ito.65 

ito.31 
itO.50 

it0.6o 
ito.80 

ito.99 

itl.l2 

1+0.61 
1+0.76 

1 
2 

37.15 

lt2.79 

51.33 

itO.53 

39.36 

ito.72 

ito.13 

lto.88 

ltl.20 

lt0.8it 

3 

37.15 

1*2.  oit 

50.82 

ltO.90 

39.03 

!t0.76 

ItO.lO 

ito.8l 

itl.l6 

1+0. 76 

4 

5 

37.  lit 

itl.35 

50.21 

ltl.17 

38.76 

it0.80 

1+0.15 

1+0.63 

ltl.21 

1+0.76 

5 

37.15 
37.15 
37.15 
37.15 
37.15 

37.13 
37.13 
37.27 
37.39 
37.39 

37.  lit 

ito.72 

it9.65 

itl.35 

38.68 

it0.8l 

lto.13 

itO.58 

ltl.17 

itO.82 

6 

7 
8 

37.  lit 

ito.17 

it9.07 

itl.58 

38.71 

itO.78 

lto.09 

1+0.78 

Itl.ll 

1+0.85 

7 

37.  lit 

39.83 

it8,l+8 

itl.65 

38.66 

ltO.88 

lt0.02 

it0.1t9 

ltl.l2 

1+0.81 

8 

37.  lit 

39.92 

it8.05 

itl.52 

38.it8 

itO.86 

itO.26 

1+0.25 

itl.17 

1+0.80 

9 

10 

37.  lit 

itO.30 

it7.73 

itl.it3 

38.29 

itO.72 

ltO.62 

ltO.28 

1+1.11 

i+0.82 

10 

11 
12 

13 
14 
IS 

37. 1^^ 
37. 1** 
37.li^ 
37.1't 
37.li^ 

37.37 

37.  lit 

itlt.23 

it7.32 

itl.30 

38.69 

itO.89 

1+0.83 

itO.70 

ltO.96 

i+0.53 

11 

37.33 

37.  lit 

it6.l6 

lt6.7it 

itl.20 

38.99 

itO.87 

1+0.77 

ltO.90 

ltO.85 

ito.6o 

12 

37.26 

37.it3 

it5.58 

it6.29 

itl.05 

39.56 

I1O.72 

ItO.itlt 

itO.86 

ito.79 

it0.it8 

13 

37.16 

38.31 

It5.it9 

it6.06 

it0.8it 

39.61 

itO.67 

ltO.26 

1+0.88 

1+0.88 

39.85 

14 

37.15 

38.83 

it7.05 

it6.27 

ito.66 

39.59 

itO.59 

itO.ltl 

lto.93 

i+1.08 

38.75 

IS 

1A 

37. 1*^ 

37.15 

38.8it 

it9.l8 

it5.8l 

itO.itO 

39.5it 

itO.itS 

ito.8it 

Itl.OO 

1+1.15 

37.53 

16 

17 

37.14 

37.15 

38.77 

50.20 

itit.90 

it0.20 

39.26 

itO.37 

ltO.88 

Itl.OO 

itl.05 

37.36 

17 

18 

37.1'+ 

37.15 

38.63 

51.  lit 

itit.76 

39.90 

39.10 

itO.36 

itO.97 

1+0.97 

ito.93 

37.17 

18 

19 

37.  lU 

37.15 

38.57 

51.52 

ltlt.71 

39.60 

39.19 

itO.22 

1+0.63 

itl.OO 

ito.86 

37.17 

19 

20 

37.li+ 

37.15 

38.80 

51.03 

it3.99 

39.37 

39.20 

1+0.28 

ito.68 

1+1.17 

i+0.93 

37.17 

20 

21 

37.  lit 

37.15 

itl.iti 

50.51 

it3.27 

39.17 

39.61 

itO.79 

1+0.63 

Itl.ll 

itl.03 

37.17 

21 

22 

37.  lit 

37-15 

lt6.29 

50.89 

it2.56 

38.97 

itO.Ol 

itO.75 

lto.62 

ito.9it 

itl.03 

37.16 

22 

23 

37.1^+ 

37.15 

it7.it3 

51.82 

itl.97 

38.81 

39.89 

ltO.62 

itO.57 

1+0.88 

i+0.93 

37.16 

23 

24 

37.  lit 

37.15 

it7.59 

53.06 

1+1.50 

38.63 

39.96 

it0.it7 

ito.6l 

ito.9i+ 

ito.80 

37.16 

24 

25 

37.  lit 

37.15 

it?.  87 

55.12 

itl.lO 

38.it9 

itO.08 

ltO.39 

ito.6o 

i+l.io 

i+1.03 

37.15 

2S 

26 

37.  lit 

37.15 

ItS.lit 

55.80 

ito.79 

38.itl 

ito.i8 

ltO.28 

i+0.53 

1+1.17 

ltl.02 

37.15 

26 

27 

37.  lit 

37.15 

it7.87 

55.10 

ito.51 

38.61 

ltO.28 

it0.1t9 

1+0.63 

1+1.22 

1+1.00 

37.15 

27 

28 

37.  lit 

37.15 

it7.3it 

•phM 

it0.2it 

39.23 

ito.56 

1+0.1+8 

1+0, 6it 

1+1.15 

ltO.96 

37.15 

28 

29 

37.30 

37.15 

it6.70 

5it.39 

39.15 

ito.81 

1+0. 38 

it0.8l 

1+0.99 

1+0.69 

37.15 

29 

30 

37.i+0 

37.15 

It6.l6 

53.98 

39.08 

ito.69 

i+0.28 

ito.92 

ito.96 

1+0.71 

37.15 

30 

31 

37.33 

it5.6o 

53.17 

38.97 

39.92 

ito.91 

ito.6i+ 

31 

J 

E      -  ESTIMATED 
NR  -  NO  RECORD 

NF  -  NO  now 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  6A6E  HEIGHTS 


/^DATE 


TIME 


STAGE 


12-26-69        0600  i+8.20 

1-26-70        0it30  56.00 


DATE 


TIME 


STAGE 


DATE 


TIME 


STAGE 


DATE 


TIME 


STAGE  A 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 

M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF. 
DATUM 


39  08  1+6         121  50  31 


SEI5  15N  IE 


57.7 


3/  1/i+O 


lit-DATE 


0.00 


USED 


Station  located  on  west  levee,   0.2  mi .  H  of  State  Highway  20,    3.9  mi .  E  of  Meridian.     Gage  heights  below  39. 0  ft.  are  not  indicative  of  flow 
in  channel. 
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TABLE    B-ll  (CONT.) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FEH) 


WATa  YEA* 


1970 


STATION  NO 


AO5929 


STATION  NAM! 


WAD6W0RTH  CAMVL  NEAR  SUTTER 


("day 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

sen. 

DAY^ 

1 

U0.22 

39.80 

38.89 

1*2.11* 

49.85 

41.81 

39.50 

40.18 

39-50 

40.23 

39.56 

39-98 

1 

2 

itO.OS 

39.1*8 

38.51 

1*1.15 

49.18 

41, 14 

40.00 

39.93 

39.39 

40.12 

39-44 

40.30 

a 

3 

39.89 

38.91. 

38.1*6 

39.91* 

48.67 

40.36 

1*0.37 

39.92 

39.32 

40.05 

39.45 

40.56 

3 

4 

39.93 

38.89 

38.1*1 

39.18 

48.12 

40.72 

40.46 

39.94 

39.21 

40.09 

39.43 

40.64 

4 

S 

39.95 

39-17 

38.19 

39.00 

47.43 

41.09 

40.08 

39.79 

39.55 

40.18 

39.66 

40.47 

s 

6 

39.95 

39.19 

38.06 

38.98 

46.25 

40.47 

40.05 

40.32 

39.38 

39.92 

39.64 

40.54 

6 

7 

39.99 

39.11* 

38.05 

38.92 

46.10 

40.28 

40,13 

40.80 

39.37 

39-85 

39.93 

40.67 

7 

8 

1*0.03 

39.06 

38.10 

38.91 

45.44 

40.63 

40.25 

40.86 

39-82 

39-73 

40.15 

40.70 

• 

9 

39.89 

39.06 

38.20 

1*0.91 

44.96 

40.34 

40.74 

41.12 

40.32 

39.87 

40.65 

40.95 

9 

10 

39.90 

39.07 

38.1*3 

1*2.03 

44.62 

40.86 

40.28 

41.00 

40.52 

40.07 

40.34 

40.86 

10 

II 

1*0.03 

39.10 

38.1*9 

1*1.36 

44.20 

1*0.37 

39.86 

40.91 

40.47 

39-93 

39.98 

40.58 

11 

19 

39. 76 

38.99 

38.1*3 

1*3.55 

43.72 

40.17 

39.44 

40.82 

40.28 

40.05 

39.91 

40.89 

13 

13 

39.90 

38.91* 

38.58 

1*3.33 

43.47 

40.05 

39.38 

40.76 

40.14 

40.01 

39.60 

41.33 

13 

14 

1*0.22 

38.97 

38.1*7 

1*5.59 

43.47 

39.96 

39.50 

40.79 

39.78 

39-78 

40.26 

41,27 

14 

IS 

1*0.1*4 

39.83 

38.51* 

1*5.72 

1*3.27 

39.86 

39.52 

40.56 

39.93 

39.52 

40.32 

40.95 

IS 

16 

1*0.50 

39.82 

38.51 

1*7.90 

43.00 

39.59 

40.07 

40.42 

39.70 

39.63 

40.19 

40.85 

1* 

17 

1*0.51* 

38.59 

38.61 

1*8.27 

42.45 

39.62 

39.97 

40.21 

39-72 

39.85 

40.03 

40.67 

17 

IS 

1*0.56 

38.66 

38.55 

1*8.83 

1*1.99 

39.58 

39.74 

40.46 

39-96 

39.71 

39.72 

40.31 

1« 

19 

1*0.1*1* 

38.61 

39.06 

1*9.20 

42.05 

39.52 

40.27 

40.50 

40.09 

39-93 

39.67 

40.29 

l« 

20 

1*0.1*8 

38.57 

1*0.1*9 

1*8.83 

41.56 

39.47 

4o.4o 

40.81 

39.60 

39.92 

40.05 

40.35 

ao 

21 

1*0.1*6 

38.1*9 

1*0.87 

1*9.28 

40.74 

39.41 

40,22 

40.80 

39-50 

40.05 

40.02 

4o.6o 

21 

22 

1*0.38 

38.1*6 

1*2.80 

1*9.15 

40.07 

39.39 

40.17 

40.38 

39.1*5 

39.86 

39.90 

40.68 

23 

23 

1*0.21* 

38.1*2 

1*1*.  69 

1*9.71+ 

39.76 

39.24 

1*0.35 

40.29 

39.42 

39.85 

40.00 

40.68 

23 

24 

1*0.08 

38.1*7 

1*5.65 

50.96 

39.69 

39.26 

40.19 

40.26 

39-05 

39.68 

40.17 

40.49 

34 

2S 

1*0.05 

38.1*3 

1*5.31 

52.71* 

39.64 

39-24 

39-91* 

40.05 

39.43 

39.84 

39-90 

40.38 

2S 

26 

1+0.06 

38.39 

1*5.1*1 

53.46 

39.61 

39.11 

40.44 

39.71 

39.70 

39.85 

40.01 

40.12 

3* 

27 

1*0.11 

38.37 

1*5.10 

52.81 

39.61 

39.11* 

4o.8o 

39-87 

39-56 

39.78 

40.18 

40.22 

37 

28 

1*0.12 

38.39 

1*4.56 

52.12 

39.57 

39.32 

41.26 

39.79 

39.87 

39.66 

40.26 

40.30 

2« 

29 

1*0.  oi* 

38.1*0 

1*3.97 

51.96 

39.56 

40,79 

39-57 

40.70 

39.75 

40.21 

40.32 

79 

30 

1*0.00 

38.1*0 

1*3.1*1 

51.55 

39.91* 

40.37 

39-68 

40.31 

39-68 

40.58 

40.18 

30 

31 

39.96 

1*2.87 

50.69 

39.68 

39.64 

39.60 

40.34 

31 

V 

J 

E      -  ESTIMATED 
NR  -  NO  RECORD 
NF   -  NO  ROW 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  6A6E  HEIGHTS 


/'DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

CTAOE  ^ 

1-26-70 

0700 

53.62 

J 

LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.8M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

CAGE 


REF. 

DATUM 


39  09  12 


121  44  00 


NKI5  15N  2E 


53.62 


1/26/70 


MAR  61-nATE 


MAR  61-nATE 


1961 


0.00 


UBED 


Station  located  at  South  Butte  Road  Bridge,   0.9  mi.  E  of  Sutter.     Tributary  to  Sutter  Bypass.     This  station  and  one  2.2  mi.  downstream  are 
used  to  determine  the  slope  for  rating  of  canal.     Records  for  January  I939  to  March  I961  previously  published  as  Wadavorth  Canal  at  Butte 
House  Road. 
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TABLE    B-ll  (CONT.) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FEET) 


j^ATER  YEAR 

STATION  NO. 

STATION  NAME 

N 

1969 
V 

AO592O 

SUTTER  BYPASS  AT  STA.TE  PUMPING  PIANT  NO.    2 

J 

DAY 


1 
2 
3 
4 
5 

6 

7 
S 
9 
10 

n 
12 

13 
14 
IS 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 


oa. 


28.61 
28.62 
28.56 

28.1*3 
28.39 

28.37 
28.38 
28.i*7 
28.I17 
28.  H 

28.5'* 
28.70 
28.78 
28.71 
28.08 

28.19 
28.20 
28.26 
28.22 
28.16 

28.11 
28.10 
28.03 
28.13 
28. 2i* 

28.29 
28.32 

28.37 
28.44 
28.27 
28.02 


NOV. 


27.81 
27.87 
28.10 
28.28 
28.33 


DEC. 


28.43( 
28.43 

28.49 
28.26 
28.28 

28.49 
28.44 
28.28 
28.14 
28.00 

28.02 
28.16 
28.25 
28.32 
28.31 


28.26 
28.16 
28,03 
28,11 
28.12 


JAN. 


33.56  E 
32.97  E 
32.48 
31.74 
30.83 


30.92  E 
29.76  E 

28 .  60 
27.08 
28.50 

31.60 

33.88 

35.20 

35.02  E 

34.85 

34.15 


43.00 
41.25 
39.75 
38.40 
38.25 

39.90 

42.50 

44.50 
45.25 
44.90 

44.30 
44.10 
44.15 
43.95 
43.38 
42.58 


FEB. 


41.50 
40.30 
39.05 
37.80 
36.75 

37.15 
37.95 
58.00 
3i7.6o 

38.15 
59.00 

'to.  25 

41.80 
42.55 

42.90 
43.45 
43.40 
42.75 
42.05 

41.45 
'H.OO 
40.45 
39.80 
39.55 

39. 5r 
39.48 
38.95 


MAR. 


38.85 
39.55 
39.92 
39.40 
38.55 


ir.6o 

36.43 
35.08 
34.35 
34.05 

33.75 
33.26 
32.96 
32.70 

32,47 

32.25 
32.00 
31.73 
31.44 

31.15 

31.07 
31.05 
31.24 

31.31 
31.12 

30.70 
30.23 
29.75 
29.67 
30.65 
31.32 


APR. 


31.39 
31.10 

30.91 
30.87 
31.09 


31.73 
32.08 

32 .  16 
32.08 

31.94 
31.69 
31.46 
31.24 
30.93 

30.30 

29.66 
29.14 

28.67 
28.42 

28.07 
28.33 
29.00 
29.37 
39.74 

29.88 
29.68 
29.41 
29.42 
29.91 


MAY 


30.08 
29.85 
29.77 
29.78 

29.17 


©9*28 
29.  IT 
29.75 
30.03 
93 


29.73 
30.23 

30.52 
30.82 
31.12 

31.68 
32.03 
32.34 
32.50 
32.57 

32.60 
32.57 
32. 5^. 
32.55 
32.50 

32.39 
32.36 
32.29 
32.11 
31.85 
31.61 


JUNE 


31.36 
31.04 
30.55 
30.00 
29.70 


29.60 

29.65 

29.79 
29.66 

29.68 
29.61 
29.  57 
29-'-T 
29.50 

29.56 
29.36 
29.57 
29.64 
29.26 

29.22 

29.55 
29.27 

28.85 
28.90 

28.92 
28.74 
28.75 
28.85 
28.97 


JULY 


28.93 
28.67 
28.64 

28.79 
28.77 

28.82 

28.80 

28.60 
28.44 

28.60 
28.65 

28.75 
2':i.TT 
28.50 

28.52 
28.80 
28.73 
28.7'- 
28.78 

29.00 
28.79 
28.81 
28.94 
28.72 

29.25 
29.39 
29.15 

29.05 
29.09 


AUG. 


28.69 
28.87 
28.95 
28.81 
28.58 

-28.37 

28.75 
28.88 
28.85 
28.85 

28.90 
28.91 
28.96 
28.66 
28.55 

28.57 
28.75 
28.90 
28.72 
28.68 

28.71 
28.70 
28.64 
28.73 
28.67 

28.66 
28.69 
28.79 
28.74 
28.74 
28.40 


SEPT. 


28.37 
28.45 

28.57 
28.54 
28.27 

28.07 
28.01 
27.92 
27.87 
27.66 

27.37 
27.68 
27.90 
27.99 

28.17 

28.53 
28.27 
27.99 
28.00 
27.88 

27.80 
27.76 
27.73 
27.79 
27.80 

27.70 
27.55 
27.43 
27.44 
27.34 


DAY 


1 
2 
3 

4 

5 

6 
7 
S 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 

IS 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 


t      -  ESTIMATED 
NR  -  NO  RECORD 
NF  -  NO  FLOW 


/^DAH 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  6A6E  HEIGHTS 


TIME 


STAGE 


DATE 


TIME 


STAGE 


DATE 


TIME 


STAGE 


DATE 


TIME 


STAGE  \ 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF. 

DATUM 


39  01  34  121  43  32  SW26  14n  2E        I  I  I  \    MAY  67-DATE 

Station  located  on  east  side  of  levee  at  west  end  of  O'Bannlon  Road,    9.8  ml.   SW  of  Yuba  City 
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TABLE    B-ll  (CONT.) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FEET) 


f  WATBI  YEAR 


19T0 


STATION  NO 


A05920 


STATION  NAJMI 


SUTTER  BYPASS  AT  STATE  PIMPIHG  PIAST  HO.  2 


[^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

501. 

DAY^ 

1 

27.28 

28.20 

28.08 

37.50  E 

^^5.75  E 

32.50  E 

29.26 

28.87 

28,1+5 

28,70 

28,51 

28.58 

1 

27.55 

28.16 

28.15 

36.20  E 

1+5.10  E 

33.10  E 

27.80 

28.82 

28,1+8 

28.60 

28.63 

28.66 

2 

27.52 

28.01* 

28.11* 

35.10  E 

1*1*. 50  E 

3l*.00  E 

28.  oe 

28.80 

28,58 

28.78 

28,67 

28,76 

3 

27.5'* 

27.95 

28.12 

31*.  1*0  E 

1*3.90  E 

33.^*0  E 

28.23 

28.96 

28.51 

28.85 

28,72 

28.58 

4 

27.41* 

28.05 

28.10 

33.50  E 

1*3.30  E 

33.15  E 

28.17 

28.61 

28,52 

28,78 

28,61* 

28.  U7 

S 

27.1*0 

28.15 

28.06 

32.90  E 

1*2.70  E 

33.80  E 

28.32 

28.55 

28,63 

28.63 

28,70 

28.  U7 

6 

27.73 

28.15 

28.02 

32.60  E 

1*2.00  E 

33.80  E 

28.70 

28.87 

28.72 

28.56 

28,78 

28.59 

7 

28.01 

28.11 

28.01 

32.1*0  E 

1*1.30  E 

33.30  E 

28.89 

28.97 

28,78 

28.61+ 

28,79 

28.60 

• 

28.05 

28.06 

27.95 

32.1+0  E 

1*0.75  E 

33.35  E 

28.97 

28.95 

28.61 

28,62 

28,7'» 

28,32 

♦ 

27.95 

27.97 

27.98 

32.80  E 

1+0,30  E 

3I+.OO  E 

28.81 

28,78 

28.63 

28,39 

28.79 

28,35 

10 

27.92 

27.97 

28.12 

3l*.60  E 

39.80  E 

33.95  E 

28.75 

28.78 

28,70 

28,51 

28,68 

28,58 

11 

27.95 

27.96 

28.16 

37.50  E 

39.35  E 

33.80  E 

28.68 

28.81 

28,92 

28.1+8 

28,63 

28,35 

12 

27.89 

27.98 

28.05 

37.90  E 

38.75  E 

33.30  E 

28.1*5 

28.78 

28,72 

28.55 

28,65 

28,20 

13 

27.90 

27.99 

27.71 

38.00  E 

38.30  E 

33.00  E 

28.1*1* 

28.78 

28,53 

28,59 

28,75 

27,1+3 

14 

28.10 

28.06 

30.16 

38.90  E 

38.35  E 

32.80  E 

28.72 

28.66 

28,55 

28,1+7 

28,82 

27.21* 

IS 

28.1*0 

28.11 

30.63 

1*1.80  E 

38.30  E 

32.60  E 

28,89 

28.80 

28,70 

28.39 

28,75 

27.1*3 

16 

28.1*8 

28.20 

30.15 

1*3.65  E 

37.1*5  E 

32.1*0  E 

28.81* 

28.81 

28.66 

28.66 

28.73 

28,06 

17 

28.55 

28.23 

28.1*8 

1*1*. 60  E 

37.00  E 

32.30  E 

28.71 

28.82 

28.95 

28.81* 

28.1*9 

28,18 

IS 

28.66 

28.12 

29.06 

1*5.20  E 

37.00  E 

32.20  E 

28.71* 

28,93 

28.92 

28,81* 

28.37 

28,11 

19 

20 

28.65 

28.05 

30.02 

1*1*. 80  E 

36.75  E 

32.05  E 

28,92 

28,71 

28,77 

28,87 

28,52 

28,03 

30 

21 

28.1*2 

28.00 

3l*.10  E 

1*1*. 20  E 

36.25  E 

31.79 

28.90 

28.73 

28,71+ 

28.85 

28.80 

27.68 

21 

22 

28.30 

27.99 

35-80  E 

1+1*. 65  E 

35.60  E 

31.1+0 

28.77 

28.79 

28,73 

28.96 

28,89 

27.31 

22 

23 

28.33 

28.00 

38.1*0  E 

1*5.65  E 

31*. 90  E 

30.85 

28.85 

28.68 

28,68 

28.82 

28,52 

27.  oi* 

23 

24 

28.30 

28.05 

39.70  E 

1*6.25  E 

31*. 25  E 

30.15 

29,08 

28.66 

28,57 

28.63 

28.33 

26.87 

24 

25 

28.15 

28.05 

1*0.00  E 

1*7.90  E 

33.75  E 

29.39 

29. oi* 

28.67 

28,50 

28,1*1* 

28,57 

26,61 

2S 

26 

27.98 

28.05 

1*0.70  E 

1*9.10  E 

33.20  E 

28.78 

29.05 

28.30 

28,66 

28,52 

28,61 

26.57 

26 

27 

27.90 

28.05 

1*0.1*5  E 

1*8.1*5  E 

32.80  E 

28.36 

29.07 

28.22 

28,72 

28.70 

28,51+ 

26.66 

27 

2a 

27.97 

28.07 

39.80  E 

1*7.80  E 

32.60  E 

28.05 

29.00 

28.60 

28.80 

28.76 

28,62 

27.01 

21 

29 

28.10 

28.06 

39- 'to  E 

1*7.60  E 

27.86 

29.30 

28.57 

28.89 

28.68 

28,70 

27.39 

29 

30 

28.  ll* 

28.05 

38.60  E 

1+7.1*0  E 

27.94 

29.  oi* 

28.50 

28.70 

28.63 

28.76 

27.61 

30 

31 

V 

28.19 

38.20  E 

1+6.75  E 

29.39 

28.1+2 

28.55 

28.70 

31 

C      -  ESTIMATB) 
NR  -   NO  RECORD 
NF   -  NO  FLOW 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  6A6E  HEIGHTS 


/^DATE 


TIME 


STAGE 


DATE 


TIME 


STAGE 


DATE 


TIME 


STAGE 


DATE 


HME 


STAGE  \ 


LOCATION 


LATITUDE 


39  01  31+ 


LONGITUDE 


121  1*3  32 


1/4  SEC.  T.  &  R. 

M.D.B.&M. 


SW26  ll+N  2E 


MAXIMUM  DISCHARGE 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT. 


DATE 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


MAY  67-DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


DATUM  OF  GAGE 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


Station  located  on  east  side  of  levee  at  vest  end  of  O'Bannion  Road,   9.8  mi.  SW  of  Yuba  City. 


REF. 

DATUM 
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TABLE    B-ll  (CONT) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FEET) 


fWATER  YEAR 


19T0 


STATION  NO. 


AO2927 


STATION  NAME 


SUTTER  BYPASS  AT  RECLAMATION  DISTRICT  I5OO  PUMPING  PLANT 


'^DAY 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

1 

16.01+ 

15.38 

15.47 

33.86 

37.32 

28.11 

18.24 

16.02 

14.56 

14.67 

14.28 

16.39 

I 

2 

15.75 

15.32 

15.51 

33.11 

36.82 

29.37 

17.88 

15.89 

13.93 

14.67 

14.31 

16.60 

2 

3 

15.  s'* 

15.31 

15.58 

32.20 

36.51 

31.09 

17.40 

15.79 

13.31 

14.40 

14.45 

16.79 

3 

4 

15.26 

15.31 

15.63 

31.05 

36.21 

31.16 

16.95 

15.90 

13.44 

14.33 

14.62 

16.87 

4 

5 

15.11 

15. '^5 

15.59 

29.66 

35.90 

30.86 

16.64 

16.19 

13.69 

14.36 

14.72 

16.90 

5 

6 

14. 99 

15.59 

15.57 

28.19 

35.68 

30.85 

16.40 

16.12 

13.77 

14.29 

14.78 

16.84 

6 

7 

lit. 88 

16.26 

15.53 

26.51 

35. Mt 

30.88 

16.05 

16.03 

13.57 

13.89 

14.86 

16.77 

7 

• 

14.89 

16.64 

15.71 

24.92 

35.13 

30.62 

15.88 

15.98 

13.75 

13.58 

14.96 

16.96 

8 

9 

14.86 

16.68 

15.88 

23.68 

34.90 

31.02 

15.68 

15.67 

14.28 

13.47 

15.10 

17.53 

9 

10 

14.80 

16.48 

15.97 

24.04 

34.74 

31.57 

15.52 

16.02 

14.65 

13.50 

15.30 

17.74 

10 

11 

14.74 

16.28 

16.13 

26.55 

34.55 

31.99 

15.32 

16.53 

15.16 

13.47 

15.36 

18.02 

11 

12 

14.82 

15.98 

16.38 

29.38 

3^^.36 

31.98 

15.08 

17.15 

15.31 

13.63 

15.34 

18.30 

12 

13 

14.89 

15.41 

17.03 

31.98 

34.21 

31.54 

14.97 

17.34 

15.31 

13.94 

15.30 

18.50 

13 

14 

14.97 

14.82 

21.62 

33.98 

34.29 

30.75 

15.04 

17.39 

15.03 

14.01 

15.28 

18.14 

14 

IS 

14.96 

14.96 

24.05 

35.65 

34.43 

29.74 

14.78 

17.34 

14.81 

14.06 

15.41 

18.00 

IS 

16 

15.31 

15.40 

24.02 

36.65 

34.26 

28.91 

14.74 

16.82 

14.62 

13.95 

15.46 

17.79 

16 

17 

15.71 

15.58 

23.05 

37.84 

34.09 

28.06 

14.70 

16. 4o 

14.58 

13.79 

15.44 

17.64 

17 

18 

16.01 

15.67 

21.86 

38.24 

34.10 

27.05 

14.44 

15.99 

14.56 

13.86 

15.44 

17.55 

IS 

19 

16.03 

15.70 

21.16 

38.10 

33.90 

26.06 

14.13 

15.36 

14.57 

14.05 

15.37 

17.45 

19 

30 

15.81 

15.78 

21.90 

37.89 

33.57 

25.21 

13.83 

15.48 

14.45 

l4.ll 

15.34 

17.49 

20 

21 

15.74 

15.72 

25.04 

37.74 

33.19 

23.88 

13.68 

15.27 

14.30 

14.31 

15.45 

17.34 

21 

22 

15.68 

15.67 

27.34 

38.83 

32.80 

22.42 

13.60 

15.26 

14.30 

14.47 

15.68 

16.72 

22 

23 

15.63 

15.64 

30.05 

38.82 

32.27 

21.55 

13.40 

15.36 

14.20 

14.48 

15.87 

16.22 

23 

24 

15.56 

15.69 

33.14 

39.07 

31.64 

21.09 

13.30 

15.26 

13.98 

14.45 

15.95 

15.96 

24 

2S 

15.55 

15.64 

35.22 

39.67 

31.14 

20.71 

13.54 

15.08 

13.75 

14.41 

16. 04 

15.70 

2S 

26 

15.53 

15.64 

35.  ^^7 

39.71 

30.46 

20.22 

13.81 

14.91 

13.75 

14.39 

16.21 

15.55 

26 

27 

15.51 

15.57 

35.28 

39-37 

29.41 

19.52 

14.37 

14. 41 

13.84 

14.45 

16.32 

15.70 

27 

28 

15.51 

15.55 

35.03 

39.13 

28.57 

18.75 

14.73 

13.76 

13.71 

14.43 

16.38 

15.80 

28 

29 

13  M 

15.51 

3'+.79 

38.69 

18.47 

15.70 

13.92 

l4.04 

14.37 

16.48 

15.73 

29 

30 

15.39 

15.54 

34. 5^^ 

38.51 

18.33 

16.13 

l4.04 

14.47 

14.38 

16.61 

15.45 

30 

31 

15.38 

3*^.30 

38.02 

18.28 

14.58 

14.39 

16.66 

31 

V 

J 

E      -  ESTIMATH) 
NR  -  NO  RECORD 
NF  -  NO  Flow 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  GAGE  HEIGHTS 


>^DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGED 

12-26-69 
1-25-70 

0600 

1845 

35.50 

39.81 

J 

LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 

M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


DISCHARGE 


GAGE  NT. 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF. 

DATUM 


1915  -   DATE 


0.00 


Station  located  on  west  levee,    3.7  mi.   SE  of  Knights  Landing. 


USED 
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TABLE    B-ll  (CONT)  (^*ti»  yia« 

DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT   1^    1970 

(IN   FEET) 


STATION  NO. 


A02170 


STATION  NAMI 


SACRAMENTO  RIVER  AT  FREMONT  WEIR,   WEST  END 


^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

SEPT. 

OAY^ 

1 

17.61 

16.94 

17.08 

34.55 

37.16 

29.20 

20.03 

17.43 

15.37 

15.98 

15.33 

17.14 

1 

2 

17.37 

16.89 

17.09 

34.05 

36.77 

30.97 

19.65 

17.27 

14.94 

15.96 

15.41 

17.38 

2 

3 

17.15 

16.86 

17.18 

33.32 

36.54 

32.49 

19.24 

17.18 

14.45 

15.77 

15.44 

17.54 

3 

4 

16.81 

16.89 

17.19 

32.21 

36.30 

32.28 

18.68 

17.26 

14.45 

15.63 

15.55 

17.57 

4 

S 

16.64 

16.99 

17.18 

30.36 

36.04 

31.90 

18.40 

17.48 

14.67 

15.63 

15.62 

17.59 

S 

6 

16.52 

17.17 

17.14 

28.12 

35.88 

32.25 

18.17 

17.36 

14.87 

15.55 

15.65 

17.56 

« 

7 

16.45 

17.92 

17.11 

26.19 

35.69 

32.17 

17,78 

17.23 

14.72 

15.26 

15.77 

17.53 

7 

• 

16.45 

18.30 

17.25 

25.23 

35.46 

31.71 

17.57 

17.22 

14.94 

14.96 

15.87 

17.61 

• 

9 

16.40 

18.28 

17.41 

24.74 

35.29 

32.29 

17.22 

17.04 

15.29 

14.79 

15.98 

18.03 

9 

10 

16.33 

18.06 

17.48 

26.14 

35.18 

32.86 

17.07 

17.33 

15.57 

14.78 

16.07 

18.43 

10 

II 

16.31 

17.84 

17.59 

29.11 

35.03 

33.20 

16.75 

17.88 

16.04 

14.76 

16.08 

18.68 

II 

12 

16.37 

17.48 

17.74 

30.96 

34.87 

33.16 

16.52 

18.35 

16.35 

14.92 

16.10 

18.92 

12 

13 

16.48 

16.79 

18.66 

33.15 

34.75 

32.69 

16.48 

18.48 

16.22 

15.29 

16.09 

19.05 

13 

14 

16.53 

16.13 

24.72 

34.62 

34.82 

32.20 

16.59 

18.52 

16.04 

15.40 

16.06 

18.86 

14 

IS 

16.55 

16.47 

26.71 

35.87 

34.95 

30.68 

16.42 

18.35 

15.99 

15.47 

16.11 

18.75 

IS 

16 

16.90 

16.99 

25.98 

36.66 

34.81 

29.68 

16.28 

17.81 

15.84 

15.40 

16.14 

18.60 

1* 

17 

17.38 

17.17 

24.67 

37.58 

34.67 

28.51 

16.15 

17.23 

15.77 

15.28 

16.15 

18.56 

17 

IS 

17.77 

17.22 

23.42 

37.91 

34.71 

27.30 

15.84 

16.75 

15.67 

15.32 

16.11 

18.49 

It 

19 

17.69 

17.25 

22.77 

37.78 

34.59 

26.35 

15.60 

16.19 

15.54 

15.47 

16.11 

18.44 

19 

20 

17.41 

17.32 

24.15 

37.61 

34.37 

25.50 

15.26 

16.23 

15.47 

15.46 

16.10 

18.48 

20 

21 

17.28 

17.29 

27.87 

37.49 

34.13 

24.77 

15.04 

16.04 

15.40 

15.58 

16.22 

18.41 

21 

22 

17.22 

17.23 

29.46 

38.33 

33.87 

24.10 

14.92 

15.95 

15.43 

15.70 

16.40 

17.87 

22 

23 

17.18 

17.21 

31.05 

38.35 

33.46 

23.45 

14.74 

16.02 

15.34 

15.69 

16.47 

17.41 

23 

24 

17.10 

17.26 

33.96 

38.51 

32.89 

22.80 

14.72 

15.93 

15.18 

15.67 

16.60 

17.18 

34 

as 

17.11 

17.21 

35.53 

39.02 

32.40 

22.31 

15.01 

15.71 

14.98 

15.69 

16.73 

16.96 

2S 

2« 

17.08 

17.20 

35.73 

39.04 

31.71 

21.85 

15.42 

15.56 

14.92 

15.71 

16.87 

16.81 

26 

27 

17.06 

17.16 

35.59 

38.76 

30.56 

21.46 

16.00 

15.22 

14.94 

15.73 

17.01 

16.94 

27 

2t 

17.10 

17.13 

35.40 

38.59 

29.58 

21.10 

16.33 

14.72 

15.94 

15.58 

17.08 

17.03 

2« 

29 

17.03 

17.11 

35.21 

38.23 

20.77 

17.11 

14.77 

15.24 

15.51 

17.18 

17.02 

29 

30 

16.96 

17.11 

35.03 

38.09 

20.48 

17.49 

14.87 

15.72 

15.54 

17.29 

16.80 

30 

31 

16.94 

34.85 

37.71 

20.22 

15.38 

15.44 

17.37 

31 

V 

J 

E      -  ESTIMATH) 
NR   -  NO  RECORD 
NF   -  NO  HOW 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  GAGE  HEIGHTS 


fVtkJi. 

TIME 

STAGE 

12-15-69 

1230 

26.83 

12-26-69 

0530 

35.76 

V 

DATE 


TIME 


STAGE 


1-18-70 
1-25-70 


0330 

2015 


37.94 
39.17 


DATE 


TIME 


STAGE 


3-  3-70 
3-11-70 


1845 
2400 


32.62 

33.29 


DATE 


TIMi 


STAOfN 


\ 


■ 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


CAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF 

DATUM 


38  45  34 


121  39  59 


NW  32      UN     3E 


39.7 


12-23-1955 


AUG    1934 -DATE 


1934 


0.00 


Station    located   0.1  mile  west   of  weir,   4.0  miles   southeast   of   Knights   Landing. 


USED 
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TABLE    B-ll  (CONT) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FEET) 


WATER  YEAJt 


1970 


STATION  NO. 


A02160 


STATION  NAME 


SACRAMENTO  RIVER  AT   FREMONT  WEIR,    EAST   END 


foAY 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

NF 

34.02 

36.34 

I 

NF 

33.66 

36.03 

2 

NF 

NF 

35.84 

3 

NF 

NF 

35.69 

4 

NF 

NF 

35.43 

5 

NF 

NF 

35.30 

6 

NF 

NF 

35.13 

7 

NF 

NF 

34.88 

8 

NF 

NF 

34.70 

9 

10 

N 

N 

NF 

NF 

34.60 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

10 

n 

0 

0 

NF 

NF 

34.46 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

11 

12 

NF 

NF 

34.33 

12 

13 

NF 

NF 

34.20 

13 

14 

NF 

34.17 

34.30 

14 

IS 

F 

F 

NF 

35.29 

34.40 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

15 

16 

L 

L 

NF 

36.03 

34.27 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

16 

17 

NF 

36.94 

34.15 

17 

IS 

0 

0 

NF 

37.25 

34.19 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18 

19 

NF 

37.13 

34.05 

19 

20 

w 

W 

NF 

36.96 

33.78 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

20 

21 

NF 

36.84 

33.56 

21 

22 

NF 

37.64 

NF 

22 

23 

NF 

37.64 

NF 

23 

24 

34.08 

37.87 

NF 

24 

25 

34.95 

38.33 

NF 

25 

26 

35.13 

38.28 

NF 

26 

27 

35.03 

37.90 

NF 

27 

28 

34.83 

37.71 

NF 

28 

29 

35.65 

37.28 

29 

30 

34.49 

37.07 

30 

31 

34.33 

36.77 

31 

V 

J 

E      -  ESTIMATED 
Ml  -  NO  RECORD 
NF  -  NO  HOW 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  GAGE  HEIGHTS 


/^DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

HAGE 

DATC 

TIME 

STAGE  A 

12-26-69 

0700 

35.16 

1-22-70 

2000 

37.94 

2-15-70 

0615 

34.42 

1-18-70 

1200 

37.26 

1-25-70 

2015 

38.40 

J 

LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
OHLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

OH 

GAGE 


REF. 
DATUM 


38  45   55 


121  38  05 


SW  27      UN     3E 


39.3 


3-10-1940 


APRIL   193 5 -DATE      1935 


0.00 


USED 


Station  located  approximately  200  feet  north  of  weir,  5.2  miles  southeast  of  Knights  Landing.   Gage  heights  recorded  only  during  periods  when 
there  is  spill  over  weir. 
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TABLE    B-ll  (CONT.) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FEET) 


WATBI  YEAR 


1970 


STATION  NO. 


A0S191 


STAnON  NAiMI 


FEATHER  RIVER  AT  OROVILLE 


^DAY 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

1 

0.58 

0.56 

0.55 

0.54 

1.21 

0.59 

0.54 

0.53 

0.53 

0.54 

0.57 

0.55 

1 

a 

0.57 

0.54 

0.57 

0.55 

0.56 

0.55 

0.54 

0.53 

0.53 

0.54 

0.57 

0.55 

a 

3 

0.55 

0.54 

0.57 

0.55 

0.55 

0.54 

0.55 

0,52 

0.53 

0.56 

0.55 

0.54 

a 

4 

0.55 

0.54 

0.56 

0.55 

0.53 

0.56 

0.55 

0.53 

0.54 

0.58 

0.54 

0.54 

4 

S 

0.55 

0.56 

0.56 

0.55 

0.52 

0.55 

0.55 

0.54 

0.54 

0.58 

0.55 

0.53 

s 

6 

0.55 

0.56 

0.56 

0.55 

0.52 

0.55 

0.55 

0.54 

0.54 

0.58 

0.55 

0.54 

* 

y 

0.56 

0.56 

0.56 

0.55 

0.52 

0.55 

0.55 

0.54 

0.54 

0.58 

0.55 

0.55 

7 

• 

0.56 

0.56 

0.56 

0.55 

0.51 

0.56 

0.55 

0.54 

0.54 

0.57 

0.55 

0.55 

• 

9 

0.56 

0.56 

0.56 

0.56 

0.52 

0.55 

0.53 

0.54 

0.54 

0.67 

0.56 

0.54 

f 

10 

0.55 

0.56 

0.56 

0.55 

0.52 

0.56 

0.54 

0.53 

0.54 

0.57 

0.55 

0.55 

10 

n 

0.55 

0.56 

0.55 

0.55 

0.52 

0.55 

0.55 

0.53 

0.53 

0.58 

0.55 

0.55 

II 

\% 

0.56 

0.56 

0.55 

0.56 

0.52 

0.56 

0.55 

0.53 

0.53 

0.57 

0.54 

0.55 

la 

13 

0.56 

0.56 

0.55 

2.50 

0.54 

0.56 

0.54 

0.53 

0.54 

0.58 

0.54 

0.55 

13 

14 

0.55 

0.56 

0.56 

10.26 

0.52 

0.55 

0.53 

0.53 

0.53 

0.56 

0.55 

0.56 

14 

IS 

0.55 

0.56 

0.56 

12.76 

0.52 

0.55 

0.52 

0.53 

0.54 

0.56 

0.55 

0.56 

IS 

16 

0.55 

0.56 

0.56 

14.14 

0.55 

0.54 

0.52 

0.52 

0.54 

0.56 

0.55 

0.55 

16 

17 

0.54 

0.56 

0.56 

14.07 

0.55 

0.54 

0.52 

0.52 

0.54 

0.56 

0.55 

0.55 

17 

It 

0.52 

0.56 

0.56 

14.07 

0.56 

0.54 

0.52 

0.52 

0.54 

0.57 

0.55 

0.55 

It 

19 

0.53 

0.56 

0.56 

13.36 

0.55 

0.55 

0.52 

0.53 

0.54 

0.57 

0.56 

0.55 

19 

M 

0.53 

0.55 

0.56 

10.51 

0.54 

0.55 

0.53 

0.53 

0.54 

0.57 

0.55 

0.55 

ao 

ai 

0.53 

0.56 

0.57 

7.30 

0.54 

0.55 

0.54 

0.53 

0.54 

0.58 

0.55 

0.55 

31 

23 

0.54 

0.55 

0.55 

10.46 

0.55 

0.55 

0.55 

0.53 

0.54 

0.58 

0.55 

0.55 

33 

33 

0.54 

0.55 

0.56 

13.62 

0.54 

0.55 

0.55 

0.53 

0.54 

0.58 

0.55 

0.55 

33 

34 

0.55 

0.55 

1.43 

14.84 

0.55 

0.55 

0.55 

0.53 

0.54 

0.58 

0.55 

0.55 

34 

35 

0.56 

0.55 

2.62 

14.86 

0.54 

0.54 

0.54 

0.53 

0.53 

0.58 

0.56 

0.55 

35 

36 

0.56 

0.55 

2.32 

14.50 

0.54 

0.54 

0.54 

0.53 

0.53 

0.57 

0.56 

0.55 

a6 

37 

0.56 

0.55 

2.00 

13.93 

0.54 

0.53 

0.55 

0.54 

0.53 

0.57 

0.56 

0.55 

37 

3t 

0.57 

0.55 

2.00 

12.02 

0.55 

0.53 

0.54 

0.54 

0.53 

0.58 

0.56 

0.55 

3* 

39 

0.56 

0.54 

1.68 

11.12 

0.53 

0.54 

0.53 

0.54 

0.57 

0.56 

0.56 

29 

30 

0.57 

0.53 

1.21 

8.79 

0.54 

0.54 

0.52 

0.54 

0.58 

0.56 

0.56 

W 

31 

0.57 

0.76 

3.73 

0.54 

0.53 

0.58 

0  56 

31 

V 

■ 

J 

E      -  ESTIMATED 
NR  -   NO  RECORD 
NF   -  NO  HOW 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  6A6E  HEIGHTS 


/DATE 


TIME 


STAGE 


1-17-70 
1-25-70 


1615 
0945 


14.39 
15.33 


DATE 


TIME 


STAGE 


PAH 


TIME 


STAGE 


DATE 


TIME 


"sfAOTN 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

^ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

CAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 

ON 

CAGE 

REF 

DATUM 

CFS 

GAGE  HT. 

DATE 

FROM 

TO 

39  31   07 

121  32    50 

SE  8     19N     4E 

230,000 

3-19-1907 

OCT   1901-DATE 

OCT   1901-nATE 

1912 

1934 

139.53 

usees 

1934          1962        182.02 

usees 

1962          1964           0.00 

usees 

1964                         148.97 

usees 

Station   located  300   feet   above  Fish  Barrier   Dam,   0.6  mile   northeast  of  Oroville.      Flow  partly  regulated  by   re 

servoirs   and   powerplanta 

.      Maxl- 

mum  dischai 

ge    listed   at 

site   then   in  use 

(approximat 

-ely    167.5 

eeet   usees  Dat 

urn).      Drainage  a 

rea   is  3,626  squa 

re  mile 

•  . 
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TABLE    B-ll  (CONT.) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FEET) 


WATBt  YEAR 


1970 


STATION  NO. 


A05165 


STATION  NAME 


FEATHER  RIVER  NEAR  GRIDLEY 


E      -  ESTIMATED 
NR  -  NO  RECORD 
NF  -  NO  H.OW 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  6A6E  HEIGHTS 


fOAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

1 

25.93 

25.93 

26.09 

31.03 

32.81 

29.29 

26.50 

25.89 

25.67 

25.81 

26.27 

27.04 

I 

3 

25.91 

25.90 

26.18 

30.71 

31.59 

30.35 

26.49 

25.90 

25.68 

25.80 

26.35 

27.02 

2 

3 

25.92 

25.94 

26.16 

30.27 

30.16 

30.34 

26.46 

25.89 

25.77 

25.79 

26.48 

27.04 

3 

4 

25.90 

25.97 

26.16 

29.76 

29.15 

30.38 

26.43 

25.90 

25.94 

25.78 

26.69 

27.04 

4 

5 

25.90 

26.00 

26.16 

28.47 

28.97 

30.36 

26.43 

25.91 

26.02 

25.78 

26.73 

27.03 

5 

6 

25.92 

26.00 

26.15 

26.50 

28.90 

30.35 

26.40 

25.92 

25.92 

25.77 

26.79 

27.03 

6 

7 

25.92 

25.97 

26.28 

26.45 

28.85 

30.35 

26.37 

25.88 

25.86 

25.76 

26.79 

27.03 

7 

S 

25.92 

25.96 

26.38 

26.42 

28.82 

30.36 

26.35 

25.75 

25.87 

25.76 

26.78 

27.02 

• 

9 

25.92 

25.93 

26.42 

26.45 

28.80 

30.44 

26.34 

25.76 

25.86 

25.75 

26.78 

27.02 

9 

10 

25.91 

25.96 

26.50 

27.32 

28.76 

30.60 

26.34 

25.74 

25.84 

25.77 

26.81 

27.02 

10 

n 

25.89 

25.97 

26.84 

29.13 

28.80 

30.60 

26.33 

25.74 

25.82 

25.77 

26.89 

27.03 

11 

12 

26.00 

25.97 

27.09 

29.76 

28.92 

30.85 

26.34 

25.79 

25.80 

25.77 

26.90 

27.03 

12 

13 

25.92 

25.97 

27.32 

31.41 

29.10 

30.25 

26.31 

25.77 

25.80 

25.77 

26.89 

27.03 

13 

M 

25.86 

25.97 

27.44 

37.88 

29.69 

30.00 

26.26 

25.74 

25.81 

25.78 

26.92 

27.02 

14 

15 

25.91 

25.96 

27.45 

40.57 

30.15 

30.05 

26.24 

25.76 

25.82 

25.77 

26.97 

27.01 

15 

16 

25.90 

26.16 

27.46 

41.85 

30.23 

29.24 

26.23 

25.75 

25.82 

25.78 

26.93 

27.02 

16 

ir 

25.89 

26.20 

27.45 

42.42 

30. A7 

28.80 

26.20 

25.71 

25.82 

25.79 

26.93 

27.05 

17 

IS 

25.86 

26.22 

27.44 

42.26 

30.43 

28.86 

26.10 

25.76 

25.82 

25.80 

26.93 

27.09 

1R 

19 

25.84 

26.22 

27.47 

41.96 

30.41 

28.64 

26.02 

25.76 

25.82 

25.77 

26.93 

27.08 

19 

20 

25.87 

26.21 

27.48 

40.47 

30.40 

27.02 

26.02 

25.73 

25.81 

25.79 

26.93 

27.08 

20 

21 

25.91 

26.21 

27.49 

37.26 

30.42 

26.50 

26.03 

25.71 

25.81 

25.79 

26.93 

27.08 

21 

22 

25.92 

26.20 

27.35 

38.64 

30.40 

26.36 

26.02 

25.72 

25.81 

25.80 

26.92 

27.08 

22 

23 

25.93 

26.20 

27.08 

40.77 

30.41 

26.25 

26.02 

25.69 

25.83 

25.78 

26.92 

27.09 

23 

24 

25.94 

26.21 

29.43 

41.93 

30.35 

26.11 

25.97 

25.70 

25.83 

25.80 

26.93 

27.07 

24 

25 

25.92 

26.17 

32.96 

42.36 

30.04 

26.03 

25.91 

25.73 

25.83 

25.78 

26.97 

27.07 

25 

26 

25.92 

26.08 

32.92 

42.61 

28.80 

26.03 

25.90 

25.74 

25.83 

25.78 

27.03 

27.10 

26 

27 

25.93 

26.07 

32.85 

42.52 

28.77 

26.13 

25.89 

25.70 

25.83 

25.82 

27.06 

27.04 

27 

28 

25.94 

26.08 

32.82 

41.26 

28.78 

26.22 

25.89 

25.68 

25.83 

25.94 

27.05 

26.92 

2* 

29 

25.94 

26.06 

32.84 

39.88 

26.31 

25.89 

25.66 

25.83 

26.05 

27.06 

26.72 

29 

30 

25.95 

26.05 

32.77 

38.60 

26.39 

25.88 

25.66 

25.83 

26.10 

27.06 

26.53 

30 

31 

25.93 

32.03 

34.95 

26.49 

25.67 

26.15 

27.05 

31 

V 

. 

• 

> 

/^DATE 


TIME 


STAGE 


12-25-69 
1-17-70 


0530 
1045 


33.01 

42.57 


DATE 


TIME 


STAGE 


1-27-70  0145  42.81 

2-16-70  2330  30.47 


DATE 


TIME 


STAGE 


DATE 


TIME 


STAGE  A 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

^ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 

ON 

GAGE 

REF. 
DATUM 

CFS 

GAGE  HT 

DATE 

FROM 

TO 

39  22  01 

121  38  A3 

SW  33      18N     3E 

102,25 

12-23-1955 

JAN   19AA-DATE 

MAR   29-MAY  37   # 
OCT  37-APR  39 
NOV  3 9- JUL  AO 
OCT  40-JUL  A3 
OCT  A3 -DATE 

1929 
1929 

0.00 
-2.91 

USE 

use 

D 
GS 

Station   located  near  highway  bridge,   2.7 
discharge   published   prior    to   1963    listed 

miles   east  of  Gridley.      Subsequent    to   1962,    tabulations   include   all    left  bank  overflow.      Rec 
only   that  water    in   the  main  channel.      Drainage   area   is   3,676   square  miles. 

ords 

of 

#  -   Flood 

season  only. 
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TABLE    B-ll  (CONT)  fwAim  yea« 

DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT   (^   1970 

(IN  FEET) 


STATION  NO. 


A05U5 


STATION  NAMi 


FEATHER  RIVER  AT  YUBA  CITY 


'^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

oay'^ 

1 

41.52 

41.33 

41.34 

48.37 

54.22 

47.30 

41.52 

40.88 

40.09 

39.67 

40.47 

41.92 

1 

2 

41.46 

41.27 

41.47 

47.97 

51.24 

50.17 

41.41 

40.88 

39.41 

39.54 

40.58 

41.97 

a 

3 

41.42 

41.28 

41.49 

47.19 

49.96 

48.69 

41.36 

40.85 

39.44 

39.54 

40.80 

42.01 

3 

4 

41.40 

41.34 

41.50 

46.85 

47.65 

48.90 

41.30 

40.90 

39.81 

39.53 

41.11 

42.02 

4 

5 

41.36 

41.41 

41.49 

45.83 

46.73 

48.73 

41.25 

40.91 

40.35 

39.52 

41.25 

42.03 

S 

6 

41.33 

41.46 

41.48 

43.40 

47.37 

48.10 

41.21 

40.95 

40.02 

39.47 

41.36 

42.05 

« 

7 

41.29 

41.42 

41.53 

42.89 

46.39 

47.90 

41.11 

40.87 

39.91 

39.44 

41.39 

42.03 

7 

• 

41.36 

41.39 

41.75 

42.78 

45.90 

48.81 

41.04 

40.00 

39.88 

39.44 

41.36 

42.09 

8 

9 

41.36 

41.33 

41.84 

42.86 

45.79 

48.62 

40.97 

39.84 

39.88 

39.49 

41.39 

42.54 

9 

10 

41.36 

41.34 

41.88 

43.74 

45.89 

49.32 

40.95 

39.96 

39.93 

39.49 

41.40 

42.49 

10 

11 

41.34 

41.34 

42.26 

45.65 

45.64 

49.11 

40.90 

40.85 

40.14 

39.44 

41.48 

42.49 

11 

12 

41.35 

41.33 

42.62 

46.57 

46.32 

48.75 

40.84 

40.96 

39.94 

39.46 

41.59 

42.48 

13 

13 

41.47 

41.32 

42.95 

48.14 

46.78 

48.52 

40.83 

40.97 

39.88 

39.44 

41.57 

42.43 

18 

14 

41.25 

41.32 

43.20 

54.11 

49.14 

47.40 

40.71 

40.91 

39.87 

39.46 

41.57 

42.41 

14 

IS 

41.36 

41.31 

43.20 

60.52 

49.06 

47.19 

40.63 

40.95 

39.89 

39.46 

41.68 

42,35 

IS 

16 

41.47 

41.41 

43.21 

62.55 

48.25 

46.77 

40.56 

40.90 

39.82 

39.48 

41.66 

42.30 

1* 

17 

41.41 

41.57 

43.21 

65.71 

49.76 

45.65 

40.51 

40.84 

39.80 

39.48 

41.64 

42.23 

17 

18 

41.38 

41.59 

43.16 

64.95 

49.72 

45.45 

40.36 

40.41 

39.80 

39.49 

41.65 

42.23 

18 

19 

41.31 

41.59 

43.26 

63.69 

48.82 

45.35 

40.12 

40.26 

39.80 

39.45 

41.61 

42.24 

19 

20 

41.35 

41.58 

43.78 

63.51 

47.97 

44.24 

40.03 

40.13 

39.79 

39.51 

41.60 

42.22 

20 

21 

41.37 

41.57 

44.51 

63.20 

47.89 

42.78 

40.00 

40.04 

39.78 

39.79 

41.65 

41.93 

21 

22 

41.36 

41.55 

44.41 

67.06 

47.78 

42.48 

39.96 

40.07 

39.80 

39.80 

41.70 

41.56 

22 

23 

41.37 

41.54 

43.59 

65.19 

47.56 

42.30 

40.00 

39.97 

39.79 

39.78 

41.69 

41.49 

2) 

24 

41.37 

41.54 

48.64 

66.97 

47.88 

42.14 

40.00 

39.94 

39.78 

39.76 

41.75 

41.44 

24 

25 

41.36 

41.55 

52.54 

66.03 

47.91 

41.91 

39.81 

39.96 

39.77 

39.77 

41.86 

41.41 

2S 

26 

41.35 

41.42 

51.76 

64.45 

46.18 

41.71 

39.79 

39.95 

39.76 

39.82 

41.99 

41.47 

2* 

27 

41.37 

41.40 

51.02 

64.33 

45.74 

41.27 

39.79 

39.54 

39.60 

39.82 

42.05 

41.54 

27 

28 

41.38 

41.37 

50.55 

63.21 

45.72 

41.16 

40.27 

39.46 

39.64 

39.93 

42.04 

41.44 

28 

29 

41.35 

41.38 

50.36 

61.80 

41.21 

40.77 

39.44 

39.69 

40.12 

42.05 

41.18 

29 

30 

41.35 

41.34 

50.24 

61.37 

41.45 

40.77 

40.04 

39.68 

40.27 

42.03 

40.91 

30 

31 

41.34 

49.99 

57.84 

41.67 

40.32 

40.26 

41.83 

31 

V 

-J 

E      -  ESTIMATED 
NR  -  NO  RECORD 
NF   -  NO  ROW 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  GAGE  HEIGHTS 


/^DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DAn 

TIME 

STAGE  ^ 

12-25-69 

1-17-70 
V 

2130 
1615 

52.76 
66.28 

1-24-70 
2-17-70 

1330 
2215 

67.64 
50.60 

J 

LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF. 

DATUM 


39  08   20 


121  36   17 


NE  23      15N     3E 


82.42 


12-24-1955       JUL  44-OCT  45    o  NOV    1943-DATE 
JAN  46- SEPT  63 


1943 
1943 


0.00  USED 

-3.0  USCGS 


Station    located   at   Sacramento   Northern  Railroad   bridge.      Backwater    from  Yuba  River   at    times   affects    stage-discharge   relationship.      Drainage 
area    is   3,977   square  miles. 

o   -   Irrigation   season  only. 
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TABLE    B-ll  (CONT.)  f^^^a  yea« 

DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 


1970 


STATION  NO 


A06150 


STATION  NAME 


YUBA  RIVER   NEAR  MARYSVILLE 


(IN  FEET) 

^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

1 

60.50 

60.31 

60.34 

60.48 

66.59 

66.20 

61.50 

63.24 

62.22 

59.67 

61.10 

61.69 

1 

2 

60.47 

60.35 

60.34 

60.44 

65.26 

65.74 

61.23 

63.17 

60.17 

59.47 

61.11 

61.94 

2 

3 

60.46 

60.37 

60.46 

60.40 

66.18 

64.78 

61.20 

63.18 

60.64 

59.44 

61.12 

62.03 

3 

4 

60.42 

60.42 

60.46 

60.37 

64.76 

65.71 

61.17 

63.20 

61.17 

59.45 

61.12 

62.04 

4 

5 

60.44 

60.55 

60.37 

60.35 

64.65 

64.94 

61.14 

63.16 

62.01 

59.43 

61.13 

62.06 

5 

6 

60.42 

60.74 

60.36 

60.34 

65.80 

64.05 

61.09 

63.17 

60.77 

59.40 

61.12 

62.08 

6 

7 

60.39 

60.55 

60.37 

60.33 

64.27 

64.20 

60.98 

62.84 

60.94 

59.39 

61.12 

62.09 

7 

8 

60.41 

60.51 

60.37 

60.34 

63.69 

65.55 

60.90 

60.94 

60.84 

59.41 

61.12 

62.37 

8 

9 

60.42 

60.47 

60.43 

60.50 

63.78 

64.78 

60.81 

60.85 

60.12 

59.44 

61.13 

63.27 

9 

10 

60.41 

60.42 

60.44 

61.24 

63.98 

65.90 

60.62 

61.58 

61.25 

59.41 

61.12 

63.19 

10 

II 

60.52 

60.43 

60.70 

60.85 

63.71 

65.27 

60.48 

63.33 

61.70 

59.39 

61.11 

63.15 

II 

13 

60.62 

60.42 

60.58 

60.93 

64.64 

65.11 

60.36 

63.42 

61.10 

59.38 

61.11 

63.03 

12 

13 

60.65 

60.40 

60.70 

62.78 

65.20 

65.21 

60.25 

63.43 

61.07 

59.34 

61.12 

62.97 

13 

14 

60.66 

60.38 

60.50 

67.16 

65.67 

64.50 

60.15 

63.48 

61.06 

59.33 

61.13 

62.91 

14 

IS 

60.78 

60.38 

60.38 

66.07 

64.92 

64.41 

60.11 

63.46 

61.05 

59.28 

61.13 

62.89 

IS 

16 

60.93 

60.37 

60.37 

68.96 

64.73 

64.14 

60.06 

63.44 

61.03 

59.32 

61.13 

62.79 

16 

17 

60.81 

60.36 

60.07 

74.09 

66.59 

64.22 

60.02 

63.43 

61.03 

59.33 

61.12 

62.64 

17 

18 

60.64 

60.37 

59.82 

70.89 

66.10 

63.89 

59.98 

62.43 

60.92 

59.31 

61.11 

62.52 

18 

19 

NR 

60.39 

60.01 

68.78 

65.22 

64.03 

59.94 

62.28 

60.69 

59.32 

61.12 

62.50 

19 

20 

NR 

60.39 

61.07 

69.80 

63.92 

64.10 

59.90 

61.99 

60.69 

59.76 

61.07 

62.54 

20 

21 

NR 

60.37 

61.86 

75.74 

64.17 

64.08 

59.86 

61.95 

60.69 

61.04 

61.57 

61.26 

21 

22 

NR 

60.36 

60.79 

82.60 

63.91 

63.94 

59.84 

61.92 

60.69 

61.10 

61.61 

59.59 

22 

23 

NR 

60.34 

60.98 

75.09 

63.82 

64.03 

59.74 

61.82 

60.69 

61.10 

61.64 

59.35 

23 

24 

NR 

60.34 

66.80 

79.16 

64.48 

63.99 

59.75 

61.81 

60.67 

61.08 

61.72 

59.13 

24 

2S 

NR 

60.40 

64.97 

73.96 

64.20 

63.83 

59.77 

61.78 

60.67 

61.07 

61.99 

59.16 

2S 

26 

NR 

60.39 

63.24 

69.98 

64.20 

63.22 

59.83 

61.65 

60.41 

61.11 

62.03 

59.13 

26 

27 

NR 

60.40 

62.10 

70.58 

64.18 

61.48 

59.88 

60.42 

59.72 

61.12 

62.06 

60.09 

27 

28 

60.46 

60.36 

61.54 

68.10 

64.20 

61.30 

62.32 

60.20 

59.66 

61.12 

62.00 

60.37 

28 

29 

60.41 

60.34 

61.14 

69.27 

61.32 

63.09 

60.07 

59.68 

61.12 

61.97 

60.38 

29 

30 

60.41 

60.35 

60.84 

69.70 

62.31 

63.15 

62.30 

59.72 

61.13 

61.98 

60.78 

30 

31 

60.38 

60.61 

67.56 

62.51 

62.78 

61.11 

60.92 

31 

V 

J 

MAXIMUM 

INSTANTAN 

ECUS  GAGE  HEIGHTS 

E      -  ESTIMATED 
N«  -  NO  RECO«D 
NF  -  NO  FLOW 


A  DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE  ^ 

1-14-70 
1-17-70 

1800 

1330 

69.42 
75.66 

1-22-70 
1-24-70 

0300 
0800 

84.46 
81.73 

1-25-70 
1-27-70 

0300 
1600 

77.53 
72.61 

J 

LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

"\ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 

ON 

GAGE 

REF. 

DATUM 

CFS 

GAGE  NT. 

DATE 

FROM 

TO 

39    10  35 

Station    loc 
nlshed   by   I 

o  .-   Irrigal 

121  31   25 

-ated   5  miles 
J.    S.    Geologic 

.ion   season  on 

below   Dry  Creek, 
al   Survey.      Drair 

180,000 

4.2  miles   r 
age   area    i: 

90.15 

lortheast   o 
i    1,339    squ 

12-22-1964 

I  Harysvllle. 
are  miles. 

JUL  39-DEC  44  o 
APR  45 -DATE 

Maximum  dischar 

MAY   1940-DATE 
ge    listed    for   per 

1939 
1939 

iod    194 

3    to  da 

0.00 
-2.95 

ce.      Recor 

USED 
USCG 

ds    fur 

5 
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TABLE    B-ll  (CONT.) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN   FEET) 


f  WATa  YEA! 


1970 


STATION  NO. 


AO5120 


STATION  NAiMI 


FEATHER  RIVER  BELOW  SHANGHAI   BEND 


3 


^DAY 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

day"\ 

1 

34.56 

34.34 

34.41 

42.45 

50.34 

42.27 

36.08 

36.03 

35.08 

33.79 

34.87 

36.46 

1 

3 

34.46 

34.28 

34.53 

41.94 

47.21 

45.65 

35.72 

36.05 

33.79 

33.67 

34.98 

36.72 

2 

3 

34.45 

34.28 

34.55 

41.00 

45.80 

44.23 

35.66 

35.93 

33.64 

33.60 

35.18 

36,77 

3 

4 

34.45 

34.34 

34.58 

40.63 

43.61 

44.30 

35.58 

36.01 

34.25 

33.59 

35.41 

36.80 

4 

5 

34.41 

34.41 

34.62 

39.46 

42.36 

44.14 

35.50 

35.99 

35.16 

33.58 

35.63 

36.83 

S 

« 

34.37 

34.49 

34.62 

36.43 

42.75 

43.49 

35.44 

36.01 

34.29 

33.53 

35.76 

36.86 

6 

7 

34.38 

34.47 

34.63 

35.79 

41.99 

43.16 

35.30 

36.01 

34.27 

33.49 

35.80 

36.86 

7 

• 

34.37 

34.44 

34.84 

35.71 

41.29 

44.18 

35.24 

34.82 

34.23 

33.47 

35.80 

36.89 

• 

» 

34.37 

34.37 

34.94 

35.84 

41.13 

44.15 

35.16 

34.25 

34.06 

33.52 

35.80 

37.61 

9 

10 

34.35 

34.35 

34.99 

36.96 

41.27 

44.68 

35.11 

34.48 

34.25 

33.56 

35.83 

37.62 

10 

11 

34.33 

34.38 

35.31 

38.87 

40.90 

44.69 

35.06 

35.90 

34.79 

33.47 

35.89 

37.59 

II 

12 

34.35 

34.37 

35.68 

40.02 

41.49 

44.27 

34.97 

36.06 

34.36 

33.49 

36.02 

37.58 

13 

13 

34.49 

34.37 

36.06 

41.78 

41.96 

44.08 

34.94 

36.12 

34.27 

33.49 

36.04 

37.49 

13 

14 

34.26 

34.36 

36.34 

47.92 

44.15 

42.91 

34.83 

36.07 

34.26 

33.48 

36.04 

37.48 

14 

IS 

34.29 

34.36 

36.35 

54.49 

44.54 

42.63 

34.73 

36.09 

34.27 

33.49 

36.14 

37.44 

IS 

16 

34.52 

34.45 

36.36 

56.71 

43.59 

42.28 

34.67 

36.05 

34.20 

33.51 

36.15 

37.34 

16 

17 

34.46 

34.62 

36.43 

59.83 

44.93 

40.95 

34.65 

35.98 

34.17 

33.53 

36.13 

37.25 

17 

IS 

34.42 

34.64 

36.37 

59.28 

45.27 

40.77 

34.53 

35.49 

34.16 

33.53 

36.12 

37.18 

It 

19 

34.35 

34.64 

36.52 

58.03 

44.33 

40.52 

34.30 

35.05 

34.15 

33.51 

36.12 

37.18 

19 

20 

34.38 

34.64 

37.23 

57.90 

43.34 

39.66 

34.22 

35.02 

34.13 

33.53 

36.11 

37.18 

20 

21 

34.40 

34.63 

38.20 

58.02 

43.15 

38.06 

34.20 

34.82 

34.11 

34.21 

36.24 

36.83 

21 

22 

34.39 

34.63 

38.22 

61.95 

43.09 

37.75 

34.16 

34.83 

34.12 

34.31 

36.37 

35.90 

22 

23 

34.39 

34.62 

37.29 

59.80 

43.00 

37.57 

34.14 

34.74 

34.11 

34.33 

36.37 

35.77 

23 

24 

34.39 

34.61 

42.63 

61.26 

43.12 

37.46 

34.16 

34.68 

34.06 

34.29 

36.40 

35.73 

24 

2S 

34.36 

34.63 

47.23 

60.19 

43.31 

37.18 

34.05 

34.67 

34.06 

34.30 

36.58 

35.69 

3S 

26 

34.36 

34.51 

46.76 

58.57 

41.72 

36.81 

33.99 

34.64 

34.07 

34.33 

36.69 

35.80 

26 

27 

34.37 

34.46 

45.66 

58.33 

40.99 

35.61 

34.02 

34.04 

33.77 

34.38 

36.76 

36.04 

27 

2S 

34.39 

34.43 

45.04 

57.59 

40.96 

35.41 

34.83 

33.71 

33.69 

34.43 

36.79 

36.03 

21 

29 

34.37 

34.44 

44.74 

56.38 

35.49 

35.95 

33.68 

33.75 

34.59 

36.77 

35.78 

29 

30 

34.36 

34.42 

44.53 

56.13 

36.12 

35.91 

34.60 

33.76 

34.72 

36.78 

35.35 

30 

31 

34.36 

44.28 

53.50 

36.47 

35.24 

34.76 

36.51 

31 

V 

J 

E      -  ESTIMATED 
NR  -   NO  RECORD 
NF   -  NO  Flow 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  GAGE  HEIGHTS 


/'datT 


TIME 


STAGE 


12-21-69       2130  39.10 

12-25-69       0015  47.23 


DATE 


TIME 


STAGE 


1-17-70  1800  60.48 

1-22-70  1200  62.55 


DATE 


TIME 


CTAGE 


2-18-70  0030  45.96 

3-  2-70  1030  45.96 


DATE 


TIME 


STAGE  > 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF. 

DATUM 


39  04  44 


121  36  08 


HE   11      14N     3E 


1926 
1926 


0.00 
-3.01 


USED 

usees 


76.8  12-24-1955        JUN  44-OCT  45  o  NOV  26-MAY  37   # 

OCT  37-MAY  39 
NOV  39-JUL  41 
NOV  41-JUL  43   # 
OCT  43 -DATE 

Station   located  approximately  4  miles  south  of  Yuba  City.      Flow  partly  regulated  by  reservoirs  and  powerplants.      Drainage  area  is  5,337  square 

miles . 

o  -  Irrigation  season  only. 
#  -  Flood  season  only. 
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TABLE    B-ll  (CONT.)  fv^^^a  yeah 

DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FEET) 


1970 


STATION  NO. 


A06550 


STATION  NAME 


BEAR  RIVER  NEAR  WHEATLAND 


['day 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

1 

0.44 

0.35 

1.07 

2.50 

3.66 

3.28 

1.92 

0.05 

4.76 

4.60 

4.57 

4.63 

1 

a 

0.43 

0.33 

1.07 

2.33 

NR 

4.00 

1.80 

0.07 

4.70 

4.60 

4.57 

4.63 

2 

3 

0.42 

0.29 

1.07 

2.31 

NR 

3.26 

1.80 

0.10 

4.67 

4.58 

4.51 

4.58 

3 

4 

0.38 

0.32 

1.07 

2.31 

NR 

3.13 

1.88 

0.07 

4.66 

4.58 

4.51 

4.62 

4 

S 

0.37 

0.40 

1.07 

2.27 

2.90 

3.16 

1.80 

0.02 

4.69 

4.57 

4.52 

4.63 

5 

6 

0.38 

0.56 

1.07 

2.20 

2.83 

2.85 

1.65 

0.06 

4.67 

4.54 

4.53 

4.64 

6 

y 

0.37 

1.63 

1.07 

2.14 

2.67 

2.79 

1.51 

0.10 

4.67 

4.58 

4.58 

4.63 

7 

% 

0.38 

1.94 

1.07 

2.12 

2.68 

3.80 

1.51 

0.12 

4.67 

4.60 

4.61 

4.65 

8 

9 

0.39 

1.94 

0.85 

2.38 

2.66 

3.86 

1.42 

0.16 

4.67 

4.60 

4.62 

4.60 

9 

10 

0.40 

1.55 

0.61 

3.50 

2.52 

3.80 

1.42 

0.18 

4.67 

4.59 

4.59 

4.56 

10 

II 

0.42 

0.82 

1.02 

3.62 

2.47 

3.62 

1.47 

0.12 

4.67 

4.58 

4.54 

4.55 

11 

12 

0.40 

1.61 

1.08 

3.38 

2.56 

3.41 

1.25 

0.07 

4.65 

4.57 

4.59 

4.57 

12 

13 

0.41 

1.32 

1.14 

3.54 

2.98 

3.32 

1.36 

0.07 

4.67 

4.60 

4.61 

4.61 

13 

14 

0.41 

0.88 

1.14 

6.80 

4.34 

3.25 

1.02 

0.06 

4.62 

4.56 

4.64 

4.61 

14 

15 

0.54 

0.65 

1.13 

7.66 

3.48 

3.19 

0.84 

0.09 

4.60 

4.60 

4.59 

4.59 

IS 

16 

0.65 

0.64 

1.13 

7.59 

3.08 

3.14 

1.02 

0.08 

4.57 

4.59 

4.58 

4.59 

16 

17 

0.62 

0.64 

1.13 

8.30 

4.39 

3.07 

0.98 

0.08 

4.55 

4.64 

4.61 

4.56 

17 

18 

0.62 

0.65 

1.14 

6.86 

3.98 

3.00 

0.83 

0.25 

4.60 

4.60 

4.59 

4.56 

18 

19 

0.60 

0.66 

1.16 

5.28 

3.38 

2.93 

0.72 

0.45 

4.62 

4.60 

4.57 

4.57 

19 

20 

0.59 

0.63 

1.61 

5.75 

3.13 

2.90 

0.59 

0.42 

4.59 

4.57 

4.58 

4.56 

20 

21 

0.59 

0.70 

2.04 

9.94 

2.95 

2.91 

0.36 

0.48 

4.64 

4.57 

4.61 

4.55 

21 

22 

0.59 

0.68 

2.01 

11.41 

2.77 

2.85 

0.87 

0.60 

4.60 

4.54 

4.65 

4.54 

22 

23 

0.58 

0.68 

2.16 

7.95 

2.63 

2.80 

0.80 

0.63 

4.57 

4.50 

4.66 

4.54 

23 

24 

0.58 

0.73 

6.09 

7.36 

2.65 

2.79 

NR 

0.55 

4.54 

4.51 

4.63 

4.55 

24 

25 

0.54 

0.85 

7.33 

6.56 

2.57 

2.71 

NR 

0.45 

4.54 

4.52 

4.63 

4.53 

25 

26 

0.60 

0.95 

5.08 

5.42 

2.55 

2.54 

NR 

0.28 

4.55 

4.50 

4.64 

4.52 

26 

27 

0.5fi 

1.06 

3.76 

6.22 

2.51 

2.26 

NR 

0.27 

4.58 

4.51 

4.65 

4.52 

27 

28 

0.58 

1.07 

3.16 

6.26 

2.40 

2.23 

NR 

4.96 

4.57 

4.57 

4.64 

4.53 

28 

29 

0.56 

1.07 

2.91 

5.12 

2.06 

NR 

4.99 

4.59 

4.55 

4.67 

4.56 

29 

30 

0.38 

1.07 

2.70 

4.41 

2.11 

NR 

4.92 

4.60 

4.58 

4.66 

4.54 

30 

31 

0.33 

2.54 

4.00 

2.16 

4.76 

4.57 

4.66 

31 

V 

J 

E      -  ESTIMATH) 
NR  -  NO  RECORD 
NF   -  NO  ROW 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  GAGE  HEIGHTS 


/^DAre 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DAre 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE  A 

12-24-69 
1-14-70 

1900 
2100 

9.10 
9.06 

1-16-70 
1-22-70 

2200 
0200 

9.03 
13.96 

1-24-70 

1500 

7.46 

J 

LOCATION 


LATITUDE 


39  00  00 


LONGITUDE 


121   24  20 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


SW  3      13N      5E 


MAXIMUM  DISCHARGE 


OF  RECORD 


CFS 


33,000 


GAGE  HT. 


19.30 


DATE 


12-22-1955 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


OCT   1928-nATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


OCT    1928-nATE 


DATUM  OF  GAGE 


PERIOD 


FROM 


1928 
1943 
1970 


TO 


1943 
1970 


ZERO 

ON 

GAGE 


81.50 
76.92 
71.92  " 


REF. 
DATUM 


USCGS 

usees 

USCGS 


Station   located   100   feet  below  U.S.    Highway   99E  bridge,    1  mile   southeast  of  Wheatland.      Tributary   to  Feather   River. 
Camp   Far  West   Reservoir.      Records   furnished  by  U.S.    Geological   Survey.      Drainage   area    is  292    square  miles. 


Flow  regulated  by  New 
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TABLE    B-ll  (CONT.)  (watjh  rtM 

DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FEET) 


1970 


STATION  NO 


A05103 


STATION  NAMi 


FEATHER  RIVER  AT  NICOLAUS 


'^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN, 

FEB, 

MAR. 

APR, 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

SEPT, 

DAY^ 

1 

23.40 

23.08 

23.14 

35.42 

41.66 

31.16 

24,36 

23.76 

23,16 

21.89 

22.79 

24.22 

1 

2 

23.24 

23.04 

23.22 

34.52 

40.17 

35.08 

23.94 

23.77 

22,16 

21.86 

22.93 

24.63 

2 

3 

23.18 

23.00 

23.28 

33.53 

39.28 

34.65 

23.87 

23,65 

NR 

21.81 

23.10 

24,65 

a 

4 

23.14 

23,05 

23.27 

32.47 

38.11 

34.32 

23.81 

23,74 

NR 

21,80 

23,28 

24,68 

4 

5 

23.10 

23.13 

23.25 

30,86 

37.26 

34,29 

23.73 

23,71 

NR 

21,80 

23,52 

24.72 

5 

6 

23.07 

23.20 

23.23 

28.07 

37.11 

33.77 

23.65 

23.74 

NR 

21,76 

23,63 

24,74 

6 

7 

23.07 

23.25 

23.22 

25.97 

36.61 

33.41 

23.50 

23.79 

NR 

21.71 

23,71 

24.76 

7 

8 

23.06 

23.41 

23.41 

25,27 

36.04 

34.06 

23.42 

22.91 

NR 

21,72 

23.70 

24.75 

8 

9 

23.05 

23.35 

23.53 

25.10 

35.77 

34.78 

23.34 

22.33 

NR 

21,72 

23.71 

25.09 

9 

10 

23.06 

23.31 

23.52 

26.21 

35.63 

34.92 

23.29 

22.38 

NR 

21,73 

23.75 

25.54 

10 

11 

23.02 

23.13 

23.74 

28.86 

35.33 

35.23 

23.26 

23.42 

NR 

21.74 

23,78 

25.51 

11 

12 

23.02 

23.19 

24.16 

31.02 

35.32 

34.84 

23.14 

23.83 

NR 

21.73 

23,88 

25.49 

12 

13 

23.15 

23.21 

24.52 

33.45 

35.34 

34,50 

23.07 

23.93 

NR 

21.73 

23.93 

NR 

13 

14 

23.02 

23.11 

25.05 

37.39 

36.27 

33,47 

23.02 

23.89 

NR 

21,72 

23,93 

NR 

14 

15 

23.05 

23.07 

25.79 

41.90 

36.61 

32.61 

22.79 

23.91 

NR 

21,69 

24.03 

NR 

15 

16 

23.22 

23.08 

25.70 

43.17 

36.03 

32.05 

22.80 

23.87 

NR 

21,71 

24.06 

25,11 

16 

17 

23.24 

23.29 

25.36 

44.94 

36.35 

30.65 

22.75 

23.81 

NR 

21,74 

24.05 

25,24 

17 

18 

23.18 

23.33 

25.04 

45.01 

36.71 

30.01 

22.62 

23.48 

NR 

21,76 

24.02 

25,13 

18 

19 

23.13 

23.33 

25.04 

44.38 

36.04 

29.50 

22.46 

22.95 

NR 

21,74 

24.01 

25.13 

19 

20 

23.13 

23.32 

25.56 

44.21 

35.36 

28.95 

22.35 

23.03 

NR 

21,74 

24.00 

25,14 

20 

21 

23.14 

23.33 

27.31 

44.21 

34.90 

26.98 

22.31 

22.86 

NR 

22.17 

24.02 

25,01 

21 

22 

23.16 

23.30 

28.83 

46.40 

34.58 

26.44 

22,27 

22.88 

NR 

22,37 

24,19 

23,96 

22 

23 

23.15 

23.28 

29.76 

45.57 

34.15 

26.12 

22.28 

22.83 

NR 

22.37 

24,26 

23.75 

23 

24 

23.15 

23.27 

34,23 

46.05 

33.74 

26.02 

22.23 

22.78 

NR 

22,33 

24,32 

23.73 

24 

25 

23.15 

23.30 

38.98 

46.39 

33.66 

25.76 

22.14 

22.76 

NR 

22,33 

24.46 

23.69 

25 

26 

23.14 

23.25 

38.98 

45.98 

32.44 

25.46 

22.09 

22.72 

NR 

22.34 

24.60 

23.74 

26 

2r 

23.13 

23.20 

38.11 

45.59 

31.19 

24.39 

22.10 

22.38 

NR 

22.38 

24.69 

23,96 

27 

28 

23.16 

23.17 

37.43 

45.38 

30.60 

24.01 

22.41 

22.10 

NR 

22.38 

24.71 

23,98 

28 

29 

23.13 

23.18 

36,98 

44.55 

23,96 

23.64 

22.06 

NR 

22.52 

24.68 

23.88 

29 

30 

23.11 

23.15 

36,64 

44,31 

24,32 

23.66 

22.41 

NR 

22.64 

24.68 

23.37 

30 

31 

23.11 

36.32 

43.26 

24,72 

23,19 

22.70 

24.58 

31 

V 

J 

E      -  ESTIMATED 
NR  -  NO  RECORD 
NF   -  NO  FLOW 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  6A6E  HEIGHTS 


A  DATE 


TIME 


STAGE 


12-25-69       2300  39.28 

1-17-70       2130  45.34 


DATE 


TIME 


STAGE 


1-22-70  1500  46.81 

1-25-70  1130  46.51 


DATE 


TIME 


STAGE 


2-18-70  0330  36.97 

3-10-70  1930  35.35 


DATE 


TIME 


STAGE  A 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  NT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

OH 

GAGE 


REF. 

DATUM 


38  54  00 


121  35  00 


SE    12      12N     3E 


357,000 


51.60 


12-23-1955 


JUN  21-OCT  28  o 
JAN  39- DATE 


1920-nATE 


1920 
1920 


0.00 
-3.30 


USED 

usees 


Station   located   at   State  Highway   99  bridge,    2.9  miles   below  Bear  River,    0.5  mile   southwest   of  Nicolaus.      Backwater  at   times   affects    the   stage- 
discharge   relationship.      Flow   partly   regulated   by   reservoirs    and   powerplants.      Maximum  discharge  of   record    is    for   period    1943    to  date. 
Records    furnished   by  U.    S.    Geological   Survey.       Drainage   area    is   approximately  5,921   square  miles    (revised). 

o   -    Irrigation   season  only. 
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TABLE    B-ll  (CONT.) 
DAILY  MEAN   GAGE  HEIGHT 

(IN   FEET) 


WATEI  YEAI 


1970 


STATION  NO 


A02150 


STATK3N  NAMf 


SACRAMENTO  RIVER  AT  VERONA 


f^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FS. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

1 

15.39 

14.74 

14.81 

37.82 

36.52 

26.93 

17.51 

15.16 

NR 

NR 

NR 

15.12 

I 

a 

15.08 

14.70 

14.81 

32.07 

35.99 

28.80 

17.11 

15.04 

NR 

NR 

NR 

15.40 

2 

3 

14.79 

14.66 

14.89 

31.15 

35.65 

30.37 

16.73 

14.94 

NR 

NR 

NR 

15.57 

3 

4 

14.52 

14.67 

14.93 

29.94 

35.26 

30.38 

16.29 

15.04 

NR 

NR 

NR 

15.64 

4 

s 

14.33 

14.78 

14.91 

28.20 

34.86 

30.13 

16.00 

15.29 

NR 

NR 

NR 

15.66 

5 

6 

14.24 

14.90 

14.89 

25.75 

34,65 

30.11 

15.80 

15.24 

NR 

NR 

NR 

15.63 

6 

7 

14.24 

15.40 

14.86 

23.56 

34.37 

30.06 

15.44 

15.11 

NR 

NR 

NR 

15.62 

7 

• 

14.14 

15.85 

15.01 

22.48 

34.02 

29.86 

15.19 

14.95 

NR 

m 

« 

15.70 

8 

9 

14.15 

15.98 

15.19 

21.87 

33.77 

30.36 

14.93 

14.50 

NR 

NR 

NR 

16.19 

9 

10 

14.32 

15.83 

15.29 

22.90 

33.61 

30.86 

14.77 

14.75 

NR 

NR 

NR 

16.59 

10 

11 

14.35 

15.61 

15.42 

25.71 

33.39 

31.25 

14.53 

15.42 

NR 

NR 

NR 

16.80 

11 

13 

14.37 

15.36 

15.66 

28.10 

33.22 

31.22 

14.28 

16.10 

NR 

NR 

NR 

17.05 

12 

13 

14.72 

14.84 

16.27 

30.81 

33.10 

30.77 

14.17 

16.26 

NR 

NR 

NR 

17.16 

13 

14 

15.10 

14.25 

20.76 

33.12 

33.32 

29.90 

14.24 

16.30 

NR 

NR 

14.13 

16.97 

14 

IS 

15.38 

14.26 

23.05 

35.04 

33.51 

28.79 

13.99 

16.25 

IK 

NR 

14.24 

16.86 

IS 

14 

15.35 

14.67 

22.77 

36.02 

33.27 

27.78 

13.90 

15.84 

NR 

NR 

14.29 

16.69 

1« 

17 

15.11 

14.88 

21.78 

37.32 

33.15 

26.56 

13.81 

15.34 

NR 

NR 

14.29 

16.62 

17 

It 

15.04 

14.99 

20.68 

37.72 

33.25 

25.41 

13.53 

14.90 

NR 

» 

14.24 

16.52 

1i 

19 

14.99 

15.03 

20.07 

37.55 

33.00 

24.51 

13.19 

14.19 

NR 

NR 

14.22 

16.47 

19 

30 

14.95 

15.07 

20.89 

37.28 

32.63 

23.86 

12.86 

14.19 

NR 

NR 

14.20 

16.50 

30 

31 

14.89 

15.08 

24.11 

37.16 

32.25 

22.31 

12.68 

14.08 

NR 

NR 

14.29 

16.41 

31 

33 

14.89 

15.02 

26.10 

38.35 

31.88 

21.18 

12.49 

NR 

NR 

NR 

14.51 

15.75 

33 

33 

14.88 

14.99 

27.91 

38.33 

31.37 

20.49 

12.25 

NR 

NR 

NR 

14.58 

15.24 

33 

34 

14.87 

15.01 

31.74 

38.39 

30,76 

20.12 

12.11 

NR 

NR 

NR 

14.68 

15.03 

34 

3S 

NR 

15.00 

34.34 

38.81 

30.30 

19.78 

12.28 

HR 

NR 

NR 

14.80 

14.80 

2S 

36 

NR 

14.97 

34.57 

39.15 

29.51 

19.34 

12.24 

NR 

NR 

NR 

14.96 

14.65 

34 

37 

14.83 

14.92 

34.36 

38.68 

28.25 

18.58 

13.15 

NR 

NR 

NR 

15.10 

14.79 

37 

33 

14.87 

14.89 

34.08 

38.47 

27.24 

17.86 

13.54 

NR 

NR 

Ml 

15.19 

14.91 

23 

39 

14.86 

14.85 

33,81 

37.94 

17.60 

14.68 

NR 

NR 

NR 

15.28 

14.89 

29 

30 

14.77 

14.86 

33.53 

37.74 

17.54 

15.16 

NR 

NR 

NR 

15.38 

14,60 

30 

31 

14.74 

33.29 

37.24 

17.62 

NR 

NR 

15.43 

31 

V 

J 

E      -  ESTIMATB) 
NR  -  NO  RKO«D 
NF  -  NO  Flow 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  6A6E  HEIGHTS 


/^DAH 

TIMH 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE  > 

12-26-69 
1-18-70 

0430 
0300 

34.62 
37.75 

1-26-70 
3-11-70 

1100 
2330 

39.21 
31.32 

J 

LOCATION 


LATITUDE 


38  A6  50 


LONGITUDE 


121  36   10 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


SE  23      UN     3E 


MAXIMUM  DISCHARGE 


OF  RECORD 


CFS 


79,200 


GAGE  HT. 


41.20 


DATE 


3-1-1940 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


MAY  26-OCT  28  o 
MAY  29 -DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


MAY   1926-DAXE 


DATUM  OF  GAGE 


PERIOD 


FROM 


1926 
1926 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


-0.06 
-3.00 


REF. 

DATUM 


USED 
USCGS 


f""°"  1°"''''*  0.8  mile  southeast  of  Verona.    1.0  .ile  below  the  Feather  River.      Records   furnished  by  U.    S.   Geological  Survey.      Drainage   area 
Is  21,275   square  miles.  o  j  a 

II       _ 

o  -   Irrigation  season  only. 
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TABLE    B-ll  (CONT) 

WATfR  YEAR 

STATION  NO. 

STATION  NAM! 

^ 

DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

>      1970 

A02100 

SACRAMENTO  RIVER  AT  SACRAMENTO 

J 

(IN  FEET) 

^DAY 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

SEPT. 

day"^ 

1 

5.49 

5.22 

4.67 

20.45 

23.55 

15.46 

6.31 

4.15 

3.48 

4.06 

4.26 

5.07 

I 

3 

5.20 

5.16 

4.60 

19.48 

23.60 

16.47 

6,11 

4.12 

3.69 

4.19 

4.18 

5.16 

2 

3 

4.66 

5.15 

4.75 

18.44 

23.32 

17.93 

5.92 

4.17 

3.64 

4.21 

4.24 

5.26 

3 

4 

4.55 

5.23 

4.89 

17.65 

22.80 

18.37 

5.62 

4.46 

3.69 

4.20 

4.37 

5.40 

4 

S 

4.60 

5.54 

4.90 

16.57 

22.43 

18.32 

5.34 

4.79 

4.15 

4.31 

4.23 

5.16 

S 

6 

4.54 

5.54 

4.99 

14.85 

22.21 

18.06 

5.39 

4.77 

4.07 

4.19 

4.13 

5.11 

6 

7 

4,55 

5.86 

5.15 

12.90 

22.02 

18.01 

5,19 

4.54 

3.69 

3.96 

4.14 

5.17 

7 

• 

4.72 

6.22 

5.42 

11.91 

21.67 

17.91 

4.83 

4.60 

3.64 

3.85 

4.05 

5.35 

• 

9 

4.72 

6.31 

5.58 

11.65 

21.38 

18.19 

4.70 

4.40 

3.33 

3.75 

4.10 

5.58 

9 

10 

4.66 

6.26 

5.82 

11.83 

20.98 

18.58 

4,63 

4.44 

3.37 

3.54 

4.30 

5,89 

10 

II 

4.46 

6.15 

5.88 

13.56 

20.65 

18.97 

4,36 

4.44 

3.43 

3.58 

4,51 

6.08 

11 

12 

5.02 

6.00 

5.97 

15.47 

20.46 

19.04 

4,06 

4.71 

3.45 

3.65 

4,76 

6.56 

12 

13 

5.35 

5.66 

5.97 

17.79 

20.40 

18.73 

4,58 

4.70 

3.57 

3.85 

4.78 

6.63 

13 

14 

5.41 

5.31 

7.98 

20.53 

20.42 

18.08 

4,17 

4,66 

3.68 

4.19 

4.88 

6.31 

14 

15 

5.47 

5.30 

10.23 

22.30 

20.60 

17.09 

3,64 

4.72 

3.61 

4.57 

5.00 

6,19 

IS 

16 

5.77 

5.44 

10.36 

24.27 

20.46 

16.17 

3.71 

4.60 

3,82 

4.44 

4,95 

6,10 

16 

17 

5.80 

5.16 

9.74 

27.23 

20.32 

15.10 

3.68 

4.57 

3,94 

4.21 

4,93 

6,02 

17 

IS 

5.86 

4.96 

8.99 

28.09 

20.38 

13.67 

3.56 

4.56 

3.90 

4.31 

4,87 

6.04 

It 

19 

5.75 

4.82 

8.86 

27.97 

20.21 

12.48 

3,35 

4.26 

3.90 

4.33 

4.80 

6.13 

19 

30 

5.58 

4.86 

9.36 

26.59 

19.92 

11.76 

3,06 

4.12 

4.12 

4.35 

4.72 

6.06 

20 

21 

5.56 

5.02 

11.36 

25.82 

19.53 

10.63 

3.24 

4.13 

4.17 

4.33 

4,69 

5.90 

21 

22 

5.68 

5.12 

12.89 

27.02 

19.20 

9.40 

3,09 

4.16 

4.10 

4.24 

4.72 

5.48 

22 

33 

5.72 

5.06 

14.66 

28.01 

18.79 

8.79 

3.01 

4.09 

4.29 

4.24 

4.60 

5.14 

23 

34 

5.64 

5.04 

18.37 

28.15 

18.25 

8.40 

3.06 

4.11 

3.85 

4.29 

4.37 

5.00 

24 

3S 

5.61 

5.03 

21.51 

27.94 

18,05 

8.13 

3.44 

4.51 

3.50 

4.23 

4.42 

4.81 

25 

26 

5.61 

5.02 

22.17 

26.90 

17.71 

7.86 

3.76 

4.30 

3.55 

4.27 

4.52 

4,70 

26 

37 

5.65 

5.02 

22.37 

26.39 

16.69 

7.19 

3.84 

3.94 

3.70 

4.44 

4.86 

4,82 

27 

38 

5.54 

4.94 

22.21 

25.69 

15,83 

6.71 

3.44 

3.24 

3.76 

4.49 

5.17 

4,93 

2t 

39 

5.46 

4.88 

21,87 

24.68 

6.47 

3.76 

3.05 

3.71 

4.41 

5.35 

5,00 

29 

30 

5.34 

4.77 

21.03 

24.32 

6.35 

4.11 

2.98 

3.83 

4.43 

5.43 

4.92 

30 

31 

V,  „ 

5.28 

20.74 

23.92 

6.35 

3.27 

4.41 

5.28 

31 

J 

MAXIMUM 

INSTANTANEOUS  6A6I 

1  HEIGHTS 

r  DATS                 TIMi 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE  \ 

E      -  ESTIMATH) 

12-27-69         083 

0                22.42 

l-24-7( 

)            1415 

28.24 

NR  -   NO  RECORD 

1-18-70          171 

5                28.18 

3-12-7C 

)            0915 

19.10 

NF   -  NO  ROW 

V 

J 

LOCATION 


LATITUDE 


38  35  20 


LONGITUDE 


121  30   15 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


NW  35      9N     4E 


MAXIMUM  DISCHARGE 


OF  RECORD 


CFS 


104.000 


GAGE  NT. 


DATE 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


30.14  11-21-1950  04-  05        JAN  04- JULY  05 

JUI4  21-NOV   21  20-OATE 

HAY  24- DEC  42   i' 
MAY  43 -DATE 


DATUM  OF  GAGE 


PERIOD 


FROM 


1904 
1956 
1956 

1965 


TO 


1956 


1965 


ZERO 

ON 

REF. 

GAGE 

DATUk 

0.12 

usees 

0.00 

usees 

2.98 

USED 

-0.23 

usees 

0.00 

usees 

Station   located    1,000   feet   above    I  Street   bridge,    0.5  mile  below   the  American  River.      Below  approximately  30,000  cfs    the   stage-discharge 
relationship   is   affected   by   tidal   influence.      Maximiun  discharge    listed   at   site   and  datum   then  in  use.      Drainage   area    is   23,530  square  miles. 

n 

O  -   Irrigation   season  only. 
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TABLE    B-ll  (CONT.) 

I^ATER  YEAR 

STATION  NO. 

STATION  NAMt                                                                                                                                                    ] 

DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

1970 

A07175 

AMERICAN 

RIVER  AT  FAIR  OAKS 

J 

(IN  FEET) 

^AY 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FK. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG, 

SEPT. 

DAY^ 

1 

1.5A 

2,38 

1.17 

3,51 

4.39 

3,56 

1.03 

0.23 

0.35 

1.43 

7.72 

7.71 

1 

2 

1.56 

2,38 

1.15 

2,68 

4.34 

3.50 

1.03 

0.23 

0.35 

1.74 

7.71 

7.72 

3 

3 

1.53 

2,38 

1.16 

2,58 

3.74 

3,47 

1.00 

0.23 

0.35 

1.73 

7.71 

7,71 

3 

4 

1.52 

2,38 

1.16 

3,12 

3.64 

3,49 

0.65 

0.22 

0.61 

NR 

7.71 

7,71 

4 

5 

1.56 

2.39 

1.16 

3,51 

3.64 

3.50 

0.64 

0.22 

0.63 

NR 

7.71 

7.72 

5 

6 

1.57 

2.40 

1.16 

3,58 

3.64 

3.47 

0.64 

0.22 

0.47 

1.73 

7,71 

7.71 

6 

7 

1.52 

2.39 

1.16 

3,57 

3.68 

3.47 

0.64 

0.22 

0.39 

1.73 

7.71 

7.72 

7 

• 

1.53 

2.39 

1.15 

3.54 

3.63 

3.47 

0.64 

0.23 

0.37 

1.73 

7.71 

7.72 

S 

9 

1,53 

2.37 

1.15 

3.55 

3,38 

3.46 

0.65 

0.23 

0.37 

1.72 

7.71 

7.72 

9 

10 

1.59 

2.32 

1.15 

3.54 

2,93 

3.51 

0.65 

0,22 

0.37 

NR 

7.71 

7.73 

10 

11 

2.16 

2.33 

1,15 

3.56 

2,77 

3.53 

0.65 

0.20 

0.38 

NR 

7.71 

7.73 

11 

13 

2.37 

2.33 

1,13 

3.59 

2.76 

3.51 

0.67 

0.21 

0.39 

NR 

7.71 

7.72 

13 

13 

2.38 

2.35 

1.16 

3.58 

2.71 

3.48 

0.67 

0.21 

0,37 

1,99 

7.71 

7.69 

13 

14 

2,38 

2.33 

1.16 

3.58 

2.72 

3,48 

0.24 

0.21 

0.36 

1,99 

7.71 

7.71 

14 

IS 

2.38 

2.32 

1.16 

3.59 

2.70 

3.46 

0.22 

0.21 

0.37 

7.95 

7.71 

1.11 

IS 

1* 

2.38 

2.37 

1.17 

7.01 

2.71 

3.45 

0.22 

0,21 

0.37 

7.71 

7.71 

1.11 

16 

17 

2,37 

2.16 

1.16 

9.53 

2.72 

3,18 

0.22 

0.20 

0.34 

7.71 

7.71 

1.11 

17 

It 

2.37 

1.87 

1.16 

12.17 

2.72 

2.66 

0,21 

0.19 

0.35 

7.72 

7.71 

1.11 

18 

19 

2.37 

1.59 

1.17 

11.06 

2.72 

2.17 

0.20 

m 

0.38 

7.72 

7.71 

7.71 

19 

30 

2.37 

1.26 

1.17 

8.24 

2.73 

2.03 

0,22 

0.34 

0.40 

7.72 

7.71 

1.11 

30 

21 

2.37 

1.17 

1.17 

7.21 

2,72 

1.62 

0,26 

0.38 

0.80 

7.72 

7.73 

1.15 

31 

23 

2.38 

1.15 

1.66 

9.54 

2,72 

1.45 

0,25 

0.38 

0.80 

7,72 

7.38 

1.11 

33 

33 

2.38 

1.16 

2.91 

11.23 

2,73 

1,45 

0.24 

0.39 

1.08 

7.72 

7.33 

7.76 

33 

34 

2.38 

1.17 

3.96 

11.90 

2,73 

1,13 

0.26 

0.38 

1.06 

7.72 

6.10 

1.11 

34 

35 

2.38 

1.16 

4.40 

10.72 

3.49 

1,22 

0.82 

0.37 

1.04 

7.72 

6.09 

1.11 

25 

36 

2.38 

1,16 

4.66 

8,26 

3.53 

1,31 

0.86 

0.37 

1.04 

7.72 

6,18 

1.11 

26 

37 

2.38 

1.17 

4.96 

7,56 

3.53 

1,03 

0.54 

0.37 

1.07 

7.72 

7.67 

1.11 

27 

2« 

2.38 

1.17 

4.96 

6,26 

3.55 

1.00 

0.24 

0.36 

1.41 

7.72 

7.69 

1.11 

28 

29 

2.38 

1.17 

4.40 

5.21 

1,01 

0.23 

0.35 

1,43 

7.72 

7.70 

7.78 

29 

30 

2.38 

1.18 

3.70 

4.47 

1.01 

0.23 

0.35 

1,44 

7.71 

7.70 

7.79 

30 

31 

2.38 

3.73 

4.38 

1.03 

0.35 

7,72 

7.71 

31 

V 

J 

E      -  ESTIMATE) 
NR  -  NO  RECORD 
NF  -  NO  Flow 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  6A6E  HEIGHTS 


/^DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGER 

1-19-70 

1110 

12.82 

J 

LOCATION 


LATITUDE 


38  38  08 


LONGITUDE 


121   13  36 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


NE   17      9N      7E 


MAXIMUM  DISCHARGE 


OF  RECORD 


CFS 


180000 


GAGE  HT. 


31.85 


DATE 


11-21-1950 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


NOV   1904-DATE 


GAGE  HEIGHT 
OHLY 


NOV   1904-nATE 


DATUM  OF  GAGE 


PERIOD 


FROM 


TO 


1904  1930 

1930  1957 

1957  1970 
1970 


ZERO 

ON 

GAGE 


65.79 
64.79 
77.53 
71.53 


Station  located  2.100  feet  below  Nimbus  Dam,  2.4  miles  east  of  Fair  Oaks.   Flow  regulated  by  Folsom  Lake, 
and  datum  then  in  use.   Records  furnished  by  USGS.   Drainage  area  is  1,888  square  miles. 


REF. 
DATUM 


usees 
usees 

USCGS 

usees 


Maximuc  discharge    listed  at    site 
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DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FEH) 


WATBt  YfAl 


1970 


STATION  NO. 


A07140 


STATION  NAM! 


AMERICAN   RIVER  AT   SACRAMEMTO 


^DAY 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN, 

FB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

SiFT. 

DAY^ 

1 

18.52 

19,32   E 

18.23 

24.52 

27.54 

21.43 

18.22 

17.60 

17.56 

18,49 

18.75 

18.74 

1 

2 

18.52 

19.32   E 

18.22 

23,33 

27.56 

21.73 

18.22 

17.60 

17.57 

18,72 

18.75 

18.74 

2 

3 

18.51 

19.32   E 

18.23 

22.36 

27.14 

22.51 

18.21 

17.60 

17.57 

18,74 

18.74 

18.73 

3 

4 

18. A9 

19.32   E 

18.23 

22.02 

26.60 

22.86 

17.99 

17.60 

17.80 

18,73 

18.74 

18.74 

4 

S 

18,51 

19.32   E 

18.23 

21.71 

26.26 

22.84 

17.93 

17.59 

17.87 

18.63 

18.74 

18.75 

S 

6 

18.51 

19.33 

18.23 

21.15 

26.05 

22.62 

17.92 

17.60 

17.70 

18,73 

18.74 

18.74 

6 

7 

18.50 

19.33 

18.23 

20.78 

25.91 

22.58 

17.93 

17.60 

17.59 

18.74 

18.74 

18.74 

7 

• 

18.51 

19.33 

18.24 

20,67 

25.56 

22.54 

17.92 

17.60 

17.61 

18.74 

18.75 

18.74 

• 

» 

18.50 

19.32 

18.23 

20.68 

25.24 

22.68 

17.93 

17.61 

17.63 

18.74 

18.75 

18.74 

9 

10 

18.53 

19.27 

18.24 

20.67 

24.74 

22.98 

17.93 

17.61 

17.62 

18.73 

18.74 

18.74 

10 

11 

18.99 

19.27 

18,24 

20.79 

24.38 

23.29 

17.93 

17.58 

17.61 

18.94 

18.74 

18.73 

n 

12 

19,26 

19.27 

18,23 

21.29 

24.20 

23.35 

17.91 

17.59 

17.62 

18.97 

18.73 

18.73 

n 

13 

19.31 

19.28 

18.24 

22.44 

24.13 

23.10 

17.96 

17.59 

17.59 

18,97 

18,74 

18.72 

13 

14 

19,32 

19.27 

18.24 

24.61 

24.14 

22.64 

17.72 

17.58 

17.60 

18.98 

18.74 

18.73 

14 

IS 

19.35 

19.25 

18.24 

26.05 

24.30 

22.05 

17.63 

17.57 

17.59 

18.99 

18.75 

18.80 

IS 

16 

19,32 

19.30 

18.24 

29.15 

24.18 

21.55 

17.63 

17.57 

17.59 

18.77 

18.75 

18.71 

u 

17 

19.29 

19.15 

18.24 

33.17 

24.06 

20.97 

17.62 

17.57 

17.56 

18.73 

18.74 

18.70 

17 

IS 

19.30 

18.88 

18.24 

35.74 

24.13 

20.07 

17.61 

17.58 

17.58 

18.74 

18.74 

18.69 

la 

19 

19,29 

18.64 

18.31 

35.29 

23.98 

19.44 

17.61 

17.26 

17.60 

18.74 

18.74 

18.69 

19 

20 

19.29 

18.37 

18.38 

32.29 

23.63 

19.11 

17.60 

17.58 

17.59 

18.74 

18.75 

18.70 

20 

21 

19.29 

18.24 

18.32 

30.82 

23.22 

18,82 

17.63 

17.59 

17.94 

18.74 

18.77 

18.72 

21 

22 

19.31 

18.22 

18.55 

33.03 

22.94 

18,57 

17.63 

17.58 

17.97 

18.74 

18.55 

18.73 

22 

23 

19.31 

18.22 

20.16 

34.96 

22.59 

18.56 

17.62 

17.59 

18.19 

18.74 

18.51 

18.73 

23 

24 

19.31 

18.23 

23.09 

35.65 

22.20 

18.35 

17.62 

17.58 

18.19 

18.74 

17.69 

18.73 

24 

2S 

19.31 

18.23 

25.77 

34.90 

22.64 

18.36 

17.95 

17.58 

18.18 

18,74 

17.59 

18.72 

2S 

26 

19.31 

18.23 

26.43 

32.41 

22.33 

18.46 

18.07 

17.59 

18.19 

18,75 

17.59 

18.72 

26 

27 

19.31 

18.23 

26.80 

31.55 

21.80 

18.29 

17.92 

17.58 

18.19 

18.74 

18.59 

18.72 

27 

28 

19,31 

18.23 

26.68 

30.27 

21.49 

18.20 

17.63 

17.58 

18.46 

18.74 

18.74 

18.72 

2t 

29 

19,31 

18.23 

26.21 

28.85 

18.21 

17.61 

17.58 

18,49 

18.73 

18.74 

18.73 

29 

30 

19.31 

18.23 

25.07 

28.30 

18.22 

17.60 

17.58 

18.49 

18.73 

18.74 

18.74 

30 

31 

19.31 

24.82 

27.87 

18.22 

17.57 

18.74 

18.74 

31 

V 

J 

E      -  ESTIMATED 
NR  -  NO  RECORD 
NF   -  NO  R.OW 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  GAGE  HEIGHTS 


ADAH 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DAn 

TIME 

STAGE  ^ 

12-27-69 

1145 

26.85 

3-12-70 

1000 

23.40 

1-18-70 

1715 

35.97 

V 

J 

LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF. 

DATUM 


38  34  08 


121  25  22 


SW  3     8N      5E 


176,000 


45.73 


11-21-1950 


JUL  21-OCT  21 
MAY  24-DEC  42   o 
MAY  43-SEPT   59 


JUL  21-OCT  21 
JUN  24-NOV  24 
JUN   1925-DATE 


1921 
1921 


0.00 
-3.07 


USED 
USCGS 


Station  located  at  H  Street  bridge.      Backwater  at   times  affects  the  stage-discharge  relationship.     Maximum  discharge  of  record   listed   Is   for 
period   1921,    1929-1932,    1934   to   date.      Maximum  gage   height    listed  does  not   necessarily    Indicate  maximum  discharge.      Drainage   area    Is    1,937 
square  miles. 

o     -  Irrigation  season  only. 
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DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN   FEET) 


WATK  YEAR 


1970 


STATION  NO. 


A8I82O 


STATION  NAME 


SCOTTS  CREEK  AT  UPPER  LAKE 


['day 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

} 

3. J*! 
3.35 

5.80 

5.74 

NR 

11.29 

8.91 

8.57 

8.29 

7.53 

6.47 

5-17 

3.74 

I 

2 

5.79 

5.74 

NR 

11,11 

8.88 

8.58 

8.27 

7.50 

6.45 

5.12 

3.74 

2 

3 

3.30 

5.79 

5-73 

NR 

10.94 

8.83 

8.58 

8.25 

7.45 

6.42 

5.09 

3.73 

3 

4 

3.27 

5.79 

5.73 

NR 

10.78 

8.97 

8.57 

8.23 

7.43 

6.38 

5.03 

3-70 

4 

5 

3.20 

5.89 

NR 

NR 

10.63 

9.01 

8.57 

8.20 

7-41 

6.33 

4-95 

3-67 

5 

6 

3.12 

5.83 

NR 

NR 

10.47 

8.88 

8.52 

8.14 

7.36 

6.31 

4.89 

3-60 

6 

7 

3.11 

5-79 

NR 

NR 

10.33 

8.78 

8.54 

8.14 

7-29 

6.28 

4.84 

3-49 

7 

8 

3.08 

5.80 

NR 

NR 

10.18 

8.95 

8.53 

8.13 

7.26 

6.24 

4.84 

3.37 

8 

9 

3.09 

5-76 

NR 

NR 

10.04 

8.96 

8.53 

8.06 

7.23 

6.20 

4.82 

3-26 

9 

10 

3.15 

5.75 

NR 

NR 

9.90 

8.98 

8.49 

8.05 

7-19 

6.16 

4.78 

3-15 

10 

11 

3.24 

5-74 

NR 

NR 

9.78 

8.94 

8.52 

8.05 

7.12 

6.10 

4.74 

3-06 

n 

12 

3.31 

5.74 

NR 

9.39 

9-76 

8.90 

8.49 

8.07 

7-11 

6.05 

4.70 

2.94 

13 

13 

3-41 

5-74 

NR 

10.14 

10.48 

8.87 

8.43 

8.04 

7.11 

6.02 

4.63 

2.67 

13 

14 

3-53 

5.74 

NR 

13-62 

10.83 

8.82 

8.45 

8.03 

7.09 

5-96 

4.52 

2.45 

14 

IS 

3.95 

5.74 

NR 

13-75 

10.27 

8.81 

8.49 

8.00 

7.05 

5-92 

4.43 

2.50 

15 

16 

4.34 

5.74 

NR 

14.72 

10.24 

8.75 

8.48 

7.98 

7.02 

5.85 

4-33 

2.56 

16 

17 

4.57 

5.74 

NR 

14.80 

11.16 

8.74 

8.46 

7.96 

7.00 

5-83 

4.26 

2.61 

17 

IS 

4.70 

5.74 

NR 

12.88 

10.90 

8.73 

8.43 

7.91 

6.97 

5.80 

4.21 

2.73 

18 

19 

4.83 

5-75 

NR 

11.28 

10.38 

8.69 

8.34 

7.84 

6.94 

5-76 

4.16 

2.82 

19 

20 

4.97 

5-75 

NR 

10.89 

10.04 

8.66 

8-39 

7-84 

6.92 

5-70 

4.10 

2.88 

20 

21 

5.08 

5-76 

NR 

14.09 

9.80 

8.64 

8.38 

7.83 

6.88 

5.64 

4.06 

2.93 

21 

22 

5.21 

5.76 

NR 

14.75 

9.61 

8.62 

8.38 

7.78 

6.86 

5.61 

4.04 

2.97 

22 

23 

5.33 

5.76 

NR 

14.85 

9.46 

8.60 

8.37 

7.78 

6.83 

5.59 

4.03 

3-01 

23 

24 

5.45 

5.75 

NR 

18.30 

9-35 

8.58 

8.34 

7.75 

6.79 

5.55 

3.88 

3-04 

24 

25 

5.56 

5.75 

NR 

15.32 

9.20 

8.59 

8.31 

7-73 

6.75 

5.50 

3-73 

3.07 

25 

26 

5.66 

5-75 

NR 

13.07 

9.08 

3.59 

8.31 

7.69 

6.71 

5.46 

3.63 

3.09 

26 

27 

5-72 

5.75 

NR 

13.29 

8.97 

8.59 

8.31 

7-64 

6.62 

5.40 

3-60 

3.12 

27 

28 

5.78 

5.74 

NR 

12.65 

8.95 

8.58 

8.31 

7-62 

6.51 

5.34 

3.67 

3.14 

28 

29 

5.84 

5.74 

NR 

12.06 

8.54 

8.30 

7-58 

6.53 

5-30 

3-70 

3-16 

29 

30 

5. 87 

5.74 

NR 

11.72 

8.56 

8.30 

7.58 

6.50 

5.26 

3-72 

3.21 

30 

31 

5.84 

NR 

11.48 

8.58 

7-56 

5.22 

3.73 

31 

V 

J 

E      -  ESTIMATED 
NR  -  NO  RKORD 
NF   -  NO  FLOW 


CREST      STAGES 


A  DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE  A 

12-69 

1-24-70 
V 

0800 

NR 
19.00 

2-17-70 
3-  4-70 

l4l5 

1030 

11.29 
9.13 

J 

LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  NT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

OH 

GAGE 


REF. 
DATUM 


39  09  32 


122  55  13 


SVa2  15N  low 


22.14 


12/23/64 


NOV  59-nATE 


1959 


1321.2      USCXK 


station  located  0.1  ml.  atove  State  Highway  29  Bridge,   0.7  mi.   SW  of  Upper  Lake.     Gage  height  reflects  the  elevation  of  Clear  Lake  as  veil 
as  flov  of  Scotts  Creek. 
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TABLE    B-ll  (CONT) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FEET) 


WATER  YEAR 


1970 


STATION  NO. 


A08125 


STATION  NAM! 


CACHE  CR£EK  AT  YOLO 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  6A6E  HEIGHTS 


'^DAY 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

1 

MP 

51.06 

60.33 

56.01 

50.39 

48.77 

NF 

NF 

NF 

49.36 

1 

2 

NF 

50.89 

59.97 

55.64 

50.25 

48.68 

NF 

NF 

NF 

49.48 

2 

3 

NF 

50.75 

59.56 

55.17 

50.16 

NF 

48.68 

NF 

NF 

49.50 

3 

4 

NF 

50.63 

59.22 

55.62 

49.98 

NF 

48.71 

NF 

48.84 

49.52 

4 

5 

NF 

50.55 

58.89 

58.30 

49.85 

NF 

48.68 

48.67 

48.98 

49.42 

S 

6 

HF 

50.46 

58.52 

56.97 

49.67 

NF 

48.73 

48.69 

49.03 

49.46 

6 

7 

NF 

50.37 

58.23 

56.88 

49.52 

NF 

48.84 

48.89 

49.08 

49.42 

7 

8 

NF 

50.38 

58.03 

54.59 

49.40 

NF 

49.01 

48.69 

49.12 

49.4A 

8 

9 

NF 

53.02 

57.82 

54.02 

49.32 

NF 

49.05 

48.68 

49.13 

49.35 

» 

10 

M 

N 

NF 

63.40 

57.72 

54.16 

49.31 

NF 

48.77 

48.68 

49.15 

48.90 

10 

n 

0 

0 

NF 

55.24 

57.63 

54.05 

49.32 

NF 

NF 

48.67 

49.21 

48.68 

11 

13 

NF 

54.12 

57.61 

53.87 

49.24 

NF 

NF 

48.67 

49.21 

48.79 

12 

13 

NF 

54.71 

60.24 

53.74 

48.95 

NF 

NF 

48.66 

49.32 

49.45 

13 

14 

48.64 

63.00 

61.18 

53.63 

48.96 

NF 

NF 

48.66 

49.32 

49.47 

14 

IS 

F 

F 

50.54 

64.84 

58.71 

53.53 

49.28 

NF 

NF 

48.65 

49.33 

49.42 

IS 

16 

L 

h 

50.04 

68.01 

58.26 

53.45 

49.10 

NF 

NF 

48.65 

49.14 

49.43 

16 

17 

49.75 

66.50 

60.24 

53.37 

48.71 

NF 

NF 

48.65 

49.20 

49.36 

17 

18 

0 

0 

49.22 

62.00 

59.04 

53.26 

NF 

NF 

NF 

48.64 

48.98 

49.35 

18 

19 

48.75 

59.60 

58.47 

53.22 

NF 

NF 

NF 

48.64 

48.91 

49.25 

19 

20 

W 

w 

54.77 

59.32 

58.10 

53.18 

NF 

NF 

48.70 

48.63 

49.10 

49.16 

30 

21 

55.41 

66. 4A 

57.86 

53.16 

NF 

NF 

48.97 

48.63 

48.95 

48.75 

21 

22 

55.55 

67.54 

57.63 

53.11 

NF 

NF 

48.94 

48.62 

49.15 

49.09 

22 

23 

52.79 

64.12 

57.29 

53.15 

48.74 

NF 

48.99 

48.62 

49.07 

49.34 

23 

24 

61.70 

76.46 

57.17 

53.08 

49.09 

NF 

48.70 

NF 

48.79 

49.41 

34 

2S 

55.80 

68.84 

56.98 

52.06 

49.06 

NF 

NF 

NF 

48.85 

49.37 

3S 

26 

53.65 

64.62 

56.85 

51.19 

48.85 

NF 

48.70 

NF 

48.70 

49.38 

36 

27 

52.75 

65.53 

56.70 

51.04 

48.87 

NF 

48.69 

NF 

48.69 

49.37 

37 

28 

52.18 

63.98 

55.11 

50.75 

48.98 

NF 

NF 

NF 

48.68 

49.20 

38 

29 

51.78 

62.45 

50.66 

48.96 

NF 

NF 

NF 

48.67 

49.06 

39 

30 

51.49 

61.57 

50.58 

48.95 

NF 

NF 

NF 

48.66 

48.85 

30 

31 

51.25 

60.85 

50.51 

NF 

NF 

NF 

31 

V 

• 

J 

E      -  ESTIMATED 
NR  -  NO  RECORD 
NF  -  NO  Flow 


^DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIAAE 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE  ^ 

12-20-69 

0630 

57.99 

1-10-70 

0430 

69.52 

1-24-70 

1130 

80.36 

12-24-69 

1130 

67.82 

1-16-70 

1930 

73.56 

2-13-70 

2230 

65.32 

V 

J 

LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

A 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.  &  R. 

M.D.B.&M. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 

ON 

GAGE 

REF. 
DATUM 

CFS 

GAGE  NT. 

DATE 

FROM 

TO 

38  43  30 

121  48  25 

41,400 

35.11 

2-25-1958 

JAN   1903 -DATE 

JAN   1903 -DATE 

1903 
1930 
1954 
1965 
1969 

1930 
1954 
1965 
1969 

58.24 
56.27 
52.27 
50.27 
0.00 

USCGS 
USCGS 
USCGS 
USCGS 
USCGS 

Station    loc 
present   dat 
*   Datum  cha 

ated  800  feet 
um.      Records 
nge   4-24-69. 

above   U.    S.    High 
furnished  by  U.    S 

way  99W  br 
.   Geologlci 

Ldge,    0.5  m 
il   Survey. 

Lie   south   of  \ 
Drainage  ares 

folo.      Tributary 
1   is   1,139  square 

to  Yolo  Bypass. 
miles. 

Maxiiumi 

dlschai 

rge   listed 

at 
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TABLE    B-ll  (CONT) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FEET) 


rWATBt  YEAR 


1970 


STATION  NO. 


A02935 


STATION  NAME 


YOLO   BYPASS   NEAR  WOODLAND 


^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

1 

10.52 

10.38 

10.30 

23.06 

28.34 

19.21 

11.23 

10.53 

10.30 

10.08 

NF 

10.68 

1 

2 

10.52 

10.38 

10.30 

21.02 

27.72 

19.39 

11.16 

10.63 

10.30 

10.09 

10.35 

10.66 

2 

3 

10.52 

10.38 

10.30 

18.12 

27.35 

18.91 

10.95 

10.80 

10.27 

10.10 

10.54 

10.64 

3 

4 

10.51 

10.36 

10.31 

16.00 

27.02 

19.01 

10.86 

10.70 

10.29 

10.10 

10.55 

10.68 

4 

5 

10.50 

10.38 

10.35 

15.10 

26.65 

19.91 

10.67 

10.45 

10.31 

10.09 

10.55 

10.76 

5 

6 

10.50 

10.39 

10.45 

14.25 

26.35 

20.02 

10.51 

NF 

10.32 

10.06 

10.42 

10.72 

6 

7 

10.50 

10.37 

10.39 

13.45 

26.07 

19.82 

NR 

NF 

10.32 

NF 

10.21 

10.71 

7 

( 

10.50 

10.39 

10.37 

13.08 

25.68 

19.38 

NR 

9.78 

10.33 

NF 

10.12 

10.65 

8 

9 

10.50 

10.39 

10.35 

13.64 

25.37 

18.38 

NR 

10.25 

10.33 

NF 

10.20 

10.60 

9 

10 

10.54 

10.38 

10.30 

19.93 

25.15 

18.48 

NR 

10.29 

10.21 

NF 

10.25 

10.58 

10 

11 

11.18 

10.38 

NR 

21.27 

24.91 

18.37 

NR 

10.31 

10.09 

NF 

10.27 

10.54 

11 

12 

10.89 

10.38 

NR 

20.33 

24.59 

18.17 

NR 

10.38 

NF 

NF 

10.26 

10.47 

12 

13 

10.66 

10.43 

NR 

20.02 

24.40 

17.90 

NR 

10.50 

NF 

NF 

10.25 

10.41 

13 

14 

10.62 

10.56 

NR 

22.05 

24.73 

17.65 

NR 

10.55 

NF 

NF 

10.41 

10.31 

14 

IS 

10.61 

10.48 

10.33 

26.06 

24.83 

17.48 

NR 

10.29 

NF 

NF 

10.58 

10.29 

15 

16 

10.61 

10.53 

10.35 

27.24 

24.66 

17.18 

10.77 

10.18 

NF 

NF 

10.51 

10.30 

16 

\7 

10.57 

10.47 

NR 

28.61 

24.41 

17.08 

10.80 

10.20 

NF 

10.08 

10.48 

10.31 

17 

IS 

10.54 

10.45 

10.73 

29.12 

24.43 

16.77 

10.70 

10.20 

NF 

10.20 

10.41 

10.36 

18 

19 

10.44 

10.49 

10.82 

29.01 

24.10 

16.58 

10.58 

10.19 

NF 

10.40 

10.38 

10.35 

19 

20 

10.42 

10.52 

11.27 

28.77 

23.30 

16.39 

10.67 

10.20 

10.12 

10.47 

10.36 

10.36 

20 

21 

10.40 

10.52 

16.98 

28.70 

22.11 

16.27 

10.40 

10.22 

10.39 

10.52 

10.20 

10.55 

21 

22 

10.39 

10.50 

19.38 

29.81 

21.17 

16.23 

10.36 

10.28 

10.54 

10.65 

10.02 

10.66 

22 

23 

10.40 

10.50 

19.56 

29.95 

20.41 

16.06 

10.55 

10.45 

10.60 

10.64 

10.09 

10.70 

23 

24 

10.40 

10.40 

20.12 

30.34 

20.00 

15.72 

10.58 

10.66 

10.53 

10.52 

10.13 

10.75 

24 

25 

10.40 

10.33 

24.95 

30.83 

19.80 

15.24 

10.65 

10.60 

10.48 

10.31 

10.16 

10.75 

25 

26 

10.40 

10.30 

25.78 

30.83 

19.70 

13.73 

10.80 

10.58 

10.47 

NF 

10.29 

10.74 

26 

27 

10.40 

10.30 

25.64 

30.52 

19.64 

12.47 

10.61 

10.55 

10.27 

NF 

10.47 

10.74 

27 

28 

10.39 

10.30 

25.34 

30.28 

19.32 

11.95 

10.42 

10.51 

NF 

NF 

10.45 

10.73 

28 

29 

10.38 

10.30 

24.96 

29.80 

11.61 

10.58 

10.44 

NF 

NF 

10.46 

10.72 

29 

30 

10.37 

10.30 

24.57 

29.58 

11.36 

10.68 

10.30 

NF 

NF 

10.56 

10.74 

30 

31 

10.38 

24.05 

29.12 

11.30 

10.27 

NF 

10.72 

31 

V 

J 

E      -  ESTIMATH) 
NR  -  NO  RECORD 
NF  -  NO  Flow 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  GAGE  HEIGHTS 


/^DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE  A 

12-22-69 
12-26-69 

2400 

19.76 
25.78 

1-10-70 
1-25-70 

1800 
2300 

22.03 
30.90 

J 

LOCATION 


LATITUDE 


38  40  40 


LONGITUDE 


121  38  35 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


SE  28      ION     3E 


MAXIMUM  DISCHARGE 


OF  RECORD 


CFS 


272,000 


GAGE  HT. 


DATE 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


32.00  2-8-1942  MAR  30-OCT  38  ol     1940-1941     # 

JAN   1939-DATE  1941-DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


DATUM  OF  GAGE 


PERIOD 


FROM 


1930 
1941 
1941 


TO 


1941 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF. 
DATUM 


0.73  USED 

0.00  USED 

-3.41  USCGS 


Station  located  just  above  the  Sacramento-Woodland  Railroad  bridge,  6  miles  above  the  Sacramento  Bypass,  7  miles  below  Fremont  Weir,  7  miles 
east  of  Woodland.  Supplementary  water  stage  recorder,  located  7  miles  downstream,  used  for  computations  during  periods  of  low  flow.  Stage- 
discharge   relationship  at   supplementary  recorder    location  at   times   affected  by   tidal   action.      Records   furnished   by  U.    S.    Geological   Survey. 

fi 

o  -    Irrigation  season  only. 

#  -   Flood   season  only. 
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TABLE    B-ll  (CONT) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FEET) 


rWATBt  YEAR 


1970 


STATION  NO. 


A91250 


STATION  NAM! 


FUTAH  CREEK  NEAR  WINTERS 


'^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG, 

SEPT. 

DAY^ 

1 

6.08 

4.94 

5.25 

5.47 

13.72 

10.33 

5.88 

7.52 

7.39 

7,79 

7,48 

7.30 

2 

6.01 

4.94 

5.15 

5.51 

13.26 

10.34 

6.40 

7,62 

7.53 

7,77 

7,39 

7.30 

3 

5.94 

4.81 

5.08 

5.51 

12.24 

10.26 

6.75 

7.60 

7.55 

7,64 

7.43 

7.24 

4 

5.89 

4.73 

5.10 

5.51 

11.72 

10.34 

6.63 

7.71 

7.65 

7,64 

7.45 

7.14 

S 

5.89 

4.50 

5.11 

5.51 

10.33 

8.79 

6.61 

7.71 

7.76 

7.63 

7.40 

7.11 

6 

5.93 

4.11 

5.00 

5.53 

10.13 

7.22 

6.71 

7.68 

7.64 

7.64 

7.28 

7,07 

7 

6.00 

4.18 

4.90 

5.51 

9.93 

7.57 

6.71 

7.52 

7.60 

7.56 

7.23 

7.00 

S 

5.92 

4.40 

5.09 

5.25 

9.75 

7.85 

6.87 

7.34 

7.58 

7.72 

7.23 

7.11 

9 

5.76 

4.72 

5.30 

5.04 

9.58 

8.03 

7.U 

7.39 

7.53 

7.76 

7.23 

7.21 

10 

5.75 

4.76 

5.30 

5.22 

9.43 

8.21 

7.22 

7.42 

7.32 

7.70 

7,29 

7.21 

11 

5.64 

4.40 

5.31 

4.96 

9.31 

8.28 

7.16 

7.41 

7.26 

7.80 

7.34 

7.15 

12 

5.49 

5.10 

5.32 

4.80 

10.60 

8.32 

7.14 

7.37 

7.29 

7.80 

7.40 

7.06 

13 

5.58 

5.55 

5.13 

5.36 

11.93 

9.85 

7.24 

7.37 

7.27 

7.77 

7.49 

7.02 

14 

5.64 

5.54 

5.05 

7.11 

12.23 

11.15 

7.22 

7.49 

7.15 

7.85 

7.56 

7.03 

IS 

4.85 

5.58 

5.59 

8.74 

12.02 

10.93 

7.12 

7.65 

7.03 

7.86 

7.49 

7.08 

16 

4.04 

5.58 

5.85 

12.33 

11.83 

10.74 

7.04 

7.73 

7.18 

7.79 

7.44 

7.13 

17 

3.89 

5.56 

5.85 

13.86 

12.16 

10.58 

7.15 

7.79 

7.27 

7.65 

7.40 

7,17 

IS 

3.96 

5.56 

5.85 

13.82 

12.09 

10.42 

7.16 

7.67 

7.46 

7.61 

7.40 

7.03 

19 

4.07 

5.34 

5.71 

13.55 

11.89 

9.04 

7.29 

7.66 

7.57 

7.57 

7.40 

6.93 

20 

4.93 

5.20 

5.46 

13.47 

11.65 

7.74 

7.35 

7.65 

7.56 

7.61 

7.37 

6.88 

21 

5.25 

5.18 

5.06 

15.24 

11.43 

7.36 

7.36 

7.68 

7.52 

7,69 

7.35 

6.88 

22 

5.17 

5.12 

5.26 

16.38 

11.22 

6.91 

7.36 

7.66 

7.63 

7,68 

7.25 

6.96 

23 

5.25 

5.15 

5.72 

16.54 

11.02 

6.35 

7.40 

7.68 

7.66 

7.68 

7.06 

7.08 

24 

5.31 

5.15 

5.51 

18.64 

10,84 

5.87 

7.42 

7.64 

7.71 

7.64 

7.15 

6.93 

24 

25 

5.32 

5.16 

4.76 

18.10 

10.67 

5.72 

7.32 

7.56 

7,80 

7.64 

7.32 

6.97 

35 

26 

5.32 

4.92 

5.42 

17.29 

9.48 

5.66 

7.39 

7.50 

7,73 

7.73 

7.31 

7.13 

26 

27 

4.77 

4.88 

5.53 

17.04 

10.31 

5.72 

7.46 

7.46 

7,74 

7.75 

7.27 

7.26 

27 

28 

4.44 

5.01 

5.52 

16.26 

10.21 

5.76 

7.41 

7.33 

7,73 

7.77 

7.27 

7,28 

2t 

29 

4.48 

5.14 

5.53 

15.48 

5.83 

7.23 

7.36 

7,84 

7.78 

7.25 

7,28 

29 

30 

4.60 

5.24 

5.48 

14.83 

5.96 

7.37 

7.39 

7.76 

7.71 

7.21 

7.28 

30 

31 

4.84 

5.44 

14.24 

5.85 

7.41 

7.60 

7.24 

31 

V 

J 

E      -  ESTIMATB) 
NR     -   NO  RECORD 
NF   -  NO  FLOW 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  GAGE  HEIGHTS 


/^DATE 


TIME 


STAGE 


1-17-70 
1-24-70 


2045 

1430 


13.98 
18.85 


DATE 


TIME 


STAGE 


2-14-70 


0530 


12.30 


DATE 


TIME 


STAGE 


DATE 


TIME 


STAGE  A 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

^ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 

ON 

GAGE 

REF. 

DATUM 

CFS 

GAGE  HT. 

DATE 

FROM 

TO 

38  30  55 

122  04  50 

ME   28      8N     2W 

81,000 

30.5 

2-27-1940 

JULY    1930-DATE 

JUNE   1930-nATE 

1930 

1940 

161.8 

usees 

1940                           160.75 

usees 

Station    located    1.3  miles  below  Monticello   Dam,    6  miles  west   of  Winters.      Flow  regulated  by   Lake  Berryessa. 

Maximum  discharge   listed 

at 

present   da 

:um.      Records 

furnished  by  U.    £ 

>.    Geologic. 

il    Survey. 

Drainage   area 

is   574   square  mi 

les. 
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TABLE    B-ll  (CONT.) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FEET) 


WATBt  YEAR 


1970 


STATION  NO. 


B07020 


STATION  NAAW 


SAN  JOAQUIN  RIVER  NEAR  VERNALIS 


E      -  ESTIMATB) 
NR  -  NO  RECORD 
NF   -  NO  FLOW 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  GAGE  HEIGHTS 


^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

I 

16.41 

16.32 

15.54 

15.99 

22.45 

17.85 

13.47   E 

12.21 

13.06 

13.39 

10.48 

10.85 

I 

2 

16.11 

16.27 

15.63 

16.05 

21.22 

18.02 

12.57   E 

12.06 

13.36 

12.48 

10.54 

10.64 

2 

3 

16.02 

16.25 

15.87 

15.77 

20.45 

19.26 

12.77 

12.08 

13.72 

12.19 

10.67 

10.60 

3 

4 

16.11 

16.07 

15.77 

15.11 

19.96 

19.79 

12.66 

12.08 

14.56 

11.91 

10.56 

10.64 

4 

S 

16.21 

16.00 

13.59 

14.91 

20.08 

20.04 

12.50 

11.85 

14.69 

11.67 

10.40 

10.84 

5 

6 

16.25 

16.16 

15.37 

14.92 

20.06 

20.77 

12.41 

11.91 

14.46 

11.47 

10.53 

11.01 

6 

7 

16.20 

16.38 

15.22 

15.23 

19.83 

21.08 

12.45 

12.17 

13.61 

11.40 

10.50 

11.12 

7 

8 

16.07 

16.38 

15.15 

14.97 

19.61 

21.09 

12.45 

12.09 

12.98 

11.12 

10.45 

10.85 

• 

9 

15.62 

16.29 

15.14 

15.01 

19.48 

21.22 

12.31 

12.34 

12.62 

10.86 

10.55 

10.61 

9 

10 

15.18 

16.18 

15.14 

15.09 

19.48 

21.17 

12.24 

12.74 

12.95 

10.83 

10.60 

10.53 

10 

11 

14.98 

16.15 

15.04 

15.02 

19.60 

20.75 

12.16 

13.07 

14.23 

10.82 

10.42 

10.61 

11 

12 

14.79 

16.17 

15.01 

14.83 

19.59 

20.21 

12.23 

13.17 

14.55 

10.86 

10.33 

10.91 

12 

13 

14.68 

16.12 

15.04 

14.83 

19.47 

19.31 

12.45 

13.26 

13.80 

11.04 

10.35 

11.05 

13 

14 

14.58 

16.17 

14.85 

15.07 

19.47 

18.66 

12.58 

13.29 

14.17 

10.96 

10.40 

11.12 

14 

IS 

15.08 

16.42 

14.69 

15.68 

19.13 

18.17 

12.47 

13.24 

14.31 

10.66 

10.36 

11.10 

IS 

16 

15.69 

16.36 

14.62 

17.62 

18.91 

17.75 

12.44 

13.30 

13.20 

10.61 

10.46 

10.91 

16 

17 

15.83 

16.08 

14.61 

18.87 

18.75 

17.35 

12.40 

14.05 

12.50 

10.57 

10.62 

10.92 

17 

18 

15.72 

15.57 

14.58 

21.70 

18.69 

16.58 

12.35 

14.55 

12.07 

10.59 

10.59 

10.99 

18 

19 

15.88 

15.46 

14.57 

24.99 

18.82 

16.32 

12.31 

14.62 

11.67 

10.61 

10.42 

11.18 

19 

20 

15.89 

15.44 

14.58 

25.41 

19.08 

16.09 

12.28 

14.66 

11.40 

10.63 

10.43 

11.33 

20 

21 

15.86 

15.41 

14.46 

25.51 

19.16 

16.11 

12.06 

14.49 

11.42 

10.45 

10.41 

11.46 

21 

23 

16.09 

15.36 

14.38 

25.68 

19.13 

15.90 

11.93 

13.92 

11.87 

10.25 

10.50 

11.33 

22 

23 

16.22 

15.38 

14.20 

27.89 

18.92 

15.98  E 

11.84 

12.76 

12.68 

10.28 

10.55 

11.22 

23 

24 

16.35 

15.17 

14.30 

27.90 

18.61 

15.84  E 

11.91 

12.25 

13.52 

10.33 

10.84 

11.17 

24 

25 

16.53 

14.87 

14.51 

26.82 

18.37 

15.62  E 

12.06 

13.06 

13.26 

10.37 

10.86 

11.08 

2S 

26 

16.68 

15.25 

15.19 

26.38 

18.27 

15.15  E 

12.22 

13.38 

13.37 

10.55 

10.72 

11.16 

26 

27 

16.77 

15.60 

15.66 

26.19 

18.22 

14.71   E 

12.38 

13.18 

13.52 

10.67 

10.71 

11.35 

27 

2> 

16.75 

15.70 

15.81 

26.03 

18.00 

14.40   E 

12.27 

13.00 

13.00 

10.63 

10.70 

11.40 

28 

29 

16.72 

15.62 

15.84 

25.77 

14.19  E 

12.15 

12.94 

13.56 

10.42 

10.76 

11.29 

29 

30 

16.52 

15.57 

15.86 

25.22 

14.14  E 

12.16 

13.24 

13.74 

10.32 

10.72 

11.18 

30 

31 

16.38 

15.92 

24.22 

13.94  E 

13.32 

10.29 

10.90 

31 

V 

J 

/^DAH 


TIME 


STAGE 


1-23-70 


1930 


28.52 


DATE 


TIME 


STAGE 


DATE 


TIME 


STAGE 


DATE 


TIME 


STAGE  A 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  i  R. 

M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

OH 

CAGE 


REF. 

DATUM 


37  40  34 


121   15  51 


79000 


32.81 


12-9-1950 


JUL  22-DEC  23  o 
JAN  24 -FEB  25 
JUN  25 -OCT  28  o 
MAY  29-nATE 


JUL  22-DEC  23   o  1931 

JAN  24-FEB   25  1959 

JUN  25 -OCT  28  o  1959 
MAY  29-nATE 


1959 


5.06 

0.0 

3.3 


Station  located  30  feet  above  the  Durham  Ferry  Highway  bridge,  3  miles  below  the  Stanislaus  River,  3.4  miles  northeast  of  Vernalis. 
discharge  listed  at  site  then  in  use  and  present  datum.   Records  furnished  by  USGS.   Drainage  area  is  13,540  square  miles. 

o  -  Irrigation  season  only. 


USCGS 

usees 

USED 


Maximum 
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TABLE    B-ll  (CONT) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FEET) 


f WATBI  YEAt 


1970 


STATION  NO. 


B02 105 


STATION  NAM! 


MOKELUMNE  RIVER  AT  WOODBRIDCE 


^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

XJNE 

JULY 

AUO. 

SEPT. 

DAY^ 

I 

8.86 

9.34 

6.62 

5.91 

22.57 

11.54 

5.35 

4.00 

3.89 

5.10 

6.11 

5.55 

1 

] 

8.88 

7.34 

6.62 

5.90' 

22.56 

11.64 

5.04 

3.94 

3.86 

5.10 

6.19 

5.52 

3 

3 

8.92 

5.77 

6.62 

5.90 

22.52 

11.39 

4.95 

3.88 

3.87 

5.27 

6.19 

5.52 

» 

4 

9.10 

5.12 

6.62 

5.90 

22.47 

11.44 

4.90 

3.85 

3.88 

5.32 

6.07 

5.81 

4 

S 

9.06 

4.97 

6.62 

5.89 

21.79 

12.61 

5.01 

3.83 

3.87 

5.33 

6.02 

5.76 

i 

6 

9.06 

4.88 

5.83 

5.87 

20.67 

12.48 

5.20 

3.78 

3.96 

5.54 

6.00 

5.84 

6 

7 

9.11 

5.67 

5.07 

5.87 

19.90 

12.35 

5.27 

3.76 

3.95 

5.72 

5.97 

5.89 

7 

• 

8.96 

6.48 

4.97 

5.90 

19.22 

n.36 

5.09 

3.81 

3.99 

5.46 

6.09 

5.83 

t 

9 

9.09 

6.70 

4.95 

5.98 

19.02 

12.33 

5.11 

3.98 

4.11 

5.22 

6.12 

5.74 

9 

10 

9.04 

6.70 

4.94 

6.45 

18.92 

12.37 

4.67 

4.00 

4.30 

5.39 

6.15 

5.79 

10 

n 

8.99 

6.73 

4.92 

6.62 

18.83 

12.34 

4.26 

4.07 

4.28 

5.66 

6.01 

5.87 

II 

12 

9.00 

6.73 

4.93 

6.62 

18.06 

12.30 

2.30 

3.91 

4.28 

5.80 

5.95 

5.85 

la 

13 

9.01 

6.73 

4.93 

6.59 

17.10 

U.73 

4.58 

3.86 

4.30 

6.03 

5.55 

5.97 

13 

14 

8.98 

6.73 

4.91 

7.05 

16.81 

11.59 

4.66 

4.01 

4.29 

6.04 

5.73 

6.43 

14 

IS 

9.55 

6.73 

4.90 

7.47 

16.84 

11.58 

4.25 

4.11 

4.12 

6.07 

5.70 

6.27 

IS 

16 

9.55 

6.73 

4.82 

13.41 

16.79 

11.50 

4.13 

4.02 

4.04 

6.11 

5.78 

6.23 

16 

17 

■       9.50 

6.70 

4.82 

17.10 

15.86 

8.56 

4.07 

3.93 

4.05 

6.17 

5.65 

6.11 

17 

It 

9.48 

6.70 

4.83 

18.26 

14.24 

7.74 

3.97 

3.95 

4.05 

6.14 

5.32 

6.12 

IS 

19 

9.48 

6.69 

4.88 

18.60 

13.19 

7.62 

3.96 

3.94 

4.03 

6.20 

5.31 

6.17 

19 

20 

9.57 

6.69 

5.23 

18.75 

12.97 

5.85 

3.96 

3.96 

4.06 

6.33 

4.84 

6.33 

20 

21 

9.52 

6.69 

5.13 

19.16 

12.87 

5.01 

3.95 

4.03 

4.14 

6.12 

4.93 

6.31 

21 

22 

10.57 

6.68 

4.98 

19.33 

12.78 

6.57 

3.93 

4.01 

4.27 

6.02 

4.90 

6.34 

22 

23 

10.65 

6.67 

4.85 

20.32 

12.72 

6.66 

3.94 

3.92 

4.30 

6.01 

4.98 

6.22 

23 

24 

10.65 

6.65 

4.89 

21.88 

12.68 

6.68 

4.02 

3.86 

4.25 

6.00 

5.07 

6.19 

24 

2S 

10.71 

6.65 

5.40 

21.87 

12.61 

6.64 

4.03 

3.86 

4.48 

6.01 

5.28 

6.24 

2S 

26 

10.72 

6.64 

5.88 

21.97 

12.05 

6.26 

4.02 

3.93 

4.58 

6.09 

5.19 

6.36 

26 

27 

10.72 

6.64 

5.90 

22.55 

11.87 

6.38 

4.07 

4.02 

4.59 

6.10 

5.23 

6.33 

27 

2t 

11.05 

6.63 

5.91 

22.61 

11.50 

6.40 

4.09 

4.07 

4.83 

6.04 

5.27 

6.38 

2i 

29 

11.96 

6.62 

5.91 

22.59 

6.27 

4.07 

4.02 

4.89 

5.99 

5.29 

6.36 

29 

30 

12.03 

6.62 

5.91 

22.50 

5.84 

4.05 

3.91 

5.10 

5.99 

5.37 

6.27 

30 

31 

11.23 

5.91 

22.48 

5.34 

3.89 

6.02 

5.46 

31 

V 

^ 

E      -  ESTIMATED 
NR  -  NO  RECORD 
NF  -  NO  KOW 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  GAGE  HEIGHTS 


/'DATE 

TIME 

STAGE 

DAn 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

HAOE 

DATE 

TIME 

STAGER 

1-29-70 

2245 

22.68 

y 

LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


38  09  30 


LONGITUDE 


121   18   10 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


NE  34     4N     6E 


2  7,000 


GAGE  HT 


29.58 


DISCHARGE 


DATE 


11-22-1950 


MAY  24-OCT  25  o 
JAN  26-DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


MAY    1924-DATE 


1924 
1931 


TO 


1931 


ZERO 

ON 

CAGE 


18.9 
14.9 


REF. 

DATUM 


USCGS 

usees 


Station   located  0.3  mile  below  county  highway  bridge,   0.4  mile  below  dam  and   canal   intake  of  Woodbridge   Irrigation  District. 
by   reservoirs   and   powerplants.      Records   furnished  by  USGS.      Drainage   area   is  661   square  miles. 

o   -    Irrigation   season  only. 


Flow  regulated 
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TABLE    B-ll  (CONT) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FEET) 


WATBt  YEAR 


1970 


STATION  NO 


B11150 


STATION  NAME 


COSUMNES  RIVER  AT  MICHIGAN  BAR 


Tday 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEF»T. 

DAY^ 

1 

2.43 

2.65 

2.67 

3.63 

5.08 

5.76 

4.02 

3.76 

3.33 

2.80 

2.56 

2.50 

1 

2 

2.41 

2.64 

2.68 

3.56 

4.91 

5.80 

3.98 

3.78 

3.30 

2.80 

2.55 

2.49 

2 

3 

2.41 

2.63 

2.68 

3.47 

4.79 

5.16 

3.96 

3.80 

3.30 

2,80 

2.56 

2.50 

3 

4 

2.41 

2.62 

2.67 

3.42 

4.68 

5.13 

3.93 

3.83 

3.24 

2.78 

2.55 

2.49 

4 

5 

2.41 

2.69 

2.67 

3.38 

4.59 

5.17 

3.92 

3.85 

3.19 

2.75 

2.54 

2.50 

5 

6 

2.43 

3.40 

2.66 

3.33 

4.58 

4.89 

3.90 

3.86 

3.16 

2.74 

2.55 

2.55 

6 

7 

2.44 

3.42 

2.66 

3.33 

4.50 

4.79 

3.89 

3.86 

3.13 

2   71 

2.53 

2.57 

7 

( 

2.46 

3.08 

2.69 

3.35 

4.43 

5.37 

3.87 

3.82 

3.10 

2.66 

2.52 

2.58 

8 

9 

2.49 

2.93 

2.70 

3.44 

4.38 

5.04 

3.86 

3.81 

3.37 

2.65 

2.52 

2.61 

9 

10 

2.53 

2.85 

2.80 

4.48 

4.33 

5.12 

3.85 

3.81 

3.48 

2.65 

2.64 

2.58 

10 

11 

2.54 

2.82 

2.83 

4.38 

4.31 

4.95 

3.86 

3.80 

3.29 

2.64 

2.64 

2.56 

11 

12 

2.54 

2.78 

2.91 

4.23 

4.33 

4.85 

3.83 

3.76 

3.19 

2.63 

2.64 

2.58 

12 

13 

2.56 

2.76 

2.94 

4.46 

4.72 

4.75 

3.87 

3.72 

3.15 

2.62 

2.64 

2.57 

13 

14 

2.54 

2.75 

2.92 

6.74 

5.16 

4.71 

4.14 

3.70 

3.15 

2.60 

2.63 

2.58 

14 

IS 

2.57 

2.75 

2.87 

6.25 

4.75 

4.70 

3.99 

3.71 

3.14 

2.58 

2.73 

2.58 

IS 

16 

2.94 

2.76 

2.82 

7.76 

4.58 

4.67 

3.90 

3.74 

3.13 

2.61 

2.75 

2.57 

16 

17 

3.43 

2.78 

2.80 

8.00 

5.91 

4.64 

3.86 

3.79 

3.05 

2.77 

2.75 

2.58 

17 

IS 

3.19 

2.83 

2.78 

6.78 

5.25 

4.58 

3.84 

3.82 

3.00 

2.76 

2.76 

2.57 

18 

19 

2.99 

2.78 

2.85 

6.13 

4.96 

4.51 

3.86 

3.81 

3.00 

2.75 

2.75 

2.57 

19 

20 

2.86 

2.74 

3.67 

6.16 

4.82 

4.45 

3.90 

3.77 

2.96 

2.75 

2.74 

2.48 

20 

21 

2.80 

2.73 

4.98 

8.40 

4.71 

4.40 

3.83 

3.70 

2.91 

2.73 

2.65 

2.39 

21 

22 

2.75 

2.72 

5.00 

8.39 

4.62 

4.36 

3.80 

3.65 

2.88 

2.72 

2.63 

2.37 

22 

23 

2.71 

2.71 

4.13 

6.87 

4.53 

4.34 

3.76 

3.62 

2.85 

2.73 

2.60 

2.35 

23 

24 

2.71 

2.70 

5.67 

7.18 

4.49 

4.30 

3.73 

3.60 

2.82 

2.67 

2.61 

2.36 

24 

25 

2.70 

2.69 

5.33 

6.56 

4.42 

4.28 

3.73 

3.56 

2.81 

2.66 

2.61 

2.31 

25 

M 

2.68 

2.68 

4.97 

6.10 

4.37 

4.25 

3.75 

3.54 

2.80 

2.65 

2.58 

2.28 

26 

27 

2.69 

2.68 

4.41 

6.40 

4.34 

4.20 

3.85 

3.54 

2.83 

2.65 

2.47 

2.28 

27 

28 

2.70 

2.68 

4.14 

6.09 

4.31 

4.16 

3.82 

3.50 

2.88 

2.63 

2.43 

2.31 

28 

29 

2.67 

2.67 

3.97 

5.71 

4.16 

3.75 

3.45 

2.85 

2.62 

2.43 

2.32 

29 

30 

2.67 

2.67 

3.83 

5.48 

4.11 

3.75 

3.40 

2.85 

2.60 

2.42 

2.32 

30 

31 

2.66 

3.72 

5.25 

4.07 

3.37 

2.56 

2.45 

31 

V 

J 

MAXIMUM  INSTANTANEOUS  6A6E  HEIGHTS 


/^PATE 


E      -  ESTIMATED 
NR  -  NO  RECO«D 

NF  -  NO  aow 


TIME 


STAGE 


12-24-69        1300  6.63 

1-14-70        1700  8.11 


DATE 


TIME 


STAGE 


1-16-70  1800  9.32 

1-21-70  2200  9.71 


DATE 


TIME 


STAGE 


1-24-70  0900  7.50 

1-27-70  1630  6.76 


DATE 


TIME 


STAGE  A 


2-17-70 
3-    1-70 


0600 
1900 


6.83 
7.80 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF. 
DATUM 


38  30  00 


121   02  45 


SE  36     8N     8e 


42000 


14.59 


12-23-1955        OCT   1907-DATE 


OCT   1907-nATE 


1907 


168.09 


usees 


Station  located  on  hlghuay  bridge,    5.5  miles   southuest   of  Latrobe.      Flow  partly   regulated  by  Jenkinson  Lake.      Records   furnished  by  USGS. 
Drainage  area    is   536   square  miles. 
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TABLE    B-ll  (CONT.) 
DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN   FEET) 


rWATa  YEAt 


1970 


STATION  NO 


B0U25 


STATION  NAiMI 


COSUMNES  RIVER  AT  MCCONNELL 


^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

1 

MP 

30.53 

30.62 

32.14 

35.06 

34.47 

32.66 

32.01 

31.27 

30.50 

HF 

MF 

NF 

30.52 

30.62 

32.02 

34.64 

38.83 

32.56 

32.07 

31.18 

30.43 

NT 

HF 

NF 

30.61 

30.62 

31.90 

34.29 

35.83 

32.52 

32.09 

31.14 

30.44 

NF 

MP 

NF 

30.54 

30.61 

31.81 

34.03 

35.20 

32.47 

32.14 

31.09 

30.39 

NF 

HF 

NF 

30.54 

30.62 

31.75 

33.84 

36.72 

32.43 

32.19 

31.00 

30.34 

NF 

NF 

NF 

30.74 

30.62 

31.68 

33.62 

35.31 

32.39 

32.19 

30.89 

30.32 

HF 

NF 

NF 

31.92 

30.61 

31.63 

33.44 

34.69 

32.36 

32.24 

30.84 

30.72 

NF 

HF 

NF 

31.41 

30.63 

31.67 

33.29 

35.51 

32.32 

32.19 

30.82 

31.11 

NF 

NF 

NF 

31.08 

30.65 

31.71 

33.15 

35.91 

32.26 

32.16 

30.93 

30.48 

NF 

NF 

to 

NF 

30.93 

30.66 

32.88 

33.04 

35.30 

32.24 

32.14 

31.41 

30.78 

NF 

NF 

10 

11 

NF 

30.83 

30.79 

34.58 

32.96 

NR 

32.24 

32.13 

31.28 

NF 

MF 

NF 

12 

NF 

30.78 

30.82 

33.47 

32.94 

34.55 

32.21 

32.05 

31.06 

NF 

NF 

NF 

13 

NF 

30.74 

30.94 

33.64 

33.45 

34.38 

32.20 

32.00 

30.95 

NF 

NF 

30.22 

14 

NF 

30.72 

30.94 

37.40 

35.01 

34.23 

32.59 

31.94 

30.94 

NF 

NF 

31.15 

15 

NF 

30.70 

30.92 

42.04 

34.26 

34.16 

32.62 

31.96 

30.88 

NF 

NF 

31.07 

16 

30.10 

30.70 

30.85 

40.23 

33.73 

34.10 

32.40 

31.95 

30.92 

NF 

NF 

30.73 

17 

31.21 

30.70 

30.80 

44.40 

36.67 

33.98 

32.32 

32.03 

30.86 

NF 

NF 

NF 

IS 

31.42 

30.76 

30.77 

42.70 

36.62 

33.87 

32.23 

32.10 

30.80 

NF 

NR 

NF 

19 

31.12 

30.82 

30.80 

38.91 

35.17 

33.70 

32.24 

32.15 

30.72 

30.17 

NR 

NF 

20 

30.98 

30.74 

31.11 

38.28 

34.60 

33.56 

32.34 

32.12 

30.72 

30.72 

NR 

NF 

20 

21 

30.80 

30.68 

33.83 

40.53 

34.24 

33.44 

32.25 

32.00 

30.68 

30.69 

NR 

NF 

31 

22 

30.71 

30.68 

36.01 

44.90 

33.95 

33.34 

32.17 

31.90 

30.62 

30.88 

NR 

NF 

n 

23 

30.65 

30.68 

33.56 

42.13 

33.73 

33.26 

32.11 

31.83 

30.54 

31.18 

NR 

NF 

23 

24 

30.61 

30.68 

35.29 

40.66 

33.58 

33.20 

32.06 

31.78 

30.58 

30.77 

NR 

NF 

24 

25 

30.60 

30.66 

37.33 

40.44 

33.45 

33.15 

32.03 

31.73 

30.56 

30.75 

NF 

HF 

25 

26 

30.58 

30.64 

36.27 

38.27 

33.32 

33.09 

32.03 

31.65 

30.69 

31.14 

NF 

NF 

2* 

27 

30.56 

30.63 

34.24 

38.24 

33.24 

33.01 

32.15 

31.61 

30.53 

30.68 

NF 

NF 

27 

28 

30.56 

30.63 

33.38 

38.84 

33.17 

32.92 

32.17 

31.57 

30.61 

NF 

NF 

NF 

2« 

29 

30.56 

30.63 

32.87 

37.02 

32.89 

32.07 

31.49 

30.69 

NF 

NF 

NF 

29 

30 

30.54 

30.62 

32.54 

36.19 

32.84 

31.99 

31.39 

30.52 

NF 

NF 

NF 

W 

31 

30.54 

32.30 

35.57 

32.76 

31.34 

NF 

NF 

31 

V 

y 

E      -  ESTIMATED 
Mt  -  NO  RECORD 
NF   -  NO  FLOW 


MAXIMUM  INSTANTANEOUS  GA6E  HEIGHTS 


A  DATE 


TIME 


STAGE 


12-24-69       2230  39.13 

1-11-70       0145  35.45 


DATC 


TIME 


STAGE 


1-15-70  1045  43.42 

1-17-70  0815  45.07 


DATC 


TIME 


STAGE 


1-22-70 
2-17-70 


0615 
1500 


45.56 
38.57 


DAn 


TIME 


CTAOC  ^ 


3-2-70 


0400 


40.60 


r' 


LOCATION 


LATITUDE 


38   21    29 


LONGITUDE 


121   20  34 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


20        6N        6E 


MAXIMUM  DISCHARGE 


OF  RECORD 


CFS 


54,000 


GAGE  HT. 


46.26 


DATE 


12-23-1955 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


OCT   1941- DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


JAN  31-MAY  40  # 
OCT  41- DATE 


DATUM  OF  GAGE 


PERIOD 


FROM 


1931 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


0.00 


REF. 

DATUM 


USED 


Station   located   on  U.    S.    Highway   99   bridge,    0.2  mile   south  of  HcConnell,    7.0  miles   north  of  Gait.      Maxiimai  discharge   of   record    listed   is   for 

period    1943    to  date.      Records    furnished   by   U.    S.    Geological   Survey.      Drainage   area    is    724   square  miles. 

#  -   Flood   season  only. 
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r  MEAN  GAGE  HEIGHT 

(IN  FKT) 

(^ATER  YEAR 

STATION  NO. 

STATION  NAME 

>. 

DAin 

^       1970 

G32100 

EAGLE  LAKE  BEAR  SUSANVILLE 

J 

^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

I 

8.80  E 

8.69 

8.71 

9.12 

10.50 

10.98 

11.35 

11.37 

11.27 

11.12 

10.63 

10.14 

1 

2 

8.78 

8.70 

8.63 

9.12 

10.50 

11.01 

11.36 

11,38 

11.26 

11  ,u 

10.62 

10.13 

2 

3 

8.75 

8.70 

8.71 

9.12 

10.52 

11.01 

11.35 

11.38 

11,26 

11.11 

10.61 

10.11 

3 

4 

8.72 

8.67 

8.72 

9.12 

10.53 

11.02 

11.35 

11.39 

11,26 

11.10 

10.59 

10.10 

4 

S 

8.71 

8.75 

8.71 

9.12 

10.55 

11.04 

11.35 

11.38 

11.25 

11.10 

10.57 

10.07 

5 

6 

8.70 

8.76 

8.71 

9.12 

10.56 

11.04 

11.36 

11.39 

11.25 

11.09 

10.55 

10.05 

6 

7 

8.69 

8.7't 

8.71 

9.12 

10.57 

11.05 

11.36 

11.39 

11.24 

11.08 

10.53 

10.04 

7 

• 

8.69 

8.7'* 

8.72 

9.12 

10.58 

11.14 

11.35 

11.38 

11.20 

11.07 

10.52 

10.03 

• 

9 

8.69 

8.7'* 

8.72 

9. lit 

10.60 

11.16 

11.36 

11.38 

11.18 

11.05 

10.51 

10.01 

9 

10 

8.69 

8.7k 

8.71 

9.22 

10.62 

11.18 

11.36 

11.39 

11.20 

11.03 

10.50 

10.01 

10 

11 

8.66 

8.7'» 

8.72 

9.23 

10.64 

11.19 

11.35 

11.37 

11.19 

11.01 

10.49 

10.01 

11 

12 

8.6i» 

8.7lt 

8.77 

9.23 

10.65 

11.20 

11-33 

11.38 

11.18 

10.99 

10.47 

10.00 

12 

13 

8.61 

8.7^* 

8.78 

9.25 

10.71 

11.21 

11.34 

11.39 

11.18 

10.98 

10,46 

9.97 

13 

14 

8.62 

8.71* 

8.79 

9.32 

10.74 

11.22 

11.35 

11.38 

11.20 

10.96 

10,45 

9.94 

14 

IS 

8.62 

8.75 

8.79 

9. 34 

10.74 

11.24 

11.34 

11.37 

11.20 

10.95 

10.44 

9.92 

IS 

16 

8.69 

8.75 

8.79 

9. In 

10.76 

11.26 

11.36 

11,38 

11.19 

10.93 

10.42 

9.92 

16 

17 

8.73 

8.74 

8.79 

9.h7 

10.85 

11.28 

11.36 

11.38 

11.19 

10.91 

10.39 

9.90 

17 

It 

8.74 

8.72 

8.80 

9-50 

10.85 

11.29 

11.35 

11.38 

11.18 

10.90 

10.38 

9.88 

It 

19 

8.72 

8.72 

8.83 

9.53 

10.84 

11.29 

11.37 

11.37 

11.18 

10.88 

10.36 

9.88 

19 

20 

8.71 

8.72 

8.87 

9.56 

10.85 

11.30 

11.36 

11.37 

11.18 

10.87 

10.34 

9.88 

20 

21 

8.71 

8.73 

8.9U 

9.60 

10.86 

11.31 

11.38 

11.36 

11.18 

10.85 

10.33 

9.86 

21 

22 

8.72 

8.72 

8.98 

9.66 

10.87 

11.32 

11.36 

11.36 

11.17 

10.83 

10.31 

9.84 

22 

23 

8.72 

8.72 

9.02 

9.77 

10.88 

11.33 

11-36 

11.36 

11.17 

10,81 

10.29 

9.85 

23 

24 

8.71 

8.72 

9.07 

10.04 

10.89 

11.34 

11.37 

11.35 

11.16 

10.80 

10.27 

9.83 

24 

25 

8.71 

8.72 

9.09 

10.15 

10.89 

11.34 

11.35 

11.35 

11.15 

10.79 

10.25 

9.80 

2S 

26 

8.71 

8.72 

9.12 

10.23 

10.90 

11.37 

11.37 

11,34 

11,14 

10.77 

10.23 

9.78 

26 

27 

8.71 

8.72 

9.12 

10.37 

10.91 

11.35 

11.40 

11,34 

11.14 

10.74 

10,21 

9.78 

27 

28 

8.70 

8.72 

9.10 

10.41 

10.91 

11.37 

11.39 

11.33 

11,15 

10.70 

10,20 

9.78 

2t 

29 

8.70 

8.71 

9.10 

10.42 

11.38 

11.38 

11,32 

11,15 

10.68 

10,19 

9.77 

29 

30 

8.70 

8.71 

9.IJ. 

10.47 

11.37 

11,38 

11.30 

11,13 

10.66 

10,18 

9.77 

30 

31 

8.70 

9.12 

10,48 

11.36 

11,27 

10.65 

10,16 

31 

J 

iTIMATB} 

CREST      STAGES 

r  DATE                 TIMf 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE  \ 

E      -  E! 

l*-27-70           161 

5             11-50 

NR  -  N 

0  RECOftD 

V 

J 

NF  -  NO  Flow 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE                 ^ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.  &  R. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 

PERIOD 

ZERO 
ON 

REF. 

M.D.B.&M. 

CFS 

GAGE  HT. 

DATE 

ONLY 

FROM 

TO 

GAGE 

DATUM 

40  36  45 

120  43  34 

SW22  32N  IIE 

11.50 

h/2.lh0 

OCT  56-rATE 

1956 

5095.06 

usees 

Station  1( 

seated  on  east 

shore,   l4  mi.  NV 

i  of  SusanvJ 

Llle. 

226 


TABLE  B-12 
DAILY  MAXIMUM  AND  MINIMUM  TIDES 


This  table  shows  the  water  surface 
elevations  for  the  daily  high  and  low  tides 
referenced  to  gage  datum.   The  maximum  and 
minimum  water  surface  elevations  are  reported 
for  those  days  where  normal  tide  patterns  did 
not  occur. 
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TABLE    B-12     (CONT  ) 
DAILY    MAXIMUM     AND    MINIMUM     TIDES 


SACRAMENTO   RIVEK  AT  SACKAMENTO  WEIR 


f 

STAT, ON    NO 

YEAR 

^      A02I05 

1970     ^ 

DATE 

OCT 

NOV. 

DEC 

JAN 

PEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

ju^r 

AuG 

SEP 

DATE 

1 

9.02 
8.79 

9.23 
8.55 

8.56 
7.92 

24.91   A 
24.30  A 

27.77   A 
27.41   A 

19.67   A 
19.38  A 

10.40 
9.85 

■         7.93 
6.26 

KR 
NR 

NR 
MR 

8.52 
7.02 

9.04 
8.23 

1 

2 

8.73 
8.53 

9.15 
8.53 

8.49 
7.85 

24.28  A 
23.17  A 

27.87   A 
27.39  A 

21.55  A 
19.70  A 

10.08 
9.72 

7.94 
6.38 

NR 
NR 

MR 
NR 

8.35 
7.01 

9.09 
8.48 

2 

3 

8.99 
8.00 

8.98 
8.47 

8.78 
7.96 

23.17  A 

22.18  A 

27.71  A 
27.13  A 

22.34  A 
21.55  A 

9.89 
9.  5r 

8.03 
6.37 

NR 
NR 

NR 
NR 

8.35 
7.03 

9.25 
8.53 

3 

4 

8.55 

7.79 

9.08 
8.45 

8.86 
8.11 

22.18  A 
21.28  A 

27.13  A 
26.70  A 

22.52  A 
22.34  A 

9.66 
9.07 

8.15 
6.26 

NR 
NR 

MR 
NR 

8.43 
7.34 

9.35 

8.72 

4 

5 

8.61 
7.84 

9.44 
8.77 

8.93 
8.10 

21.28  A 
19.88  A 

26.71  A 
26.42  A 

22.48  A 
22.18  A 

9.38 
8.75 

7.33 
6.13 

NR 

NR 

MR 
NR 

8.19 
7.18 

9.18 
8.45 

5 

6 

8.52 
7.74 

9.44 
8.80 

9.08 
8.18 

19.83  A 
17.62  A 

26.42  A 
26.25  A 

22.18  A 
22.12  A 

9.45 
8.72 

6.60 
6.09 

NR 
NR 

MR 
MR 

8.04 
7.10 

9.24 
8.49 

6 

7 

8.47 
7.75 

10.03 
9.01 

9.31 
8.27 

17.59  A 
16.19  A 

26.25  A 
25.95  A 

22.14  A 
22.02  A 

9.38 
8.36 

7.45 
6.07 

NR 
NR 

NR 
NR 

7.85 
7.10 

9.41 
8.56 

7 

8 

8.57 

7.94 

10.26 
9.53 

9.69 
8.38 

16.17  A 
15.65  A 

25.95  A 
25.64  A 

22.02  A 
21.93  A 

9.01 
8.09 

6.91 
6.01 

MR 
NR 

NR 
NR 

8.18 
7.08 

9.41 
8.63 

8 

9 

8.56 
7.94 

10.37 
9.65 

9.90 
8.66 

15.75  A 
15.32  A 

25.64  A 
25.47  A 

22.47  A 
22.00  A 

8.95 
7.75 

7.15 
5.98 

NR 
NR 

7.60 
6.50 

8.18 
7.18 

9.67 
8.89 

9 

10 

8.50 
7.88 

10.35 
9.57 

10.24 
8.86 

16.61   A 
15.36  A 

25.47  A 
25.10  A 

22.92   A 
22.46  A 

8.83 
7.88 

6.91 
5.92 

NR 
NR 

7.53 
6.31 

8.47 
7.45 

10.03 
9.25 

10 

II 

8.59 
7.75 

10.21 
9.47 

10.19 
9.04 

18.62  A 
16.65  A 

25.09  A 
24.81  A 

23.20  A 
22.91   A 

8.54 
7.37 

6.88 
5.92 

NR 
MR 

7.66 
6.36 

8.71 
7.55 

10.20 
9.50 

II 

12 

9.12 
8.07 

10.05 
9.29 

10.16 
9.17 

20.74  A 
18.'65  A 

24.83  A 
24.71  A 

23.26  A 
23.05  A 

8.14 
7.23 

6.65 
5.97 

NR 
MR 

7.78 
6.57 

9.01 
7.69 

10.50 
9.92 

12 

13 

9.50 
8.42 

9.64 
8.96 

10.51  A 
9.19  A 

23.21  A 
20.78  A 

24.75  A 
24.63  A 

23.05  A 
22.57  A 

8.60 
7.71 

6.62 
6.00 

NR 
NR 

8.06 
6.78 

9.16 
7.69 

10.83 
9.93 

13 

14 

9.41 
8.65 

9.25 
8.52 

13.88  A 
10.52  A 

25.89  A 
23.23  A 

24.87  A 
24.61   A 

22.57  A 
21.65  A 

8.31 
7.93 

6.67 
6.01 

NR 
MR 

8.37 
6.97 

9.18 

7.71 

10.45 
9.72 

14 

15 

9.88 
8.50 

9.39 
8.38 

14.70  A 
13.89  A 

26.96  A 
25.89  A 

24.98  A 
24.84  A 

21.65  A 
20.63  A 

7.56 
6.96 

7.77 
5.97 

NR 
NR 

8.83 

7.28 

9.32 

7.81 

10.23 
9.66 

15 

16 

9.90 
8.88 

9.39 
8.64 

14.73  A 
14.22  A 

30.37  A 
26.94  A 

24.88  A 
24.67  A 

20.63  A 
19.76  A 

7.64 
6.84 

7.81 
6.06 

NR 
NR 

8.99 
6.99 

9.22 
7.83 

10.03 
9.54 

16 

17 

NR 
NR 

9.17 
8.56 

14.22  A 
13.38  A 

31.56  A 
30.42  A 

24.67  A 
24.56  A 

19.73  A 
18.34  A 

7.61 
6.90 

7.52 
6.00 

NR 
NR 

8.65 
6.79 

9.11 
7.89 

10.04 
9.46 

17 

18 

9.96 
9.16 

8.88 
8.42 

13.38  A 
12.66  A 

31.80  A 
31.59  A 

24.74  A 
24.62  A 

18.34  A 
17.01   A 

7.61 
6.92 

6.88 
5.98 

NR 
NR 

8.76 
6.90 

8.96 
7.85 

10.26 
9.46 

18 

19 

9.80 
9.09 

8.84 
8.34 

13.29 
12.55 

31.74  A 
30.98  A 

24.62   A 
24.40  A 

16.98  A 
16.05  A 

7.45 
6.49 

6.63 
5.91 

NR 
NR 

8.74 
6.90 

8.77 
7.81 

10.21 
9.53 

19 

20 

9.53 
8.91 

8.98 
8.23 

14.22  A 
12.70  A 

30.95  A 
29.92  A 

24.40  A 
24.04  A 

16.05  A 
15.35  A 

7.18 
6.15 

6.85 
5.92 

NR 
NR 

8.65 
7.08 

8.74 
7.69 

10.21 
9.49 

20 

21 

9.40 
8.83 

9.17 
8.28 

16.65  A 
14.25  A 

29.90  A 
29.58  A 

24.04  A 
23.67   A 

15.32  A 
13.80  A 

7.44 
6.24 

6.77 
5.92 

NR 
NR 

8.52 
7.12 

8.90 
7.69 

9.44 
9.35 

21 

22 

9.54 
8.93 

9.27 
8.37 

17.99  A 
16.67  A 

31.59  A 
29.84  A 

23.67   A 
23.28  A 

13.79  A 
12.96  A 

7.34 
5.97 

7.08 
5.93 

NR 
NR 

8.26 
7.02 

8.21 
7.77 

9.82 
8.86 

22 

23 

9.55 
8.98 

9.14 
8.34 

20.67  A 
18.02  A 

31.80  A 
31.59  A 

23.28  A 
22.82  A 

12.93  A 
12.50  A 

7.22 
5.74 

6.70 
5.90 

NR 
NR 

8.05 
7.13 

8.87 
7.75 

9.21 
8.42 

23 

24 

9.58 
8.89 

9.18 
8.24 

24.87  A 
20.72  A 

31.81  A 
31.67  A 

22.82  A 
22.21   A 

12.55  A 
12.11  A 

7.30 
5.74 

6.66 
5.95 

NR 
NR 

^.34 

7.15 

8.83 
7.53 

9.09 
8.22 

24 

25 

9.55 
8.87 

9.12 

8.21 

26.38  A 
24.89  A 

31.71   A 
31.22  A 

22.40  A 
22.16  A 

12.25 
11.82 

7.61 
6.23 

6.91 
5.87 

NR 
NR 

8.44 
7.07 

8.66 
7.53 

8.79 
8.04 

25 

26 

9.62 
8.82 

9.14 
8.20 

26.62   A 
26.38  A 

31.20  A 
30.31  A 

22.18  A 
21.32  A 

12.07 
11.40 

7.64 
6.43 

6.75 
5.90 

NR 
NR 

8.50 
7.25 

8.82 
7.64 

8.76 
8.07 

26 

27 

9.63 
8.86 

9.03 
8.16 

26.67  A 
26.52   A 

30.32  A 
29.85  A 

21.32   A 
20.25  A 

11.39 
10.50 

7.96 
6.39 

6.60 
5.82 

NR 

NR 

8.70 
7.31 

8.85 
7.98 

8.86 
8.23 

27 

28 

9,49 
8.79 

8.92 
8.14 

26.53  A 
26.29  A 

29.87  A 
28.98  A 

20.25  A 
19.49  A 

10.90 
10.14 

7.38 
6.26 

6.66 
5.85 

NR 
NR 

8.81 
7.27 

9.29 
8.34 

8.94 
8.35 

28 

29 

9.38 
8.66 

8.77 
8.03 

26.30  A 
25.63  A 

28.99  A 
28.53  A 

10.61 
9.91 

7.77 
6.33 

6.47 
5.74 

NR 
NR 

8.69 
7.10 

9.42 
8.43 

9.00 
8.43 

29 

30 

9.26 
8.51 

8.57 
8.03 

25.63  A 
25.09  A 

28.54  A 
28.13  A 

10.40 
9.83 

7.95 
6.28 

6.21 
5.81 

NR 
MR 

8.72 
7.15 

9.57 
8.60 

NR 
NR 

30 

31 

9.23 
8.47 

25.11  A 
24. 90  A 

28.16  A 
27.73  A 

10.42 
10.15 

6.48 
5.88 

8.71 
7.18 

9.34 
8.50 

31 

MAXIMUM 

NR 
NR 

10.37 
8.03 

26.67 
7.85 

31.81  A 
15.32  A 

27.87  a 
19.49  a 

23.26  A 
9.83 

10.40 
5.74 

8.15 
5.74 

NR 
NR 

NR 
NR 

9.57 
7.01 

NR 

NR 

MAxiv^:.* 

MINIMUM 

MiNiMUV 

E 
NR 

-  EiliTotea 

-  No  Record 

CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

A      High   flo««  •ffected   the  normal    tidal   pattern.      Gage   height.- 

listed   are  maxtmum  and  mlniim-in   stage    for  day. 

LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  CAGE 

N 

LATITUDE 

LONCITUOE 

1/4  SEC.  T.  1  R. 
M.D.R.IJt. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

CAGE  HEIGHT 
OMLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
CAGE 

REF. 

DATUM 

CFS 

CAGE  HI 

DATE 

FROM 

TO 

38   36   09 

121  33    12 

N£  29      9M     4E 

33.1 

12-23-1955 

NOV   26-JUL  3  7    f 
OCT  37-nATE 

1926 
1926 

1964 

1964 

0.00 
-3.07 
-3.4» 
-3.00 

USED 

usees 
usees 
usees 

Station   located   100  taot  balow  wolr,  4  aiUa  northweic  o£  Sacrannto.     Station  located   In  tidal  zone. 

#  -  Flood 

laaaon  only. 
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TABLE     B-  12     (CONT  I 
DAILY    MAXIMUM     AND    MINIMUM     TIDES 

SACRAMENTO  RIVER  AT  SACRAMENTO 


WATCH 
TEAM 


DATC 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

fEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULT 

AUG 

SEP 

DATE 

1 

6.01 
5.07 

5.52 
4.75 

4.93 
4.20 

20.67   A 
20.10  A 

23.72   A 
23.36  A 

15.58  A 
15.33  A 

6.64 
5.95 

4.56 
3.92 

3.86 
3.04 

5.03 
3.28 

5.20 
3.47 

5.53 

4.50 

1 

2 

5.44 
4.80 

5.33 

4.71 

4.94 
4.13 

20.08  A 
18.91   A 

23.73  A 
23.35  A 

17.33  A 
15.59  A 

6.37 
5.86 

4.65 

3.77 

4.88 
2.78 

5.13 
3.40 

4.99 
3.47 

5.54 
4.76 

2 

3 

5.42 
4.22 

5.41 
4.71 

5.24 
4.26 

18.89  A 
17.11   A 

23.62  A 
22.97  A 

18.24  A 
17.34  A 

6.19 
5.66 

4.80 
3.70 

4.91 
2.60 

5.19 
3.38 

4.99 
3.58 

5.70 
4.86 

3 

4 

4.96 
4.04 

5.59 

4.76 

5.35 

4.46 

17.94  A 
17. U  A 

23.01  A 
22.56  A 

18.49  A 
18.25  A 

5.98 
5.30 

5.12 
3.85 

4.82 
2.72 

5.15 
3.36 

5.05 
3.76 

5.83 
5.00 

4 

5 

5.06 
4.09 

5.97 
5.16 

5.46 

4.46 

17.14  A 
15.83  A 

22.59  A 
22.30  A 

18.45  A 
18.11   A 

5.74 
4.98 

5.50 
4.85 

5.28 
3.21 

5.14 
3.56 

4.77 
3.58 

5.15 

4.71 

5 

6 

4.99 
4.03 

5.96 
5.13 

5.62 
4.57 

15.83  A 
13.72   A 

22.31   A 
22.13  A 

18.11   A 
18.00  A 

5.84 
4.95 

5.65 

4.24 

5.21 
2.99 

5.06 
3.34 

4.60 
3.54 

5.70 
4.77 

6 

7 

4.96 
4.05 

6.48 
5.31 

5.89 
4.63 

13.69  A 
12.28  A 

22.13  A 
21.87  A 

18.06  A 
17.95  A 

5.83 
4.63 

5.29 
4.86 

4.73 
2.66 

4.73 
3.12 

4.73 
3.60 

5.90 
4.81 

7 

8 

5.05 
4.26 

6.74 
5.81 

6.29 

4.76 

12.27  A 
11.74  A 

21.86  A 
21.55  A 

17.98  A 
17.80  A 

5.47 
4.29 

5.50 
4.00 

4.68 
2.62 

4.52 
3.02 

4.74 
3.48 

5.19 
4.91 

8 

9 

5.05 
4.24 

6.86 
5.94 

6.40 
5.02 

11.94  A 
11.44  A 

21.55  A 
21.21  A 

18.42   A 
17.94  A 

5.39 
4.12 

5.14 
3.78 

4.00 
2.54 

4.25 
3.00 

5.04 
3.63 

6.15 
5.09 

9 

10 

5.00 
4.22 

6.85 
5.89 

6.74 
5.14 

12.64  A 
11.47  A 

21. JO  A 
20.81   A 

18.83  A 
18.36  A 

5.26 
4.12 

5.04 
3.80 

3.89 
2.54 

3.74 
2.82 

4.04 
3.82 

6.44 
5.48 

10 

1 1 

5.09 
4.05 

6.74 
5.76 

6.68 
5.32 

14.55  A 
12.66  A 

20.82   A 
20.52  A 

19.09  A 
18.11   A 

4.97 
3.55 

4.88 
4.10 

3.87 
2.81 

4.35 
2.89 

5.31 
3.92 

6.60 
5.67 

II 

12 

5.68 
4.41 

6.58 
5.59 

6.63 
5.46 

16.58  A 
14,57   A 

20.51   A 
20.40  A 

19.10  A 

18.11  A 

4.56 
3.45 

4.99 
4.23 

4.13 
2.78 

4.47 
3.09 

5.64 
4.10 

6.88 
6.17 

12 

13 

6.08 
4.78 

6.16 
5.26 

6.77   A 
5.46  A 

19.00  A 
16.59  A 

20.48  A 
20.29  A 

18.95  A 
18.47   A 

5.10 
4.01 

4.94 
4.22 

4.21 
3.13 

4.76 
3.27 

5.80 
1.93 

7.27 
6.20 

13 

14 

5.98 
5.02 

5.88 
4.83 

9.76  A 

6.77  A 

21.70  A 
19.04  A 

20.55  A 
20.27   A 

18.47   A 
17.60  A 

4.76 
3.13 

5.05 
4.24 

4.68 
2.97 

5.06 
3.47 

5.84 
4.11 

6.83 
5.91 

14 

15 

6.45 
4.84 

5.93 

4.72 

10.51   A 
9.78  A 

22.76  A 
21.71   A 

20.64  A 
20.52   A 

17.59  A 
16.11   A 

3.97 
3.03 

5.14 
4.80 

4.53 
2.98 

5.53 

3.77 

6.00 
4.26 

6.56 
5.87 

IS 

16 

6.46 
5.24 

5.67 
4.95 

10.54  A 
10.07   A 

26.49  A 
22.75  A 

20.57  A 
20.34  A 

16.59  A 
15.75  A 

4.05 
3.55 

5.20 
4.13 

4.81 
3.05 

5.69 
3.54 

5.88 
4.26 

6.39 
5.75 

16 

17 

6.45 
5.29 

5.65 
4.78 

10.06  A 
9.26  A 

27.83  A 
26.52   A 

20.37   A 
20.23  A 

15.74  A 
14.36  A 

4.07 
3.11 

5.17 
4.25 

5.07 
3.05 

5.39 
3.28 

5.75 
4.30 

6.42 
5.66 

17 

18 

5.84 
5.45 

5.24 
4.54 

9.25  A 
8.57   A 

28.18  A 
27.86  A 

20.43  A 
20.31   A 

14.35  A 
12.98  A 

4.10 
3.15 

5.30 
4.13 

5.09 
2.96 

5.49 
3.42 

5.58 
4.26 

6.67 
5.70 

18 

19 

6.26 
5.36 

5.18 
4.43 

9.46 
8.49 

28.14  A 
27.26  A 

20.33  A 
20.08  A 

12.97   A 
12.03  A 

3.99 
2.83 

5.17 
3.62 

5.11 
2.91 

5.45 
3.48 

5.37 
4.23 

6.65 
5.78 

19 

20 

5.98 
5.18 

5.41 
4.42 

10.05  A 
8.68  A 

27.22   A 
26.09  A 

20.08  A 
19.73  A 

12.02  A 
11.36  A 

3.71 
2.43 

5.00 
3.42 

5.41 
3.12 

5.35 
3.58 

5.33 
4.09 

6.66 
5.72 

20 

21 

5.85 
5.13 

5.64 
4.57 

12.39  A 
10.06  A 

26.05  A 
25.68  A 

19.73  A 
19.37   A 

11.34  A 
9.84  A 

4.06 
2.62 

5.06 
3.35 

5.39 
3.23 

5.17 
3.59 

5.49 
4.10 

5.72 
5.56 

21 

22 

6.02 
5.26 

5.75 
4.67 

13.69  A 
12.38  A 

27.91    A 
25.97   A 

19.36  A 
19.01   A 

9.82   A 
9.02   A 

3.98 
2.34 

5.17 
3.33 

5.14 
3.18 

4.88 
3.51 

5.46 
4.16 

6.20 
5.14 

22 

23 

6,07 
5.32 

5.65 
4.65 

16.25  A 
13.71   A 

28.21   A 
27.90  A 

19.01   A 
18.55  A 

9.00  A 
8.58  A 

3.98 
2.01 

5.15 
3.21 

5.29 
3.43 

5.00 
3.59 

4.43 
4.12 

5.68 
4.68 

23 

24 

6.  11 
5.25 

5.67 
4.54 

20.44  A 
16.30  A 

28.24  A 
28.10  A 

18.55  A 
17.95  A 

8.67   A 
8.13  A 

4.10 
2.25 

5.07 
3.29 

4.57 
2.94 

4.48 
3.62 

5.41 
3.82 

5.57 
4.52 

24 

25 

6.08 
5.26 

5.65 
4.54 

22.08  A 
20.48  A 

28.15  A 
27.56  A 

18.17  A 
17.90  A 

8.42 
7.90 

4.42 
2.79 

5.58 
3.62 

4.17 
2.68 

5.10 
3.60 

5.21 
3.81 

5.28 
4.33 

25 

26 

5.19 
5.19 

5.63 
4.51 

22.37   A 
22.07   A 

27.54  A 
26.52   A 

18.02  A 
17.23  A 

8.28 
7.46 

4.67 
3.00 

5.10 

3.47 

4.27 
2.88 

5.16 
3.71 

5.34 
3.92 

5.12 
4.22 

26 

27 

6.19 
5.23 

5.57 
4.50 

22.42   A 
22.32   A 

26.52   A 
26.03  A 

17.22  A 
16.20  A 

7.61 
6.62 

4.69 
3.00 

4.59 
2.91 

4.80 
2.81 

5.35 
3.75 

5.34 
4.36 

5.21 
4.39 

27 

28 

6.03 
5.17 

5.44 
4.41 

22.32   A 
22. 11   A 

26.02   A 
25.06  A 

16.19  A 
15.46  A 

7.17 
6.25 

4.00 
2.71 

4.02 
2.31 

4.63 
3.14 

5.49 
3.72 

5.83 
4.62 

5.28 
4.53 

28 

29 

5.92 
5.04 

5.25 
4.38 

22.11    A 
21.42   A 

25.05  A 
24.51   A 

6.89 
6.06 

4.23 
3.45 

3.90 
2.25 

4.80 
2.95 

5.37 
3.59 

5.93 
4.82 

5.33 
4.60 

29 

30 

5.74 
4.92 

5.01 
4.30 

21.40  A 
20.81    A 

24.52   A 
24.01   A 

6.65 
5.93 

4.41 
3.65 

4.00 
2.32 

4.82 
3.03 

5.37 
3.60 

6.08 
4.92 

5.23 
4.51 

30 

31 

5.63 
4.83 

20.83  A 
20.62   A 

24.10  A 

23.11  A 

6.67 
6.33 

4.26 
2.83 

5.35 
3.62 

5.82 
4.79 

31 

MAVIMLVI 

6.46 
4.03 

6.86 
4.30 

22.42 
4.13 

28.24 
11.44 

23.73 
15.46 

19.10 
5.93 

6.64 
2.01 

5.58 
2.26 

5.41 
2.54 

5.69 

2.82 

6.08 
1.93 

7.27 

4.22 

WAHIMUW 

MiN  MuM 

MINiMUW 

E-  Eslirroled 
Nft     No   Record 


CREST 

5TAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

A     High    flows   affected 

the   normal    tidal 

pattern.      Gage  hclglita    listed    .ire   maximum   and   minimum   stage    for   day. 

LtX^TION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  CAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC    T.  i  R 
m.Dt.tM. 

OF  RECORD 

OISCMARCE 

CAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
OM 
GAM 

REF. 

DATUM 

CFS             CAGE  HT               DATE 

FROM          TO 

38  35   20 

121   30    15 

NW  35     9N     4E 

104,000            30.14             11-21-1950 

04-          05 
JUM   21-NOV  21 
MAY   24- DEC  42   t> 
NAY  43 -DATE 

JAN  04-JUL  05 
20- DATE 

1904           1956 

1956 

1956 

1965 
19*3 

0.12 
0.00 
2.93 
-0.23 
0.00 

usees 
usees 

USED 

usees 
usees 

Station   located   1,000  feet  above  1  Street  bridge,  0.5  alia  below  Che  African  «lv»r.     Batow  approxlaataly  30,000  e(a  tha  atata-4tacha 
relationship  Is  affected  by  tidal   Influence.     Maxiiwm  discharge   Hated  at  site  and  datua  than  In  use.     (kalnai*  arM  ia  23,SSO  a^Mr* 

'8* 

■lUa. 

0   -    Irrlga 

Ion   season  on 

ly. 
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TABLE     B-  12     (CONT  ) 
DAILY    MAXIMUM     AND    MINIMUM     TIDES 

SACRAMOrrO  RIVER  NEAR  FREEPORT 


STAT. ON    NO 


WATER 
YEAR 


DATE 

OCT 

NOV. 

DEC 

JAN. 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JLuI- 

AUC. 

SEP 

DATE 

1 

4.98 
3.48 

4.27 
3.11 

3.83 
2.67 

16.49  A 
16.02   A 

19.26  A 
18.92  A 

12.16  A 
11.87  A 

4.98 
3.84 

3.51 
2.24 

4.21 
2.04 

4.44 
2.10 

4.58 
2.31 

4.47 
3.05 

1 

2 

3.83 
3.31 

4.07 
3.07 

3.82 
2.63 

16.01   A 
14.98  A 

19.25  A 
18.92  A 

13.41  A 
12.00  A 

4.86 
3.74 

3.65 
2.29 

4.39 
1.88 

4.48 
2.17 

4.35 
2.27 

4.40 
3.20 

2 

3 

3.84 
2.68 

4.17 
3.07 

4.18 
2.77 

14.97  A 
14.11  A 

19.05  A 
18.57  A 

14.34  A 
13.42  A 

4.76 
3.87 

3.89 
2.45 

4.51 
1.83 

4.57 
2.20 

4.31 
2.38 

4.51 
3.27 

3 

4 

3.48 
2.52 

4.40 
3.14 

4.35 
3.00 

14.13  A 
13.46  A 

18.57  A 
18.20  A 

14.67  A 
14.32  A 

4.60 
3.58 

4.26 
2.02 

4.42 
1.85 

4.55 
2.22 

4.31 
2.53 

4.71 
3.45 

4 

5 

4.01 
2.61 

4.80 
3.58 

4.47 
3.00 

13.44  A 
12.33  A 

18.20  A 
17.98  A 

14.62  A 
14.29  A 

4.48 
3.32 

4.63 
2.89 

4.85 
2.33 

4.60 
2.45 

3.99 
2.33 

4.43 
3.09 

5 

6 

3.95 
2.57 

4.75 
3.51 

4.69 
3.11 

12.32  A 
10.54  A 

17.98  A 
17.80  A 

14.32  A 
14. 18  A 

4.69 
3.30 

4.81 
2.83 

4.75 
2.10 

4.43 
2.19 

3.77 
2.28 

4.55 
3.16 

6 

7 

3.96 
2.62 

5.21 
3.65 

5.04 
3.16 

10.49  A 
9.30  A 

17.80  A 
17.59  A 

14.28  A 
14.13  A 

4.79 
3.10 

4.45 
2.53 

4.29 
1.81 

4.13 
2.03 

3.88 
2.31 

4.84 
3.15 

7 

8 

4.12 
2.86 

5.47 
4.06 

5.47 
3.30 

9.51  A 
8.86  A 

17.59  A 
17.31   A 

14.23  A 
14.03  A 

4.46 
2.76 

4.65 
2.65 

4.21 
1.73 

3.93 

2.00 

3.89 
2.16 

5.05 
3.75 

8 

9 

4.12 

2.87 

5.62 
4.16 

5.58 
3.00 

9.60  A 
8.63  A 

17.31  A 
17.03  A 

14.54  A 
14.10  A 

4.42 
2.66 

4.40 
2.46 

3.41 
1.55 

3.65 
2.02 

4.22 
2.37 

3.95 
3.39 

9 

10 

4.07 
2.89 

5.68 
4.16 

5.94 
3.61 

9.59  A 

8.60  A 

17.02  A 
16.67  A 

14.88  A 
14.  50  A 

4.34 
2. 68 

4.23 
2.38 

3.25 

1.49 

3.78 
1.81 

4.55 
2.52 

5.20 
3.66 

10 

,, 

4.06 
2.53 

5.62 
4.06 

5.77 
3.04 

11.15  A 
9.55  A 

16.67  A 
16.42  A 

15.12  A 
14.85  A 

4.04 
2.12 

3.89 
2.53 

3.20 
1.61 

2.82 
1.86 

3.18 
2.63 

5.32 
3.83 

II 

\z 

4.71 
2.90 

5.49 
3.91 

5.67 
3.92 

i;.82  A 
11.15  A 

16.44  A 
16.30  A 

15.18  A 
15.00  A 

3.59 

2.07 

3.71 
2.53 

3.38 
1.60 

3.87 
2.08 

4.89 
2.82 

5.55 

4.25 

12 

13 

5.15 
3.25 

5.15 
3.66 

5.41 
3.89 

15.00  A 
12.85  A 

16.39  A 
16.19  A 

15.02   A 
14.60  A 

4.28 
2.79 

3.62 
2.47 

3.52 
2.07 

4.16 
2.20 

5.06 
2.81 

5.96 
4.35 

13 

14 

5.07 
3.49 

4.97 
3.31 

7.36  A 
4.04  A 

17.38  A 
14.98  A 

16.37  A 
16.21  A 

14.61  A 
13.87   A 

3.84 
1.80 

3.72 
2.50 

4.03 
1.94 

4.47 
2.38 

5.16 
2.81 

5.46 
4.05 

14 

15 

5.52 
3.31 

4.89 
3.26 

7.94  A 
7.20  A 

18.33  A 
17.39  A 

16.51  A 
15.37  A 

13.85  A 
12.93  A 

3.03 
1.78 

3.83 
2.63 

3.92 
1.93 

4.97 
2.66 

5.29 
2.97 

5.16 
3.99 

IS 

16 

5.44 
3.69 

4.47 
3.40 

8.05 
7.47 

21.46  A 
18.37  A 

16.42  A 
16.23  A 

12.92  A 
12.16  A 

3.20 
1.89 

4.03 
2.65 

4.25 
2.00 

5.16 
2.47 

5.18 
2.96 

5.05 
3.91 

16 

17 

5.28 
3.68 

4.02 
3.12 

7.63 
6.79 

22.55  A 
21.46  A 

16.27   A 
16.16  A 

12.16  A 
10.95  A 

3.26 
2.02 

4.20 
2.83 

4.55 
2.03 

4.86 
2.21 

5.02 
2.96 

5.08 
3.85 

17 

18 

5.00 

3.74 

3.98 
2.89 

7.10 
6.45 

23.13  A 
22.55  A 

16.30  A 
16.20  A 

10.94  A 
9.71  A 

3.34 
1.89 

4.45 
2.80 

4.58 
1.95 

4.98 
2.34 

4.80 
2.97 

5.40 

3.87 

18 

19 

4.42 
3.61 

4.01 
2.80 

7.59 
6.17 

23.13  A 
22.07   A 

16.21  A 
15.97  A 

9.70  A 
8.87   A 

3.31 
1.80 

4.49 
2.48 

4.62 
1.92 

4.91 
2.37 

4.57 
2.92 

5.41 
4.02 

19 

20 

4.70 
3.45 

4.33 
2.91 

7.87  A 
6.42  A 

22.07  A 
21.17   A 

15.99  A 
15.69  A 

8.99  A 
8.70  A 

3.07 
1.42 

4.34 
2.20 

4.95 
2.15 

4.80 
2.48 

4.53 
2.78 

5.43 
3.92 

20 

21 

4.61 
3.45 

4.69 
3.07 

9.66  A 
7.32  A 

21.17  A 
21.04  A 

15.69  A 
15.37   A 

8.39 
7.70 

3.52 
1.65 

4.44 
2.19 

4.90 
2.23 

4.58 
2.45 

4.66 
2.78 

4.89 
3.84 

21 

22 

4.84 
3.64 

4.83 
3.20 

10.33  A 
9.32   A 

22.78  A 
21.17   A 

15.37  A 
15.06  A 

7.30 
6.63 

3.45 
1.36 

4.59 
2.18 

4.66 
2.15 

4.20 
2.31 

4.67 
2.86 

4.49 
3.39 

22 

23 

4.94 
3.73 

4.71 
3.18 

12.42  A 
10.34  A 

23.15  A 
22.78  A 

15.05  A 
14.67  A 

6.81 
6.11 

3.47 
1.30 

4.57 
2.01 

4.75 
2.42 

4.32 
2.39 

4.59 
2.83 

3.89 
3.01 

23 

24 

5.03 
3.66 

4.69 
3.05 

16.09  A 
12.45  A 

23.15  A 
23.05  A 

14.67   A 
14.14  A 

6.58 
5.78 

3.64 
1.32 

4.48 
2.15 

4.01 
1.95 

4.45 
•»2.48 

4.48 
2.56 

4.45 
2.92 

24 

25 

4.98 
3.68 

4.70 
3.03 

17.73  A 
16.13  A 

23.05  A 
22.53  A 

14.27  A 
14.05  A 

6.44 
5.56 

3.93 

1.77 

5.07 
2.58 

3.61 
1.80 

4.51 
2.49 

3.39 
2.53 

4.18 
2.75 

25 

26 

5.12 
3.57 

4.64 
3.02 

17.94  A 
17.69  A 

22.53  A 
21.71  A 

14.19  A 
13.56  A 

6.40 
5.13 

4.14 
1.94 

4.54 
2.42 

3.74 
1.91 

3.24 
2.56 

4.57 
2.65 

4.06 
2.69 

26 

27 

5.14 
3.63 

4.59 
3.01 

18.02  A 
17.90  A 

21.74  A 
21.36  A 

13.54  A 
12.63  A 

5.77 
4.46 

4.09 
1.95 

4.03 
1.96 

4.28 
2.00 

4.72 
2.57 

4.46 
2.85 

4.  U 
2.85 

27 

28 

4.91 
3.56 

4.42 
2.97 

17.92  A 
17.73  A 

21.36  A 
20.60  A 

12.63  A 
11.97  A 

5.57 
4.24 

3.32 
1.51 

3.51 

1.41 

4.14 
2.15 

4.87 
2.54 

4.84 
3.10 

4.19 
2.98 

28 

29 

4.78 
3.41 

4.18 
2.90 

17.73  A 
17.20  A 

20.60  A 
19.99  A 

5.33 
4.08 

3.24 
1.99 

3.42 
1.34 

4.28 
1.89 

4.76 
2.42 

4.95 
3.31 

4.20 
3.09 

29 

30 

4.56 
3.28 

3.80 
2.80 

17.21  A 
16.61  A 

19.99  A 
19.60  A 

5.10 
3.86 

3.33 
2.16 

3.51 
1.37 

4.25 
1.90 

4.73 
2.44 

5.08 
3.42 

4.20 
3.06 

30 

51 

4.40 
3.17 

16.63  A 
16.46  A 

19.60  A 
19.26  A 

5.03 
3.86 

3.71 
1.74 

4.72 
2.46 

4.73 
3.23 

31 

MAXIMUM 

5.52 
2.52 

5.68 

2.80 

18.02 
2.63 

23.15 

8.60 

19.26 
11.97 

15.18 
5.86 

4.98 
1.30 

5.07 
1.34 

4.95 
1.49 

5.16 
1.81 

5.29 
2.16 

5.96 
2.69 

M  4  <  t  f.(  ^ :/ 

MINIMUM 

MINIMUM 

E-  Eitimat«d 
NR-  No  Itecord 


CREST 

5TAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

A  High  flow*  affected   the  normal   tidal    pattern.      Cage  heights    listed  are  raaxlmuiii  and  minimum  stage    for  day. 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

N 

LATITUDE 

LONCITUDt 

1/4  see.  T.  L  R. 
M.D.B.UI. 

OF  RECORD 

OISCHARCE 

CAGE  HEIGHT 
OMLY 

PERIOD 

ZERO 
OM 
GAGE 

REF. 

DATUM 

CFS             CAGE  HT.              DATE 

FROM 

TO 

38   28   23 

121   31   58 

SU    10      7N     4E 

23.9               12-23-1955 

AUG    1955-DATE 

1955 

1956 

4.93 

usees 

1956 

0.00 

USCGS 

1964 

-0.43 

usees 

1964 

0.00 

usees 

Station    located    10.7  ailaa   below  Sacramento,    1.9  mllea   northwest   of   Freeport.      Station    located    in    tidal   zone. 

Maximum  gage 

height    U 

sted 

does  not  n 

■cesserily  Ind 

Icata  maw  1  istw  dii 

charge.     Maximum  gage  height   listei 

i  at  present  datu 

m. 
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TABLE     B-  12     (CONT  1 
DAILY    MAXIMUM     AND    MINIMUM     TIDES 

SACRAMEMTO   RIVEK  AT  SNODCRASS   SLOUCH 


G 


•ATtll   A 

rCM 


D«TE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

ree 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULT 

Aug 

SEP 

DATE 

1 

;.27 
u.n 

6.30 
4.44 

6.08 
4.15 

14.52 
14.01 

16.96  A 
16.59  A 

11.73 
10.93 

6.74 
4.79 

5.88 
3.84 

6.83 
4.08 

7.03 
3.98 

7.  15 
4.24 

6.  77 
4.71 

1 

2 

6.57 
4.83 

6.16 
4.41 

6.08 
4.11 

13.88 
13.17 

16.94  A 
16.37  A 

12.01 
11.81 

6.76 
A. 84 

6.0} 
3.97 

7.02 
3.97 

7.05 
4.01 

6.91 

4.17 

6.63 
4.79 

2 

3 

6.03 
4.24 

6.31 
4.44 

6.50 
4.30 

13.26 
12.51 

16.74  A 
16.22  A 

12.95 
12.68 

6.73 
4.84 

6.34 
4.15 

7.16 
A. 01 

7.16 
4.08 

6.86 
4.28 

6.74 
4.86 

3 

4 

6.27 
4.03 

6.61 
4.54 

6.71 
4.56 

12.88 
11.97 

16.51  A 
15.97  A 

13.54 
12.95 

6.61 
4.67 

6.78 
4.46 

7.07 
J.  97 

7.16 
4.13 

6.82 
4.42 

6.98 
5.10 

4 

5 

5.89 
4.16 

7.00 
5.03 

6.84 
4.59 

12.25 
11.79 

16.21  A 
15.76  A 

13.43 
13.00 

6.65 
4.72 

7.08 
4.49 

7.48 
4.43 

7.23 
4.37 

6.49 
4.21 

6.6) 
A.  70 

S 

6 

6.24 
4.14 

6.93 
4.93 

7.11 
4.63 

11.32 
10.72 

16.01   A 
15.61   A 

13.14 
12.65 

6.97 
4.84 

7.27 
4. 45 

7.41 
4.21 

6.97 
4.11 

6.25 

*.17 

6.80 
4.70 

6 

7 

6.30 
4.23 

7.33 
5.14 

7.51 
5.09 

10.52 
9.44 

15.77   A 
15.44  A 

13.09 
12.62 

7.12 
4.  58 

6.93 
4.14 

6.96 
3.93 

6.71 
4.02 

6.3« 
4.21 

7.13 
A.6« 

7 

e 

6.51 
4.50 

7.61 
5.59 

7.94 
4.78 

10.34 
8.65 

15.55 
15.23 

13.06 
12.59 

6.82 
4.25 

7.13 
4.31 

6.82 
3.81 

6.53 
4.04 

6.37 
4.06 

7.34 
4.76 

8 

9 

6.50 
4.54 

7.80 
5.34 

8.05 
4.97 

10.57 
8.56 

15.39 
15.03 

13.19 
12.57 

6.82 
4.21 

6.92 
4.17 

6.04 
3.57 

6.24 
4.09 

6.71 
4.32 

7.19 
4.82 

9 

10 

6.53 
4.63 

7.91 
5.37 

8.40 
5.01 

10.07 
8.62 

15.13 
14.72 

13.43 
12.92 

6.77 
4.25 

6.74 
4.06 

5.87 
3.49 

6.37 
3.91 

7.04 
4.37 

7.49 
4.97 

10 

II 

6.44 

4.14 

7.88 
5.28 

8.21 
5.22 

10.68 
8.94 

14.88 
14.48 

13.63 
13.16 

6.44 
3.73 

6.26 
4.05 

5.98 
3.54 

6.47 
3.98 

7.41 
4.48 

6.38 
5.10 

II 

12 

7.10 
4.45 

7.76 
5.16 

8.04 
5.31 

11.56 
10.13 

14.73 
14.38 

13.70 
13.29 

5.95 
3.71 

5.81 
3.90 

4.95 
3.56 

6.76 
4.25 

5.86 
A.  67 

7.70 
5.53 

12 

13 

7.57 
4.76 

7.47 
4.97 

7.58 
5.27 

NR 
NR 

14.70 
14.32 

13.48 
13.00 

6.71 
4.68 

3.75 
3.81 

6.06 
4.14 

5.12 
4.23 

7.59 
4.6J 

8.10 
5.63 

13 

14 

7.46 
4.96 

7.36 
4.71 

8.22 
5.51 

NR 

NR 

14.54 
14.33 

13.06 
12.43 

6.24 
3.48 

5.85 
3.84 

6.59 
4.04 

7.06 
4.37 

7.70 
4.63 

7.58 
5.31 

14 

15 

7.89 
4.79 

7.19 
4.75 

8.63 
7.19 

NR 

NR 

'      14.68 
14.39 

12.46 
11.68 

5.41 
3.56 

5.99 
4.08 

6.51 
3.93 

7.54 
4.62 

7.82 
4.79 

7.23 
5.24 

15 

16 

7.76 
5.14 

6.65 
4.81 

8.87 
7.51 

NR 
NR 

14.66 
14.32 

11.74 
11.01 

5.68 
3.71 

6.29 
4.28 

6.85 
3.99 

7.76 
4.42 

7.71 
4.77 

7.13 
5.22 

16 

17 

7.48 
5.05 

6.14 
4.42 

8.70 
7.21 

NR 
NR 

14.56 
14.33 

11.21 
10.08 

5.75 
3.89 

6.59 
4.51 

7.15 
4.03 

7.49 
4.18 

7.54 
4.77 

7.19 
5.17 

17 

18 

7.10 
5.00 

6.12 
4.22 

8.40 

6.74 

NR 
NR 

14.52 
14.22 

10.30 
9.05 

5.87 
3.80 

6.90 
4.53 

7.20 
3.9A 

7.59 
4.31 

7.31 
4.79 

7.SA 
5.15 

18 

19 

6.74 
4.82 

6.22 

4.17 

9.04 
7.10 

NR 
NR 

14.34 
14.20 

9.52 
8.43 

5.86 
3.73 

7.03 
4.32 

7.25 
3.94 

7.52 
4.31 

7.04 
4.76 

7.57 
5.32 

19 

20 

6.42 
4.68 

6.66 
4.40 

9.28 
7.43 

NR 
NR 

14.24 
14.01 

9.23 
8.49 

5.65 
3.38 

6.91 

4.01 

7.56 
4.22 

7.39 
4.40 

7.00 
4.6} 

7.60 
5.23 

20 

21 

6.71 
4.75 

7.09 
4.69 

10.46 
7.50 

NR 
NR 

13.98 
13.72 

8.89 
7.88 

6.13 
3.65 

7.03 
4.03 

7.53 
4.25 

7.15 
4.37 

7.13 
4.65 

6.98 
5.12 

21 

22 

7.04 
5.01 

7.24 
5.07 

10.36 
8.89 

NR 
NR 

13.72 
13.46 

8.24 
7.09 

6.10 
3.37 

7.20 
4.04 

7.29 
4.17 

6.75 
4.20 

7.15 
4.79 

6.66 
4.67 

22 

23 

7.17 
5.14 

7.09 
4.65 

11.31 
9.40 

20.10  A 
19.53  A 

13.45 
13.16 

7.98 
6.70 

6.10 
3.30 

7.19 
3.93 

7.36 
4.42 

6.88 
4.35 

7.06 
4.65 

6.69 
4.41 

23 

24 

7.30 
5.14 

7.07 
4.49 

13.80  A 
1 1 .  00  A 

20.14  A 
19.92   A 

13.16 
12.77 

7.88 
6.45 

6.28 
3.34 

7.10 
4.02 

6.62 
3.98 

7.02 
4.47 

7.03 
4.39 

5.86 
4.43 

24 

25 

7.26 
5.08 

7.09 
4.45 

15.51   A 
13.82   A 

20.01 
19.85 

12.87 
12.55 

7.90 
6.28 

6.57 
3.75 

7.69 
4.51 

6.33 
3.78 

7.09 
4.54 

S.80 
4.34 

6.44 
4.26 

25 

26 

7.44 
4.92 

7.00 
4.46 

15.67   A 
15.21   A 

19.68  A 
19.04  A 

12.84 
12.35 

7.94 
5.80 

6.78 
3.80 

7.14 
4.35 

5.72 
4.00 

7.30 
4.53 

7.07 
4.45 

6.35 
4.27 

26 

27 

7.44 
4.99 

6.94 
4.45 

15.71   A 
15.39  A 

19.14  A 
18.76  A 

12.30 
11.58 

7.29 
5.31 

6.70 
3.82 

6.64 
4.00 

6.87 
4.06 

5.86 
4.49 

6.94 
4.49 

6.41 
4.42 

27 

28 

7.16 
4.92 

6.73 
4.43 

15.63 
15.33 

18.77  A 
18.09  A 

11.79 
11.00 

7.39 
5.20 

5.92 
3.30 

6.15 
3.53 

6.80 
4.21 

7.44 
4.46 

7.21 
4.73 

6.47 
4.57 

28 

29 

6.98 
4.72 

6.39 
4.37 

15.43 
15.13 

18.08  A 
17.51   A 

7.22 
5.13 

5.67 
3.61 

6.06 
3.48 

6.92 
3.91 

7.33 
4.32 

7.34 
4.96 

6.46 
4.69 

29 

30 

6.71 
4.60 

5.99 
4.26 

14.63 
14.45 

17.58  A 
17.20  A 

7.02 
4.84 

5.67 
3.73 

6.14 
3.54 

6.87 
3.82 

7.29 
4.33 

7.44 
5.03 

6.52 
4.72 

JO 

31 

6.48 

4.48 

14.59 

14.28 

17.27  A 
16.90  A 

6.80 

4.79 

6.32 
3.78 

7.27 
4.33 

7.04 
4.82 

31 

MAXIMUM 

7.89 
4.03 

7.91 
4.17 

15.71 
4.11 

NR 

NR 

16.96 
11.00 

13.70 
4.79 

7.12 
3.30 

7.69 
3.48 

7.56 
3.49 

7.76 
3.91 

7.82 

4.06 

8.10 
4.26 

MAXIMUM 

Minimum 

MINIMUM 

E-  Eslimoieo 
NR-  Ho   Record 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

A     Tldsl   action  atfected  by   flow.      Gage  heights   Hated  are  aMxiM  and  alnlMa  at«(*  for  day. 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


1/4  SEC.  T.  A  R. 
M.O.B.tM. 


CM 


CAGE  HEIGHT 
OHLT 


PERI  00 


ZERO 
OH 
GACE 


REF. 

DATUM 


38   21   02 


SW  22      6M     4E 


20.57 


12-25-1964 


AUG    1939- DATE 


1939 
1939 


l»M 


1964 


0.00 
-3.02 
-3 .40 
-1.00 


USED 

usees 
usees 


Station   located  0.2  mile  above  head  of  Slough    (leveed  off   Item  river),   west  of  State  Highway    160,   2.5  ■lias  northeaat  of  Courtland.      StatiOfi 
located   in  tidal  sone.     Maxiana  gage  height   listed  does  not  oeceasariiy  indicate  siaiflaw  discbarge.     At   tiana,   tidal   fluctuation  is   influenced 
by  operation  of   the   Delta  Cross  Channei   gates. 
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TABLE     B-12     (CONT  ) 
DAILY    MAXIMUM     AND    MINIMUM     TIDES 

SACiAMorro  river  at  UAunrt  crove 


STATION   NO 


WATER 
VEAR 


DATE 

OCT 

NOV 

3E: 

.,iS 

■^EB 

MAS 

APR 

MAY 

J  ONE 

Jo^r 

403 

SEP 

DiTE 

1 

4.02 
0.92 

2.96 
0.41 

2.87 
0.22 

7.66 
6.71 

9.57  A 
8.87  A 

6.69 
4.94 

3.23 
0.39 

2.67 
-0.09 

3.77 
0.41 

3.95 
0.21 

4.04 
0.50 

3.51 
0.84 

1 

2 

3.35 

0.90 

2.88 
0.41 

2.89 
0.22 

7.28 
6.15 

9.47 
8.80 

6.60 
5.29 

3.34 

0.54 

2.84 
0.14 

3.98 
0.34 

3.96 
0.19 

3.82 
0.42 

3.36 
0.90 

2 

3 

2.79 
0.31 

3.06 
0.46 

3.31 
0.47 

7.05 
5.72 

9.45 
8.49 

7.00 
5.84 

3.37 
0.63 

3.17 
0.30 

4.14 
0.45 

4.06 
0.30 

3.74 
0.57 

3.44 
0.98 

3 

4 

3.08 
O.IO 

3.35 
0.59 

3.54 
0.77 

7.07 
5.38 

9.43 
8.34 

7.79 
6.18 

3.22 

0.56 

3.62 
0.62 

4.07 
0.37 

4.06 
0.38 

3.68 
0.68 

3.69 
1.23 

4 

5 

2.69 
0.24 

3.71 
1.15 

3.67 
0.69 

6.79 
4.79 

9.19 
8.64 

7.59 
6.03 

3.33 
0.65 

3.88 
0.56 

4.43 
0.81 

4.13 
0.64 

3.32 

0.48 

3.41 
0.89 

5 

6 

3.03 
0.25 

3.65 

1.03 

3.94 
0.69 

6.38 
4.94 

8.98 
8.11 

7.28 
5.89 

3.67 
0.78 

4.07 
0.51 

4.36 
0.59 

3.86 
0.39 

3.09 
0.49 

3.54 
0.75 

6 

7 

3.U 
0.37 

3.99 
1.19 

4.34 
0.85 

6.09 
3.59 

8.73 
7.97 

7.23 
5.93 

3.87 
0.54 

3.76 
0.21 

3.92 
0.34 

3.61 
0.35 

3.18 
0.53 

3.88 
0.71 

7 

a 

3.31 
0.70 

4.30 
I.JO 

4.78 
1.86 

6.14 
3.40 

8.45 
7.79 

7.20 
6.01 

3.58 
0.24 

3.95 
0.37 

3.74 
0.19 

3.44 
0.42 

3.22 
0.40 

4.11 
0.81 

8 

9 

3.31 
0.72 

4.50 
1.77 

4.88 
0.98 

6.48 
3.41 

8.41 
7.60 

7.30 
5.93 

3.62 

0.21 

3.78 
0.31 

2.99 
-0.07 

3.14 
0.52 

3.56 
0.60 

4.10 
0.81 

9 

10 

3.39 

0.71 

4.62 
1.24 

5.30 
0.99 

5.71 
3.66 

8.30 
7.41 

7.49 
6.18 

3.59 
0.30 

3.56 
0.16 

2.79 
-0.16 

3.29 
0.38 

3.88 
0.61 

4.17 
0.83 

10 

M 

3.28 
0.38 

4.63 
1.15 

5.06 
1.29 

5.82 
•3.57 

8.15 
7.23 

7.48 
6.29 

3.25 
-0.20 

3.08 
0.10 

2.87 
-0.13 

3.39 
0.47 

4.29 
0.71 

2.93 
0.95 

II 

12 

3.89 
0.58 

4.51 
1.04 

4.89 
1.36 

6.06 
4.26 

8.06 
7.14 

7.40 
6.27 

2.81 
-0.17 

2.49 
-0.17 

1.79 
-0.05 

3.67 
0.80 

2.69 
0.88 

4.36 
1.39 

12 

13 

4.36 
0.81 

4.25 
0.86 

4.36 
1.34 

6.76 
5.07 

8.06 
7.12 

7.14 
6.09 

3.57 
0.95 

2.47 
-0.25 

1.95 
0.52 

2.00 
0.59 

4.45 
0.82 

4.73 
1.45 

13 

14 

4.26 
0.99 

4.17 
0.68 

4.24 
1.36 

7.96 
6.23 

7.72 
6.97 

6.79 
5.73 

3.08 
-0.39 

2.56 
-0.19 

3.50 
0.54 

3.98 
0.69 

4.57 
0.81 

4.20 
1.13 

14 

IS 

4.66 
0.80 

3.98 
0.80 

4.47 
2.37 

8.56 
7.55 

7.74 
7.00 

6.26 
5.17 

2.26 
-0.23 

2.70 
0.12 

3.45 
0.25 

4.46 
0.90 

4.70 
0.97 

3.85 
1.09 

15 

16 

4.54 
1.15 

3.39 
0.83 

4.78 
2.69 

9.70  A 
8.17   A 

7.88 
7.10 

5.83 
4.73 

2.54 
-0.05 

3.03 
0.46 

3.78 
0.29 

4.61 
0.70 

4.56 
0.93 

3.74 
1.13 

16 

17 

4.22 
0.99 

2.89 
0.37 

4.76 
2.58 

11.09  A 
9.74  A 

7.80 
6.92 

5.53 

4.12 

2.62 
0.16 

3.37 
0.67 

4.07 
0.31 

4.41 
0.46 

4.39 
0.95 

3.83 
1.12 

17 

18 

3.79 
0.89 

2.86 

0.20 

4.61 
2.21 

11.56  A 
10.37   A 

7.67 
6.85 

5.05 
3.43 

2.73 
0.09 

3.73 
0.69 

4.16 
0.22 

4.52 
0.61 

4.13 
0.99 

4.19 
1.05 

J8 

19 

3.42 
0.68 

2.98 
0.21 

5.34 
2.59 

11.78  A 
10.61  A 

7.48 
6.73 

4.69 
3.12 

2.75 
0.12 

3.85 
0.54 

4.20 
0.25 

4.43 
0.57 

3.87 
1.01 

4.25 
1.21 

19 

20 

3.08 
0.56 

3.44 
0.54 

5.54 
2.79 

11.17  A 

10.18  A 

7.59 
6.89 

4.74 
3.03 

2.57 
-0.28 

3.83 
0.19 

4.52 
0.55 

4.31 
0.69 

3.82 
0.90 

4.26 
1.15 

20 

21 

3.41 
0.69 

3.91 
0.76 

6.31 
4.13 

10.87  A 
10.15  A 

7.46 
6.66 

4.48 
2.52 

3.06 
-0.01 

3.94 

0.24 

4.47 
0.56 

4.06 
0.65 

3.94 
0.96 

3.66 
1.00 

21 

22 

3.77 
1.03 

4.06 
0.73 

5.88 
3.63 

11.37  A 
10.18  A 

7.13 
6.49 

4.15 
2.25 

3.05 
-0.30 

4.13 
0.26 

4.26 
0.48 

3.62 
0.47 

3.96 
1.13 

3.37 
0.55 

22 

23 

3.89 
1.18 

3.92 
0.70 

6.40 
3.77 

12.18  A 
11.10  A 

6.95 
6.28 

4.06 
2.16 

3.05 
-0.36 

4.12 
0.14 

4.27 
0.73 

3.75 
0.70 

3.88 
0.82 

3.43 
0.42 

23 

24 

4.04 
1.25 

3.89 
0.52 

7.27 
4.79 

12.15  A 
11.68  A 

6.84 
6.04 

4.05 
1.97 

3.26 
-0.31 

4.05 
0.26 

3.55 
0.33 

3.91 
0.8« 

3.88 
0.57 

2.61 
0.46 

24 

25 

4.00 
1.10 

3.91 
0.45 

8.41 
6.45 

12.05  A 
11.59  A 

6.76 
5.89 

4.18 
1.83 

3.52 
0.00 

4.62 
0.77 

3.25 
0.18 

3.98 
1.00 

3.94 
0.53 

3.19 
0.33 

25 

26 

4.19 
0.89 

3.81 

0.47 

8.41 
7.38 

11.61   A 
11.08  A 

6.74 
5.76 

4.27 
1.25 

3.73 
0.02 

4.02 
0.63 

3.77 
0.45 

4.16 
0.83 

2.67 
0.61 

3.U 
0.36 

26 

27 

4.19 
0.98 

3.76 
0.47 

8.25 
7.48 

11.41  A 
10.86  A 

6.62 
5.30 

3.58 
0.81 

3.66 
0.04 

3.55 
0.34 

2.35 
0.59 

2.72 
0.77 

3.81 
0.58 

3.16 
0.51 

27 

28 

3.91 
0.89 

3.54 
0.47 

8.23 
7.45 

10.85  A 
10.28  A 

6.47 
4.98 

3.92 
0.83 

2.86 
-0.46 

2.73 
-0.05 

3.72 
0.63 

4.33 
0.72 

3.99 
0.78 

3.22 
0.68 

28 

29 

3.74 
0.67 

3.18 
0.43 

8.14 
7.31 

10.29  A 
9.76  A 

3.81 
0.82 

2.55 
-0.29 

3.03 
-0.04 

3.88 
0.22 

4.21 
0.57 

4.10 
1.04 

3.20 
0.82 

29 

30 

3.45 
0.56 

2.77 
0.31 

7.83 
7.04 

10.10  A 
9.53  A 

3.60 
0.53 

2.47 
-0.20 

3.11 
0.07 

3.79 
0.09 

4.18 
0.58 

4.15 
1.08 

3.31 
0.91 

30 

31 

3.18 
0.45 

7.61 
6.79 

9.86  A 
9.26  A 

3.30 
0.39 

3.29 
0.12 

4.15 

0.58 

3.77 
0.89 

31 

MAXIMUM 

4.66 
0.10 

4.63 

0.20 

8.41 
0.22 

12.18 
3.40 

9.57 

4.98 

7.79 
0.39 

3.87 
-0.46 

4.62 
-0.25 

4.52 
-0.16 

4.61 
0.19 

4.70 
0.40 

4.73 
0.33 

UA\iU^:j 

MINIMUM 

UiNiWUV 

E-  Estimoled 
NR--  No  Rtcord 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TiME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LOHCITUOf 


I'iSEC   T   Ltt 


OF  RECORD 


mSCHARCE 


CAGE  HEIGHT 
OHLT 


FROM 


TO 


ZERO 
ON 
CAGE 


REF. 

DATUM 


38   14  22 


SW  35     5N     4E 


12-25-1964 


FEB   1929 -DATE 


1929     I  1931 
1931        1940 
1940 
1940 

1964 
1964 


0.00 
0.33 
0.00 
2.84 
-0.69 
0.00 


USED 
USED 

usees 

USED 

usees 
usees 


Station   locatsd   At  twad  of  Caorglana  Slough,   InBedlately   aouthwcat  of  Walnut  Crove.      Station    located   In  tidal   sone.      At   tlaes,    tidal    fluctua- 
tion la  influancod  by  oparatlon  of  the  Delta  Croas  Channel  gatea. 
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TABLE    B-12    (CONT  ) 
DAILY    MAXIMUM    AND   MINIMUM     TIDES 

YOLO  BYPASS  NEAR  LISBON 


sr*riON  NO 

VIM 

•91 i»o 

1970 

DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULf 

AUG 

SEP 

DATE 

1 

6.92 
2.47 

5.88 
1.95 

5.78 
1.88 

NR 
NR 

21.36  A 
20.51   A 

12.02  A 
11.88  A 

6.48 
2.26 

5.71 
1.70 

6.82 
2.29 

6.74 
2.12 

6.95 
2.14 

6.53 
2.61 

1 

2 

6.22 
2.47 

5.76 
2.00 

5.77 
1.98 

NR 
NR 

20.SI   A 
19.58  A 

12.00  A 
11.94  A 

6.59 

2.50 

5.91 
1.99 

6.9t 
2.16 

6.75 
1.76 

6.70 
2.07 

6.42 
2.6] 

2 

3 

5.65 
1.76 

5.93 
2.09 

6.11 
2.30 

NR 
NR 

19.38  A 
19.01  A 

11.97  A 
U.«4  A 

6.61 
2. 37 

6.26 
2.05 

7.18 
2.32 

6.96 
1.91 

6.72 
2.36 

6.46 
2.77 

5 

4 

3.98 
1.70 

6.22 
2.34 

6.30 
2.51 

MR 
MR 

19.00  A 
18.46  A 

11.83  A 
11.71   A 

6.33 
2.39 

6.6« 
2.49 

7.11 
2.22 

6.95 
2.01 

6.67 
2.63 

6.71 
3.15 

4 

5 

5.67 
1.88 

6.55 
2.96 

6.46 
2.34 

MR 

NR 

18.45  A 
17.85  A 

U.SO  A 
11.77  A 

6.60 
2.51 

7.00 
2.52 

7.50 
2.92 

7.07 
2.42 

6.31 
2.29 

6.27 
2.41 

5 

6 

6.01 
1.83 

6.55 
2.73 

6.74 
2.28 

NR 
NR 

17.84  A 
17.35  A 

11.80  A 
11.78  A 

6.91 
2.68 

7.09 
2.20 

7.33 
2.57 

6.89 
2.12 

6.02 
2.26 

6.43 
2.M 

6 

7 

6.06 
1.92 

6.89 
2.84 

7.15 
3.42 

NR 
NR 

17.34  A 
16.90  A 

11.82  A 
11.77  A 

7.02 
2.23 

6.69 
1.85 

7.02 
2.47 

6.52 
2.03 

6.09 
2.38 

6.83 
2.S6 

7 

8 

6.30 
2.44 

7.01 
3.38 

7.58 
2.46 

NR 
NR 

16.89  A 
16.33  A 

11.79  A 
11.73  A 

6.67 
2.01 

6.89 
2.16 

6.96 
2.19 

6.36 

2.24 

6.04 
2.15 

7.02 
2.76 

8 

9 

6.31 
2.33 

7.22 
2.56 

7.69 
2.51 

9.30 
5.76 

16.32  A 
15.79  A 

11.78  A 
11.38  A 

6.69 

2.04 

6.81 
2.32 

6.03 
1.95 

6.17 
2.55 

6.39 
2.44 

6.99 
2. St 

9 

10 

6.25 
2.48 

7.36 
2.64 

7.87 
2.55 

9.60 
6.42 

13.79  A 
15.42  A 

11.58  A 
11.30  A 

6.60 
2.23 

6.62 
2.10 

5.86 
1.69 

6.26 
2.39 

6.66 
2.52 

3.77 
2.47 

10 

II 

6.28 
1.63 

7.27 
2.50 

7.69 
2.57 

10.62  A 
9.49  A 

13.42  A 
15.08  A 

11.30  A 
11.05  A 

6.25 
1.50 

6.11 
2.06 

5.72 
1.82 

6.31 
2.46 

5.21 
2.51 

7.06 
2.44 

II 

12 

6.86 
2.16 

7.24 
2.33 

7.47 
2.66 

11.37  A 
10.61   A 

13.08  A 
14.77  A 

11.05  A 
10.78  A 

5.76 
1.76 

5.52 
1.54 

5.77 
1.67 

6.54 
2.83 

7.04 
2.72 

7.22 
3.21 

12 

13 

7.27 
2.45 

7.02 
2.26 

6.96 
2.50 

11.53  A 
U:38  A 

14.76  A 
14.60  A 

10.77  A 
10.48  A 

6.58 
2.89 

5.43 
1.49 

5.82 
2.49 

4.93 
2.44 

7.30 
2.56 

7.73 
2.86 

■  3 

14 

7.10 
2.48 

7.03 
2.16 

6.55 
2.33 

11.91   A 
11.50  A 

14.77  A 
14.64  A 

10.61   A 
10.44  A 

6.10 
1.58 

3.30 
1.48 

6.39 
2.34 

6.76 
2.58 

7.40 
2.48 

7.05 
2.40 

14 

15 

7.62 
2.30 

6.87 
2.46 

6.46 
2.30 

13.58  A 
11.92  A 

14.91  A 
14.77  A 

10.88  A 
10.62  A 

3.38 
1.72 

5.61 
1.86 

6.36 
2.16 

7.30 
2.87 

7.60 
2.68 

6.73 
2.43 

15 

16 

7.46 
2.78 

6.33 
2.43 

6.74 
2.43 

18.74  A 
13.64  A 

14.96  A 
14.81  A 

10.79 
10.66 

5.69 
1.87 

5.96 
2.32 

6.66 
2.36 

7.56 
2.42 

7.48 
2.39 

6.61 
2.57 

16 

17 

7.06 
2.55 

5.68 
1.85 

6.86 
2.68 

21.06  A 
18.77  A 

14.89  A 
14.63  A 

10.87 
10.48 

5.81 
2.20 

6.36 
2.55 

7.12 
2.42 

7.28 
2.08 

7.31 
2.63 

6.68 
2.60 

17 

le 

6.63 
2.35 

5.73 
1.68 

6.86 
2.62 

22.16  A 
21.08  A 

14.70  A 
14.60  A 

10.52 
10.15 

5.96 
2.28 

6.78 
2.66 

7.16 
2.15 

7.32 
2.17 

7.08 
2.70 

7.06 
2.60 

18 

19 

5.97 
2.07 

5.87 
1.77 

7.94 
3.52 

22.15  A 
21.90  A 

14.61  A 
14.33  A 

10.19  A 
9.87  A 

6.03 

2.11 

7.01 
2.76 

7.18 
2.18 

7.28 
2.07 

6.84 
2.69 

7.12 
2.90 

19 

20 

6.31 
1.99 

6.34 
2.23 

8.28 

4.45 

21.89  A 
21.33  A 

14.35  A 
14.01  A 

9.90 
9.44 

5.82 
1.65 

6.93 
1.99 

7.52 
2.56 

7.18 
2.40 

6.76 
2.63 

7.07 
2.77 

20 

21 

6.28 
2.18 

6.75 
2.39 

9.20 
4.06 

21.41  A 
21.29  A 

14.01  A 
13.59  A 

9.00 
8.34 

6.27 
1.89 

6.93 

1.91 

7.45 
2.65 

7.01 
2.38 

6.81 
2.70 

6.31 
2.63 

21 

22 

6.65 
2.57 

6.91 
3.26 

8.90 
6.00 

22.74  A 
21.40  A 

13.58  A 
13.18  A 

8.48 
7.50 

6.22 
1.61 

7.15 
2.03 

7.20 
2.46 

6.54 
2.14 

6.83 
3.06 

6.30 
2.24 

22 

23 

6.76 
2.68 

6.80 
2.27 

9.30 
7.46 

23.08  A 
22.75  A 

13.17  A 
12.83  A 

8.14 
6.97 

6.27 
1.56 

7.12 
1.78 

7.35 
2.91 

6.73 
2.52 

6.73 
2.70 

6.37 
2.18 

23 

24 

6.91 
2.85 

6.76 
2.10 

9.48 
7.97 

23.74  A 
22.88  A 

12.82  A 
12.55  A 

7.92 
6.23 

6.41 
1.65 

7.06 
2.04 

6.61 
2.36 

6.79 
2.79 

6.80 
2.40 

5.49 
2.17 

24 

25 

6.88 
2.67 

6.83 
2.01 

11.48  A 
8.86  A 

23.90  A 
23.74  A 

12.55  A 
12.33  A 

7.68 
5.63 

6.64 
2.22 

7.69 
2.80 

5.92 
2.28 

6.77 
2.99 

3.60 
2.48 

6.03 
1.96 

25 

26 

7.01 
2.34 

6.71 
2.08 

15.48  A 
11.52  A 

23.87  A 
23.44  A 

12.33  A 
12.17  A 

7.53 
4.37 

6.81 
2.26 

7.21 
2.78 

6.35 
2.87 

5.49 
2.76 

6.87 
2.44 

6.10 
2.U 

26 

27 

7.00 
2.43 

6.65 
2.08 

16.11  A 
15.50  A 

23.49  A 
23.15  A 

12.17  A 
12.02  A 

6.86 
2.87 

6.67 
1.98 

6.76 
2.43 

6.77 
2.91 

6.96 
2.63 

6.78 
2.23 

6.16 
2.34 

27 

28 

6.69 
2.33 

6.39 

2.11 

16.13  A 
15.88  A 

23.18  A 
22.77  A 

12.03  A 
11.89  A 

7.15 
3.02 

5.83 

1.49 

6.33 
2.07 

6.64 
2.84 

7.20 
2.58 

6.88 
2.38 

6.20 
2.39 

28 

29 

6.58 
2.10 

6.11 
2.06 

15.87  A 
15.38  A 

22.76  A 
22.22  A 

6.84 
2.75 

5.53 

1.31 

6.27 
2.00 

6.70 
2.19 

7.09 
2.34 

6.99 
2.79 

6.20 
2.52 

29 

30 

6.32 
2.07 

5.72 
2.01 

15.38  A 
14.87  A 

22.22   A 
21.95  A 

6.38 
2.22 

5.36 
1.53 

6.31 
2.11 

6.62 
2.04 

7.07 
2.34 

7.15 
2.83 

6.29 
2.66 

30 

31 

6.11 
2.00 

NR 

NR 

21.96  A 
21.37   A 

6.19 
2.13 

6.42 
1.94 

7.09 
2.34 

6.82 
2.69 

31 

MAXIMUM 

7.62 
1.63 

7.36 
1.68 

NR 
1.88 

23.90 
NR 

21.36 
11.89 

12.02 
2.13 

7.02 
1.49 

7.69 
1.48 

7.52 
1.67 

7.56 
1.76 

7.60 
2.07 

7.73 
1.96 

tsA*.V^it 

MINIMUM 

UiSiMdV 

E-  Ettimoled 
NR-  No  Record 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

A       Tlda 

action   affected   by    flow.      Gage  heights    listed   are  inaxiBitas  and   n 

InlntBB   stage    for 

day. 

LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOO  OF  RECORD 

DATUM  Of>  CAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC    T.  g  R. 

M.D.B.IM. 

OF  RECORD 

MSCHARCE 

CAGE  HEIGHT 
ONLY 

FERtOO 

ZERO 

OM 
6ACE 

REF 

DATUM 

CFS             CAGE  HT               DATE 

FROM          TO 

38   28   30 

121  35    14 

SE    1        7N       3E 

FEB    1959-DAIS 

1959           1942 

0.43 

USED 

'                                      ' 

1962                            0.00 

USED 

19*2                          -3.04 

usees 

19«4       -3.39 

usees 

1964                        -3.00 

usees 

Station  located   In  Ueac  Cut,   6.9  nlUa  aouth  of  U.   S.   Uifhway  40,   S.2  allaa 

aorthMat  a(  Clarkabuxg.     Station 

locatad  In  tidal  aoM. 

tlmnimm 

gage  heigh 

liatad  doaa 

not  necaaaarily  i 

ndlcate  ■axliw  dlacharga. 
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TABLE    B-  12     (CONT  ) 
DAILY    MAXIMUM     AND    MINIMUM     TIDES 

SACKAHEtrrO  RIVER  AT  RIO  VISTA 


STIT.ON   NO 

WATER   "\ 
YEAR 

B91210 

1970      ^ 

DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

fEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

Jui.r 

AUG 

SEP 

DATE 

1 

6.70 
2.33 

5.70 
1.80 

5.68 
1.80 

6.50 
3.00 

7.88 
4.90 

7.62 
3.50 

5.91 
1.20 

5.54 
1.30 

6.94 
1.80 

7.02 
1.58 

7.04 
2.00 

6.38 
2.30 

2 

6.10 
2.40 

5.64 
1.90 

5.68 

1.90 

6.40 
2.50 

7.82 
4.40 

7.26 
2.78 

6.08 
1.40 

5.78 
1.68 

7.14 
1.78 

7.00 
1.50 

5.82 
1.90 

5.22 
2.48 

2 

3 

5.56 

1.78 

5.84 
2.01 

6.18 
2.30 

6.88 
2.36 

7.98 
4.28 

7.20 
2.60 

6.14 
1.66 

6.16 
1.68 

7.32 
1.90 

7.12 
1.68 

6.70 
2.18 

6.20 
2.56 

3 

4 

5.86 
1.66 

6.14 
2.24 

6.42 
2.40 

7.36 
2.20 

8.50 
4.48 

8.24 
3.20 

6.00 
1.70 

6.66 
2.02 

7.26 
1.80 

7.10 
1.84 

6.54 
2.34 

6.52 
3.08 

4 

5 

5.84 
1.84 

6.54 
2.98 

6.54 
2.14 

7.38 
1.90 

8.42 
4.20 

7.84 
2.90 

6.18 
1.94 

6.80 
1.70 

7.58 
2.30 

7.14 
2.10 

6.24 
2.16 

6.25 
2.58 

5 

6 

5.90 

1.74 

6.48 
2.58 

6.84 
2.04 

7.44 
1.80 

8.12 
3.96 

7.40 
2.68 

6.50 
2.06 

7.02 
1.60 

7.32 
2.00 

6.80 
1.90 

5.96 
2.26 

6.40 
2.28 

6 

7 

5.96 
1.80 

6.80 
2.50 

7.30 
2.12 

7.78 
2.01 

7.70 
3.80 

7.36 
3.00 

6.70 
1.68 

6.68 
1.30 

6.94 
1.92 

6.58 
2.00 

6.10 
2.40 

6.70 
2.20 

7 

8 

6.14 
2.28 

7.10 
2.30 

7.72 
2.10 

8.10 
2.56 

7.34 
3.80 

7.26 
3.22 

6.46 
1.38 

6.78 
1.50 

6.74 
1.80 

5.34 
2.20 

6.20 
2.44 

6.94 
2.44 

8 

9 

6.14 
2.30 

7.34 
2.34 

7.80 
2.01 

8.56 
4.60 

7.34 
3.78 

7.40 
3.44 

6.50 
1.38 

6.62 
1.50 

5.90 
1.50 

6.14 
2.44 

6.54 
2.48 

6.90 
2.30 

9 

10 

6.32 
2.14 

7.48 
2.18 

7.90 
4.60 

7.56 
2.76 

7.46 
3.90 

7.58 
3.28 

6.42 
1.40 

6.34 
1.44 

5.70 
1.56 

6.32 
2.40 

5.82 
2.40 

6.98 
2.10 

10 

II 

6.20 
1.90 

7.42 
4.00 

7.72 
2.01 

6.98 
2.44 

7.42 
4.00 

7.38 
3.00 

6.00 
1.04 

5.80 
1.40 

5.86 
1.60 

6.44 
2.70 

7.20 
2.50 

7.20 
2.20 

II 

12 

6.82 
2.10 

7.34 
2.06 

7.50 
2.18 

6.86 
2.40 

7.44 
4.20 

7.14 
2.78 

5.62 
1.20 

5.28 
1.10 

5.98 
1.94 

6.70 
2.90 

7.42 
2.58 

6.50 
2.64 

12 

IS 

7.24 
3.48 

7.04 
1.88 

6.94 
2.10 

7.12 
2.68 

7.50 
3.98 

6.74 
2.60 

6.24 
2.60 

5.38 
1.14 

6.52 
2.50 

6.94 
2.50 

7.58 
2.38 

7.58 
2.50 

13 

14 

7.16 
2.20 

7.00 
1.78 

6.44 
2.02 

7.80 
3.34 

6.86 
3.28 

6.50 
2.70 

5.14 
1.10 

5.54 
1.30 

6.50 
2.30 

7.44 
2.48 

5.74 
2.20 

7.00 
2.20 

14 

IS 

7.56 
2.00 

6.74 
2.12 

6.40 
2.01 

7.36 
3.24 

6.70 
3.14 

6.06 
2.34 

5.02 
1.40 

5.56 
1.70 

4.84 
1.90 

7.54 
2.50 

7.74 
2.30 

5.70 
2.20 

IS 

16 

7.34 
2.40 

6.14 
2.10 

6.78 
2.28 

8.32 
4.28 

7.14 
3.96 

5.98 
2.30 

5.46 
1.60 

5.92 
2.26 

6.90 
1.80 

7.58 
2.14 

7.62 
2.20 

5.58 
2.40 

16 

17 

7.00 
2.22 

5.72 
1.58 

6.92 
2.66 

7.92 
4.38 

7.14 
3.20 

5.64 
1.88 

5.54 
1.80 

6.30 
2.20 

7.18 
1.70 

7.50 
1.88 

7.44 
2.30 

6.68 
2.30 

17 

18 

6.54 
2.06 

5.66 
1.50 

6.90 
2.30 

8.00 
4.60 

6.70 
2.82 

5.41 
1.60 

5.56 
1.74 

6.68 
2.20 

7.28 
1.50 

7.68 
2.01 

7.14 
2.42 

7.00 
3.00 

18 

IS 

6.18 
1.80 

5.80 
1.70 

7.76 
2.90 

8.44 
5.40 

6.34 
2.70 

5.82 
1.80 

5.68 
1.90 

6.82 
1.98 

7.38 
1.58 

7.58 
1.88 

6.84 
2.50 

7.04 
2.40 

19 

ZO 

6.16 
1.70 

6.34 
1.98 

7.98 
2.80 

8.30 
5.20 

6.90 
3.08 

6.20 
2.20 

5.54 
1.20 

6.84 
1.44 

7.72 
1.94 

7.44 
2.10 

6.80 
2.56 

7.02 
2.40 

20 

21 

6.16 
1.90 

6.82 
2.08 

8.34 
2.80 

8.54 
5.54 

6.90 
3.10 

6.10 
2.30 

6.16 
1.48 

6.96 
1.40 

7.64 
1.92 

7.10 
2.08 

6.94 
2.80 

6.46 
2.28 

21 

22 

6.56 
2.40 

6.98 
1.94 

7.44 
2.20 

8.38 
5.70 

6.48 
3.00 

6.12 
2.46 

6.16 
1.08 

7.18 
1.48 

7.38 
1.88 

6.60 
1.98 

6.94 
2.80 

5.16 
1.80 

22 

23 

6.72 
2.50 

6.78 
1.70 

7.70 
2.70 

9.10 
6.90 

6.24 
3.10 

6.20 
2.40 

6.22 
0.90 

7.14 
1.30 

7.30 
2.10 

6.80 
2.40 

5.84 
2.40 

5.24 
1.80 

23 

24 

6.88 
2.30 

6.76 
1.60 

7.52 
2.48 

8.72 
6.50 

6.40 
3.40 

6.34 
2.21 

6.38 
1.00 

7.08 
1.50 

6.50 
1.84 

5.94. 
2.80 

6.80 
2.20 

5.04 
1.90 

24 

25 

6.84 
2.01 

6.76 
3.88 

7.68 
5.10 

8.44 
6.40 

6.64 
3.40 

6.56 
2.08 

6.56 
1.30 

7.60 
2.10 

6.40 
1.90 

7.02 
2.98 

5.84 
2.14 

5.44 
1.70 

25 

26 

7.02 
2.10 

6.60 
1.68 

6.96 
2.74 

8.12 
6.60 

6.64 
3.20 

6.71 
2.01 

6.70 
1.30 

6.94 
1.90 

6.82 
2.40 

7.18 
2.64 

6.74 
2.18 

5.95 
1.80 

26 

27 

7.00 
3.80 

6.54 
1.74 

6.04 
2.48 

8.50 
6.68 

6.92 
3.20 

6.26 
1.61 

6.56 
1.26 

6.46 
1.86 

6.88 
2.60 

7.28 
2.50 

5.48 
2.04 

5.00 
2.02 

27 

28 

6.70 
2.04 

6.30 
1.80 

5.94 
2.20 

7.72 
6.24 

7.12 
3.40 

6.64 
1.70 

5.70 
0.80 

6.18 
1.50 

6.94 
2.28 

7.18 
2.30 

5.88 
2.18 

6.08 
2.22 

28 

29 

6.50 
1.82 

5.90 
1.84 

6.02 
2.38 

7.64 
5.80 

6.51 
1.80 

5.40 
0.96 

5.30 
1.80 

6.82 
1.70 

5.60 
2.10 

7.00 
2.48 

5.06 
2.44 

29 

30 

6.18 

1.60 

5.54 
1.80 

6.10 
2.58 

7.92 
5.70 

6.30 
1.50 

5.24 
I.IO 

4.90 
2.04 

6.88 
1.50 

7.10 
2.10 

7.02 
2.40 

5.18 
2.50 

30 

31 

5.92 
1.74 

6.18 
2.74 

7.94 
5.44 

6.04 
1.21 

6.52 

1.70 

7.14 

2.08 

5.60 
2.34 

31 

HAXIUew 

7.56 
1.60 

7.48 
1.50 

8.34 
1.80 

9.10 
1.80 

8.50 
2.70 

8.24 
1.21 

6.70 
0.80 

7.50 
1.10 

7.72 
1.50 

7.68 

1.50 

7.74 
1.90 

7.58 
1.70 

MAXIMUM 

MiNiMuW 

M'NiMUW 

E-  EtI'moled 
NR-  1^  Record 


CREST 

5TAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

LOCATKM 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GACE 


1/4  SEC    T   1  R. 
MO.B.AM 


DATE 


CAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 

CM 
CAGE 


REF. 

DATUM 


38  08  42 


121  41   30 


SW  31     4N     3E 


10.2 


12-25-1955 


1925 
1951 
1961 

1964 


0.00 
-0.57 
-3.63 
-3.80 
-3.00 


USED 
USED 

usees 
usees 
usees 


station  locatad  on  dock  Jt  0.   S.   EnsinMrs  Triuportation  Oe|iot,    l.I  aiUs  bclov  State  Highway   12  bridge.     Station  located   In  tidal  lone. 
MaxliM  gaga  height   Hated  does  not   Indicate  Baxiaia  discharge. 
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TABLE     B-12     (CONT  ) 
DAILY    MAXIMUM     AND    MINIMUM     TIDES 

SACRAMDTro  RIVER  AT  COLLINSVILLE 


»T4TrO«    «0 

•AT  111    "■ 
KA* 

»» 11 1 0 

\1-ll) 

\ 


\ 


E-  Esltmated 
NR-  No  Record 


DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

jONf 

jult 

AUO 

SEC 

DATE 

1 

6.04 
I.S« 

S.14 
1.49 

5.04 
1.53 

5.80 
2. 55 

6.79 
3.38 

6.99 
2.87 

5.34 
1.46 

4.56 
0.96 

1.53 

4.53 
1.33 

6.13 
1.70 

5.6* 

1.97 

1 

2 

5.51 
1.99 

5.03 
1.61 

5.05 
1.65 

5.70 
2.03 

6.93 
2.88 

6.60 
2.12 

5.48 
1.46 

5.13 
1.32 

6.36 

1.42 

6.14 
1.28 

5.94 
1.66 

5.50 

2.11 

2 

3 

5.02 
l.<i« 

5.20 
1.70 

5.53 

2.06 

6.19 
1.88 

7.22 
2.77 

6.53 

1.91 

S.M 

1.27 

3. 51 
1.55 

6.55 

1.51 

6.26 

1.48 

5.84 

1.84 

5.48 
2.25 

5 

4 

5.26 
1.43 

5.49 
1.S9 

5.76 
2.17 

6.67 
1.79 

7.81 
3.02 

7.47 
2.53 

5.38 
1. 16 

5.97 
1.45 

6.50 
1.39 

6.24 
1.58 

5.77 
1.92 

5.75 
2.64 

4 

5 

5.24 
1.49 

5.93 
2.68 

5.89 

1.87 

6.69 
1.47 

7.76 
2.81 

7.13 
2.26 

1.57 

6.15 
1.28 

6.70 
1.68 

6.24 
1.76 

5.40 
l.8« 

5.60 
2.26 

5 

6 

5.32 
1.43 

5.87 
2.31 

6.20 
1.72 

6.74 
1.45 

7.48 
2.67 

6.72 
2.01 

5.87 
1.58 

6.31 
1.22 

6.50 

1.47 

5.«8 
l.M 

5.06 
1.92 

5.71 
1.91 

6 

7 

5.11 
1.56 

6.20 
2.29 

6.63 
1.81 

7.09 
1.65 

7.08 
2.63 

6.62 
2.35 

6.07 
1.26 

6.00 
0.89 

6.22 
1.43 

5.72 
1.75 

5.20 
2.07 

5.M 

l.8« 

T 

e 

5.49 
1.92 

6.53 
2.06 

7.08 
1.87 

7.42 
2.18 

6.74 
2.70 

6.54 
2.60 

5.85 
0.95 

6.08 
1.04 

6.03 
1.42 

5.47 
1.86 

5.36 

2.00 

6.2] 
1.97 

• 

9 

5.49 
1.99 

6.73 
2.00 

7.13 
1.79 

7.87 
2.84 

6.68 
3.00 

6.63 
2.80 

5.82 

0.94 

5.92 

1.04 

5.30 

1.11 

5.27 
2.06 

5.66 
2.22 

6.15 
l.8« 

9 

10 

5.73 
2.01 

6.86 
1.88 

7.24 
1.75 

6.87 
3.82 

6.78 
3.29 

6.84 
2.64 

5.74 
0.94 

5.75 
0.99 

4.98 
1.22 

5.40 
2.10 

5.94 
2.11 

6.24 
1.69 

10 

II 

5.61 
1.66 

6.85 
1.73 

7.10 
4.14 

6.27 
2.06 

6.75 
3.U 

6.67 
2.40 

5.41 
0.82 

5.15 
0.96 

5.09 
1.28 

5.56 

2.37 

6.22 
2.08 

6.43 
1. 73 

II 

12 

6.18 
1.80 

6.73 
1.55 

6.84 
1.90 

6.14 
2.05 

6.75 
3.46 

6.43 
2.14 

5.07 
0.86 

4.66 
0.83 

5.33 
1.65 

5.82 

2.48 

6.42 
2.08 

6.83 
2.00 

12 

19 

6.57 
1.93 

6.45 
3.83 

6.31 
1.88 

6.39 
2.32 

6.85 
3.13 

6.09 
2.02 

5.48 
1.84 

4.64 
0.84 

5.75 
2.19 

6.06 
2.17 

6.58 

1.96 

5.42 
2.13 

IS 

14 

6. 52 

3.40 

6.35 

1.47 

5.74 
1.74 

7.01 
2.96 

6.26 

2.43 

5.85 
2.00 

4.58 
0.84 

4.93 
1. 01 

5.73 
1.93 

6.37 
2.03 

4.88 
1.87 

6.29 
1.84 

14 

15 

6.98 
1.71 

6.13 
1.66 

5.69 

1.75 

6.66 
2.84 

6.09 
2.27 

5.39 
1.78 

4.45 
1.01 

5.24 
1.46 

6.11 
1.52 

6.55 
1.93 

6.70 
1.94 

5.98 
1.88 

15 

16 

6.67 
2.08 

5.45 
1.80 

6.09 
2.00 

7.55 
3.58 

5.54 
3.03 

5.32 
1.68 

4.81 
1.27 

5.61 
1.92 

6.48 
1.49 

4.65 
1.74 

6.60 
1.90 

5.86 
2.05 

■• 

17 

6.33 
1.84 

5.11 
1.42 

6.22 
2.40 

7.19 
3.51 

6.46 
2.30 

5.12 
1.51 

4.95 
1.37 

4.68 
1.89 

4.54 
1.32 

6.59 
1.57 

6.45 
1.95 

5.96 

1.92 

17 

18 

5.94 
1.68 

5.05 

1.41 

6.23 
2.10 

7.22 
3.64 

6.11 
1.96 

4.82 
1.49 

5.02 
1.32 

5.96 
1.76 

6.48 
1.17 

6.74 
1.71 

6.15 
2.02 

6.23 
2.63 

la 

19 

5.54 
1.47 

5.20 
1.45 

7.07 
2.62 

7.57 
4.19 

5.78 
1.86 

5.19 
1.50 

4.98 
1.45 

6.13 
1.47 

6.62 
1.19 

6.64 
1.65 

5.88 

2.18 

6.34 
2.06 

19 

20 

5.57 

1.43 

5.72 
1.72 

7.23 
2.51 

7.40 
3.97 

6.27 
2.22 

5.52 
1.66 

4.94 
0.86 

6.19 
1.06 

6.73 
1.58 

6.50 
1.78 

5.94 
2.13 

6.18 
1.93 

20 

21 

5.68 
1.63 

6.19 
1.80 

7.54 
2.46 

7.63 
4.24 

6.22 
2.29 

5.40 
1.79 

5.47 
1.07 

6.26 
1.04 

6.68 
1.61 

6.19 
1.76 

6.11 
2.37 

5.78 
1.81 

21 

22 

5.89 
2.12 

6.36 
1.68 

6.75 
1.89 

7.45 
4.30 

5.81 
2.20 

5.39 
1.98 

5.56 
0.82 

6.48 
1.09 

6.47 
1.56 

5.76 
1.77 

6.09 
2.27 

5.50 

1.45 

22 

23 

6.07 
2.20 

6.18 
1.45 

6.98 
2.30 

8.04 
5.70 

5.56 

2.40 

5.53 

1.98 

5.58 
0.82 

6.47 
0.98 

6.30 
1.72 

5.79 
2.12 

6.00 
1.96 

5.56 
1.44 

Zi 

24 

6.21 
1.98 

6.15 

1.40. 

6.81 
2.04 

7.56 
4.88 

5.75 
2.81 

5.66 
1.84 

5.71 
0.82 

6.44 
1.21 

5.59 

1.51 

5.95 
2.41 

6.02 
1.72 

5.42 
1.53 

24 

25 

6.21 
1.73 

6.16 

1.42 

6.87 
2.20 

7.11 
5.79 

6.02 
2.72 

5.90 
1.70 

5.88 
0.85 

6.69 
1.55 

5.48 
1.63 

6.04 
2.52 

6.03 
1.66 

5.30 
1.46 

23 

26 

6.36 

1.74 

6.01 
1.48 

6.21 
1.94 

6.77 
4.98 

6.01 
2.57 

6.04 
1.68 

6.05 
0.89 

6.14 
1.33 

5.80 
2.01 

6.23 
2.21 

6.00 
1.60 

4.82 
1.48 

26 

27 

6.33 

1.65 

5.94 
3.99 

5.41 
1.70 

7.15 
5.06 

6.25 
2.62 

5.72 
1.49 

5.92 
0.97 

5.76 

1.41 

5.93 
2.32 

6.36 

2.11 

6.03 
1.56 

5.37 
1.67 

27 

28 

6.08 
1.47 

5.70 
1.52 

5.27 
1.66 

6.37 
4.62 

6.51 
2.84 

6.00 
1.50 

5.13 
0.82 

5.44 
1.24 

6.06 
1.84 

6.33 
1.99 

4.91 
1.68 

5.42 
1.89 

28 

29 

5.90 
3.88 

5.35 

1.57 

5.32 

1.82 

6.39 
4.28 

5.90 
1.50 

4.83 
0.82 

5.57 
1.50 

6.00 
1.48 

4.74 
1.77 

6.18 
1.95 

5.39 

2.12 

29 

30 

5.59 

1.44 

4.90 
1.52 

5.40 
2.02 

6.75 
4.23 

5.75 
1.48 

4.90 
0.84 

5.85 

1.73 

6.13 
1.28 

6.27 
1.76 

6.16 

1.94 

5.46 
2.15 

30 

31 

5.34 
1.45 

5.46 
2.26 

6.77 
3.87 

5.50 
1.47 

4.43 
1.43 

6.18 
1.70 

5.90 
1.92 

31 

MAXIMUM 

6.98 
1.43 

6.86 
1.40 

7.54 
1.53 

8.04 
1.45 

7.81 
1.86 

7.47 
1.47 

6.07 
0.82 

6.69 
0.83 

6.73 
1.11 

6.74 
1.28 

6.70 
1.56 

6.83 
1.44 

MINIMUM 

MINIMUM 

CREST 

STAGES 

1 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TiME 

STAGE 

DATE 

Time 

STAGE       1 

LOCATION 


LONGITUDE 


121      51      18 


1/4  SEC    T   i  » 
M.D.B.8M. 


SW  27     3N      IE 


MAXIMUM  DISCHARGE 


or  RECORD 


CACE  NT. 


DATE 


9.2 


4-6-1958 


PERIOD  OF  RECORD 


CACE  HEICNT 
ONLY 


JUNE   1929- DATE 


DATUM  Of  CACE 


Station  locatad  0.4  all*  soutbiMft  of  CellismllU,  3.3  bIUa  northawt  of  rittiburt. 


235 


1929 
1929 


1964 


TO 


ZEK> 
ON 
CACi 


(IF 

DATUM 


0.00  UiED 

-3.05  usees 

-3.54  usees 

-3.00  usees 


TABLE     B-12    (CONT  ) 
DAILY    MAXIMUM    AND    MINIMUM     TIDES 

SA!I  JO*Ql'III  HVER  AT  HOSSDALE  8HIDCE 


STATION    MO 

•ATEF    "• 
YE« 

^     B9S820 

1970    ^ 

DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JUt-T 

AUG 

SEP 

DATE 

1 

SR 
XR 

4.75 
4.27 

4.47 
3.73 

5.00 
4.09 

11.36  A 
9.78  A 

7.U 
6.22 

2.99 
1.75 

2.30 
0.88 

3.84 
1.92 

4.08 
2.22 

3.19 
0.43 

2.83 
0.79 

2 

KR 

SIR 

4.89 
4.23 

4.44 
3.72 

4.96 
4.21 

9.75  A 
8.89  A 

6.92 
6.21 

3.26 
1.21 

2.40 
0.90 

3.93 
2.09 

3.90 
1.49 

2.98 
0.40 

2.67 
0.68 

2 

3 

4.62 
3.84 

4.88 
4.26 

4.85 
4.04 

5.07 
4.04 

8.89  A 
8.35  A 

7.82  A 
6.37  A 

3.00 
1.62 

2.76 
0.90 

4.32 
2.33 

3.68 
1.32 

2.94 
0.60 

2.82 
0.70 

3 

4 

4.58 

3.77 

4.83 
4.21 

4.92 
4.15 

5.07 
3.85 

8.61 
8.03 

8.50 
7.63 

2.69 
1.20 

3.25 

1.17 

4.52 
2.94 

3.61 
1.18 

2.84 
0.68 

3.02 
0.97 

4 

5 

4.63 
3.86 

4.94 
4.23 

4.85 
3.99 

4.85 
3.52 

8.66 
7.97 

8.70 
8.08 

2.68 
1.01 

3.44 

1.17 

5.02 
3.25 

3.66 
1.21 

RR 
RS 

2.83 
0.97 

5 

6 

4.67 
3.97 

RR 
MR 

5.00 
3.92 

4.85 
3.35 

8.53 
8.08 

9.21  A 
8.35  A 

2.92 
1.01 

3.50 
1.10 

4.85 
3.06 

3.44 
0.96 

RR 
RR 

2.97 
0.70 

6 

7 

4.66 
4.01 

RR 
NR 

5.17 
3.79 

5.19 
3.49 

8.27 
7.89 

9.41 
9.05 

3.19 
1. 00 

3.36 
1.14 

4.32 
2.33 

3.05 

0.77 

m 

MR 

3.37 
0.71 

7 

8 

4.80 
4.04 

RR 
RR 

5.36 
3.76 

5.33 
3.69 

8.02 
7.68 

9.43 
9.13 

2.89 
0.87 

3.53 

1.16 

3.88 
1.84 

2.90 
0.66 

MR 
MR 

2.24 
0.71 

8 

9 

4.61 
3.76 

RR 
RR 

5.40 
3.78 

5.47 
3.60 

7.92 
7.55 

9.47 
9.21 

2.85 
0.75 

3.38 
1.26 

3.09 
1.41 

2.62 
0.53 

■R 

n 

3.63 
0.70 

9 

■  0 

4.54 
3.51 

RR 
RR 

5.41 
3.74 

5.12 
4.02 

7.89 
7.47 

9.58 
9.24 

2.84 
0.80 

3.40 
1.50 

2.99 
1.65 

2. 58 
0.49 

MR 

RR 

3.57 
0.57 

10 

„ 

4.26 
3.24 

RR 

RR 

5.24 

3.70 

4.69 
3.74 

8.00 
7.50 

9.32 
8.83 

2.78 
0.63 

3.20 
1.64 

3.13 
2.54 

2.81 
0.40 

RR 

RR 

3.62 
0.67 

II 

12 

4.44 
3.U 

RR 
RR 

5.19 
3.64 

4.47 
3.49 

8.10 
7.58 

8.85 
8.29 

2.49 
0.64 

2.82 
1.60 

3.75 
2.88 

3.73 
0.71 

3.71 
0.52 

3.69 
1.16 

12 

4.77 
3.03 

MR 
MR 

4.89 
3.69 

4.43 
3.39 

7.96 
7.46 

8.32 
7.34 

3.16 
1.35 

2.75 
1.66 

3.79 
2.47 

3.04 
0.63 

3.69 
0.55 

4.17 
1.37 

13 

4.70 
2.97 

RR 
MR 

4.32 
3.52 

5.02 
3.43 

7.93 
7.55 

7.46 
6.77 

2.93 
0.91 

2.84 
1.66 

3.85 
2.54 

3.40 
0.72 

3.65 
0.62 

3.49 
1.14 

14 

5.07 
3.02 

MR 
MR 

4.44 
3.28 

5.11 
3.89 

7.62 
7.40 

6.90 
6.23 

2.12 
0.85 

2.85 
1.68 

4.11 
2.88 

3.81 
0.81 

3.83 

0.70 

3.20 
1.12 

IS 

5.42 
3.70 

RR 

MR 

4.33 
3.15 

6.74  A 
4.19  A 

7.46 
7.02 

6.38 
6.23 

2.32 
1.29 

3.04 
1.84 

4.16 
2.20 

3.88 
0.78 

3.65 

0.77 

3.09 
0.93 

16 

4.64 
3.99 

MR 
RR 

4.41 
3.16 

7.45 
6.20 

7.35 
6.98 

6.13 
S.90 

2.30 
0.93 

3.44 
2.32 

3.94 
1.63 

3.62 
0.56 

3.53 

0.87 

3.20 
0.90 

17 

5.28 
3.81 

4.48 
3.71 

4.45 
3.19 

9.66  A 
7.34  A 

7.31 
6.77 

5.57 
5.16 

2.33 
1.02 

4.12 
2.73 

3.84 
1.27 

3.85 

0.71 

3.24 
0.84 

3.46 
0.96 

18 

19 

4.95 
3.83 

4.20 
3.57 

4.73 
3.15 

12.17  A 
9.68  A 

7.26 
6.77 

5.04 
4.58 

2.39 
0.94 

4.29 
2.99 

3.87 
1.09 

3.73 
0.70 

2.99 
0.75 

3.53 
1.15 

19 

20 

4.75 
3.88 

4.48 
3.59 

5.10 
3.28 

12.44 
12.11 

7.57 
6.92 

4.85 
4.39 

2.39 
0.90 

4.35 
2.91 

3.94 

1.10 

3.43 
0.76 

2.95 
0.63 

3.59 

1.15 

20 

21 

4.69 
3.90 

4.80 
3.62 

5.58 
3.42 

12.64 
12.29 

7.67 
7.19 

4.92 
4.25 

2.61 
0.81 

4.45 
2.86 

3.85 

1.08 

3.17 
0.63 

3.12 
0.72 

3.24 
1.06 

21 

22 

5.08 
4.08 

4.99 
3.72 

4.85 
3.41 

12.80  A 
12.43  A 

7.50 
7.24 

4.77 
4.17 

2.58 
0.61 

4.49 
2.55 

3.66 

1.15 

2.58 
0.27 

2.33 
0.77 

2.24 
0.68 

22 

23 

5.22 
4.34 

4.92 
3.68 

4.83 
3.03 

14.91  A 
12.79  A 

7.25 
7.07 

4.67 
4.01 

MR 
RR 

4.21 
1.71 

3.93 

1.79 

2.54 
0.50 

3.13 
0.51 

3.01 

0.58 

23 

24 

5.37 
4.40 

4.69 
3.64 

4.80 
3.00 

15.06  A 
14.52  A 

7.11 
6.75 

4.59 
3.84 

MR 
RR 

3.88 
1.38 

3.67 
2.19 

o!6! 

3.15 
0.38 

3.06 
0.66 

24 

25 

5.45 
4.49 

4.57 
3.29 

5.15 
3.08 

14.51  A 
13.66 

6.97 
6.55 

4.35 
3.16 

MR 
RR 

4.51 
2.09 

3.53 
1.93 

2.98 
0.75 

3.27 
0.45 

2.89 
0.58 

25 

26 

5.68 
4.60 

4.71 
3.30 

4.91 
3.47 

13.65  A 
13.32  A 

6.83 
6.43 

4.18 
2.95 

NR 
RR 

4.15 
2.16 

3.47 
2.13 

3.13 
0.61 

3.40 
0.49 

2.69 
0.53 

26 

27 

5.77 
4.75 

4.98 
3.68 

4.89 
3.92 

13.35  A 
13.20  A 

6.91 
6.40 

3.98 
2.28 

RR 
RR 

3.71 
1.91 

3.87 
2.28 

3.42 
0.67 

3.19 
0.39 

2.70 
0.76 

27 

28 

5.63 
4.79 

4.85 
3.92 

4.79 
4.02 

13.20  A 
13.00  A 

6.90 
6.22 

3.93 
1.89 

RR 
MS 

3.24 
1.65 

3.86 
2.01 

3.69 
0.72 

3.18 
0.55 

2.72 
0.91 

28 

29 

5.46 
4.70 

4.66 
3.87 

4.66 
4.03 

13.00  A 
12.74  A 

4.16 
1.87 

2.58 
0.84 

3.14 
1.64 

3.92 
2.00 

3.47 
0.52 

3.44 
0.85 

2.73 
1.02 

29 

30 

5.22 
4.54 

4.48 
3.80 

4.69 
4.03 

12.76  A 
12.29  A 

4.15 
1.69 

2.31 

0.84 

3.24 
1.93 

4.17 
2.44 

3.34 
0.48 

3.42 
0.86 

2.83 
1. 11 

30 

31 

5.07 
4.34 

4.74 
4.04 

12.27  A 
11.36  A 

3.61 
1.37 

3.52 
2.06 

3.20 
0.42 

3.10 
0.81 

31 

WAVIW.,W 

NR 

SR 
NR 

5.58 
3.00 

15.06 
3.35 

11.36 
6.22 

9.58 
1.37 

NR 
SR 

4.51 

0.88 

5.02 
1.08 

4.08 
0.27 

NR 
NR 

4.17 
0.53 

MiHlWoH 

SR 

MINIMUM 

C-  Cslimoied 
NR-  No  RKord 


CREST 

5TA6ES 

DA'-E 

-IME 

STAGE 

DATE 

TiWE 

STAGE 

DATE 

T^ME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

A     HlKh   flovs  affected   Che  oonnl   tidal   pattern.      Cage  heights    listed  are  maxinua  and  clniaun:  stage   for  day. 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  CACE 

^ 

LATITUDE 

LONOTUOE 

1  4  SEC  T  t  R 
M084M 

OF  RECORD 

OlSOIAItCE 

CACE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
OM 
CACE 

REF. 

DATUM 

CFS         1    CACE  MT. 

DATE 

FROM          TO 

37  47    12 

121    18   21 

SW  3        2S        6E 

1       ...4 

12-10-1950 

1920- DATE 

1920           1943 

1943 

1943 

1964 
1964 

5.16 
0.00 
3.27 
-0.17 
0.00 

USED 

usees 

USSD 
DSCCS 

usees 

StAttoa  la< 
not  o«c««M 

»cad  on  D.  S. 
ally  ladlcata 

Higbuy  SO  bTl4| 

V, 

3.0  BlUs  sovchwu 

c  of  Lachrop. 

Statioa  located 

in  tidal  aooe. 

MaxlMHi  gage  hi 

Eight   llac 

•i  doaa 
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TABLE    a- 12    (CONT  I 
DAILY    MAXIMUM     AND    MINIMUM     TIDES 

••1  JMqUIII  «T  IXAIIDT  BRir-' 


4I4T.OI1   HO 

«r»TC«  - 
•  (*» 

^        «»5'40 

n;o   _ 

DATf 

oc- 

NOV 

DEC 

J4H 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

juNt 

Jo-> 

Aug 

SCO 

D4TC 

1 

:.os 

3.88 

6.04 
3.46 

i.'»3 
3.29 

6.62 
3.89 

9.47 
8.50 

8.18 
5.52 

5.87 
2.16 

5.21 
2.14 

6.6* 
2.97 

6.84 
2.74 

6.57 
2.57 

6.02 
2.95 

1 

2 

6.43 
3.82 

5.98 
3.48 

5.91 
3.30 

6.S6 
3.90 

8.8« 

7.63 

7.90 
5.33 

6.02 
2.60 

5.41 
2.41 

2.92 

6.78 
2.53 

6.35 

2.48 

5.86 
2.95 

2 

3 

5.97 
3.56 

6.08 
3.58 

6.36 
3.60 

7.05 
3.86 

8.77 
7.25 

8.03 
5.99 

5.96 
2.60 

5.74 
2.56 

7.16 
3.21 

4.77 
2.57 

6.28 
2.68 

S.90 
>.0« 

5 

4 

5.63 
3.13 

6.34 
3.71 

6.64 
3.90 

7.42 
4.7S 

9.06 
6.54 

8.81 
6.78 

5.66 
2.83 

6.24 
2.97 

7.17 
3.JI 

6.74 
2.67 

6.19 
2.73 

6.26 
3.30 

4 

5 

6.12 
3.22 

6.65 
4.17 

6.67 
3.72 

7.31 
3.81 

8.97 
6.58 

8.70 
6.61 

5.74 
2.54 

6.43 
2.71 

7.59 
3.79 

6.80 
2.92 

5.77 
2.M 

S.98 
3.24 

S 

6 

6.06 
3.28 

6.54 
4.02 

6.98 
4.13 

7.37 
3.54 

8.71 
6.59 

8.56 
6.70 

6.04 
2.79 

6.56 
2.64 

7.43 
3.53 

6.50 
2.62 

5.58 

2.67 

6.08 
2.81 

• 

7 

6.10 
3.42 

6.81 
4.14 

7.35 
3.72 

7.66 
3.53 

8.35 
6.43 

8.62 
6.95 

6.35 
2.62 

6.33 
2.U 

6.97 
3.11 

6.27 
2.57 

S.6* 
2.6* 

6.48 
2.74 

7 

8 

6.40 
3.71 

7.27 
4.12 

7.70 
3.78 

7.93 
3.82 

8.03 
6.28 

8.61 
7.15 

6.05 
2.29 

6.54 
2.56 

6.66 
2.73 

6.10 
2.70 

5.74 
2.55 

6.76 
2.86 

8 

9 

6.31 
3.75 

7.50 
4.24 

7.77 
3.86 

8.06 
4.07 

8.00 
6.18 

8.67 
7.23 

6.10 
2.27 

6.41 
2.55 

5.89 
2.42 

5.84 
2.75 

6.11 
2.68 

S.I9 
2.84 

9 

10 

6. S3 

3.77 

7.56 
4.24 

7.77 
3.78 

7.53 
4.65 

8.07 
6.18 

8.83 
7. 27 

6.11 
2.37 

6.31 
2.50 

5.72 
2.46 

5.21 
2.78 

6.49 
2.68 

6.68 
2.75 

10 

II 

6.37 
3.64 

7.62 
4.13 

7.62 
3.77 

6.95 
4.09 

8.10 
6.15 

8.59 
6.80 

5.94 
2.05 

5.92 
2.46 

5.69 

2.73 

5.98 
2.90 

4.9* 
2.76 

6.65 
2.86 

■  1 

12 

6.78 
3.37 

7.52 
4.06 

7.47 
3.79 

6.72 
3.90 

8.14 
6.21 

8.31 
6.40 

5.58 
1.98 

5.39 
2.09 

6.03 
3.00 

6.05 
3.09 

4.90 
2.91 

6.76 
3.  J* 

12 

13 

7.21 
3.45 

7.29 
3.90 

7.02 
3.81 

6.84 
3.89 

8.13 
6.13 

7.85 
5.77 

6.20 
3.29 

5.31 
2.16 

6.13 
3.33 

6.30 
2.84 

7.01 
2.85 

7.18 
3.41 

l3 

14 

7.14 
3.54 

7.24 
3.77 

6.46 
3.62 

7.54 
4.05 

7.85 
5.79 

7.46 
5.39 

5.84 
1.79 

5.37 
2.20 

6.46 
3.22 

6.62 
2.85 

7.04 
2.87 

6.57 
3.13 

i4 

15 

7.43 
3.37 

7.05 
3.97 

6.34 
3.46 

7.45 
4.40 

7.60 
5.54 

7.02 
4.92 

4.99 
2.06 

5.47 
2.45 

6.48 
3.12 

7.07 
3.01 

7.17 
3.05 

6.25 
3.10 

IS 

16 

7.54 
3.81 

6.48 
4.03 

6.60 
3.43 

8.54 
5.49 

7.77 
6.54 

6.67 
4.60 

5.23 
2.26 

5.72 
2.91 

6.75 
2.92 

7.15 
2.85 

7.02 
3.03 

6.13 
3.09 

16 

17 

7.29 
3.83 

6.11 
3.59 

6.73 
3.59 

8.48 
6.71 

7.74 
6.37 

6.81 
4.49 

5.31 
2.50 

6.09 
3.15 

6.91 
2.69 

6.98 
2. 57 

6.87 
3.12 

6.21 
3.09 

17 

18 

6.79 
3.69 

5.86 
3.25 

6.79 
3.55 

8.94 
6.49 

7.64 
5.50 

6.15 
5.16 

5.37 
2.46 

6.62 
3.33 

6.92 
2.56 

7.11 
2.75 

6.60 
3.09 

6.54 
3.02 

IS 

19 

6.02 
3.47 

5.95 
3.18 

7.25 
4.19 

10.41  A 
7.74  A 

7.33 
5.45 

6.12 
3.83 

5.38 
2.58 

6.76 
3.25 

6.98 
2.52 

6.99 
2.73 

6.32 
3.15 

6.68 
3.22 

19 

20 

6.36 
3.41 

6.44 
3.54 

7.63 
3.86 

10.56 
9.53 

7.64 
5.45 

6.31 
3.81 

5.31 
2.14 

6.84 
3.03 

7.20 
2.86 

6.V 
2.84 

6.29 
3.05 

6.70 
3.17 

20 

21 

6.35 
3.54 

6.92 
4.05 

8.21 
4.04 

10.87 
9.39 

7.67 
5.69 

6.22 
3.88 

5.80 
2.28 

6.95 
3.07 

7.13 
2.82 

6.54 
2.80 

6.44 
3.18 

6.35 
3.03 

21 

22 

6.74 
3.96 

7.08 
3.68 

7.38 
4.17 

10.85 
9.97 

7.32 

5.77 

6.16 
3.97 

5.74 
1.97 

7.12 
3.02 

6.92 
2.77 

6.09 
2.53 

6.46 
3.23 

6.07 
2.54 

22 

23 

6.86 
4.18 

6.93 
3.65 

7.44 
3.55 

12.11  A 
10.14  A 

7.09 
5.62 

6.24 
3.93 

5.79 
1.97 

7.04 
2.77 

6.99 
3.20 

6.25 
2.90 

6.40 
2.8* 

5.35 
2.48 

23 

24 

7.00 
4.18 

6.90 
3.48 

7.39 
3.78 

12.30 
11.87 

7.12 
5.50 

5.33 
3.78 

6.01 
2.06 

6.88 
2.72 

6.39 
2.99 

6.42 
3.16 

5.07 
2.62 

6.13 
2.60 

24 

25 

6.98 
4.13 

6.89 
3.27 

7.69 
3.69 

11.37 
10.98 

7.27 
5.46 

6.49 
3.56 

6.26 
2.42 

7.41 
3.36 

6.09 
2.85 

5.25 
3.23 

6.  SO 
2.61 

5.90 
2.53 

25 

26 

7.21 
4.01 

6.79 
3.26 

7.06 
4.05 

10.89 
10.50 

7.21 
5.30 

6.65 
3.69 

6.54 
2.40 

6.96 
3.23 

6.20 
3.19 

6.51 
2.94- 

6.55 
2.66 

5.74 
2.49 

26 

27 

7.23 
4.13 

6.78 
3.38 

6.46 
3.96 

11.08 
10.31 

7.47 
5.31 

6.51 
2.99 

6.50 
2.48 

6.42 
2.92 

6.65 
3.42 

6.74 
2.89 

6.39 
2.61 

5.79 
2.68 

27 

28 

7.00 
4.10 

6.55 
3.53 

6.26 
3.77 

10.54 
10.07 

7.60 
5.25 

6.62 
2.92 

5.74 
1.97 

5.97 
2.60 

6.65 
3.11 

6.88 
2.80 

6.44 
2.78 

5.80 
2.86 

28 

29 

6.78 
3.87 

6.20 
3.49 

6.13 
3.72 

10.42 
9.77 

6.86 
3.02 

5.37 
2.02 

5.93 
2.68 

6.78 
2.77 

6.79 
2.62 

6.61 
3.07 

5.78 
3.05 

29 

30 

6.51 
3.67 

5.84 
3.38 

6.22 
3.72 

10.43  A 
9.44  A 

6.94 
2.80 

5.18 
2.03 

6.06 
2.88 

6.77 
2.81 

6.72 
2.62 

6.58 
3.14 

5.88 
3.22 

SO 

31 

6.28 
3.50 

6.30 
3.76 

• 

10.05  A 
8.74  A 

6.40 
2.42 

6.29 
2.84 

6.65 
2.SS 

6.29 
3.00 

31 

Mi»    V_  V 

3.13 

7.62 
3.18 

6.36 
3.29 

'.2.30 
3.53 

9.47 
5.25 

8.83 
2.42 

6.54 
1.79 

7.41 
2.09 

7.59 
2.42 

7.15 
2.53 

7.17 
2.48 

7.18 
2.48 

WUMuU 

HiNiWUW 

E-  Est'iTofeo 
NR-  No  Record 


CREST 

sTAGtS 

DATE 

TIME 

STAGE 

Di-f 

TIME 

STAGE 

BATE 

T  ME 

STAGE 

DATE 

T  ME 

STAGE 

A     Htgh   {lov>  .ffected   th»   nonal  tUal  pattern.      Cage   height. 

listed  are  « 

■xiauB  and  Binioun    sme    for   day. 

LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERKX)  OF  RECORD 

DATU 

H  OF  CAGE 

LATITUOC 

LONCITUDC 

1/4  SEC.  T.  4  8. 
U.D.8.&M 

OF  8EC080 

miCHAltCE 

CAGE  HEICMT 
OMLY 

PEtlOO 

Zi«0 
OH 
GA6I 

(EE 

DATUM 

Cn             CAGE  NT 

OATi 

EMM 

TO 

37  51  53 

Station    lo4 
docs   not    1 
continuad 

121    19    18 

catad  oo  Bowm 
ndlcate  «axia( 
Dctobar   I.    19« 

NU   9      IS     6£ 

n  load  bctvaan  Be 
■1  ducharg*.     Mu 
>6,  and  raactlvat 

19.5 

>baTt>   Ulaod  and  tacl 
timim  of   record   la  max 
ti  January  2,    1968. 

12-10-1950 

a*atlon  Olstr 
laui  rccordad 

let    17.     Station 
•tata  »  record 

JULY  40-SEn   66 
JAM     68-QATI 

located   in  tidal 
not  coaipteta  la  C 

1940    1  1952 

19S2 

19S2 

1964 
1964 

BO*e.     MaxiauB 
lacai*«r   l*SS. 

-3.6i 
-3.79 

-o.sa 

-J.J4 
-3.00 

Stat  loo  « 

usees 
us«cs 

OSOGS 

osocs 

lilt   listed 
laa  die- 
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TABLE     B-  12     (CONT  1 
DAILY    MAXIMUM     AND    MINIMUM     TIDES 


STOCKTON  SHIP  CHANHCL  AT  BURNS  CUTOFF 


'     STATION    NO 

WATER    " 
TEAR 

,       B95660 

1970 

DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

I^ES 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

DATE 

1 

6.89 
2.67 

5.82 
2.04 

NR 
NR 

6.40 
2.86 

7.67 
4.16 

7.78 
3.67 

5.94 
1.53 

5.42 
1.63 

6.76 
2.26 

6.87 
1.91 

6.89 
2.31 

6.22 
2.64 

I 

2 

6.27 

2.70 

5.74 
2.14 

NR 
NR 

6.33 
2.60 

7.67 
3.69 

7.40 
2.99 

6.06 
1.91 

5.56 
1.94 

6.96 

2.14 

6.86 
1.86 

6.66 
2.21 

6.06 
2.68 

2 

3 

5.75 
2.46 

5.90 
2.27 

NR 
NR 

6.86 
2.56 

7.86 
3.64 

7.31 
2.94 

6.10 
2.03 

5.92 
2.06 

7.21 
2.44 

6.95 
2.03 

6.58 
2.43 

6.10 
2.84 

3 

4 

5.95 
1.96 

6.17 
2.45 

NR 
NR 

7.25 
2.61 

8.43 
5.31 

8.12 
3.64 

5.83 
2.06 

6.41 
2.45 

7.19 
2.29 

6.95 
2.19 

6.48 
2.52 

6.50 
3.02 

4 

5 

5.95 
2.04 

6.47 
3.13 

6.51 
2.48 

7.21 
4.20 

8.33 
3.96 

7.81 
3.37 

5.95 
2.24 

6.61 
2.17 

7.50 
2.82 

7.02 
2.50 

6.07 
2.38 

6.18 
2.92 

5 

6 

5.88 
2.03 

6.37 
2.86 

6.79 
2.46 

7.26 
2.31 

8.00 
3.85 

7.36 
4.08 

6.28 
2.44 

6.78 
2.07 

7.33 
2.50 

6.69 
2.25 

5.84 
2.47 

6.27 
2.48 

6 

7 

5.91 
2.19 

6.60 
2.80 

7.20 
3.69 

7.54 
2.26 

7.59 
3.64 

7.26 
3.15 

6.57 
2.12 

6.51 
1.84 

6.89 
2.28 

6.48 
2.28 

5.97 
2.56 

6.66 
2.37 

7 

8 

6.18 
2.57 

7.06 
3.59 

7.62 
2.55 

7.89 
2.54 

7.24 
3.57 

7.21 
3.49 

6.26 
1.78 

6.68 
1.96 

6.66 
1.98 

6.31 
2.44 

6.05 
2.46 

6.93 
2.51 

8 

9 

6.14 
2.67 

7.30 
2.87 

7.70 
2.64 

8.07 
2.95 

7.25 
3.61 

7.29 
3.67 

6.34 
1.79 

6.57 
1.98 

5.88 
1.83 

6.08 
2.58 

6.40 
2.52 

6.89 
2.46 

9 

10 

6.37 
2.88 

7.41 
2.83 

7.68 
2.53 

7.36 
3.61 

7.35 
3.78 

7.50 
3.70 

6.35 
1.95 

6.38 
1.80 

5.73 
1.81 

6.23 
2.64 

6.76 
2.48 

5.55 
2.36 

10 

II 

6. 22 
2.70 

7.43 
2.71 

7.52 
2.50 

6.78 
2.93 

7.39 
3.80 

7.27 
3.30 

6.13 
1.56 

5.88 
1.80 

5.82 
1.87 

6.31 
2.82 

7.12 
2.54 

6.89 
2.45 

II 

12 

6.69 
2.39 

7.34 
2.58 

7.34 
2.59 

6.58 
2.82 

7.37 
3.96 

7.13 
3.04 

5.70 
1.64 

5.36 
1.35 

5.87 
1.99 

4.92 
2.95 

5.51 
2.70 

7.03 
3.00 

12 

13 

7.16 
2.52 

7.10 
2.37 

6.86 
2.59 

6.74 
2.94 

7.44 
3.75 

6.82 
2.78 

6.35 
2.97 

5.26 
1.43 

5.98 
2.56 

4.86 
2.68 

7.31 
2.60 

7.40 
2.90 

13 

14 

7.  09 
2.63 

NR 
NR 

6.31 
2.43 

7.46 
3.28 

7.02 
3.12 

6.59 
2.84 

5.92 
1.25 

5.33 
1.50 

6.41 
2.47 

6.87 
2.70 

7.40 
2.53 

6.83 
2.63 

14 

15 

7.37 
2.43 

NR 

NR 

6.17 
2.40 

7.29 
3.06 

6.77 
2.96 

6.27 
2.49 

5.06 
1.62 

5.47 
1.86 

6.37 
2.13 

7.36 
2.81 

7.55 
2.70 

6.46 
2.63 

15 

16 

7.38 
2.76 

NR 
NR 

6.52 
2.51 

8.31 
4.35 

7.12 
3.74 

5.99 
2.38 

5.35 
1.81 

5.75 
2.38 

6.70 
2.07 

7.44 
2.65 

7.39 
2.65 

6.36 
2.73 

16 

17 

7.12 
2.60 

NR 
NR 

6.64 
2.79 

8.03 
4.34 

7.13 
3.12 

6.17 
2.40 

5.45 
2.01 

6.12 
2.45 

7.02 
2.04 

7.35 
2.41 

7.21 
2.73 

6.45 
2.73 

17 

IB 

6.64 
2.49 

NR 

NR 

6.69 
2.63 

8.09 
4.49 

6.94 
4.36 

5.58 

1.94 

5.51 
2.05 

6.52 
2.44 

7.10 
1.95 

7.47 
2.58 

6.93 
2.78 

6.83 
2.57 

IB 

19 

5.81 
2.21 

NR 
NR 

7.30 
3.01 

8.38 
6.04 

6.55 
2.95 

5.80 
2.11 

5.55 
2.14 

6.65 
2.23 

7.21 
1.95 

7.36 
2.47 

6.63 
2.90 

6.91 
2.73 

19 

20 

6.19 
2.12 

NR 
NR 

7.67 
3.08 

8.21 
6.06 

6.91 
2.84 

6.07 
2.40 

5.43 
1.62 

6.72 
1.89 

7.52 
2.34 

7.20 
2.65 

6.58 
2.82 

6.90 
2.71 

20 

21 

6.16 
2.32 

NR 
NR 

8.20 
5.02 

8.46 
4.78 

6.90 
3.06 

5.95 
2.48 

5.99 

1.80 

6.86 
1.94 

7.45 
2.33 

6.90 
2.69 

6.74 
2.99 

6.49 
2.54 

21 

22 

6.53 
2.82 

NR 
NR 

7.30 
3.25 

8.38 
5.35 

6.46 
3.14 

5.90 
2.80 

5.96 
1.50 

7.06 
2.00 

7.22 
2.30 

6.43 
2.34 

6.75 
2.96 

6.16 
2.07 

22 

23 

6.65 
2.94 

NR 
NR 

7.45 
2.58 

8.97 
5.43 

6.19 
2.99 

6.01 
2.61 

6.00 
1.42 

7.08 
1.94 

7.20 
2.65 

6.57 
2.71 

6.67 
2.54 

6.23 
2.03 

23 

24 

6.79 
3.14 

NR 
NR 

7.36 
2.95 

8.43 
7.21 

6.35 
3.08 

6.07 
2.50 

6.23 
1.52 

7.04 
2.06 

6.41 
2.27 

6.77 
3.00" 

6.73 
2.30 

5.49 
2.16 

24 

25 

6.76 
2.79 

NR 
NR 

7.59 
2.79 

7.95 
5.98 

6.64 
3.35 

6.33 
2.48 

6.47 
1.92 

7.55 
2.67 

6.22 
2.21 

6.84 
3.02 

5.47 
2.28 

6.01 
2.09 

25 

26 

7.00 
2.54 

NR 
NR 

6.90 
3.14 

7.59 
5.95 

6.62 
3.20 

6.52 
2.73 

6.68 
1.81 

6.97 
2.51 

5.44 
2.65 

5.38 
2.72 

6.75 
2.34 

5.87 
2.08 

26 

27 

7.01 
2.62 

NR 
NR 

6.23 
2.83 

8.26 
5.86 

6.92 
3.24 

6.40 
2.11 

6.62 
1.79 

6.37 
2.19 

6.69 
2.83 

7.05 
2.63 

6.63 
2.31 

5.92 
2.24 

27 

28 

6.76 
2.55 

NR 
NR 

6.00 
2.46 

7.29 
5.53 

7.12 
3.26 

6.61 
2.17 

5.80 
1.33 

6.02 
1.96 

6.70 
2.54 

7.21 
2.50 

6.70 
2.47 

5.93 
2.45 

28 

29 

6.56 
2.25 

NR 
NR 

5.92 
2.46 

7.26 
5.05 

6.82 
2.31 

5.42 
1.42 

6.01 
2.07 

6.85 
2.07 

7.09 
2.34 

6.87 
2.73 

5.91 
2.67 

29 

30 

6.30 
2.10 

NR 

NR 

6.01 
2.53 

7.70 
4.91 

6.84 
2.02 

5.27 
1.50 

6.14 
2.27 

6.75 
1.86 

7.03 
2.34 

6.82 
2.78 

6.03 
2.82 

30 

31 

6.05 
2.01 

6.09 
2.65 

7.62 
4.64 

6.36 
1.68 

6.35 
2.06 

6.97 
2.31 

6.50 
2.64 

31 

MAXIMUM 

7.38 
1.96 

NR 
NR 

NR 
NR 

8.97 
2.26 

8.43 
2.84 

8.12 
1.68 

6.68 
1.25 

7.55 
1.35 

7.52 
1.81 

7.47 
1.86 

7.55 
2.21 

7.40 
2.03 

M  A  M  '.1 .,  W 

MINIMUM 

MINIMUM 

NR-  No  Record 


CREST 

5TAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


1/4  SEC    T   &  R. 
M.O.B.AM. 


OF  RECORD 


CFS 


DATE 


CAGE  HEIGHT 
OMLY 


FROM 


TO 


ZERO 
ON 
CAGE 


REF. 

DATUM 


37  57  46 


121   21   34 


SW  6 


12-26-1935 


MAY   1940-OATE 


1940 
1943 
1943 
1946 
1951 

1964 


1943 
1943 
1946 
1931 

.* 
196A 


-4.22 
-4.39 
-4.70 
-3.00 
-3.02 
-3.53 
-3.00 


usees 
usees 
usees 
usees 
usees 
usees 
usees 


Station  loc<twl  on  north  and  o£  Rough  and  Raady   Island,   appcoxloately  O.A  alia  above  Burns  Cutoff.     Station  located   In  tidal  zone.     Maxlnum 
gaga  height   listed  docs  not   indicate  maxlnum  discharge. 
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TABLE    B-12    (CONT  ) 
DAILY    MAXIMUM     AND    MINIMUM     TIDES 

SAN   JOAQUIN   RIVER  AT   RINDCE   FUMP 


it*T>ON   NO 

•»Tn>  " 

^    »»5fc20 

i»;o  ^ 

C—  Estimated 
NR-  No  Record 


BATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JUL? 

AuC 

SEP 

OAIE 

1 

3.73 
-0.36 

2.69 
-0.98 

2.58 
-1.00 

3.25 

-0.17 

4.49 
1.09 

4.62 
0.60 

2.79 
-1.46 

2.26 
-1.37 

3.60 
■0.75 

3.70 
■l.ll 

3.72 
-0.73 

1.06 
-0.19 

1 

2 

3.12 
-0.33 

2.59 
-0.89 

2.57 
-0.91 

3.18 
-0.44 

4.51 
0.64 

4.26 
-0.05 

2.89 
-1.09 

2.41 
■  1.05 

J.»0 
■0.94 

3.71 
-1.17 

3.50 
■0.82 

2.90 
-0.35 

2 

3 

2.60 
-0.63 

2.79 
-0.76 

3.00 
-0.58 

3.69 
-0.46 

4.74 
0.59 

4.16 
-0.12 

2.91 
-0.9* 

2.76 

■o.»s 

*.0S 
■0.60 

3.80 
-1.00 

3.41 
-0.60 

2.91 
■0.25 

3 

4 

2.82 
-1.09 

3.00 
-0.60 

3.24 
-0.32 

*.09 
-0.40 

5.26 
2.25 

4.91 
0.58 

2.67 
-0.93 

3.26 
-0.57 

*.00 
-0.7J 

3.79 
■  0.87 

3.12 

-0.51 

3.1* 

■0.01 

4 

5 

2.38 
-0.99 

3.32 
0.09 

1.33 
-0.5* 

*.0* 
-0.70 

5.15 
0.9* 

4.63 

0.34 

2.80 
-0.77 

3.46 
■  0.86 

4.33 
■0.23 

3.86 
■0.5J 

2.91 
■0.6* 

1.00 
-0.12 

S 

6 

2.7* 
-1.00 

3.23 

-0.15 

3.63 
-0.55 

4.09 
1.02 

4.83 
0.80 

4.19 
1.04 

3.1* 
■  0.58 

3.64 
■0.93 

4.17 
■0.58 

3.53 

-0.81 

2.68 
■  0.63 

l.ll 
-0.57 

6 

7 

2.76 
-0.83 

3.45 
-0.19 

4.03 
-0.45 

4.37 
-0.73 

4.39 
0.61 

4.08 
0.11 

3.42 
-0.88 

3.3* 

■1.20 

3.74 
-0.77 

3.41 
■0.78 

2.80 
■  0.48 

1.51 
■0.** 

7 

8 

2.98 
-0.45 

3.88 
-0.14 

4.47 
1.06 

4.74 
-0.45 

4.08 
0.56 

4.04 
0.46 

3.13 
-1.24 

3.54 
■  1.04 

3.52 
-1.13 

3.15 
■0.62 

2.89 
-0.57 

1.78 
■0.52 

• 

9 

2.97 
-0.35 

4.12 
0.78 

4.54 
-0.37 

4.94 
-0.09 

4.08 
0.59 

4.13 
0.63 

3.19 

-1.21 

3.42 
-1.05 

2.74 
■1.21 

2.92 
■0.46 

1.24 
-0.51 

1.71 
■0.38 

• 

10 

3.19 
-0.15 

4.24 
•  0.18 

4.52 
-0.47 

4.19 
0.61 

4.19 
0.76 

4.33 
0.63 

3.19 
■1.05 

3.24 
■1.21 

2.57 
-1.23 

3.06 
-0.45 

1.60 
-0.5t 

2.1* 
-O.tt 

10 

II 

3.04 
-0.33 

4.27 
-0.29 

4.37 
-0.48 

3.62 
-0.14 

4.21 
0.74 

4.11 
0.06 

2.97 
■  1.46 

2.74 
-1.23 

1.96 
-1.21 

3.15 
■0.29 

1.97 
-0.48 

1.71 
■0.57 

II 

12 

3.51 
-0.61 

4.16 
-0.42 

4.17 
-0.40 

3.44 
-0.19 

4.24 
0.94 

3.97 
-0.03 

2.57 
-1.43 

2.20 
-1.65 

2.70 
■  1.02 

1.76 
-0.15 

2.15 
■0.11 

1.88 

-0.0* 

12 

13 

3.99 
-0.49 

3.93 
-0.62 

3.70 
-0.40 

3.63 
-0.06 

4.33 
0.64 

3:67 
-0.24 

3.21 
-0.06 

2.12 
■  1.60 

1.66 
-0.47 

3.42 
•0.44 

4.17 
-0.41 

4.21 
-0.12 

13 

14 

3.92 
-0.39 

3.89 
-0.74 

3.16 
-0.57 

4.31 
0.30 

3.87 
0.03 

3.47 
-0.31 

2.80 
-1.72 

2.25 
-1.50 

3.26 
-0.59 

3.72 
-0.43 

4.24 
■  0.48 

1.66 
-0.19 

14 

15 

4.23 
-0.58 

3.69 
-0.54 

3.01 
-0.61 

4.16 
0.14 

3.65 
■  0.06 

3.07 
-0.57 

1.92 
-1.39 

2.33 
-1.43 

3.21 
-0.89 

4.21 
-0.35 

4.17 
■0.12 

1.28 
-0.19 

15 

16 

4.22 
-0.26 

3.06 
-0.55 

3.34 
-0.51 

5.14 
1.31 

3.99 

0.70 

2.87 
-0.66 

2.23 
-1.22 

2.60 
■  0.64 

3.55 
-0.95 

4.29 
-0.52 

4.22 
-0.17 

1.18 
■  0.10 

16 

17 

3.96 
-0.42 

2.65 
0.99 

3.49 
-0.22 

4.86 
1.27 

3.99 
0.09 

2.94 
-0.70 

2.30 
-1.04 

2.97 
-0.55 

3.86 
-0.98 

4.18 
-0.79 

4.03 
-0.28 

1.27 
-0.29 

17 

18 

3.49 
-0.59 

2.49 
-1.12 

3.53 

-0.37 

4.93 

1.41 

3.77 
1.31 

2.43 
-1.11 

2.37 
-0.98 

3.36 
-0.71 

3.95 
-1.07 

4.30 
-0.62 

3.76 
-0.27 

1.65 
-0.*6 

IB 

19 

2.66 
-0.81 

2.60 
-1.01 

4.20 
0.02 

5.21 
2.95 

3.40 
-0.07 

2.66 
-0.92 

2.39 
-0.85 

3.49 
-0.78 

4.04 
-1.05 

4.20 
-0.70 

3.48 
-0.14 

1.75 
■0.28 

19 

20 

3.03 
-0.90 

3.07 
-0.69 

4.51 
0.09 

5.05 
2.02 

3.77 
-0.18 

2.93 
-0.61 

2.28 
-1.40 

3.56 
-1.12 

4.36 
-0.67 

4.03 
-0.52 

3.44 
-0.21 

1.72 
-0.31 

20 

21 

3.00 

-0.70 

3.57 
-0.50 

5.05 
2.04 

5.30 
1.74 

3.74 
0.04 

2.80 
-0.60 

2.84 
-1.18 

3.69 
-1.08 

4.28 
-0.71 

3.72 
-0.54 

3.57 
-0.04 

3.32 
-0.50 

21 

22 

3.34 
-0.21 

3.76 
0.54 

4.13 
-0.11 

5.20 
2.22 

3.31 

0.12 

2.74 
-0.19 

2.80 
-1.50 

3.90 
-1.04 

4.06 
-0.79 

3.24 
-0.71 

3.59 
■  0.05 

1.01 
-0.97 

22 

23 

3.48 
-0.07 

3.60 
-0.60 

4.30 
-0.42 

5.80 
2.31 

3.03 
-0.03 

2.85 
-0.40 

2.86 
-1.57 

3.92 

-1.10 

4.03 
-0.39 

3.41 
-0.33 

3.15 
-0.50 

2.10 
-1. 00 

23 

24 

3.60 
-0.17 

3.60 
-0.84 

4.22 
-0.05 

5.25 
3.52 

3.19 
0.O4 

2.94 
-0.52 

3.09 
-1.48 

3.88 
-0.97 

3.25 
-0.77 

3.60 
-0.05 

3.58 
-0.74 

1.07 
-0.89 

24 

25 

3.58 
-0.22 

3.61 
-0.95 

4.42 
-0.19 

4.78 
2.85 

3.47 
0.31 

3.18 
-0.54 

3.33 
-1.14 

4.39 
-0.37 

3.05 
-0.82 

3.67 
-0.03 

2.30 
■0.75 

2.86 
■0.»* 

29 

26 

3.81 
-0.47 

3.50 
-0.90 

3.75 
0.09 

4.43 
2.85 

3.47 
0.17 

3.33 

-0.34 

3.52 
-1.18 

3.82 
-0.53 

2.29 
-0.39 

2.20 
-0.31 

1.59 
-0.69 

2.71 
-0.95 

26 

27 

3.83 
-0.40 

3.46 
-0.88 

3.09 
-0.20 

5.05 
2.78 

3.77 
0.20 

3.23 
-0.92 

3.47 
-1.24 

3.21 
-0.79 

3.52 
-0.20 

3.89 
-0.40 

1.48 
-0.71 

2.75 
-0.78 

27 

28 

3.60 
-0.49 

3.25 
-0.83 

2.86 
-0.56 

4.14 
2.35 

3.99 
0.25 

3.49 
-0.84 

2.64 
-1.67 

2.84 
-1.04 

3.53 
-0.52 

4.06 
-0.53 

1.51 

-0.56 

2.77 
-0.58 

26 

29 

3.41 
-0.77 

2.90 
-0.85 

2.76 
-0.59 

4.11 
1.96 

3.66 
-0.71 

2.27 
-1.59 

2.84 
-0.94 

3.68 
■  0.97 

3.93 
-0.69 

3.72 
-0.10 

2.74 
-0.16 

29 

30 

3.15 
-0.92 

2.49 
-0.94 

2.85 
-0.51 

4.53 
1.82 

3.67 
-0.97 

2.11 
■  1.50 

2.97 
-0.74 

3.59 

-1.17 

3.87 
-0.69 

1.65 
-0.10 

2.84 
-0.17 

30 

31 

2.93 
-1.01 

2.93 
-0.39 

4.46 
1.55 

3.16 
-1.33 

3.18 
-0.96 

3.80 
-0.72 

1.14 
-0.19 

31 

MAXIMUM 

4.23 
-1.09 

4.27 
-1.12 

5.05 
-1.00 

5.80 
-0.73 

5.26 
-0.18 

4.91 
-1.33 

3.52 
-1.72 

4.39 
■  1.65 

4.36 
■  1.23 

4.30 
-1.17 

4.37 
-0.82 

4.23 
•  1.00 

HAi   U^-J 

M  NiMuM 

HIMIMUW 

CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

LOCATION 


37  59  51 


LOMCITUDt 


1/4  $K    T.  1  R 

M.D.l.iM. 


MU  27     2N     5£ 


MAXIMUM  DISCHARGE 


OF  RICORD 


CAGE  HT. 


DATE 


PERIOD  OF  RECORD 


MiCHARCt 


CA6f  NCIGMT 
OMLT 


JULY   1939-OATE 


DATUM  OF  CAGE 


rtOM 


TO 


1939 
19*0 
IMO 

196* 


ZERO 
OM 
CA6E 


REF 

DATUM 


1»«* 


-2.2  USED 

0.00  usees 

3.00  USED 

•0.32  usees 

0.00  usees 


Station   looted  on  Rlndg*  Tract  at  Tourtacimila  Slou(h  nur  Junction  with  Stockcon  Ship  Channal,  8  Bllaa  northvaat  of  Stockton.     Station 
locatad   in  tidal  tone.     MaxiaiB  gaga  haight    llatad  doaa  not   iodlcata  iiaiil»aa  diacharga. 
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TABLE     B-  12     (CONT  1 
DAILY    MAXIMUM     AND    MINIMUM     TIDES 

SAN  JuoyUlH  RIVER  AT  VENICE  ISLAND 


ST4T10N   NO 

WATER   "\ 
YEAR 

B95580 

1970 

J 

DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAM. 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULT 

AoC. 

SEP 

DATE 

1 

<).62 
2.73 

5.60 
2.12 

5.45 
2.11 

6.10 
2.90 

7.33 

4.15 

7.49 
3.65 

5.67 
1.68 

5.11 

1.75 

6.46 
2.36 

6.58 
2.00 

6.61 
2.37 

5.92 
2.69 

1 

2 

6.02 
2.76 

5.46 
2.19 

5.44 
2.16 

6.03 
2.64 

7.37 
3.68 

7.14 
3.02 

5.75 
2.01 

5.26 
2.09 

6.67 
2.25 

6.57 
1.95 

6.37 
2.29 

5.77 
2.75 

2 

J 

5.51 
2.34 

5.59 
2.32 

5.86 
2.51 

6.50 
2.63 

7.58 
3.70 

7.03 
2.97 

5.77 
2.13 

5.62 
2.17 

6.90 
2.48 

6.66 
2.11 

6.32 
2.50 

5.81 
2.78 

3 

4 

5.72 
2.01 

5.85 
2.52 

6.08 
2.78 

6.95 
2.70 

8.12 
4.05 

7.71 
3.62 

5.53 
2.21 

6.13 
2.53 

6.87 
2.37 

6.66 
2.25 

6.20 
2.59 

6.16 
3.09 

4 

5 

5.24 
2.10 

6.19 
3.21 

6.20 
2.57 

6.90 
2.41 

7.99 
5.11 

7.47 
3.43 

5.66 
2.36 

6.33 
2.23 

7.20 
2.83 

6.74 
2.57 

5.79 
2.45 

5.87 
2.96 

5 

6 

5.63 
2.10 

6.11 
2.96 

6.48 
2.56 

6.94 
4.08 

7.67 
3.92 

7.00 
3.20 

6.00 
2.54 

6.52 
2.19 

7.06 
2.53 

6.41 
2.28 

5.56 
2.50 

5.98 
2.52 

6 

7 

5.64 
2.27 

6.33 
2.95 

6.90 
2.67 

7.22 
2.36 

7.26 
3.73 

6.89 
3.53 

6.29 
2.25 

6.23 
1.82 

6.63 
2.33 

6.22 
2.33 

5.67 
2.59 

6.36 
2.44 

7 

8 

5.85 
2.65 

6.73 
2.97 

7.32 
4.20 

7.57 
2.67 

6.94 
3.65 

6.86 
3.98 

5.98 
1.92 

6.43 
2.06 

6.40 
2.10 

6.04 
2.47 

5.75 
2.52 

6.65 
2.56 

8 

9 

5.85 
2.74 

6.98 
3.86 

7.42 
2.74 

7.84 
2.98 

6.93 
3.68 

6.96 
3.70 

6.04 
1.89 

6.31 
2.08 

5.64 
1.88 

5.77 
2.63 

6.11 
2.58 

6.60 
2.51 

9 

10 

6.08 
2.93 

7.11 
2.92 

7.41 
2.69 

7.05 
3.73 

7.03 
3.86 

7.15 
3.70 

6.08 
2.03 

6.14 
1.90 

5.44 
1.83 

5.94 
2.61 

6.48 
2.54 

5.22 
2.43 

10 

II 

5.89 
2.55 

7.13 
2.81 

7.26 
2.67 

6.49 
3.01 

7.05 
3.82 

6.95 
3.32 

5.81 
1.59 

5.65 
1.83 

4.82 
1.89 

6.02 

2.77 

6.87 
2.61 

6.62 
2.53 

II 

12 

6.37 
2.51 

7.03 
2.69 

7.03 
2.75 

6.31 
2.93 

7.11 
4.02 

6.82 
3.04 

5.46 
1.63 

5.07 
1.45 

5.53 
2.10 

6.31 
2.93 

5.24 
2.77 

6.73 
3.02 

12 

19 

6.35 
2.64 

6.78 
2.50 

6.58 
2.72 

6.53 
3.05 

7.22 
3.79 

6.54 
2.82 

6.13 
2.97 

4.99 
1.46 

5.67 
2.62 

4.59 
2.64 

7.03 
2.67 

7.10 
2.99 

13 

14 

6.78 
2.75 

6.78 
2.38 

6.04 
2.55 

7.17 
3.46 

6.76 
3.16 

6.37 
2.85 

5.69 

1.38 

5.05 
1.61 

6.12 
2.43 

6.61 
2.68 

7.12 
2.62 

6.52 
2.71 

14 

15 

7.18 
2.55 

6.57 
2.57 

5.88 
2.49 

7.02 
3.36 

6.58 
3.03 

5.97 
2.49 

4.82 
1.70 

5.18 
1.96 

6.09 
2.20 

7.09 
2.76 

7.24 
2.79 

6.13 
2.72 

15 

16 

7.09 
2.86 

5.91 
2.64 

6.20 
2.60 

8.00 
4.38 

6.92 
3.83 

5.78 
2.42 

5.11 
1.89 

5.46 
2.47 

6.42 
2.16 

7.18 
2.56 

7.08 
2.75 

6.03 
2.81 

16 

17 

6.82 
2.69 

5.47 
2.10 

6.35 
2.90 

7.73 
4.34 

6.87 
3.15 

5.69 
2.39 

5.17 
2.08 

5.83 
2.57 

6.73 
2.14 

7.05 
2.32 

6.89 
2.82 

6.11 
2.83 

17 

18 

6.36 
2.53 

5.32 
1.98 

6.39 

2.74 

7.78 
4.46 

6.59 
2.99 

5.24 
1.98 

5.23 

2.11 

6.23 
2.52 

6.82 
2.06 

7.18 
2.49 

6.61 
2.87 

6.51 
2.67 

18 

19 

5.92 
2.30 

5.48 
2.09 

7.10 
3.20 

8.09 
5.04 

6.24 
2.86 

5.54 
2.18 

5.26 
2.25 

6.36 
2.32 

6.90 
2.08 

7.05 
2.43 

6.31 
2.97 

6.62 
2.81 

19 

20 

5.52 
2.21 

5.93 
2.43 

7.39 
3.25 

7.90 
5.99 

6.63 
4.11 

5.79 
2.51 

5.15 
1.70 

6.44 
2.01 

7.21 
2.44 

6.89 
2.59 

6.27 
2.89 

6.59 
2.75 

20 

21 

5.86 
2.42 

6.42 
2.61 

7.93 
3.34 

8.15 
4.80 

6.60 
3.14 

5.66 
2.57 

5.71 
1.94 

6.56 
2.04 

7.15 
2.44 

6.60 
2.58 

6.43 
3.06 

6.17 
2.59 

21 

22 

6.19 
2.89 

6.61 
2.51 

7.00 
4.56 

8.05 
5.18 

6.18 
3.21 

5.59 
2.73 

5.67 
1.56 

6.77 
2.09 

6.92 
2.36 

6.12 
2.40 

6.45 
3.04 

5.89 
2.13 

22. 

23 

6.33 
3.04 

6.46 
3.73 

7.17 
2.71 

8.66 
5.32 

5.89 
3.06 

5.70 
2.72 

5.73 
1.53 

6.78 
1.81 

6.88 
2.67 

6.28 
2.78 

6.38 
2.63 

5.96 
2.10 

23 

24 

6.46 
2.89 

6.44 
2.29 

7.11 
3.10 

8.15 
6.30 

6.06 
3.15 

5.80 
2.59 

5.98 
1.62 

6.75 
2.13 

6.12 
2.32 

6.46 
3.C(? 

6.46 
2.37 

5.17 
2.19 

24 

25 

6.43 
2.79 

6.48 
2.  17 

7.31 
2.92 

7.65 
5.85 

6.33 
3.39 

6.03 
2.45 

6.21 
1.83 

8.53 
2.71 

5.93 
2.27 

6.56 
3.09 

5.16 
2.35 

5.73 
2.15 

25 

26 

6.66 
2.64 

6.39 
2.21 

6.63 
3.18 

7.32 
5.82 

6.32 
3.25 

6.19 
2.57 

6.40 
1.91 

9.25 
3.27 

5.16 
2.65 

6.77 
2.79 

6.49 
2.40 

5.59 
2.14 

26 

27 

6.70 
2.72 

6.35 
2.23 

5.94 
2.86 

7.93 
5.80 

6.63 
3.24 

6.08 
2.11 

6.33 
1.91 

6.08 
2.31 

6.38 
2.90 

5.26 
2.69 

6.35 
2.35 

5.62 
2.33 

27 

28 

6.47 
2.62 

6.  14 
2.26 

5.70 
2.53 

7.01 
5.42 

6.90 
3.45 

6.35 
2.23 

5.51 
1.42 

5.71 
2.03 

6.39 
2.56 

6.90 
2.58 

6.41 
2.52 

5.64 
2.53 

28 

29 

6.34 
2.35 

5.80 
2.25 

5.64 
2.50 

6.99 
4.96 

6.48 
2.35 

5.16 
1.50 

5.70 
2.16 

6.55 
2.12 

6.81 
2.43 

6.56 
2.80 

5.61 
2.73 

29 

30 

6.05 
2.19 

5.37 
2.16 

5.72 
2.57 

7.38 
4.83 

6.46 
2.10 

4.97 
1.59 

5.82 
2.34 

6.46 
1.93 

6.75 
2.42 

6.53 
2.82 

5.71 
2.90 

30 

31 

5.83 
2.10 

5.78 
2.68 

7.33 

4.51 

6.00 
1.80 

6.01 
2.13 

6.69 

2.40 

6.22 

2.70 

31 

MAXiMLM 

7.18 
2.01 

7.13 
1.98 

7.93 
2.11 

8.66 
2.36 

8.12 
2.86 

7.71 
1.80 

6.40 
1.38 

9.25 
1.45 

7.21 
1.83 

7.18 
1.95 

7.24 
2.29 

7.10 
2.10 

MAXIMUM 

MINIMUM 

MINIMUM 

E-  Eslifpotea 
NR  -  No  Record 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

N 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.  t,  R. 
M.O.B.Uit. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
CAGE 

REF. 

DATUM 

CF$ 

CAGE  HT. 

DATE 

FROM 

TO 

38   03   01 

Station    lo 
gaga  heigh 

121   29  45 

atcd  on  Littl 
lilted  does 

NE   2        2N       4E 

e  eonnectlon  Sloi 
not   indicate  nax 

gh   on   Qapl 
JDU0  diachal 

10.7 

e  Tract.  0 
■ge. 

12-26-1955 
.7  mile   south 

o{  Venice  Islajid 

OCT    1927   CtlTE 
Ferry.      Station 

1927 
1959 

1964 

located 

1964 
in  tld 

-3.45 
-4.00 
-4.01 
-3.00 

il  zone. 

usees 
usees 
usees 
usees 

Haxinun 
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TABLE    B-IZ    (CONT  ) 
DAILY    MAXIMUM     ANO    MINIMUM     TIDES 

MIDDLE  RIVER  AT  HOWRY   BRIDGE 


I 


E-  ZiUmolea 
NR-  No  Itocord 


'K    'Ml 


r  »I*TlON   NO 

IlkK 

^^    S9JS40 

lllh 

DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APB 

MAY 

JUNE 

joly 

AuO 

SEP 

DATE 

1 

6.92 
3.88 

5.81 
3.60 

5.83 
3.51 

6.55 
3.89 

9.08 
7.93 

8.09 
5.37 

5.55 
2.90 

4.79 
2.6IJ 

6.31 
2.72 

6.46 
2.63 

6.17 
2.30 

5.70 
2.93 

1 

2 

6.35 

3.81 

5.91 
3.62 

5.71 
3.49 

6.38 
4.08 

8.49 
7.17 

7.67 
6.10 

5.M 
2. S3 

4.99 
2.60 

6.51 
2.93 

6.42 
2.67 

5.95 
2.69 

5.55 
2.95 

2 

3 

5.81 

5.89 

3.72 

6.13 
3.73 

6.75 
3.96 

8.46 
6.59 

7.84 
5.16 

5.62 
2.94 

S.3] 

2.70 

6. SI 
3.01 

6.43 
2.33 

5.86 
2.68 

5.67 
3.05 

3 

4 

5.83 
3.10 

6.01 
3.82 

6.36 

4.00 

7.35 
3.95 

8.94 
6.36 

8.36 

5.74 

5.3J 

3.00 

6.11 
3.0A 

6.7S 
3.13 

6.41 
2.71 

5.78 
2.75 

5.91 
3.30 

4 

5 

5.97 
3.13 

6.36 
4.22 

6.42 
3.98 

7.06 
3.95 

8.69 
6.45 

8.45 
6.29 

5.39 
2.91 

6.34 
2. S3 

7.20 
3.68 

6.46 
2.SS 

5.30 
2. 52 

5.74 
3.23 

9 

6 

5.86 
3.43 

6.11 
4.11 

6.86 
3.85 

7.12 
3.73 

8.42 
6.46 

8.09 
6.33 

5.72 
2.91 

6.45 
2.84 

7.06 
3.41 

6.29 
2.66 

5.26 
2.36 

5.S5 
2.93 

6 

7 

5.87 
3.39 

6.49 
4.16 

7.24 
3.88 

7.40 
3.75 

8.19 
6.32 

8.23 
6.56 

S.96 

2.91 

6.23 
2.71 

6.66 
3.15 

5.91 
2.66 

5.21 
2.3S 

6.25 
2. SO 

7 

8 

6.15 
3.79 

7.06 
4.21 

7.47 
3.96 

7.76 
4.03 

7.89 
6.21 

8.23 
6.75 

5.59 
2.66 

6.46 
2.69 

6.36 
2.87 

5.72 
2.67 

4.  IS 
2.34 

6.51 
2.76 

S 

9 

6.09 
3.83 

7.43 
4.33 

7.55 
4.01 

7.90 
4.21 

7.80 
6.11 

8.29 
6.84 

5.60 
2.67 

6.15 
2.67 

5.52 
2.68 

5.52 
2.74 

5.23 
2.50 

5.05 
2. 68 

9 

10 

6.34 
3.80 

7.42 
4.34 

7.60 
3.97 

7.44 
4.74 

7.77 
6.09 

8.45 
5.84 

5.54 
2.76 

6.10 
2.71 

5.36 

2.67 

5.47 
2.76 

5.71 
2.43 

6.52 
2.62 

10 

11 

6.15 
3.73 

7.55 
4.25 

7.41 
3.97 

6.87 
4.26 

7.88 
6.02 

8.17 
5.48 

5.45 
2.72 

5.61 
2.66 

5.40 
2.78 

5.75 
2.73 

6.16 
2.47 

6.57 
2.SS 

„ 

12 

6.60 
3.53 

7.46 
4.18 

7.34 
4.01 

6.62 
4.08 

7.99 
6.03 

7.90 
5.12 

.5.10 
2.69 

5.12 
2.67 

5.53 
3.05 

5.66 
2.94 

6.64 
2.47 

6.63 
3.23 

12 

13 

7.07 
3.60 

7.24 
4.05 

6.92 
4.02 

6.59 
'4.05 

7.85 
5.94 

7.61 
5.58 

5.82 
3.17 

4.91 
2.67 

5.65 
3.12 

5.96 
1.96 

6.6S 

2.20 

7. OS 
3.45 

13 

14 

7.02 
3.65 

7.23 
3.94 

6.39 
3.82 

7.24 
4.14 

7.69 
6.32 

7.30 
5.25 

5.57 
2.66 

4.96 
2.67 

5.11 
3.14 

6.31 
2.16 

6.67 
2.56 

6.44 
3.14 

14 

15 

7.28 
3.52 

7.05 
4.10 

6.05 
3.64 

7.18 

4.48 

7.44 
5.66 

6.89 
4.89 

4.53 
3.18 

5.05 
2.68 

6.07 
3.15 

6.76 
2.81 

6.83 
2.93 

6.10 
3.13 

15 

16 

7.46 
3.91 

6.45 
4.17 

6.28 
3.59 

8.21 
4.20 

7.48 
5.46 

6.43 
5.53 

4.90 
2.67 

5.31 
2.96 

6.39 
2.78 

6.86 
2.70 

6.64 
2.80 

5.99 

3.00 

16 

17 

7.19 
3.93 

6.26 
3.79 

6.43 
3.71 

8.31 
5.57 

7.50 
5.72 

6.52 
4.60 

4.76 
2.76 

5.78 
3.14 

6.53 
2.66 

6.60 
2.40 

6.47 
2. 89 

6.07 
3.05 

17 

le 

6.U 
3.80 

5.75 
3.51 

6.48 
3.79 

8.63 
5.91 

7.52 

5.41 

5.08 
4.53 

4.78 
2.66 

6.27 
3.25 

6.58 
2.67 

6.85 
2.70 

6.18 
2.89 

6.32 
3.14 

IB 

19 

6.72 
3.65 

5.50 
3.45 

6.98 
3.63 

9.67 
7.02 

7.18 
5.34 

5.92 
4.01 

5.05 
2.65 

5.40 
3.21 

5.75 
2.74 

6.75 
2.88 

5.93 

3.00 

6.43 
3.23 

19 

20 

6.23 
3.57 

6.04 
3.52 

7.47 
3.99 

9.87 
8.60 

7.32 
5.37 

5.04 
3.99 

4.90 
2.64 

6.46 
2.97 

6.88 
2.96 

6.42 
2.75 

5.92 
2.80 

6.43 
3.20 

20 

21 

6.15 
3.75 

6.59 
3.66 

8.04 
4.18 

10.20 
8.70 

7.49 
5.56 

5.07 
4.02 

5.23 
2.64 

5.58 
3.04 

6.77 
2.92 

6.13 
2.84 

5.06 
3.09 

6.05 
3.03 

21 

22 

6.59 
4.05 

6.99 
3.87 

7.18 
4.27 

10.17 
8.97 

7.12 
5.63 

5.00 
4.05 

5.24 
2.53 

6.78 
2.94 

6.54 
2.77 

5.53 
2.49 

5.15 
3.04 

5.03 
2.69 

22 

23 

6.74 
4.29 

6.85 
3.84 

7.24 
3.77 

11.40 
9.22 

6.84 
5.51 

6.07 
3.98 

5.49 
2.65 

6.83 
2.79 

5.69 
3.09 

5.51 
2.86 

6.09 
2.79 

5.7S 
2.68 

23 

24 

6.87 
4.30 

6.59 
3.72 

7.24 
3.95 

11.43 
10.96 

6.91 
5.37 

5.11 
3.85 

5.77 
2.64 

6.75 
2.83 

6.01 
2.99 

5.78 
2.97 

6.06 
2.55 

5.82 
2.76 

24 

25 

6.88 
4.22 

6.60 
3.52 

7.58 
3.89 

10.58 
10.21 

7.04 
5.34 

6.24 
3.65 

5.10 
2.67 

7.32 
3.31 

5.76 
2.85 

6.00 
3.09 

6.20 
2.60 

5.72 
2.77 

25 

26 

7.11 
4.16 

6.55 
3.52 

6.92 

4.16 

10.23 
9.81 

5.93 
5.22 

6.35 
3.77 

6.38 
2.70 

6.68 
3.17 

5.75 

3.17 

5.11 
2.83 

6.31 
2.70 

5.47 
2.80 

26 

27 

7.17 
4.24 

6.75 
3.60 

6.44 
4.08 

10.48 
9.65 

7.16 
5.22 

6.34 
3.16 

6.33 
2.59 

6.12 
2.95 

5.27 
3.29 

5.41 
2.83 

6.12 
2.72 

5.46 
2.89 

27 

28 

6.94 
4.21 

6.40 
3.75 

6.25 
3.86 

9.94 
9.42 

7.47 
5.17 

6.51 
3.12 

5.47 
2.54 

5.57 
2.72 

6.25 
2.98 

6.64 
2.45 

6.15 
2.89 

5.44 
2.93 

28 

29 

6.59 
3.99 

6.08 
3.69 

5.96 
3.79 

9.82 
9.12 

5.84 
3.15 

5.15 
3.18 

5.49 
2.80 

6.49 
2.65 

6.45 
2.26 

6.35 
3.08 

5.52 
3.04 

29 

30 

6.36 

3.72 

5.83 
3.59 

6.01 
3.75 

9.87 
8.90 

6.71 
3.05 

4.81 
2.65 

5.55 
2.95 

6.36 
2.23 

6.33 
2.18 

6.35 
3.13 

5.63 
3.23 

50 

31 

6.20 
3.58 

6.07 
3.80 

9.55 
8.55 

6. IS 

4.31 

5.87 
2.71 

6.20 
2.55 

6.00 
2.S8 

31 

MAXIMUM 

7.46 
3.10 

7.55 
3.45 

8.04 
3.49 

11.43 
3.73 

9.08 
5.17 

8.46 
3.05 

6.38 
2.63 

7.32 
2.60 

7.20 
2.23 

5.85 
1.96 

6.83 
2.20 

7.08 
2.62 

«4«    V_ V 

MINIMUM 

HimiMiW 

CREST 

5TAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

A      High   flous  affected   Che  iiora»l   tidal   pattern.      Cage  heights    lUted  are  nax 


and  mlnlmiun    stage    for   day. 


LOCATION 


LONGITUDE 


1/4  SEC    T.  L  R. 
M.O.S.SM. 


NE  24      IS      5E 


MAXIMUM  DISCHARGE 


OF  RECORD 


PERIOD  OF  RECORD 


CAGE  HEIGHT 
ONLY 


JULY  48-SEFT  66 
mi     6S-DATE 


DATUM  OF  CAGE 


TO 


1948 
1952 


t»64 


1952 
196* 


ZERO 

ON 
CAGE 


REF 

DATUM 


-2.7b  usees 

-2.67  usees 

-3.23  usees 

-3.00  usees 


station   located  at  Undine  Road  croaalng  on  Upper  Roberta   laUnd.      Station   located   In  cUal  tone.     Hutlvai  (age  height    Itated  doM  not   Indi- 
cate naxlaiuiii  discharge.     Maxlonn  of  record   is  aiaxlBun  recorded  atage  --  record  not  coapUce   In  Deceaiber    1933.     Station  wea  dUcoattnued 
October   1,    1965,   and   reactivated  February  26,    1968. 
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TABLE     B-  12     (CONT  1 
DAILY    MAXIMUM     AND    MINIMUM     TIDES 

MIDDLE  RIVER  AT  BORDEN  HICHHAY 


STATION   NO 

WAT  EH    "\ 
TEAR 

B95500 

1970 

J 

DATE 

OCT 

NOV. 

DEC 

JAN 

fEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULT 

AUG 

SEP 

DATE 

1 

NR 
NR 

2.42 
-0.89 

2.41 
-0.83 

3.05 
-0.13 

4.50 
1.25 

4.49 
0.68 

NR 
NR 

1.75 
-1.45 

3.03 
-0.78 

3.15 
-1.19 

3.18 
-0.85 

2.58 
-0.43 

1 

2 

NR 
NR 

2.42 
-0.76 

2.28 
-0.79 

2.93 
-0.30 

4.30 
0.82 

4.05 
0.08 

NR 

NR 

1.92 
-1.04 

3.25 
-0.89 

3.17 
-1.24 

2.94 
-0.94 

2.43 
-0.42 

2 

3 

NR 
NR 

2.39 
-0.64 

2.67 
-0.46 

3.35 
-0.29 

4.45 
1.91 

4.03 
0.10 

NR 
NR 

2.33 
-0.90 

3.54 
-0.65 

3.24 
-1.08 

2.84 
-0.71 

2.53 
-0.30 

3 

4 

2.04 

-1.07 

2.59 

-0.46 

2.90 
.0.14 

3.91 
-0.20 

5.08 
0.84 

4.51 
0.82 

NR 
NR 

2.83 
-0.53 

3.50 
-0.75 

3.24 
-0.95 

2.77 
-0.63 

2.83 
-O.IO 

4 

5 

2.58 

-1.00 

2.94 
0.22 

2.99 
-0.34 

3.67 
1.16 

4.82 
1.16 

4.48 
1.70 

NR 
NR 

3.08 
-0.76 

3.88 
-0.25 

3.31 
-0.65 

2.33 
-0.73 

2.54 
-0.19 

5 

6 

2.4A 
-0.95 

2.74 
0.00 

3.40 
-0.32 

3.72 
-0.46 

4.53 
1.04 

3.91 
0.59 

NR 
NR 

3.22 
-0.90 

3.71 
-0.56 

3.11 
-0.93 

2.20 
-0.65 

2.56 
-0.62 

6 

7 

2.43 
-0.75 

3.07 
-0.02 

3.80 
0.75 

3.98 
-0.50 

4.23 
0.87 

3.94 
0.39 

NR 
NR 

2.97 
-1.11 

3.32 
-0.88 

2.81 
-0.91 

2.21 
-0.62 

3.07 
-0.72 

7 

8 

2.66 
-0.38 

3.59 
0.69 

4.06 
-0.19 

4.35 
-0.20 

3.92 
0.80 

3.92 
0.73 

NR 
NR 

3.19 
-0.98 

3.08 

-1.10 

2.62 
-0.77 

2.26 
-0.74 

3.36 
-0.60 

8 

9 

2.64 

-0.22 

3.93 

0.07 

4.16 
-0.12 

4.49 
0.16 

3.90 
0.82 

3.99 
0.89 

NR 
NR 

2.92 
-1.13 

2.31 
-1.35 

2.39 
-0.60 

2.56 
-0.56 

1.88 
-0.63 

9 

10 

2.87 
-0.09 

3.92 

0.04 

4.19 
-0.20 

3.97 
0.84 

3.90 
0.93 

4.20 
0.83 

NR 
NR 

2.83 
-1.23 

2.13 
-1.34 

1.83 
-0.60 

3.10 
-0.70 

3.31 
-0.70 

10 

11 

2.72 
-0.99 

4.06 
-0.08 

4.04 
-0.19 

3.41 
0.14 

4.02 
0.86 

3.97 
0.45 

NR 

NR 

2.34 
-1.38 

2.09 
-1.28 

2.61 
-0.48 

1.66 
-0.53 

3.38 
-0.58 

II 

12 

3.17 
-0.60 

3.97 
-0.20 

3.91 
-0.12 

3.17 
0.04 

4.11 
1.01 

3.76 
0.18 

NR 
NR 

1.82 
-1.74 

2.18 
-1.03 

2.59 
-0.32 

3.62 
-0.47 

3.46 

-0.11 

12 

13 

3.65 
-0.39 

3.75 
-0.39 

3.51 
-0.13 

3.25 

0.11 

4.03 
0.81 

3.59 

-0.07 

NR 
NR 

1.67 
-1.67 

2.32 
-0.56 

2.87 
-0.60 

3.54 
-0.55 

3.90 
-0.09 

13 

14 

3.60 
-0.29 

3.73 
-0.51 

2.98 
-0.33 

3.83 
0.39 

3.79 

0.14 

3.41 
-0.12 

NR 
NR 

1.70 
-1.58 

2.78 
-0.65 

3.21 
-0.60 

3.55 
-0.57 

3.22 
-0.37 

14 

15 

3.88 
-0.48 

3.55 
-0.34 

2.69 

-0.41 

3.79 
0.13 

3.58 
0.03 

3.04 
-0.42 

NR 
NR 

1.81 
-1.24 

2.70 
-0.96 

3.69 
-0.48 

3.80 
-0.40 

2.87 
-0.36 

15 

16 

4.00 
-0.13 

2.90 
-0.25 

2.92 
-0.34 

4.68 
1.32 

3.72 

0.84 

2.70 
-0.57 

NR 
NR 

2.05 
-0.75 

3.06 
-1. 00 

3.78 
-0.54 

3.62 
-0.45 

2.77 
-0.31 

16 

17 

3.76 
-0.29 

2.36 

-0.76 

3.09 
-0.09 

4.66 
1.30 

3.76 
1.73 

2.80 

-0.47 

NR 
NR 

2.46 
-0.61 

3.32 

-1.05 

3.58 
-0.90 

3.46 
-0.35 

2.86 
-0.31 

17 

le 

3.28 

-0.47 

2.27 
-0.92 

3.15 
-0.20 

4.75 
1.41 

3.69 
0.23 

2.39 
-0.97 

NR 
NR 

2.89 
-0.60 

3.39 

-1.14 

3.81 
-0.70 

3.18 
-0.32 

3.14 
-0.46 

18 

19 

3.03 
-0.64 

2.13 
-0.84 

3.68 
0.15 

5.02 
2.92 

3.31 
0.06 

2.41 
-0.80 

NR 
NR 

3.02 
-0.82 

3.57 
-1.08 

3.57 
-0.74 

2.88 
-0.21 

3.27 
-0.34 

19 

20 

2.77 
-0.75 

2.64 
-0.52 

4.11 
1.11 

4.93 
2.18 

3.51 
-0.06 

2.57 
0.25 

NR 
NR 

3.11 
-1.10 

3.76 
-0.70 

3.39 
-0.62 

2.85 
-0.30 

3.24 
-0.37 

20 

2! 

2.68 
-0.50 

3.20 
0.29 

4.67 
0.33 

5.29 

1.96 

3.58 
0.14 

2.53 
-0.49 

NR 
NR 

3.22 
-L.08 

3.68 
-0.75 

3.12 
-0.54 

3.01 
-0.13 

2.86 
-0.55 

21 

22 

3.07 
-0.03 

3.53 

-0.31 

3.81 
0.43 

5.19 
2.41 

3.17 
0.23 

2.47 
-0.42 

NR 
NR 

3.45 
-1.04 

3.45 
-0.79 

2.60 
-0.82 

3.03 
-0.19 

2.62 
-1.01 

22 

2S 

3.22 
0.20 

3.39 
-0.39 

3.92 
-0.22 

5.83 

2.49 

2.88 
0.07 

2.57 
-0.39 

NR 
NR 

3.48 
-1.08 

3.48 
-0.48 

2.78 
-0.42 

2.98 
-0.59 

2.00 
-1.05 

23 

24 

3.35 

0.12 

3.19 
-0.60 

3.87 

O.ll 

5.27 
3.75 

3.02 
0.14 

2.64 
-0.47 

NR 
NR 

3.44 
-0.99 

2.74 
-0.82 

2.96 
.0'.16 

1.73 
-0.86 

2.69 
-0.96 

24 

25 

3.35 
-0.02 

3.25 
-0.75 

4.26 
-0.02 

4.81 
3.13 

3.27 
0.42 

2.83 
-0.45 

NR 
NR 

4.00 
-0.44 

2.11 
-0.91 

1.89 
-0.15 

3.10 
-0.86 

2.55 
-0.99 

25 

26 

3.57 
-0.20 

3.16 
-0.72 

3.51 
0.25 

4.48 
3.01 

3.19 
0.27 

2.96 
-0.16 

NR 
NR 

3.32 
-0.64 

2.50 
-0.58 

3.09 
-0.46 

3.19 
-0.80 

2.35 
-l.Ol 

26 

27 

3.64 
-0.15 

3.30 
-0.71 

2.98 
-0.03 

5.11 
2.96 

3.50 
0.30 

2.95 
-0.86 

NR 
NR 

2.86 
-0.91 

2.95 
-0.35 

3.35 
-0.55 

3.00 
-0.83 

2.30 
-0.84 

27 

28 

3.41 
-0.24 

3.00 
-0.60 

2.75 
-0.37 

4.21 
2.55 

3.83 
0.32 

3.15 
-0.84 

NR 
NR 

2.31 
-1.19 

2.96 
-0.71 

3.56 
-0.64 

3.05 
-0.66 

2.27 
-0.61 

28 

29 

3.12 
-0.56 

2.68 
-0.65 

2.53 

-0.44 

4.20 
2.07 

3.49 
-0.77 

1.97 
-1.55 

2.27 
-1.06 

3.21 
-1.04 

3.42 
-0.81 

3.21 
-0.35 

2.35 

-0.41 

29 

30 

2.91 
-0.88 

2.35 
-0.76 

2.55 
-0.42 

4.59 
1.92 

3.43 
-1.00 

1.70 
-1.60 

2.41 
-0.86 

3.04 
-1.22 

3.31 
-0.82 

3.19 
-0.32 

2.47 
-0.27 

30 

31 

2.74 
-0.98 

2.62 
-0.33 

4.50 
1.67 

2.88 

-1.27 

2.56 
-0.97 

3.22 
-0.83 

2.85 
-0.44 

31 

MAXIMUM 

NR 

NR 

4.06 
-0.92 

4.67 
-0.83 

-0.  30 

5.08 

-O.Ob 

4.51 

-1.27 

NR 

NR 

4.00 

-1.74 

3.88 

-1.35 

3.81 
-1.24 

3.80 
-0.94 

3.90 
-1.05 

MAX   '/  ^  W 

MINIMUM 

MINIMUM 

E-  Eslifpoled 
NR-  No  Record 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


1  4  SEC    T   t  R 

M.D.B.Ui*. 


DATE 


CAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


TO 


ZERO 
ON 
CACE 


REF. 

DATUM 


37   53   28 


121   29   20 


NW  36      IN     4E 


JULY    1939- BATE 


1939 
1943 
1943 

1964 


1964 


-4.10 
0.00 
3.15 

-0.59 
0.00 


usees 
usees 

USED 

usees 
usees 


Station   located  on  Victoria  laland,   balow  State  Highway  4  bridge,    10  miles  northwest  of  Tracy.     Station   located   In  tidal  lone.     MaxiaiuB  gage 
height   Hated  does  not   Indicate  maxlnun  discharge. 
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TABLE 

B-12     (CONT  ) 

DAI 
MIDD 

.Y    MAXIMUM     AND    MINIMUM     TIDES 
LE   RIVER  *T   BACON   ISLAND 

.n  fnl 

«I»T«I(   NO 

•ATtll    "' 
T(A« 

B95460 

H70 

DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

Aug 

SEP 

DATE 

1 

t.  5; 

2.69 

5.54 
2.07 

5.38 
2.06 

6.03 
2.85 

7.27 
4.10 

^43 
3.60 

5.59 
1.59 

5.02 
1.68 

6.37 
2.31 

6.49 
1.94 

6.52 

5.85 
2.65 

1 

2.34 

2 

5.96 

2.71 

5.39 

2.14 

5.36 
2.12 

5.97 
2.59 

7.28 
3.64 

7.06 
2.98 

5.65 
1.96 

5.17 
2.02 

6.57 
2.21 

6.48 
1.90 

6.29 

5.69 
2.70 

2.24 

3 

5.48 
2.35 

5.50 
2.28 

5.78 
2.46 

6.44 
2.59 

7.48 
3.64 

6.95 
3.92 

5.68 

2.13 

5.53 
2.13 

6.82 

2.44 

6.36 

2.06 

6.21 
2. 45 

5.73 
2.84 

4 

5.65 
1.94 

5.77 
2.46 

6.02 
2.73 

6.88 
2.65 

8.03 
5.22 

7.60 
3.59 

5.44 
2.15 

6.03 
2.48 

6.  78 
2.32 

6.58 

2.19 

6.12 
2.55 

6.11 
3.03 

S 

5.17 
2.05 

6.11 
3.16 

6.12 
2.S2 

6.83 
2.37 

7.89 
3.98 

7.39 
3.37 

5.56 
2.30 

6.24 
2.23 

7.12 
2.80 

6.65 

2.  SO 

5.71 
2.41 

5.79 
2.92 

6 

5.57 
2.04 

6.02 
2.91 

6.41 
2.50 

6.86 
4.04 

7.58 
3.85 

6.92 

3.14 

5.»0 

2.47 

6.42 
2.14 

6.96 
2.50 

6.33 
2.23 

5.47 
2.47 

5.90 
2.48 

7 

5.58 

2.22 

6.23 
2.90 

6.82 
2.62 

7.15 
2.33 

7.19 
3.68 

6.82 
3.75 

6.20 
2.16 

6.14 
1.86 

6.55 
2.26 

6.14 
2.26 

5.59 
2.56 

6.29 
2.38 

8 

5.74 
2.59 

6.65 
2.93 

7.23 
4.15 

7.49 
2.63 

6.86 
3.60 

6.79 
3.47 

5.89 
1.83 

6.34 
2.02 

6.32 
2.04 

5.95 
2.42 

5.65 

2.45 

6.57 
2.51 

9 

5.77 
2.69 

6.91 
3.81 

7.32 
2.70 

7.71 
2.97 

6.85 
3.63 

6.87 
3.64 

5.95 
1.83 

6.20 
2.00 

5.56 

1.81 

5.69 
2.59 

6.02 
2.53 

6.52 
2.46 

9 

10 

5.95 
2.87 

7.01 
2.88 

7.34 
2.64 

6.98 
3.67 

6.96 
3.79 

7.09 
3.65 

5.98 
1.92 

6.06 
1.85 

5.36 
1.80 

5.87 
2.57 

6.41 
2.48 

5.16 
2.38 

10 

II 

5.82 
2.75 

7.05 
2.76 

7.18 
2.62 

6.43 
2.'97 

6.98 
3.78 

6.87 
3.27 

5.73 
1.56 

5.55 

1.77 

4.77 
1.85 

5.94 
2.71 

6.79 
2.55 

6.54 
2.48 

II 

12 

6.28 
2.46 

6.95 
2.65 

6.97 
2.70 

6.24 
2.88 

7.03 
3.97 

6.73 
3.00 

5.41 
1.58 

4.99 
1.39 

5.45 
2.06 

6.22 
2.89 

5.17 
2.72 

6.66 
2.97 

12 

13 

6.75 
2.57 

6.71 
2.45 

6.51 
2.69 

6.44 
3.01 

7.13 
3.73 

6.47 
2.79 

6.01 
2.87 

4.91 
1.43 

5.60 
2.56 

4.53 
2.57 

6.96 
2.62 

7.03 
2.94 

13 

14 

6.69 

2.70 

6.69 
2.33 

5.99 
2.51 

7.06 
3.38 

6.70 
3.09 

6.30 
2.80 

5.60 
1.31 

4.95 
1.55 

6.04 
2.45 

6.53 

2.61 

7.03 
2.58 

6.43 
2.68 

14 

15 

7.05 
2.50 

6.50 
2.52 

5.83 
2.45 

6.93 
3.27 

6.50 
2.96 

5.90 
2.44 

4.74 
1.64 

5.10 
1.90 

5.99 

2.14 

7.01 
2.7X 

7.15 
2.75 

6.05 
2.68 

15 

16 

7.02 
2.80 

5.85 

2.57 

6.13 
2.55 

7.88 
4.30 

6.83 
3.76 

5.70 
2.37 

5.01 
1.84 

5.37 
2.41 

6.33 
2.11 

7.09 
2.51 

7.00 
2.69 

5.95 

2.77 

16 

17 

6.76 
2.63 

5.41 
2.07 

6.28 
2.85 

7.63 
4.24 

6.79 
3.11 

5.70 
2.39 

5.07 
2.04 

5.74 
2.51 

6.63 
2.08 

6.96 
2.27 

6.80 
2.77 

6.04 
2.78 

17 

18 

6.30 
2.50 

5.25 

1.94 

6.32 
2.69 

7.68 
4.38 

6.55 
2.97 

5.24 
1.94 

5.14 
2.01 

6.14 
2.47 

6.73 
2.00 

7.09 
2.44 

6.53 
2.82 

6.42 
2.63 

18 

19 

5.86 
2.25 

5.35 
2.05 

6.99 
3.12 

7.98 
4.99 

6.20 
2.82 

5.48 
2.12 

5.16 
2.20 

6.26 
2.27 

6.82 
2.03 

6.96 
2.38 

6.23 
2.91 

6.52 
2.76 

19 

20 

5.45 
2.16 

5.85 
2.39 

7.29 
3.22 

7.81 
5.93 

6.54 
4.07 

5.71 
2.45 

5.06 
1.64 

6.32 
1.94 

7.12 
2.40 

6.79 
2.53 

6.19 
2.84 

6.49 
2.71 

20 

21 

5.79 
2.37 

6.34 
2.56 

7.84 
5.16 

C.05 
4.74 

6.52 
3.07 

5.59 
2.53 

5.59 
1.87 

6.46 
1.99 

7.06 
2.39 

6.50 
2.52 

6.34 
3.02 

6.11 
2.54 

21 

22 

6.10 
2.85 

6.54 
3.58 

6.93 
3.30 

7.96 
5.16 

6.10 
3.15 

5.53 

2.67 

5.59 
1.52 

6.67 
2.02 

6.83 
2.33 

6.03 
2.33 

6.36 
2.99 

5.84 
2.08 

22 

23 

6.24 
2.99 

6.39 
2.47 

7.10 
2.66 

8.58 
5.25 

5.81 
3.01 

5.63 
2.66 

5.63 
1.47 

6.69 
1.96 

6.80 
2.62 

6.20 
2.73 

6.29 

2.57 

5.90 
2.04 

23 

24 

6.38 
2.84 

6.35 

2.24 

7.03 
3.03 

8.07 
6.45 

5.99 
3.10 

5.70 
2.53 

5.88 

1.57 

6.64 
2.10 

6.03 
2.27 

6.37 
2.99 

6.37 
2.31 

5.13 
2.14 

24 

25 

6.36 
3.40 

6.40 
2.12 

7.24 
2.86 

7.60 
5.80 

6.25 
3.34 

5.98 
2.52 

6.11 
1.90 

7.18 
2.64 

5.84 
2.21 

6.47 
3.04 

5.09 
2.29 

5.69 

2.11 

25 

26 

6.58 
2.60 

6.30 
2.17 

6.56 
3.13 

7.26 
5.80 

6.25 
3.19 

6.10 
2.61 

6.33 
1.85 

6.56 
2.45 

5.09 
2.61 

6.68 
2.74 

6.41 
2.35 

5.53 
2.09 

26 

27 

6.62 

2.67 

6.28 
2.17 

5.90 
2.81 

7.86 
5.73 

6.56 
3.22 

6.03 
2.13 

6.25 
1.85 

6.01 
2.23 

6.26 
2.83 

5.19 
2.64 

6.27 
2.31 

5.56 

2.27 

27 

28 

6.40 
2.58 

6.07 
2.23 

5.65 
2.48 

6.96 
5.36 

6.83 
3.34 

6.26 
2.18 

5.45 
1.37 

5.61 
1.98 

6.30 
2.50 

6.82 
2.53 

6.33 

2.47 

5.  j7 
2.48 

28 

29 

6.23 
2.30 

5.73 

2.21 

5.57 

2.45 

6.93 
4.92 

6.43 
2.28 

5.08 
1.45 

5.61 
2.10 

6.47 
2.07 

6.74 
2.37 

6.48 
2.75 

5.54 
2.68 

29 

30 

5.97 
2.13 

5.30 
2.11 

5.64 
2.51 

7.31 
4.78 

6.42 
2.07 

4.89 
1.54 

5.74 
2.30 

6.37 
1.90 

6.66 
2.36 

6.44 
2.78 

5.64 
2.81 

30 

31 

5.76 
2.04 

5.71 
2.63 

7.26 
4.52 

5.96 
1.76 

5.92 
2.10 

6.59 
2.34 

6.11 
2.65 

31 

MAXIMUM 

7.05 

;.94 

7.05 
1.94 

7. 84 
2.06 

8.58 
2.33 

8.03 
2.82 

7.60 
1.76 

6.33 

1.31 

7.18 
1.39 

7.12 
1.80 

7.09 

;.  15 

■ . '  ■'  < 

M  A  <     V  .   V 

MiN;muM 

1.90 

2.24 

2 

.Oi 

MiN>WuV 

E-  Cstimoled 

NR-  No  Record 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

LOCATION 


LONGITUDE 


1-4  SEC    T   &  R. 
M.D.81M 


MAXIMUM  DISCHARGE 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT. 


DATE 


PERIOD  OF  RECORD 


CAGE  HEIGHT 
ONLY 


DATUM  OF  GAGE 


PERIOO 


TO 


ZERO 

ON 
CAGE 


REF 

DATUM 


38  00  07 


SW  22      2N     4E 


OCT  48-SEPT  66 
MAR   68-DATE 


1964 


-2.94 
-3.65 
-3.00 


usees 
usees 
usees 


Station   located  at  northcaat  cornar  of  Bacon  laland  at   Jimction  of  Miildla  ttvar  and  Connacclon  Slou(h.      Station   locatad    in  tidal  lona.     Maxl- 
mkm  gaga  height    listed  does  not   indicate  naxiBun  discharge.      Station  was  discontinued  October    1,    1966,   end   reactivated  February  26.   1968. 
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TABLE 
DAILY    MAXIMUM 


8-12     (CONT  I 
AND    MINIMUM     TIDES 


E-  Csttmoted 
NR-  No  ftecord 


OLD  RIVEK  AT  TRACY  BQAD  BRIOGE 


STATKM  NO 

•ATER   ^ 
TEAR 

^    B95380 

1970      ^ 

DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

jJS 

-E3 

V4=? 

iPR 

MAY 

-^N£ 

Jout 

A^:- 

S£  = 

CiTE 

1 

6.72 
2.M 

5.51 

2.40 

5.56 
2.56 

6.44 
3.08 

8.05 
5.63 

7.85 
4.09 

5.29 
HR 

4.55 
NR 

6.07 
2.21 

6.20 
1.85 

5.99 
2.00 

5.56 
2.54 

1 

2 

6.16 
2.87 

5.79 
2.56 

5.51 
2.57 

6.19 
3.03 

7.68 
5.01 

7.28 
3.64 

5.37 

4.72 
1.95 

6.29 
2.13 

6.18 
1.76 

5.75 
1.92 

5.42 
2.52 

2 

3 

5.70 
2.81 

5.79 
2.69 

5.90 
2.87 

6.54 
3.72 

7.81 
4.54 

7.43 
5.07 

5.52 
1.90 

5.51 
1.99 

6.61 
2.42 

6.20 
1.87 

5.78 
2.16 

5.49 
2.63 

3 

4 

5.62 
2.10 

5.76 
2.86 

6.13 
3.21 

7.28 
3.08 

8.56 
4.54 

7.83 
3.85 

5.16 
1.98 

6.03 
2.50 

6.64 

2.41 

6.19 
2.01 

5.58 
2.21 

5.75 
2.81 

4 

9 

5.62 

2.10 

6.12 
3.45 

6.23 
3.22 

6.89 
3.17 

8.19 
4.80 

7.96 
4.56 

5.24 
1.93 

6.22 
2.33 

6.99 
2.82 

6.27 
2.29 

5.11 
2.10 

5.55 

2.83 

5 

6 

5.62 
2.25 

6.13 
3.27 

6.78 
3.05 

6.95 
2.»l 

7.87 
4.72 

7.31 
4.40 

5.58 
2.22 

6.35 
2.21 

6.84 
2.57 

6.14 
1.98 

5.17 
2.22 

5.68 
2.37 

6 

7 

5.63 
2.45 

6.22 
3.32 

7.18 
3.09 

7.21 
2.89 

7.73 
4.61 

7.49 
4.35 

5.69 
2.02 

6.14 
1.98 

6.41 
2.22 

5.71 
1.96 

4.94 
2.18 

6.09 
2.29 

7 

e 

6.02 
2.84 

6.87 
3.32 

7.31 
3.21 

7.56 
3.19 

7.42 
4.52 

7.46 
4.67 

5.30 
1.75 

6.37 
2.12 

6.06 
1.91 

5.54 
2.10 

5.00 
2.04 

5.01 
2.37 

8 

9 

5.94 
2.99 

7.34 
3.43 

7.40 
3.27 

7.74 
3.46 

7.20 
♦  .48 

7.54 
4.73 

5.32 
1.75 

5.93 

1.84 

5.31 
1.73 

5.38 
2.20 

4.31 
2.16 

6.32 
2.34 

9 

10 

6.24 
3.U 

7.33 
3.44 

7.45 
3.21 

7.35 
4.10 

7.17 
4.54 

7.72 
4.74 

5.23 
1.79 

5.94 
1.79 

5.15 
NR 

5.25 
2.20 

5.50 
2.14 

6.44 
2.28 

10 

II 

6.05 
3.05 

7.46 
3.33 

7.27 
3.23 

6.80 
3.51 

7.24 
4.40 

7.27 
4.36 

5.14 
ME 

5.37 
MR 

5.19 
1.78 

5.61 
2.32 

5.99 
2.21 

6.47 
2.44 

II 

12 

6.51 
2.66 

7.37 
3.24 

7.31 
3.27 

6.56 
3.36 

7.50 
4.50 

7.05 
4.01 

4.77 
HR 

4.90 
MR 

5.23 
2.06 

5.46 
2.48 

6.39 
2.35 

6. 55 
2.92 

12 

13 

6.98 
2.80 

7.14 
3.07 

6.88 
3.27 

6.41 
3.37 

7.26 
4.31 

7.01 
3.72 

5.44 
2.59 

4.62 
NR 

5.36 
2.48 

5.76 
2.22 

6.49 
2.31 

6.96 
2.97 

13 

14 

6.94 
2.85 

7.13 
2.93 

6.34 
3.06 

7.06 
3.55 

7.15 
3.81 

6.79 
3.56 

5.46 
HR 

4.64 
NR 

5.83 
2.40 

6.11 
2.21 

6.50 
2.31 

6.34 
2.71 

14 

IS 

7.21 
2.68 

6.92 
3.11 

5.91 
2.93 

7.02 
3.35 

6.91 
4.99 

6.41 
1.26 

4.36 
NR 

4.75 
1.74 

5.77 
2.16 

6.56 
2.43 

6.66 
2.49 

5.99 
2.68 

IS 

16 

7.32 
3.07 

6.32 
3.23 

6.11 
2.93 

7.84 
4.53 

6.86 
3.68 

5.95 
3.00 

4.73 
KR 

5.03 
2.21 

6.10 
2.09 

6.64 
2.22 

6.47 
2.47 

5.90 
2.68 

16 

17 

7.06 
3.01 

6.14 
2.75 

6.25 

3.13 

8.05 
4.55 

7.03 
4.23 

6.14 
4.55 

4.50 
NR 

5.59 
2.43 

6.28 
1.94 

6.49 
1.99 

6.32 
2.56 

5.98 
2.69 

17 

la 

6.01 
2.85 

5.68 
2.51 

5.33 
3.32 

8.19 
4.62 

7.14 
3.73 

5.83 
3.14 

4.47 
1.82 

6.06 
2.51 

6.36 
1.85 

6.74 
2.20 

6.04 
2.62 

6.27 
2.55 

18 

19 

6.60 
2.6/ 

5.15 
2.54 

6.82 
3.09 

8.53 
5.05 

6.72 
3.61 

5.69 
2.59 

4.82 
1.76 

6.10 
2.43 

6.62 
1.90 

6.60 
2.18 

5.77 
2.71 

6.23 
2.73 

19 

20 

6.08 
2.57 

5.76 
2.61 

7.31 
3.41 

8.51 
6.18 

6.73 
3.53 

5.68 
2.63 

4.76 
MR 

6.24 
2.08 

6.71 
2.27 

6.36 
2.26 

5.81 
2.60 

6.22 
2.68 

20 

21 

6.02 
2.84 

6.35 
2.79 

7.80 
3.59 

8.95 
6.15 

7.01 
3.72 

5.84 
2.86 

4.84 
HR 

6.41 
2.08 

6.60 
2.20 

5.93 
2.19 

5.86 
2.75 

5.26 
2.48 

21 

22 

6.47 
3.25 

6.91 
3.03 

7.01 
3.67 

8.85 
6.55 

6.61 
3.81 

5.80 
2.93 

4.92 
HR 

6.70 
2.10 

6.37 
2.15 

5.37 
2.03 

5.08 
2.69 

5.82 
2.03 

22 

23 

6.65 
3.48 

6.77 
2.98 

7.06 
3.08 

9.66 
6.71 

6.31 
3.66 

5,87 
2.94 

5.45 
HR 

6.72 
2.02 

6.50 
2.50 

5.41 
2.42 

5.89 
2.38 

5.53 
1.95 

23 

24 

6.78 
3.47 

6.38 
2.82 

7.08 
3.36 

9.39 
8.42 

6.42 
3.65 

5.85 
2.74 

5.72 
NR 

6.62 
2.04 

5.79 
2.23 

5.56 
2rf5 

3.86 
?.07 

5.53 
2.04 

24 

25 

6.78 
3.38 

6.35 
2.61 

7.61 
3.24 

8.63 
7.77 

6.45 
3.81 

6.04 
2.71 

5.97 
1.82 

7.20 
2.59 

5.59 
2.07 

5.92 
2.66 

6.00 
2.10 

5.44 
2.00 

2S 

26 

7.02 
3.26 

6.33 
2.62 

6.76 
3.51 

8.29 
7.32 

6.41 
3.75 

6.15 
3.12 

6.27 
1.75 

6.49 
2.42 

5.43 
2.46 

5.92 
2.34 

6.14 
2.17 

5.22 
1.95 

26 

27 

7.06 
3.32 

6.66 
2.65 

6.42 
3.34 

8.80 
7.24 

6.66 
3.76 

6.15 
2.24 

6.22 
1.76 

5.99 
2.17 

5.84 
2.60 

6.20 
2.29 

5.95 
2.09 

5.24 
2.13 

27 

28 

6.72 
3.23 

6.20 
2.84 

6.20 
3.04 

8.01 
6.85 

7.17 
3.77 

6.35 
2.22 

5.43 

n 

5.29 
1.85 

5.92 
2.24 

6.46 
2.23 

5.96 
2.27 

5.20 
2.37 

28 

29 

6.29 
2.84 

6.03 
2.77 

5.77 
2.92 

7.93 
6.36 

6.70 
2.31 

5.25 
MR 

5.25 
1.96 

6.25 
1.96 

6.24 
2.04 

6.21 
2.63 

5.29 
2.56 

29 

30 

6.06 
2.42 

5.72 
2.65 

5.81 
2.89 

8.25 
6.08 

6.49 
2.16 

4.90 
NR 

5.40 
2.13 

6.07 
1.86 

6.14 
2.03 

6.19 
2.66 

5.45 
2.70 

30 

31 

5.93 
2.30 

5.84 

2.94 

8.08 
5.85 

5.90 

1.75 

5.60 

2.10 

5.99 
2.02 

5.85 
2.52 

31 

MAXIMUM 

7.32 
2.10 

7.46 
2.40 

7.80 
2.56 

9.66 

2.89 

8.56 
3.53 

7.96 
1.75 

6.27 
NR 

7.20 
NR 

6.99 
NR 

6.74 

1.76 

6.66 

1.92 

6.96 

1.95 

MA^iMuW 

MINIMUM 

MINIMOU 

CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

■^ 

LATITUDt 

LONGITUOC 

1/4  SEC   T.  4  R. 

MoetM. 

OF  RECORD 

mSCHAKC 

CACE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 

OH 
CACE 

REF 

DATUM 

CFS 

CACE  HT.              DATE 

FROM          TO 

37  48   30 

121   26  06 

SU  32      IS     5E 

13.2             12-29-1955 

JUN  51-DEC  54  o 
FEB   55- DATE 

1958 

1964 
1964 

-4.44 
-4.47 
-3.00 

usees 
usees 
usees 

StacioB   locacad  30   (act   *bov«  Tracy  Road 
docs  not  Indicaca  Maxtw  dlacharga. 

bridga,    3.5  Miles   norchvest   of  Trsi 

y.      Station    located    in   tidal   xooa 

MaxiMM  sas*   hclsh'    1 

isted 

o  •   Irriga 

ion  saaaon  on 

ly. 
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TABLE     B-  12     (CONT  I 
DAILY    MAXIMUM     AND    MINIMUM     TIDES 

TOM  mne  suxich  above  houtx 


e 


reut 


DATE 


10 


13 
14 
15 


22 


29 
30 


6.77 
3.20 


6.20 
3.16 


5.78 
3. OS 


5.69 
2.48 


5.82 
2.49 


5.68 
2.61 


5.70 
2.77 


6.08 
3.12 


6.01 
3.24 


6.30 
3.34 


6.11 
3.27 


6.55 
2.91 


7.04 
3.04 


6.99 
3.09 


7.26 
2.92 


7.39 
3.32 


7.12 
3.27 


6.06 
3.14 


6.66 
2.96 


6.14 
2.87 


6.08 
3.11 


6.53 
3.49 


6.72 
3.71 


6.85 
3.72 


6.85 
3.64 


7.08 
3.53 


7.13 
3.60 


6.86 
3.52 


6.43 
3.20 


6.19 
2.83 


6.07 
2.71 


i.56 
2.78 


5.84 
2.87 


5.83 
2.99 


5.81 
3.14 


6.18 
3.67 


6.13 
3.52 


6.27 
3.57 


6.92 
3.57 


7.38 
3.69 


7.40 
3.70 


7.52 
3.60 


7.42 
3.50 


7.20 
3.36 


7.19 
3.22 


6.98 
3.40 


6.38 
3.48 


■6.19 
3.05 


5.72 
2.80 


5.19 
2.81 


5.80 
2.88 


6.38 
3.04 


6.96 
3.27 


6.82 
3.24 


6.43 
3.08 


6.39 
2.86 


6.38 
2.88 


6.71 
2.93 


6.25 
3.11 


6.04 
3.04 


5.77 
2.92 


5.58 
2.84 


5.  56 

2.84 


5.96 
3.13 


6.19 
3.44 


6.27 
3.44 


6.83 
3.29 


7.22 
3.32 


7.36 
3.43 


7.44 
3.49 


7.50 
3.42 


7.30 
3.45 


7.35 
3.48 


6.92 
3.48 


6.39 
3.29 


5.96 
3.15 


6.16 
3.13 


6.30 
3.32 


6.37 
3.48 


6.85 
3.27 


7.34 
3.57 


7.86 
3.77 


7.05 
3.86 


7.10 
3.27 


7.12 
3.52 


7.65 
3.42 


6.81 
3.71 


6.50 
3.56 


6.22 
3.30 


5.82 
3.20 


5.86 
3.16 


5.89 

3.20 


6.49 
3.32 


6.21 
3.30 


6.58 
3.91 


7.31 
3.33 


6.93 
3.38 


6.99 
3.16 


7.24 
3.15 


6.00 
3.42 


7.61 
3.66 


7.79 
4.28 


7.40 
3.72 


6.84 
3.S8 


6.60 
4.10 


6.44 
3.58 


7.11 
3.74 


7.07 
4.08 


7.94 
3.56 


8.13 
4.78 


6.84 
4.93 


8.28 
5.49 


8.75 
6.77 


8.79 
6.78 


9.21 
7.57 


9.13 
7.18 


10.18 
7.39 


10.10 
9.30 


9.19 
8.60 


9.19 
8.09 


9.28 
7.93 


8.43 
7.59 


NR 

NR 


NX 
NX 


HI 
NX 


NX 
MX 


8.64 
4.99 


8.28 
5.20 


7.96 
5.15 


7.81 
5.03 


7.51 
4.95 


7.31 
4.90 


7.28 
4.94 


7.39 
4.82 


7.58 
4.87 


7.36 
4.71 


7.25 
4.27 


NK 
NR 


NR 
NR 


NR 
NR 


NR 
MR 


MR 

NR 


NR 
NR 


MR 
NR 


NR 
NR 


MR 
NR 


NR 
NR 


NR 
NR 


NR 

NR 


NR 
MR 


MR 
MR 


NR 
NX 


NX 

NX 


NX 
IX 


MX 
MX 


MX 
MX 


ax 

MX 


7.61 
4.88 


7.60 
5.19 


7.67 
5.25 


7.83 
5.28 


NR 
NR 


NR 
NR 


NR 
NR 


MR 
MR 


NR 
MR 


MR 
MR 


NR 
NR 


5.89 
3.53 


5.67 
3.00 


5.70 
3.03 


5.83 
3.21 


5.81 
3.27 


5.89 
3.25 


5.85 
3.09 


6.03 
3.00 


6.11 
3.38 


6.12 
2.52 


6.34 
2.48 


6.69 
2.58 


6.49 
2.42 


5.89 
2.06 


5.29 
1.81 


5. 37 
1.02 


5.47 
2.21 


5.14 
2.2S 


5.21 
2.18 


5.58 
2.42 


5.71 
2.26 


5.34 
1.93 


5.33 
1.91 


5.23 

2.01 


5.14 
1.68 


4.79 
1.56 


5.45 
2.77 


5.47 
1.40 


NR 
NR 


NR 
NR 


NR 
MR 


NR 
NR 


NR 
NR 


NR 
NR 


4.87 
1.89 


4.96 
1.63 


5.43 
1.68 


5.69 
1.75 


5.96 

2.10 


6.26 
2.01 


6.22 
2.05 


5.44 
1.75 


5.24 
1.85 


4.90 
1.67 


4.56 
1.82 


4.71 
2.14 


5.48 
2.12 


6.01 
2.66 


6.22 
2.52 


6.32 
2.40 


6.12 
2.21 


6.34 
2.14 


5.94 
2.14 


5.94 
2.08 


5.41 
2.00 


5.92 
1.65 


4.67 
1.71 


4.68 
1.75 


4.78 
2.02 


5.05 
2.47 


5.58 
2.65 


6.07 
2.82 


6.13 
2.69 


6.24 
2.45 


6.39 
2.44 


6.68 
2.43 


6.71 
2.32 


6.61 
2.28 


7.19 
2.83 


6.52 
2.67 


6.04 
2.45 


5.34 
2.15 


5.28 
2.24 


5.40 
2.40 


5.61 

2.37 


6.07 
2.48 


6.27 
2.42 


6.60 
2.65 


6.63 
2.70 


7.01 
1.13 


6.86 
2.91 


6.44 
2.51 


6.11 
2.22 


5.13 

1.94 


5.16 
1.97 


5.21 
2.11 


5.24 
2.40 


5.38 
2.74 


5.83 
2.65 


5.79 
2.47 


6.10 
2.39 


6.26 
2.23 


6.36 
2.10 


6.61 
2.12 


6.69 
2.46 


6.59 
2.41 


6.37 
2.36 


6.50 
2.73 


5.79 
2.47 


5.59 
2.31 


5.46 
2.69 


5.85 
2.84 


5.93 
2.49 


6.26 
2.23 


6.09 
2.20 


6.20 
2.18 


6.1$ 
2.01 


6.20 
2.12 


6.20 
2.22 


6.2* 
2.49 


6.15 
2.20 


5.71 
2.15 


5.55 

2.27 


5.17 
2.38 


5.26 
2.16 


s.sa 

2.4« 


5.46 
2.65 


5.75 
2.40 


6.10 
2.42 


6.55 
2.60 


6.65 
2.42 


6.48 
2.19 


6.71 
2.40 


6.58 
2.17 


6.31 
2.46 


5.95 

2.44 


5.40 
2.21 


5.36 
2.57 


5.53 
2.79 


5.84 
2.83 


5.90 
2.53 


6.19 
2.46 


6.41 
2.42 


6.21 
2.21 


6.13 
2.23 


5.98 

2.22 


5.98 
2.19 


5.75 
2.14 


».;5 
1.11 


5.57 

2.40 


5.11 
2.25 


4.91 
2.31 


4.01 
2.20 


4.99 
2.12 


J.  50 
2.10 


5.98 
2.18 


6.40 
2.54 


6.47 
2.49 


6.48 
2.52 


6.61 
2.69 


6.45 
2.67 


6.10 
2.75 


6.02 
2.78 


5.79 
2.75 


5.87 
2.88 


5.08 
2.86 


5.88 


6.15 
2.36 


5.95 
2.27 


5.97 
2.45 


6.19 
2.78 


6.20 
2.81 


5.86 

2.67 


5.56 
2.67 


5.41 
2.*« 


5.4« 
2.7S 


5.71 
2.N 


5.5* 

2.n 


2.52 


6.09 
2.4) 


5.04 
2.» 


6.31 
2.49 


6.41 
2.45 


6.45 
2.58 


6.52 
1.04 


6.  95 
1.12 


6.11 
2.86 


5.98 
2.84 


5.88 
2.82 


5.97 
2.84 


6.24 
2.72 


6.25 
2.88 


6.24 
2.85 


5.81 
2.67 


4.96 
2.23 


5.54 
2.15 


5.55 
2.24 


5.45 
2.20 


5.23 
2.15 


5.25 
2.12 


5.20 
2.54 


5.11 
2.71 


5.46 
2.86 


DATE 


7 

a 

9 
10 
II 
12 
IS 
14 
IS 


19 


21 
22 


25 


7.39 
2.48 


7.52 
2.78 


7.86 
2.84 


10.18 
3.15 


m 

NR 


MX 

NR 


MX 

NR 


7.19 
1.65 


7.01 
1.94 


6.71 

2.03 


6.63 

2.U 


6.95 

2.15 


E—  Etiimaled 
NR-  No  Record 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

High 


flova   affected   the  nonal    tldel    pettem.      Cage   heights    lUted  are  aaxlaua  and  BlnlauB  atage    for  day. 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOO  OF  RECORD 


DATUM  OF  CAGE 


1/4  SEC.  T.  »  *. 
M.D.S.8M. 


OF  (ECORO 


6ACEHT 


DAT! 


CAGE  HEIGHT 
OMLT 


PEXIOO 


FROM 


ZEIO 
OH 
6ACf 


tEF 

DATUM 


37  47   27 


121   25  03 


ME  4      2S     5E 


12-29-1955 


51-OCT  53o     1955 
SA-Str  66 

68-DAn  1964 


-4.22 
-4.43 
-1.00 


usees 
usees 
osocs 


Station    located   0.1' Bile  eaat   of  aouth  of   Sugar   Cut,    2.2  Bltee   above  south,    2.6  ailea   north  of  Tracy.      Sutlon    located    in    tidal   xow.      Haxi- 
mm  gage  height    liated  doea   not    indicate  aaxiaia  diacharg*.      Station  t>aa  diacontinued   Saptaaber  10,    I9M,   and   rMctivated  February  26,    IMt. 

o  -  Irrigation  aeaaon  only. 
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TABLE     B-  12     (CONT  ) 
DAILY    MAXIMUM     AND    MINIMUM     TIDES 

OLD  RIVER  AT  ClIFTOH  COURT  FERRX 


r 

STATION   NO 

WATER    "\ 
TEAR 

^     B95340 

1970     ^ 

DATE 

OCT 

NOV 

3EC 

ji\ 

■^EB 

MA^ 

APR 

MAY 

. .-  N  E 

J-w' 

AUG 

SEP 

DATE 

1 

6.'>6 
2.63 

5.32 
2.17 

5.26 
2.29 

6.14 
2.91 

7.65 
4.35 

7.58 
3.71 

5.06 
1.33 

4.29 
1.46 

5.82 
2.02 

5.94 
1.65 

5.81 
1.98 

NR 
NR 

1 

2 

5.94 
2.65 

5.51 
2.28 

5.24 
2.31 

5.96 
2.79 

7.36 
5.09 

7.04 
3.16 

5.13 
1.71 

4.52 
1.87 

6.05 
1.94 

5.95 
1.58 

5.57 
1.88 

NR 
NR 

2 

3 

2.49 

5.51 
2.40 

5.61 
2.63 

6.33 
2.84 

7.50 
3.92 

7.15 
3.23 

5.23 

1.84 

5.26 
2.04 

6.35 
2.16 

6.03 
1.74 

5.59 
2.13 

NR 

NR 

3 

4 

5.09 

1.87 

5.50 
2.59 

5.85 
2.95 

6.98 
4.09 

8.24 
3.95 

7.53 
4.68 

4.91 
1.81 

5.79 
2.39 

6.37 
2.06 

5.96 
1.88 

5.35 

2.14 

NR 
NR 

4 

5 

5.54 
1.87 

5.90 
3.23 

5.94 
2.78 

6.51 
2.92 

7.87 

4.31 

7.63 
3.99 

4.99 
2.01 

5.99 
2.10 

6.71 
2.55 

5.03 
2.11 

4.88 
2.07 

NR 
NR 

5 

6 

5.38 
2.01 

5.78 
3.03 

6.47 
3.38 

5.66 
2.68 

7.55 
4.19 

6.98 
3.76 

5.31 
2.10 

6.11 
2.03 

6.58 
2.25 

5.90 
1.89 

4.98 
2.19 

NR 
NR 

6 

7 

5.36 
2.19 

5.04 
3.19 

5.88 
2.82 

6.91 
2.64 

7.39 
4.05 

7.11 
3.62 

5.48 
1.88 

5.91 
1.80 

6.15 
1.93 

5.50 
1.92 

4.72 
2.16 

NR 
NR 

7 

e 

5.69 
2.59 

6.62 
3.06 

7.01 
2.94 

7.28 
2.97 

7.07 
3.97 

7.09 
3.96 

5.10 
1.53 

6.12 
1.93 

5.83 
1.73 

5.32 
2.07 

4.80 
2.09 

NR 
NR 

8 

9 

5.64 
2.76 

7.02 
3.13 

7.11 
3.01 

7.42 
3.30 

6.90 
3.97 

7.16 
4.08 

5.08 
1.51 

5.67 
1.59 

5.08 
1.43 

5.03 
2.22 

4.10 
2.18 

NR 
NR 

9 

10 

5.90 
2.88 

6.94 
3.12 

7.17 
2.95 

7.04 
3.92 

6.93 
4.06 

7.34 
4.05 

5.01 
1.51 

5.70 
1.50 

4.89 
1.46 

5.06 
2.21 

5.31 
2.14 

NR 
NR 

10 

II 

5.74 
2.82 

7.15 
3.00 

7.00 
2.97 

6.50 
3.28 

7.00 
3.93 

5.93 
3.65 

4.92 
1.34 

5.14 
1.43 

4.92 
1.53 

5.41 
2.34 

5.81 
2.22 

NR 
NR 

II 

12 

6.19 
2.42 

7.06 
2.90 

7.00 
3.03 

6.27 

3.14 

7.20 
4.11 

6.78 
3.32 

4.58 
1.29 

4.59 
1.29 

4.97 
1.84 

5.26 
2.52 

NR 

NR 

NR 
NR 

12 

13 

6.66 
2.59 

6.84 
2.72 

5.60 
3.01 

6.23 
3.19 

7.03 
3.85 

6.71 
3.10 

5.21 
2.48 

4.43 
1.27 

5.11 
2.31 

5.56 
2.21 

NR 
NR 

NR 
NR 

13 

14 

6.63 
2.65 

6.84 
2.57 

6.06 
2.81 

6.77 
3,45 

5.89 
3.25 

5.51 
3.03 

5.26 
1.31 

4.42 
1.28 

5.56 
2.19 

5.92 
2.20 

NR 
NR 

MR 
MR 

14 

15 

6.92 
2.48 

6.63 
2.76 

5.65 
2.71 

5.75 
3.20 

6.69 
3.18 

5.12 
2.75 

4.15 
1.31 

4.54 
1.61 

5.50 
1.91 

6.35 
2.35 

NR 
NR 

NR 
NR 

15 

16 

7.05 
2.84 

6.01 
2.87 

5.82 

2.74 

7.52 
4.31 

6.64 
4.78 

5.69 
2.45 

4.50 
1.48 

4.82 
2.09 

5.84 
1.81 

6.47 
2.18 

NR 
NR 

NR 
NR 

16 

17 

6.79 
2.73 

5.43 
2.40 

5.98 
2.97 

7.75 
5.22 

6.83 
3.83 

5.86 
2.68 

4.32 
1.62 

5.33 

2.25 

6.01 
1.73 

6.35 
1.92 

NR 
NR 

NR 
NR 

17 

le 

6.33 
2.57 

5.34 
2.21 

5.05 
2.90 

7.89 

4.31 

6.82 
3.20 

5.51 
2.15 

4.35 

1.61 

5.79 
2.22 

6.12 
1.59 

6.57 
2.13 

NR 
NR 

NR 
NR 

18 

19 

5.52 

2.37 

4.95 
2.25 

6.58 
3.75 

8.13 
4.60 

5.42 
3.05 

5.46 
3.39 

4.56 
1.85 

5.85 
1.91 

5.40 
1.76 

6.42 
2.09 

NR 
NR 

NR 
NR 

19 

20 

5.79 
2.27 

5.48 
2.52 

7.02 
3.27 

8.06 
5.46 

5.47 
2.94 

5.43 
2.24 

4.54 
1.35 

5.96 
1.79 

6.48 
2.13 

6.16 
2.17 

NR 
NR 

NR 
NR 

20 

21 

5.70 
2.57 

6.12 
3.29 

7.51 
3.42 

8.46 
5.32 

6.70 
3.15 

5.54 
2.53 

4.62 
1.51 

6.15 
1.75 

6.38 
2.06 

5.72 
2.12 

NR 
NR 

MR 
MR 

21 

22 

6.14 
3.02 

5.59 
2.75 

6.76 
3.49 

8.38 
5-73 

6.30 
3.23 

5.50 
2.60 

4.78 
1.34 

5.42 
1.81 

6.14 
2.02 

5.15 
2.01 

NR 
MR 

NK 
NR 

22 

23 

6.31 
3.23 

5.45 
2.69 

6.81 
2.89 

9-05 
5.83 

6.00 
3.07 

5.58 
2.64 

5.22 
1.33 

6.44 
1.78 

6.26 
2.32 

5.35 

2.41 

MR 

NR 

MR 
MR 

23 

24 

6.46 
3.20 

6.10 
2.54 

5.80 
3.20 

8.53 
7.15 

6.04 
3.11 

5.58 
2.42 

5.48 
1.33 

6.36 
1.81 

5.52 
2.03 

5.03 
2.67, 

NR 
NK 

NR 
NR 

24 

25 

6.45 
3.07 

6.11 
2.31 

7.32 
3.07 

7.96 
6.54 

6.20 
3.37 

5.75 
2.44 

5.73 
1.51 

6.93 
2.36 

5.30 
1.90 

5.71 
2.58 

NR 
NR 

NR 
NR 

25 

26 

6.67 
2.95 

6.07 
2.35 

6.49 
3.33 

7.64 
6.32 

6.19 
3.32 

5.84 
2.85 

6.06 
1.54 

6.18 
2.15 

5.16 
2.22 

5.72 
2.37 

NR 
NR 

NR 

NR 

26 

27 

5.75 
2.97 

6.40 
2.35 

5.07 
3.07 

8.21 
6.30 

6.48 
3.34 

5.85 
2.02 

6.01 
1.57 

5.72 
1.88 

5.50 
2.47 

6.02 
2.28 

NR 
MR 

NR 
NR 

27 

28 

6.51 
2.88 

5.98 
2.54 

5.85 
2.77 

7.37 
5.83 

6.95 
3.38 

6.07 
2.01 

5.18 
1.37 

5.03 
1.60 

5.64 
2.02 

6.25 
2.19 

MR 
NR 

NR 

NR 

28 

29 

6.11 
2.53 

5.80 
2.48 

5.53 
2.58 

7.36 
5.32 

6.40 
2.08 

4.96 
1.45 

4.99 
1.75 

6.01 
1.80 

6.05 
2.01 

MR 
MR 

NR 
NR 

29 

30 

5.89 
2.02 

5.44 
2.37 

5.54 
2.67 

7.74 
5.13 

5.23 
1.94 

4.65 
1.34 

5.16 
1.96 

5.83 
1.64 

5.95 
2.01 

NR 
NR 

NR 
MR 

30 

31 

5.78 
1.96 

5.58 

2.74 

7.55 
4.86 

5.60 

1.58 

5.32 
1.89 

5.80 
1.94 

NR 
NR 

31 

MAXIMUM 

7.05 

1.87 

7.15 
2.17 

7.51 

2.29 

9.05 
2.54 

8.24 
2.94 

7.63 

1.58 

6.06 
1.29 

6.93 

1.27 

6.71 
1.43 

6.57 
1.58 

NR 
NR 

NR 

NR 

maximum 

Minimum 

minimum 

E-  Estimotea 
NR~  rto  Record 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

Time 

STAGE 

LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  T.  K  R. 
M.O.I.AM. 


OF  RECORD 


CAGE  HEIGHT 
OHLT 


ZERO 
ON 
CACE 


REF. 

DATUM 


SE   20      IS     4E 


9.7 


DEC    1948 -DATE 


1948 
1952 


-2.25  usees 

-2.12  usees 

-2.56  usees 

-3.00  usees 


Station    located  appraxlBately  2,000   feet   belov  junction  with  Grant  Line  Canal.      Station   located    in   tidal   lone.      Mexiaua  gege  height   Uated 
does  not   Indicate  ■exJMuai  dlecharge. 
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TABLE    e-  12    (CONT  ) 
DAILY    MAXIMUM     AND    MINIMUM     TIDES 

ITALIAN   SLOUGH  NEAR  MOUTH 


r    STATlOH   NO 

•ATtll   A 
TCAI 

L      B95278 

1970      _ 

DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

TEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULT 

AUG 

SEP 

DATf 

1 

3.54 
-0.28 

2.46 
-0.78 

2.43 
-0.69 

3.17 
-0.03 

4.62 
1.37 

4.60 
0.77 

2.34 
-1.15 

1.73 
-1.17 

3.09 
-0.78 

3.22 

-i.oe 

3.19 
-0.83 

2.6J 
.0.37 

1 

Z 

3.01 
-0.24 

2.54 
-0.65 

2.34 
-0.65 

3.02 
-0.18 

4.42 
0.98 

4.13 
0.19 

2.39 

-1. 10 

1.85 
-0.99 

3.31 
-0.«7 

3.22 

-1.14 

2.96 
-0.94 

2.47 
-0.J6 

2 

s 

2.52 
-0.47 

2.54 
-0.55 

2.73 
-0.33 

3.45 
-0.13 

4.56 
1.96 

4.17 
0.24 

2.38 
-0.97 

2.42 
-O.t) 

3.61 
-0.64 

3.29 
-1.07 

2.S« 

•0.69 

2.49 
-0.23 

5 

4 

2.17 
-1.02 

2.63 
-0.36 

2.96 
-0.02 

4.02 
-0.04 

5.23 
0.99 

4.59 
1,76 

2.19 
-0.99 

2.94 
-0.47 

3.57 
-0.75 

3.29 
-0.92 

2.75 
-0.70 

2.85 
O.ll 

4 

5 

2.67 
-0.96 

2.99 
0.30 

3.06 
-0.19 

3.75 
1.15 

4.93 
1.30 

4.62 
0.96 

2.29 
-0.79 

3.14 
-0.7a 

3.95 

-0.26 

3.35 

-0.71 

2. JO 
-0.75 

2.61 
-0.13 

S 

6 

2.47 
-0.89 

2.76 
0.10 

3.52 
0.43 

3.79 
-0.30 

4.62 
1.20 

4.02 
0.74 

2.62 
-0.73 

3.28 
-0.S3 

3.79 
-0.57 

3.17 
-0.92 

2.26 
-0.64 

2.72 
-0.56 

6 

7 

2.43 
-0.69 

3.15 
0.28 

3.92 
-0.17 

4.04 
-0.34 

4.37 
1.02 

4.09 
0.55 

2.86 
-0.93 

3.06 

-I.IO 

3.38 
-0.89 

2.85 
-0.89 

2.17 
-0.65 

3.11 
-0.64 

7 

e 

2.77 
-0.34 

3.69 
O.U 

4.14 
-0.04 

4.40 
-0.01 

4.06 
0.94 

4.08 
0.89 

2.47 
-1.17 

3.28 
-0.95 

3.06 
-1.08 

2.66 
-0.73 

2.22 
-0.72 

3.42 
-0.56 

8 

9 

2.72 
-0.16 

4.05 
0.16 

4.24 
0.02 

4.56 
0.33 

3.97 
0.95 

4.13 
1.01 

2.49 
-1.17 

2.90 
-1.18 

2.34 
-1.17 

2.40 
-0.5« 

2.68 
-0.64 

1.99 
-0.56 

9 

10 

2.99 
-0.02 

4.04 
0.15 

4.27 
-0.03 

4.09 
0.95 

4.00 
1.06 

4.32 
1.01 

2.47 
-1.18 

2.91 
-1.20 

2.16 
-1.17 

1.90 
-0.60 

3.13 
-0.68 

3.44 
-0.63 

10 

II 

2.83 
-0.24 

4.19 
0.04 

4.12 
-0.02 

3.53 

0.30 

4.07 
0.97 

4.04 
0.58 

2.34 
-1.19 

2.36 
-1.19 

2.13 
-1.18 

2.70 
-0.47 

1.75 
-0.60 

3.47 
-0.51 

II 

12 

3.28 
-0.48 

4.10 
-0.08 

4.10 
0.04 

3.31 
0.J7 

4.21 
1.12 

3.82 
0.32 

2.00 
-1.20 

1.88 
-1.14 

2.22 
-1.02 

2.61 
-0.29 

3.64 
-0.44 

3.56 

-0.06 

12 

13 

3.75 
-0.32 

3.87 
-0.27 

3.64 
0.03 

3.35 

0.24 

4.14 
0.90 

3.72 
0.06 

2.57 
-0.36 

1.66 
-1.16 

2.35 
-0.52 

2.91 
-0.60 

3.69 
-0.52 

3.95 
-O.Ol 

13 

14 

1.73 
-0.23 

3.86 
-0.41 

3.10 
-0.16 

3.92 

0.51 

3.92 
0.24 

3.52 
-0.02 

2.48 
-1.18 

1.67 
-1.17 

2.80 
-0.63 

3.25 
-0.60 

3.70 
-0.54 

3.32 
-0.28 

14 

IS 

4.01 
.0.41 

3.67 
-0.22 

2.79 
-0.26 

3.88 
0.39 

3.71 
0.19 

3.14 
-0.28 

1.42 
-1.17 

1.78 
-1.15 

2.73 
-0.92 

3.70 
-0.44 

3.85 
-0.36 

2.97 
-0.29 

IS 

16 

4.13 
-0.08 

3.03 
-0.15 

2.98 

-0.21 

4.66 
1.39 

3.77 
0.91 

2.78 
-0.50 

1.78 

-1.14 

2.06 
-0.72 

3.07 
-1.03 

3.79 
-0.61 

3.68 
-0.40 

2.89 
-0.24 

16 

17 

3.85 
-0.19 

2.32 
-0.63 

3.13 
0.04 

4.77 
1.39 

3.78 
1.81 

2.85 
-0.34 

1.56 
-1.15 

2.55 
-0.58 

3.31 

-1.07 

3.62 
-0.87 

3.51 
-0.31 

2.97 
-0.24 

17 

le 

3.40 
-0.36 

2.37 
-0.79 

3.21 
-0.06 

4.89 
2.58 

3.81 
0.33 

2.51 
-0.80 

1.59 
-1.18 

2.98 
-0.60 

3.44 
-1.10 

3.89 
-0.69 

3.22 
-0.28 

3.19 
-0.39 

18 

19 

2.56 
-0.55 

2.15 
-0.72 

3.79 
0.32 

5.17 
1.59 

3.41 
0.14 

2.45 
-0.71 

1.85 
-0.97 

3.03 
-0.96 

3.66 
-1.05 

3.75 
-0.72 

2.91 
-0.17 

3.29 
-0.33 

19 

20 

2.84 
-0.65 

2.70 
-0.42 

4.18 
1.28 

5.07 
2.36 

3.58 
0.02 

2.60 
0.33 

1.83 
-1.18 

3.15 
-1.05 

3.81 
-0.67 

3.47 
-0.64 

2.86 
-0.26 

3.24 
-0.32 

20 

21 

2.76 
-0.37 

3.24 
0.39 

4.67 
0.46 

5.44 
2.20 

3.71 
0.23 

2.63 
-0.40 

2.05 
-1.18 

3.31 
-1.08 

3.74 
-0.73 

3.13 
-0.71 

3.03 
-0.08 

2.88 

-0.50 

21 

22 

3.19 
0.08 

3.64 
-0.20 

3.91 
0.53 

5.35 
2.60 

3.31 
0.30 

2.57 
-0.32 

2.24 
-1.17 

3.55 
-1.02 

3.50 
-0.79 

2.60 
-0.80 

3.05 
-0.16 

2.65 
-0.96 

22 

23 

3.35 

0.29 

3.51 
-0.27 

3.97 
-0.06 

6.00 
2.70 

3.01 
0.16 

2.67 
-0.25 

2.46 

-1.17 

3.60 
-1.06 

3.55 

-0.52 

2.81 
-0.41 

2.99 
-0.57 

2.10 
-1.00 

23 

24 

3.48 
0.19 

3.25 
-0.49 

3.93 
0.25 

5.48 
3.91 

3.15 
0.20 

2.73 
-0.44 

2.72 
-1.18 

3.54 

-1.00 

2.78 
-0.79 

2.97 
-0.14 

1.82 
-0.81 

2.68 
-0.93 

24 

25 

3.47 
0.04 

3.31 
-0.64 

4.36 
0.11 

4.94 
3.35 

3.31 
0.48 

2.90 
-0.43 

2.97 
-1.20 

4.11 
-0.46 

2.51 
-0.92 

1.97 
-0.13 

3.11 
-0.83 

2.57 
-0.96 

25 

26 

3.69 
-0.04 

3.22 
-0.60 

3.57 
0.37 

4.62 
3.20 

3.27 
0.38 

3.04 
-O.U 

3.25 
-1.20 

3.36 
-0.67 

2.47 
-0.64 

3.12 
-0.44 

3.21 
-0.78 

2.32 
-0.99 

26 

27 

3.77 
-0.05 

3.43 
-0.59 

3.09 
0.08 

5.16 
3.15 

3.61 
0.39 

3.02 
-0.83 

3.17 
-1.15 

2.93 
-0.97 

2.83 
-0.37 

3.39 
-0.53 

3.05 
-0.79 

2.32 
-0.81 

27 

28 

3.54 
-0.14 

3.07 
-0.46 

2.87 
-0.23 

4.33 
2.71 

3.99 
0.47 

3.22 
-0.84 

2.39 
-1.20 

2.31 
-1.17 

2.94 
-0.78 

3.60 
-0.64 

3.07 
-0.62 

2.30 
-0.57 

28 

29 

3.21 

-0.47 

2.76 
-0.50 

2.59 
-0.30 

4.34 
2.24 

3.53 
-0.76 

2.07 
-1.20 

2.30 
-1.07 

3.28 
-1.02 

3.42 
-0.78 

3.28 
-0.30 

2.35 
-0.36 

29 

30 

2.99 
-0.87 

2.47 
-0.61 

2.64 
-0.29 

4.72 
2.06 

3.45 
-0.93 

1.80 
-1.18 

2.43 
-0.85 

3.10 
-1.16 

3.32 
-0.78 

3.24 
-0.25 

2.46 
-0.24 

SO 

31 

2.85 
-0.92 

2.69 
-0.21 

4.64 
1.82 

2.85 
-1.15 

2.62 
-0.91 

3.17 
-0.88 

2.90 
-0.38 

SI 

MAXIMUM 

4.13 
-1.02 

4.19 
-0.79 

4.67 
-0.69 

6.00 
-0.34 

5.23 
0.02 

4.62 
-1.15 

3.25 
-1.20 

4.11 
-1.20 

3.95 
-1.18 

3.89 
-1.14 

3.85 
-0.94 

3.9i 
-1.00 

HA«:UuU 

MiNiMuM 

HiNiWUW 

E-  Ettimated 
NR"  No  Record 


CREST 

5TAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE       ' 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

LOCATION 


LATITUDE 


37   51   38 


121  34  48 


1/4  SEC    T.  t  R 
M.D.B.IJII. 


NU   7      IS     4E 


MAXIMUM  DISCHARCE 


OF  RECORD 


6.34 


2-15-69 


PERIOD  OF  RECORD 


CACf  HEICMT 
ONLY 


HAY    1968-DATE 


Station  located  on  Clifton  Court   laland,  6.1  alUa  aouthaaat  of  Byron.     Station  locatad   In  tidal  ton*. 
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DATUM  OF  CAGE 


FROM 


ZERO 
ON 
6ACE 


REF. 

DATUM 


TABLE     B-  12     (CONT  1 
DAILY    MAXIMUM     AND    MINIMUM     TIDES 

GRANT   LINE   CANAL  AT   TRACY    ROAD  BRIDGE 


STATION    NO 

WATER    '^ 
YEAR 

B95300 

1970 

DATE 

OCT 

NOV. 

DEC 

JAN. 

FEB 

M4R 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

DATE 

1 

6.70 
3.09 

5.49 
2.64 

5.51 
2.74 

6.38 
3.24 

8.02 
5.83 

7.78 
4.25 

5.25 
1.75 

4.48 
1.80 

6.03 
2.44 

6.16 
2.10 

5.95 
2.20 

5.50 
2.67 

1 

2 

6.13 
3.05 

5.74 
2.76 

5.46 
2.74 

6.14 
3.20 

7.65 
5.18 

7.25 
3.84 

5.33 
2.15 

4.67 
2.14 

6.25 
2.38 

5.15 
1.99 

5.71 
2.15 

5.34 
2.55 

2 

3 

5.62 
2.93 

5.74 
2.88 

5.85 
3.03 

6.49 
3.85 

7.77 
4.73 

7.39 
5.20 

5.40 
3.00 

5.41 
2.31 

6.57 
2.61 

5.24 
2.11 

5.76 
2.35 

5.43 
2.76 

3 

4 

5.59 
2.35 

5.74 
3.03 

6.08 
3.35 

7.21 
3.25 

8.51 
4.71 

7.78 
4.04 

5.09 
2.23 

5.95 
2.69 

6.59 

2.51 

5.16 
2.18 

5.52 
2.39 

5.66 
2.93 

4 

5 

5.74 
2.37 

6.10 
3.59 

6.17 
3.42 

6.84 
3.32 

8.14 
4.97 

7.91 
4.73 

5.16 
2.16 

5.15 
2.49 

6.98 
3.03 

6.22 
2.46 

5.05 
2.27 

5.50 
2.95 

5 

6 

5.58 
2.49 

5.95 
3.43 

5.71 
3.20 

5.89 
3.08 

7.82 
4.90 

7.26 
4.58 

5.51 

2.40 

5.27 
2.39 

6.80 
2.78 

6.09 
2.17 

5.11 
2.37 

5.63 

2.51 

6 

7 

5.59 

2.67 

6.20 
3.47 

7.10 
3.25 

7.15 
3.07 

7.58 
4.77 

7.42 
4.54 

5.66 
2.23 

6.07 
2.18 

6.38 

2.44 

5.68 
2.16 

4.89 
2.35 

6.05 
2.44 

7 

8 

5.95 
3.02 

6.83 

3.49 

7.25 
3.36 

7.51 
3.37 

7.35 
4.69 

7.41 
4.84 

5.28 
1.92 

6.31 
2.31 

6.06 
2.15 

5.51 
2.28 

4.96 
2.23 

6.29 
2.53 

8 

9 

5.87 
3.16 

7.27 
3.59 

7.34 
3.42 

7.57 
3.54 

7.18 
4.56 

7.48 
4.91 

5.28 
1.88 

5.88 
2.08 

5.29 
1.90 

5.31 
2.40 

4.27 
2.33 

5.03 
2.50 

9 

10 

6.16 
3.25 

7.24 
3.60 

7.39 
3.37 

7.29 
4.25 

7.15 
4.71 

7.55 
4.92 

5.19 
1.96 

5.90 
2.01 

5.10 
1.90 

5.22 
2.38 

5.46 
2.31 

6.38 
2.45 

10 

II 

5.98 
3.20 

7.40 
3.49 

7.21 
3.39 

6.73 
3.66 

7.25 
4.58 

7.26 
4.54 

5.11 
1.57 

5.37 
1.93 

5.15 
2.03 

5.55 
2.49 

5.95 
2.39 

6.41 
2.58 

II 

12 

6.43 
2.84 

7.30 
3.40 

7.24 
3.43 

6.49 
3.51 

7.46 
4.57 

7.04 
4.21 

4.75 
1.55 

4.88 
1.58 

5.19 
2.30 

5.43 
2.67 

5.39 
2.54 

6.47 
3.02 

12 

13 

6.91 
2.98 

7.08 
3.24 

6.82 
3.41 

6.38 
3.52 

7.25 
4.48 

6.96 
3.92 

5.43 
2.74 

4.52 
1.54 

5.32 
2.69 

5.72 
2.40 

6.45 
2.49 

5.90 
3.12 

13 

14 

6.87 
3.04 

7.07 
3.11 

6.28 
3.22 

7.00 
3.69 

7.12 
4.00 

6.76 
3.76 

5.44 
1.35 

4.54 
1.70 

5.79 
2.59 

6.08 
2.42 

6.56 
2.51 

5.25 
2.85 

14 

15 

7.14 
2.87 

6.86 
3.28 

5.85 
3.09 

6.97 
3.55 

6.90 
3.89 

6.38 
3.45 

4.34 
1.53 

4.74 
1.99 

5.73 
2.39 

5.51 
2.60 

6.61 
2.58 

5.91 
2.84 

15 

16 

7.29 
3.24 

6.26 
3.39 

6.05 
3.08 

7.82 
4.64 

6.86 
5.18 

5.91 
3.19 

4.68 
1.81 

5.00 
2.44 

6.05 
2.32 

5.57 
2.44 

6.42 
2.67 

5.81 
2.84 

16 

17 

7.01 
3.18 

6.08 
2.93 

6.21 
3.27 

8.01 
5.47 

7.07 
4.39 

6.11 
4.60 

4.57 
2.04 

5.55 
2.52 

6.23 
2.17 

5.47 
2.19 

6.29 
2.75 

5.90 
2.85 

17 

18 

5.96 
3.03 

5.59 
2.70 

6.28 
3.24 

8.15 
4.78 

7.09 
3.93 

5.75 
3.33 

4.51 
2.00 

6.02 
2.75 

6.31 
2.08 

5.68 
2.39 

5.98 
2.80 

6.13 
2.72 

18 

19 

6.55 
2.85 

5.09 
2.71 

6.77 
3.91 

8.51 
5.21 

5.68 
3.82 

5.68 
2.81 

4.76 
2.15 

6.06 
2.51 

6.57 
2.11 

6.54 
2.38 

5.70 
2.87 

6.22 
2.86 

19 

20 

6.02 
2.76 

5.69 
3.05 

7.26 
3.54 

8.49 
6.32 

6.70 
3.75 

5.53 
2.86 

4.72 
1.71 

6.20 
2.35 

6.66 
2.46 

6.28 
2.46 

5.72 
2.76 

6.17 
2.82 

20 

21 

5.96 
3.01 

6.30 
2.96 

7.76 
3.73 

8.91 
6.29 

6.96 
3.94 

5.78 
3.07 

4.82 
1.88 

6.39 
2.33 

6.55 
2.40 

5.87 
2.42 

5.82 
2.90 

5.78 
2.54 

21 

22 

6.43 
3.40 

6.84 
3.19 

6.96 
3.80 

8.83 
6.67 

6.57 
4.02 

5.74 
3.13 

4.94 
1.59 

6.63 
2.35 

6.33 
2.36 

5.32 
2.23 

5.83 
2.86 

4.91 
2.21 

22 

23 

6.58 
3.64 

6.70 
3.15 

7.02 
3.23 

9.68 
6.81 

6.26 
3.86 

5.80 
3.14 

5.38 
1.64 

6.66 
2.25 

6.45 
2.59 

5.34 
2.58 

4.74 
2.51 

5.54 
2.13 

23 

24 

6.72 
3.63 

6.32 
2.99 

7.02 
3.49 

9.42 
8.42 

6.30 
3.85 

5.82 
2.95 

5.64 
1.74 

6.55 
2.26 

5.76 
2.43 

5.50 
2?81 

5.82 
2.25 

5.57 
2.20 

24 

25 

6.71 
3.54 

6.31 
2.78 

7.55 
3.39 

8.68 
7.80 

6.47 
4.00 

5.97 
2.91 

5.91 
2.03 

7.13 
2.77 

5.54 
2.28 

5.80 
2.85 

5.96 
2.28 

5.53 

2.18 

25 

26 

6.93 
3.42 

6.29 
2.80 

6.71 
3.65 

8.34 
7.41 

6.40 
3.93 

6.03 
3.21 

6.23 
1.98 

6.43 
2.59 

5.42 
2.62 

5.87 
2.54 

5.08 
2.34 

5.19 
2.14 

26 

27 

7.00 
3.47 

6.63 
2.83 

6.32 
3.46 

8.83 
7.32 

6.64 
3.95 

6.04 
2.47 

6.18 
2.00 

5.97 
2.39 

5.81 
2.81 

6.17 
2.48 

5.89 
2.28 

5.19 
2.30 

27 

28 

6.75 
3.40 

6.17 
3.01 

6.09 
3.20 

8.07 
6.94 

7.12 
3.97 

5.30 
2.42 

5.37 
1.71 

5.25 
2.08 

5.89 
2.45 

6.41 
2.42 

5.91 
2.44 

5.14 
2.53 

28 

29 

6.33 
3.05 

5.98 
2.95 

5.74 
3.10 

7.98 
6.47 

6.54 
2.51 

5.14 
1.82 

5.21 
2.18 

5.22 
2.18 

6.20 
2.25 

6.13 
J. 78 

5.29 
2.71 

29 

30 

6.10 
2.66 

5.67 
2.83 

5.76 
3.06 

8.27 
6.22 

6.43 
2.37 

4.82 
1.64 

5.37 
2.36 

6.04 
2.11 

5.10 
2.24 

6.13 
2.81 

5.45 
2.86 

30 

31 

5.98 
2.56 

5.80 

3.  10 

8.08 

5.79 

5.83 

2.02 

5.55 
2.32 

5.95 
2.23 

5.79 
2.68 

31 

MAXIMUM 

7.29 
2.35 

7.40 
2.64 

7.76 
2.74 

9.68 
3.07 

8.51 
3.75 

7.91 
2.02 

6.23 

1.35 

7.13 

1.58 

6.98 

1.90 

6.68 
1.99 

5.61 

2.15 

6.90 
2.13 

MAXIMUM 

MINIMUM 

MINIMUM 

E-  Esttmored 
NR-  No  Record 


CREST 

5TAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

A      Hiijh    flows   affected    the   normal    t.dai    pattern.      Cnge    heLghts    listed   are   maxtnium   and   mLnimum   stage    for   day. 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

-V 

LATITUDE 

LOHCITUOE 

1/4  SEC.  T.  liR. 
M.D.B.&M. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

CAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 

DATUM 

CFS 

CAGE  HT. 

DATE 

FROM 

TO 

37   49    13 

121    26   55 

NE   29      IS     5E 

14.7 

12-11-1950 

OCT  40-SEPT  66 

1940 

1952 

-3.65 

usees 

MAR  68-DATE               1952 

1953 

-4.13 

usees 

1953 

1960 

-2.13 

usees 

1960 

-3.00 

usees 

1954 

-3.56 

usees 

1954 

-3.00 

usees 

Station   located  at  Tracy  Road  bridge  crosalng,  5  miles  north  of  Tracy.      Station   located    In  tidal  tone.     Maximum  gage 

height 

listed   do 

es   not 

Indicate  in 

axlmura  dlscha 

'gc.      Station  was 

dlscontlnu 

ed  October 

4,    1966,    and 

reactivated  March 

1,    1968. 
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TABLE    a-  12    (CONT  ) 
DAILV    MAXIMUM     AND    MINIMUM     TIDES 

OLD  RIVER  NEAR  BYRON 


•.14T,0N   NO 

»952;) 

1970 

J 

DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

^EB 

MA" 

A^'H 

MAr 

^uNE 

JUi-T 

AuC 

SEP 

DArt 

1 

3.45 
-0.33 

2.40 
.0.88 

2.37 
.0.81 

3.02 
-0.13 

4.44 
1.25 

4.45 
0.68 

2.32 
.1.A8 

1.75 
-1.45 

3.05 
.0.78 

3.18 
.1.18 

3.20 
•0.85 

2.59 
-0.42 

1 

2 

2.91 
-0.32 

2.40 
-0.76 

2.25 
.0.78 

2.92 
-0.29 

4.28 
0.82 

4.02 
0.09 

2.40 
-I.IO 

1.92 
-1.03 

3.26 
.0.88 

3.18 
-1.23 

2.95 
-0,93 

2.43 
-0.40 

2 

3 

2.42 
-0.56 

2.31 
.0.64 

2.64 
.0.45 

3.34 
-0.26 

4.43 
1.91 

4.00 
O.U 

2.35 

.0.97 

2.34 
.0.89 

J.  55 

•0.65 

3.26 
.1.08 

2.87 
.0.70 

2.52 
.0.2  7 

5 

4 

2.03 
-1.09 

2. 58 
.0.46 

2.87 
-0.14 

3.88 
.0.18 

5.06 
0.85 

4.48 
0.82 

2.15 
-0.99 

2.84 
.0.51 

3.52 

-0.74 

3.25 

.0.94 

2.77 
•0.65 

2.86 

.0.11 

4 

5 

2.56 
-1.02 

2.93 
0.21 

2.98 
.0.32 

3.65 

1.12 

4.80 
1.16 

4.44 
1.70 

2.25 
.0.81 

3.06 
.0.81 

1.89 
-0.25 

3.34 
•  0.68 

2.33 
-0.73 

2.55 

•  0.18 

s 

6 

2.41 
-0.96 

2.74 
0.00 

3.38 

-0.31 

3.70 
-0.43 

4.50 
1.04 

3.88 
0.60 

2.58 
-0.70 

3.20 
.0.89 

3.72 
-0.56 

3.12 
-0.91 

2.21 
.0.66 

2.67 
.0.60 

6 

7 

2.41 
-0.76 

3.07 
0.00 

3.78 
0.75 

3.98 
-0.48 

4.20 
0.89 

3.90 
0.38 

2.92 
-0.94 

2.98 

-1.12 

3.32 
.0.89 

2.83 
.0.89 

2.19 
.0.62 

3.07 
•0.69 

7 

8 

2.63 

-0.40 

3.56 

0.72 

4.06 
-0.18 

4.33 

-0.15 

3.89 
0.81 

3.89 

0.72 

2.51 
-1.28 

3.20 
-0.99 

3.04 
-1.09 

2.65 
.0.74 

2.25 
.0.74 

3.37 
.0.59 

S 

9 

2.61 
-0.24 

3.90 
0.05 

4.16 
.O.U 

4.49 
0.20 

3.87 
0.82 

3.95 
0.87 

2.53 
.1.28 

2.88 
.1.24 

2.31 
-1.39 

2.40 
.0.58 

2.67 
.0.65 

1.89 
-0.61 

9 

10 

2.86 
-0.11 

3.90 
0.04 

4.18 
-0.17 

3.94 
0.83 

3.87 
0.94 

4.15 
0.87 

2.54 
-1.29 

2.83 
.1.31 

2.12 
-1.36 

2.63 
.0.61 

3.10 
.0.69 

3.33 
.0.68 

10 

II 

2.71 
-0.23 

4.03 
-0.09 

4.04 
-0.16 

3.39 
0.17 

3.98 
0.87 

3.92 
0.44 

2.37 
-1.51 

2.30 
.1.43 

2.08 
-1.29 

1.41 
-0.47 

1.67 
.0.61 

3.38 
.0.57 

II 

12 

3.15 
-0.53 

3.95 
-0.20 

3.90 

-0.10 

3.18 
0.05 

4.07 
1.02 

3.72 
0.18 

2.05 
-1.61 

1.81 
.1.74 

2.16 
-1.03 

2.60 
.0.30 

3.62 
-0.45 

3.48 
-0.09 

12 

IJ 

3.63 
-0.40 

3.72 
-0.38 

3.50 
-0.12 

3.30 
0.13 

4.04 
0.80 

3.55 
-0.07 

2.63 
-0.35 

1.65 
.1.69 

2.30 
-0.54 

2.89 
.0.60 

3.67 
.0.53 

3.87 
.0.08 

13 

14 

3.59 

-0.30 

3.71 
-0.52 

2.96 
-0.30 

3. 84 
0.42 

3.77 
0.15 

3.37 
-0.13 

2.42 
-1.85 

1.67 
-1.59 

2.77 
-0.66 

3.23 
.0.60 

3.68 
-0.55 

3.24 
.0.33 

14 

15 

3.89 

-0.47 

3.50 
-0.34 

2.70 
-0.39 

3.79 
0.31 

3.54 
0.04 

2.97 
-0.43 

1.38 
-1.53 

1.79 
-1.24 

2.70 
-0.94 

3.70 
-0.46 

3.84 
.0.39 

2.88 
.0.34 

IS 

16 

4.00 
-0.16 

2.87 
-0.27 

2.92 
-0.32 

4.62 

1.31 

3.69 
0.82 

2.67 
-0.59 

1.74 
-1.32 

2.04 
-0.74 

3.05 
-1.01 

3.78 
.0.64 

3.66 
.0.43 

2.78 
-0.29 

16 

17 

3.71 
-0.30 

2.34 
.0.76 

3.08 
-0.07 

4.62 
1.29 

3.70 
1.73 

2.72 
-0.44 

1.62 
-1.14 

2.48 
-0.59 

3.31 

.1.05 

3.62 
-0.88 

3.49 
.0.34 

2.87 
-0.28 

17 

le 

3.26 

-0.44 

2.23 
-0.93 

3.14 
-0.18 

4.72 
2.50 

3.64 
0.23 

2.35 
-0.91 

1.68 
.1.16 

2.91 
-0.60 

3.41 
-1.11 

3.84 
-0.69 

3.20 
-0.30 

3.13 
-0.43 

18 

19 

2.41 
-0.65 

2.12 
-0.84 

3.71 
0.23 

5.00 
1.43 

3.25 
0.05 

2.37 
-0.81 

1.83 
-0.95 

2.99 
-0.93 

3.59 

-1.07 

3.69 
-0.73 

2.89 
.0.19 

3.25 
-0.34 

19 

20 

2.75 
-0.75 

2.64 
-0.53 

4.11 
1.18 

4.89 
2.19 

3.46 
-0.07 

2.54 
0.26 

1.79 
-1.47 

3.09 
-1.07 

3.80 
-0.69 

3.42 
-0.60 

2.85 
-0.29 

3.22 
-0.35 

20 

21 

2.66 
-0.49 

3.21 
0.28 

4.62 
0.36 

5.24 
2.00 

3.53 
0.15 

2.51 
-0.49 

2.15 
-1.29 

3.23 
-1.09 

3.71 
-0.73 

3.14 
.0.68 

3.03 
-O.U 

2.85 
-0.53 

21 

22 

3.04 
-0.03 

3.50 
-0.32 

3.81 
0.42 

5.15 
2.41 

3.14 
0.23 

2.45 
-0.41 

2.28 
-1.58 

3.47 
-1.03 

3.49 
-0.79 

2.62 
-0.81 

3.03 
-0.19 

2.61 
.0.98 

22 

23 

3.19 
0.19 

3.36 

-0.40 

3.92 

-0.19 

5.80 
2.50 

2.85 
0.08 

2.54 
-0.31 

2.41 
-1.60 

3.50 

-1.07 

3.51 
-0.51 

2.81 
-0.42 

2.97 
-0.58 

2.00 
-1.05 

23 

24 

3.33 

O.U 

3.18 
-0.62 

3.85 
0.15 

5.28 
3.73 

3.00 
0.13 

2.61 
-0.49 

2.65 

-1.51 

3.45 
.1.01 

2.74 
-0.82 

2.98 

-0.16 

3.08 
.0.84 

2.67 
-0.96 

24 

25 

3.31 

-0.03 

3.24 
-0.75 

4.23 
0.00 

4.77 
3.13 

3.23 
0.41 

2.81 
-0.47 

2.91 
-1.34 

4.01 
-0.46 

2.13 
-0.91 

1.91 
-0.14 

1.95 
.0.85 

2.54 
-0.99 

25 

26 

3.54 
-0.19 

3.16 
-0.71 

3.46 
0.27 

4.45 
3.01 

3.16 
0.28 

2.94 
-0.21 

3.17 

-1.31 

3.33 
.0.66 

2.49 
-0.61 

3.12 
.0.44 

3.19 
-0.79 

2.32 
-1.01 

26 

27 

3.61 
-0.16 

3.27 
-0.70 

2.94 
-0.04 

5.00 
2.96 

3.48 
0.30 

2.91 
-0.89 

3.09 
-1.26 

2.85 
-0.94 

2.86 
-0.35 

3.38 
-0.53 

3.01 
.0.81 

2.28 
-0.83 

27 

28 

3.38 
-0.25 

2.98 
-0.60 

2.71 
-0.33 

4.16 
2.54 

3.85 
0.38 

3.12 
-0.88 

2.31 
-1.62 

2.29 
-1.21 

2.95 
.0.74 

3.56 

.0.64 

3.05 
.0.65 

2.27 
.0.61 

28 

29 

3.10 
-0.57 

2.66 
-0.64 

2.53 

-0.42 

4.15 
2.07 

3.40 
-0.79 

1.96 
-1.53 

2.28 
-1.06 

3.22 

-1.03 

3.42 
-0.79 

3.23 
-0.35 

2.33 

.0.40 

29 

30 

2.88 
-0.90 

2.32 
-0.75 

2.54 
-0.40 

4.53 
1.90 

3.34 
.0.96 

1.71 
-1.60 

2.44 
-0.85 

3.06 

-1.21 

3.33 

-0.80 

3.19 
-0.30 

2.45 
.0.26 

30 

31 

2.73 
-0.99 

2.59 
-0.31 

4.45 
1.67 

2.81 
-1.29 

2.58 
.0.94 

3.22 
-0.83 

2.85 
.0.43 

31 

MAXIMUM 

4.00 
-1.09 

4.03 
-0.93 

4.62 
-0.81 

5.80 
-0.48 

5.06 
-0.07 

4.48 
-1.29 

3.17 
-1.85 

4.01 
.1.74 

3.89 
.1.39 

3.84 
-1.23 

3.84 
.0.93 

3.67 
-l.Oj 

MA*   'i^-J 

MINIMUM 

UlttiWUV 

E-  Estimoted 
NR-  No  Record 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

Time 

STAGE 

LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  CAGE 


LATITUDE 


37  53   28 


1/4  SEC    T   A  R. 
M.D.B.tM. 


OF  RECORD 


CF$ 


NE  31      IN     4E 


CAGE  HCICMT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

OH 
CA6E 


-10.42 
0.00 


REF 

DATUM 


Station    located   at   Highway  4   bridge,   4.2  allea   eaat   of  Byron.      Station    located    in   tidal 
■axlaiai  dlscKarge. 


MAY    1963-0*TE  iV-3     |     l9o4 

1964 

MaxiaMB  gage  height    liatad  does  not   tadlcate 


usees 
usees 
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TABLE    B-12    (CONT) 
DAILY    MAXIMUM     AND    MINIMUM     TIDES 

OLD  RIVER  NF'"    lOCK  SLOUGH 


STATION   NO 

^     B95180 

1970     ^ 

DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JA\ 

fEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

ju^r 

AjG 

SEP 

DATE 

1 

6.51 
2.77 

5.56 
2.15 

5.41 
2.16 

6.04 
2.92 

7.28 
4.18 

7.45 
3.69 

5.55 
1.66 

4.98 
1.74 

6.34 
2.38 

6.48 
2.02 

6.5! 
2.40 

5.84 
2.72 

1 

2 

5.99 
2.79 

5.41 
2.24 

5.37 

2.21 

5.99 
2.69 

7.29 
3.73 

7.08 
3.07 

5.61 
2.00 

5.15 
2.09 

6.55 
2.29 

6.46 
1.97 

6.28 
2.31 

5.68 

2.78 

2 

3 

5.51 
2.45 

5.51 
2.37 

5.79 
2.56 

6.45 
2.68 

7.48 
3.74 

6.98 
3.01 

5.64 
2.18 

5.50 
2.19 

6.80 
2.49 

6.55 
2.14 

6.19 
2.51 

5.72 
2.91 

3 

4 

5.68 
2.03 

5.77 
2.55 

6.02 
2.84 

6.89 
2.74 

8.03 
4.09 

7.58 
3.68 

5.39 

2.20 

5.99 
2.53 

6.76 
2.38 

6.55 
2.25 

6.11 
2.62 

6.10 
3.10 

4 

5 

5.19 
2.14 

6.12 
3.27 

6.13 
2.63 

6.83 
2.47 

7.88 
5.14 

7.39 
3.47 

5,50 
2.35 

6.22 
2.30 

7.10 
2.86 

6.63 
2.55 

5.70 
2.47 

5.78 
2.98 

5 

6 

5.59 

2.13 

6.04 
3.01 

6.42 
2.61 

6.86 
4.14 

7.58 
3.93 

6.88 
3.18 

5.83 
2.51 

6.37 
2.20 

6.93 
2.54 

6.31 
2.29 

5.45 
2.53 

5.89 
2.55 

6 

7 

5.59 
2.32 

6.24 
3.02 

6.83 
2.74 

7.15 
2.43 

7.18 
3.77 

6.78 
3.80 

6.13 
2.20 

6.12 

1.94 

6.54 
2.32 

6.12 
2.33 

5.59 
2.60 

6.28 
2.46 

7 

8 

5.75 
2.68 

6.67 
3.04 

7.23 
4.27 

7.50 
2.73 

6.86 
3.70 

6.76 
3.53 

5.84 
1.88 

6.32 
2.07 

6.31 
2.13 

5.94 
2.48 

5.63 
2.53 

6.58 
2.59 

8 

9 

5.78 
2.80 

6.93 
3.91 

7.32 
2.80 

7.70 
3.11 

6.84 
3.72 

6.83 
3.69 

5.91 
1.87 

6.17 
2.04 

5.55 
1.84 

5.68 
2.66 

6.00 
2.59 

6.52 
2.54 

9 

10 

5.94 
2.97 

7.00 
2.99 

7.34 
2.75 

6.99 
3.79 

6.96 
3.88 

7.03 
3.70 

5.94 
1.96 

6.03 
1.89 

5.35 
1.87 

5.85 
2.63 

6.37 
2.55 

5.17 
2.45 

10 

II 

5.82 
2.85 

7.06 
2.86 

7.20 
2.74 

6.44 
3.07 

6.98 
3.87 

6.82 
3.32 

5.69 
1.59 

5.51 
1.79 

4.77 
1.90 

5.92 
2.75 

6.80 
2.63 

6.53 
2.54 

II 

12 

6.30 
2.55 

6.97 
2.75 

6.98 
2.82 

6.24 
2.98 

7.04 
4.05 

6.69 
3.06 

5.38 
1.60 

4.98 
1.45 

5.43 
2.16 

6.20 
2.95 

5.18 
2.78 

6.65 
3.05 

12 

13 

6.75 
2.69 

6.72 
2.56 

6.54 
2.81 

6.44 
3.10 

7.14 
3.82 

6.45 
2.83 

5.92 
2.87 

4.88 
1.48 

5.56 

2.64 

4.53 
2.64 

6.96 
2.69 

7.03 
3.03 

13 

14 

6.71 
2.81 

6.70 
2.43 

6.00 
2.61 

7.06 
3.47 

6.72 
3.17 

6.28 
2.82 

5.58 
1.36 

4.92 
1.61 

6.03 
2.52 

6.52 
2.66 

7,03 
2.65 

6.41 
2.76 

14 

15 

7.04 
2.60 

6.52 
2.63 

5.85 
2.56 

6.93 
3.39 

6.52 
3.04 

5.88 
2.47 

4.73 
1.67 

5.07 
1.96 

5.97 
2.21 

6.99 
2.77 

7.14 
2.81 

6.05 
2.75 

15 

16 

7.04 
2.89 

5.86 
2.67 

6.13 
2.67 

7.86 
4.38 

6.86 
3.83 

5.68 
2.41 

4.97 
1.88 

5.35 

2.46 

6.32 

2.18 

7.08 
2.57 

6.98 
2.77 

5.94 
2.85 

16 

17 

6.78 
2.73 

5.42 
2.17 

6.28 
2.95 

7.63 
4.32 

6.81 
3.19 

5.68 
2.43 

5.02 
2.09 

5.72 
2.58 

6.62 
2.16 

6.95 
2.34 

6.79 
2.84 

6.03 
2.86 

17 

le 

6.32 
2.60 

5.26 
2.04 

6.33 
2.79 

7.69 
4.44 

6.57 
3.06 

5.21 
1.99 

5.10 
2.05 

6.11 
2.55 

6.71 
2.08 

7.07 
2.51 

6.50 
2.89 

6.41 
2.72 

18 

19 

5.87 
2.35 

5.37 
2.16 

6.99 
3.25 

7.99 
5.06 

6.21 
2.92 

5.45 
2.16 

5.12 
2.23 

6.24 
2.30 

6.81 
2.10 

6.94 
2.44 

6.21 
2.99 

6.51 
2.82 

19 

20 

5.47 
2.27 

5.86 
2.49 

7.30 
3.31 

7.81 
6.00 

6.56 
4.15 

5.68 
2.49 

5.03 
1.69 

6.29 
2.03 

7.10 
2.47 

6.77 
2.61 

6.16 
2.92 

6.48 
2.81 

20 

21 

5.80 
:.48 

6.35 
2.67 

7.83 
3.40 

8.05 
4.82 

6.53 
3.16 

5.55 
2.58 

5.55 
1.93 

6.45 
2.05 

7.04 
2.45 

6.48 
2.59 

6.31 
3.08 

6.11 
2.62 

21 

22 

6.11 
2.95 

6.54 
2.57 

6.95 
4.62 

7.97 
5.22 

6.13 

3.W 

5.48 
2.73 

5.55 
1.60 

6.66 
2.10 

6.81 
2.40 

6.01 
2.40 

6.34 
3.06 

5.85 
2.16 

22 

23 

6.26 
3.10 

6.40 
3.79 

7.10 
2.77 

8.59 
5.32 

5.83 
3.10 

5.59 

2.71 

5.60 

1.54 

6.67 
2.04 

6.78 
2.66 

6.16 
2.79 

6.28 
2.64 

5.90 
2.12 

23 

24 

6.39 
2.94 

6.35 
2.35 

7.04 
3.11 

8.11 
6.51 

6.00 
3.18 

5.67 
2.58 

5.85 
1.63 

6.62 
2.15 

6.01 
2.33 

,6.34 
3.05 

6.37 
2.38 

5.13 
2.22 

24 

2S 

6.37 
3.50 

6.42 
2.23 

7.26 
2.96 

7.62 
5.87 

6.25 
3.43 

5.94 
2.57 

6.09 
1.92 

7.16 
2.68 

5.80 
2.29 

6.44 
3.11 

5.09 
2.36 

5.72 
2.19 

25 

26 

6.59 

2.71 

6.32 
2.27 

6.56 

3.21 

7.30 
5.B6 

6.26 
3.29 

6.06 
2.64 

6.31 
1.86 

6.52 
2.49 

5.09 
2.64 

6.67 
2.81 

6.41 
2,41 

5.52 
2.16 

26 

27 

6.63 
2.77 

6.31 
2.28 

5.90 
2.88 

7.84 
5.80 

6.58 
3.31 

6.00 
2.16 

6.22 
1.92 

6.01 
2.29 

6.22 
2.89 

5.21 
2.71 

6.27 
2.37 

5.55 
2.35 

27 

28 

6.41 
2.69 

6.09 
2.34 

5.68 
2.57 

7.0O 
5.43 

6.87 
3.46 

6.23 
2.22 

5.44 
1.43 

5.60 
2.03 

6.26 
2.51 

6.82 
2.60 

6.32 
2.53 

5.56 
2.55 

28 

29 

6.25 
2.41 

5.76 
2.31 

5.58 
2.54 

6.96 
4.98 

6.37 
2.30 

5.07 
1.50 

5.59 
2.15 

6.46 
2.14 

6.73 
2.45 

6.47 
2.83 

5.53 
2.75 

29 

30 

6.00 
2.23 

5.33 
2.20 

5.65 
2.59 

7.32 
4.84 

6.38 
2.10 

4.86 
1.59 

5.71 
2.35 

6.35 
1.96 

6.65 
2.43 

6.43 
2.84 

5.63 
2.87 

30 

31 

5.79 

2.12 

5.73 
2.71 

7.28 
4.59 

5.91 
1.79 

5.89 
2.20 

6.58 

2.41 

6.10 
2.73 

31 

7.04 
2.03 

7.06 
2.04 

7.83 
2.16 

8.59 
2.43 

8.03 
2.92 

7.58 
1.79 

6.31 
1.36 

7.16 
1.45 

7.10 
1.84 

7.08 
1.97 

7.14 
2.31 

7.03 
2.12 

MAV;UjW 

UiN'UuW 

UfNfMUW 

NR-  Ko  Record 


CREST 

5TAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

Time 

STAGE 

LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


I  4  SEC    T   t  R 
M.OB  AM 


OF  RECORD 


CAGE  HT. 


DATE 


CAGE  HEIGHT 
OHLT 


FROM 


ZERO 
OM 
CAGE 


REF 

DATUM 


121  34  49 


SW  30      2S     4E 


10.0 


U-26-1955 


HAR   1945-DATE 


1945 
1945 


1964 


0.00 
-3.00 
-3.58 
-3.00 


USED 

usees 
usees 
usees 


Station  located  on  Aaerlcan  Island   (foraerly  Holland  Tract),    1.2  ailci  north  of  Rock  Slough,  4.7  ■ilea  northaaat  of  Knlghtacn. 
locatad   In  tidal  sona.     HaxlatM  gage  height    Hated  does  not   Indicate  mmximum  diacharga. 
Station  rendered   inoperative  by  aaphibiouB  craft   10-1-68.     Relnatalled  4-24-69. 
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TABLE    B-IZ    (CONT) 
DAILY    MAXIMUM     AND    MINIMUM     TIDES 

MOKeUIMNE  MVER  NEAR   THORNTON 


STATION    NO 

•»Tt»    "\ 
TCM 

^       »9417i 

ISI70 

E-  Estimated 
NR-  No  Record 


DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JUi-T 

AUG 

SEP 

DATE 

1 

3.86 
0.89 

2.95 
0.93 

2.71 
-0.06 

3.33 
0.58 

8.56  A 
8.32  A 

5.11   A 
4.06  A 

3.  lu 
0.50 

2.46 
-0.38 

3.54 
O.Ol 

3.66 
-0.30 

J.  74 
0.10 

3.16 
0.37 

1 

2 

3.25 
0.90 

2.74 
0.37 

J.  72 
-0.09 

3.26 
0.33 

8.42  A 
8.16  A 

8.21   A 
4.16  A 

3.15 
0.J» 

2.61 
-0.13 

3.70 
.0.10 

3.6$ 
-0.32 

3.$$ 

0.0* 

3.02 
0.43 

2 

3 

2.76 
0.37 

2.85 
0.16 

3.13 
0.19 

3.65 
0.35 

8.29  A 
8.04  A 

8.38  A 

7.27  A 

3.18 
0.67 

2.96 
0.00 

3.S* 

0.07 

3.73 
.0.18 

3.$0 
0.20 

3.08 

0.54 

3 

4 

2.42 
0.19 

3.09 
0.16 

3.31 
O.Sl 

3.99 

1.45 

8.28  A 
8.00  A 

7.25  A 
6.43  A 

3.00 
0.86 

3.39 

0.37 

3.82 
•0.02 

3.7$ 

•0.0* 

3.43 
0.33 

3.3$ 

0.77 

4 

5 

3.00 

0.33 

3.40 
0.73 

3.44 
0.40 

3.95 

0.44 

8.  IS  A 
7.83  A 

7.68  A 
6.33  A 

3.11 
0.60 

3.61 
0.34 

4.11 
0.43 

3.81 
0.27 

3.0* 

0.11 

3.13 
0.49 

9 

6 

2.95 
0.33 

3.33 

0.57 

3.6* 
0.85 

3.96 
0.16 

7.81   A 
7.47  A 

7.80  A 
7.07  A 

3.42 
0.76 

3.78 
0.26 

4.04 
0.19 

3.$* 

•0.0$ 

2.84 
0.14 

3.24 
0.31 

6 

7 

2.97 
0.50 

3.67 
0.82 

3.95 
0.32 

4.15 
0.11 

7.46  A 
7.14  A 

7.04  A 
6.07  A 

3.63 
0.59 

3. SI 
-O.OS 

3.68 

-o.oe 

3.37 
•0.08 

2.94 
0.16 

3.57 
0.25 

7 

S 

3.18 
0.82 

3.95 
0.98 

4.27 
0.42 

4.42 
0.43 

7.12  A 
6.77  A 

6.10 
5.64 

3.38 

0.21 

3.70 

O.ll 

3.52 

-0.30 

3.21 
0.01 

2.99 
0.02 

3.80 
0.35 

8 

9 

3.17 
0.84 

4.12 
0.98 

4.35 
0.56 

4.71 
1.06 

6.84 
6.54 

6.92   A 
5.73  A 

3.42 
0.20 

3.59 
0.09 

2.81 
-0.53 

2.93 
0.10 

3.30 
0.21 

3.78 
0.31 

9 

10 

3.24 
0.99 

4.23 
0.99 

4.24 
0.56 

4.13 
1.65 

6.72 
6.36 

6.86 
6.30 

3.41 
0.25 

3.40 
-0.07 

2.63 
-0.56 

3.10 
0.00 

3.63 

0.17 

2.49 
0.31 

10 

II 

3.20 
0.53 

4.23 
0.89 

4.10 
O.IO 

3.98 

1.42 

6.59 
6.20 

6.56 
6.09 

3.09 
-0.35 

2.95 
-0.16 

2.61 
-0.55 

3.19 
0.13 

2.0* 
0.2* 

3.80 
0.42 

II 

12 

3.67 
0.69 

4.15 
0.77 

3.92 
0.16 

3.87 
2.34 

6.53 
6.07 

6.14  A 
5.49  A 

2.67 
-0.30 

2.40 
-0.54 

2.73 
-0.46 

1.8$ 
0.41 

3.»$ 

0.43 

3.90 
0.94 

12 

13 

4.09 
0.90 

3.96 
0.58 

3.57 
0.06 

a. 89 

1.94 

6.28 
5.77 

5.60 
4.86 

3.43 
0.83 

2.27 
-0.65 

2.83 
0.08 

3.44 
0.18 

4.10 
0.39 

4.19 
1.01 

13 

14 

4.02 
1.08 

3.92 
0.40 

3.13 
-0.14 

4.54 
2.27 

6.29  A 
5.84  A 

5.20 
4.48 

2.94 
-0.43 

2.35 
-0.57 

3.29 
0.07 

3.72 
0.30 

4.1$ 
0.3* 

3.73 
0.68 

14 

IS 

4.40 
0.92 

3.76 
0.55 

2.97 
-0.25 

9.19  A 
4.30  A 

6.94  A 
6.30  A 

4.86 
4.15 

2.18 
-0.10 

2.48 
-0.24 

3.24 
-0.20 

4.12 
0.50 

4.2$ 
0.57 

3.4$ 

0.71 

15 

16 

4.31 
1.42 

3.18 
0.56 

3.23 
-0.18 

9.22  A 
9.08  A 

6.68 
6.46 

4.69 
4.04 

2.44 
-0.08 

2.80 
0.17 

3.51 
-0.19 

4.26 
0.32 

4.13 
0.57 

3.36 
0.76 

16 

17 

4.03 
1.20 

2.69 
0.05 

3.35 
0.03 

11.01  A 
9.24  A 

6.40  A 
6.08  A 

4.38  A 
2.48  A 

2.50 
0.06 

3.14 
0.37 

3.74 
-0.18 

4.10 
0.08 

3.98 

0.57 

3.41 
0.7$ 

17 

18 

3.68 

1.14 

2.65 
-0.12 

3.38 

-0.06 

11.10  A 
10.64  A 

7.62  A 
6.41  A 

3.38 

2.84 

2.60 
0.01 

3.47 
0.38 

3.81 
-0.27 

4.18 
0.23 

3.7$ 

0.60 

3.76 
0.63 

18 

19 

2.96 
0.99 

2.78 
-0.05 

4.10 
1.02 

10.62  A 
9.33  A 

7.38  A 
6.32  A 

3.45 
1.90 

2.66 
0.01 

3.59 
0.26 

3.87 
-0.24 

4.11 
0.22 

3.49 
0.61 

3.84 
0.80 

19 

20 

3.31 
0.82 

3.23 
0.31 

4.26 
0.58 

9.31  A 
8.84  A 

6.30  A 
5.65  A 

3.43 
1.86 

2.47 
-0.44 

3.63 

-0.07 

4.10 
0.09 

3.99 
0.37 

3.43 
0.47 

3.87 
0.73 

20 

21 

3.28 
0.96 

3.65 

0.84 

4.86 
0.75 

10.17  A 
8.82  A 

5.62  A 
5.26  A 

3.12 
1.34 

3.01 
-0.11 

3.72 
-0.07 

4.06 
0.13 

3.77 
0.32 

3.5$ 

0.52 

3.40 
0.56 

21 

22 

3.61 
1.36 

3.80 
0.51 

4.25 
1.60 

12.74  A 
10.18  A 

5.26  A 
4.89  A 

3.15 
1.21 

2.97 

-0.44 

3.89 
-0.05 

3.89 
0.01 

3.35 
0.10 

3.59 
0.63 

3.15 
0.10 

22 

23 

3.72 

1.70 

3.67 

0.45 

4.56 
2.38 

12.76  A 
11.54  A 

5.01 
4.60 

3.22 

1.42 

2.99 
-0.52 

3.89 
-0.18 

3.89 
0.29 

3.46 
0.36 

3.53 
0.31 

3.19 
0.01 

23 

24 

3.83 

1.63 

3.65 
0.25 

4.29 
2.38 

11.52  A 
10.37  A 

4.88 

4.42 

3.26 

1.29 

3.20 

-0.47 

3.83 
-0.04 

3.26 
-0.14 

3.61 
0.54 

3.60 
0.04 

2.39 

0.04 

24 

25 

3.81 
1.59 

3.68 

0.16 

5.30 
1.96 

10.38  A 
10.17  A 

4.86 
4.30 

3.41 
1.15 

3.42 
-0.14 

4.28 
0.49 

2.63 
-0.29 

2.39 

0.64 

2.39 
0.01 

2.95 
-0.07 

25 

26 

3.99 

1.42 

3.60 
0.19 

5.46 
4.80 

10.15  A 
9.57  A 

4.71 
3.99 

3.52 

1.54 

3.60 
-0.13 

3.81 
0.33 

3.05 
0.08 

3.70 
0.45 

3.64 

0.11 

2.87 
-0.01 

26 

27 

4.01 
1.51 

3.55 
0.18 

4.75 
4.22 

9.56  A 
9.36  A 

4.70 
3.87 

3.50 

1.30 

3.51 
-0.18 

3.33 

0.00 

3.51 
0.20 

3.87 
0.38 

3.51 
0.07 

2.92 
0.18 

27 

28 

3.82 
1.42 

3.37 
0.17 

3.51 
2.68 

9.74  A 
9.39  A 

4.77 
3.86 

3.78 
1.33 

2.72 
-0.65 

2.93 
-0.34 

3.47 
0.18 

3.99 
0.32 

3.60 
0.26 

2.95 
0.35 

28 

29 

3.82 
1.32 

3.04 
0.12 

3.16 
1.33 

9.57  A 
9.07  A 

3.71 
1.24 

2.41 
-0.53 

2.91 
-0.35 

3.61 
-0.28 

3.91 
0.15 

3.72 

0.55 

2.92 
0.52 

29 

30 

3.63 

1.45 

2.61 
0.00 

3.08 
0.85 

9.07  A 
8.77  A 

3.52 
0.91 

2.27 
-0.47 

3.01 
-0.25 

3.53 
.0.45 

3.8* 

0.17 

3.75 
0.63 

3.02 
0.60 

30 

SI 

3.36 

1.30 

3.08 
0.60 

8.76  A 
8.51  A 

3.23 
O.SS 

3.15 

-0.27 

3.82 
0.14 

3.42 
0.43 

31 

MAXIMUM 

4.40 
0.19 

4.23 
-0.12 

5.46 
-0.25 

12.76 
0.11 

8.56 
3.86 

8.38 
0.55 

3.63 
-0.65 

4.28 
-0.65 

4.11 
-0.56 

4.26 
-0.32 

4.25 
0.01 

4.19 
-0.07 

WAi'UuV 

MINIMUM 

MINIMUM 

CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

Time 

S-4GE 

DATE 

Time 

STAGE       1 

A      High   flow,   .ffected  th.  nonul    cld.l   patten..      Cge   height.    IUt.<l  .r.  msximm  .nd  ™inl»u»   .t.g,    for  djy. 


LOCATION 


LATITUDE 


38   15   20 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T   K  R 
M.O.BIM. 


NW  28     5N     5E 


MAXIMUM  DISCHARCE 


OF  RECORD 


DATE 


2-2-1963 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARCE 


CAGE  HEIGHT 
ONLY 


FEB    1959-OATE 


DATUM  OF  CAGE 


FROM 


TO 


1959 
19*4 


ZERO 
OM 
GAGE 


REF 

DATUM 


19*4 


0.4  LSCCS 

•0.48  usees 

0.00  LSCCS 


Station  located  at  highway  bridge,  2.3  mllea  northweat  of  Thornton.  Alao  known  aa  '«Dk«lwne  Rlwr  at  ianaon'a  ferry".  Station  located  In 
tidal  lone.  Maxlniai  gage  height  Hated  doea  not  Indicate  maxima  dlachargc.  At  tlaaa,  tidal  fluctuation  la  Influenced  by  operation  of  the 
Delta  Croaa  Channal  gatea. 
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TABLE     B-  12     (CONT  ) 
DAILY    MAXIMUM     AND    MINIMUM     TIDES 

MOKELUMNE  RIVER,   SOUTH  FORK  AT  NEW  HOPE  BRIDGE 


STATION    NO 

*ATER    "• 
TEAR 

^     894 150 

1970 

DATE 

OCT 

NOV. 

DEC 

JAN 

PES 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

ju,.r 

AuC 

SEP 

DATE 

1 

3.89 
0.50 

2.87 
0.02 

2,71 
-0.20 

3.32 
0.16 

4.78 
2.50 

4.73 
1.25 

3.03 
-0.19 

2.44 
-0.53 

3.69 
-0.01 

3.83 
-0.32 

3,87 
0.02 

3,24 
0,35 

1 

2 

3.24 
0.49 

2.73 
-0.03 

2.72 
-0.20 

3.26 
-0.01 

4.85 
2.18 

4.47 
1.39 

3.10 
0.03 

2.60 
-0.28 

3.88 
-O.IO 

3.82 
-0.36 

3.64 
-0.06 

3.10 
0.39 

2 

3 

2.71 
-0.09 

NR 
NR 

3.13 
0.09 

3.66 
0.01 

5.04 
2.91 

4.47 
1.39 

3.14 
0.14 

2.95 
-0.13 

4.10 
0.07 

3.90 
-0.21 

3.57 
0.13 

3.16 
0.51 

3 

4 

2.96 
-0.30 

NR 
NR 

3.33 
0.42 

4.04 
0.10 

5.56 
2.17 

5.11 
1.71 

2.95 
0.12 

3.43 
0.21 

4.03 
-0.03 

3.92 
-0.10 

3.49 
0.23 

3.43 
0.76 

4 

5 

2.53 
-0.14 

NR 
NR 

3.47 
0.26 

4.00 
-0.02 

5.43 
2.46 

4.88 
2.37 

3.06 
0.22 

3.67 
0.09 

4,39 
0.43 

3.98 

0.22 

3.10 
0.04 

3.19 
0.47 

5 

6 

2.90 
-0.15 

NR 
NR 

3.75 
0.26 

4.03 
-0.17 

5.10 
2.30 

4.47 
2.17 

3.40 
0.38 

3.84 
0.01 

4.27 
0.17 

3.68 
-0.08 

2.88 
0.08 

3.29 
0.21 

6 

7 

2.94 
0.01 

NR 
NR 

4.15 
1.17 

4.26 
-0.21 

4.71 
2.04 

4.31 
1.47 

3.65 
0.10 

3.56 
-0.29 

3.84 
-0.06 

3.47 
-0.09 

2.99 
0.13 

3.66 
0.16 

7 

8 

3.  15 
0.35 

NR 
NR 

4.58 
0.39 

4.58 
0.08 

4.36 
1.85 

4.24 
1.49 

3.36 
-0.23 

3.76 
-0.12 

3.64 
-0.27 

3.29 
0.01 

3.03 
-0.02 

3.91 
0.27 

8 

9 

3.14 
0.38 

NR 
NR 

4.67 
0.52 

4.94 
0.53 

4.35 

1.77 

4.38 
1.57 

3.44 
-0.25 

3.63 
-0.12 

2.89 
-0.51 

3.00 
0.15 

3.38 
0.15 

3.89 
0.24 

9 

10 

3.21 
0.54 

NR 
NR 

4.48 
0.52 

4.16 
1.18 

4.44 
1.81 

4.55 
1.69 

3.42 
-0.12 

3.41 
-0.31 

2.68 
-0.60 

3.19 
0.04 

3.73 
0.13 

2.51 
0.24 

10 

II 

3.16 
0.09 

4.38 
0.68 

4.30 
0.05 

3.75 
0.51 

4.43 
1.72 

4.35 
1,35 

3.09 
-0.69 

2.96 
-0.38 

2.05 
-0.55 

3.27 
0.15 

4.12 
0.21 

3.91 
0.33 

II 

12 

3.68 
0.22 

4.29 
0.56 

4.08 
0.12 

3.62 
0.49 

4.57 
1.76 

4.18 
1.00 

2.68 
-0.61 

2.36 
-0.72 

2.77 
-0.43 

3.56 
0.42 

2.50 
0.38 

4.07 
0.84 

12 

13 

4.13 
0.42 

4.06 
0.37 

3.66 
0.03 

3.79 
0.55 

4.61 
1.68 

3.89 
0.69 

3.49 
0.63 

2.27 
-0.79 

2.90 
0.12 

1.85 
0.15 

4.28 
0.32 

4.40 
0.86 

13 

14 

4.06 
0.59 

4.01 
0.22 

3.17 
-0.16 

4.43 
0.97 

4.12 
1.15 

3.70 
0.61 

2.96 
-0.85 

2.35 
-0.68 

3.39 

0.10 

3.85 
0.25 

4.37 
0.30 

3.86 
0.54 

14 

15 

4.45 
0.39 

3.82 
0.37 

3.00 
-0.25 

4.52 
1.55 

3.99 

1.13 

3.20 
0.19 

2.13 
-0.61 

2.49 
-0.35 

3.34 
-0.19 

4.33 
0.43 

4.49 
0.48 

3.50 
0.53 

15 

16 

4.35 
0.76 

3.19 
0.40 

3.29 
-0.15 

5.59 
3.21 

4.31 
1.70 

3.08 
0.19 

2.39 
-0.44 

2.80 
0.06 

3.67 
-0.18 

4.46 
0.22 

4.36 
0.45 

3.41 
0.60 

16 

17 

4.05 
0.57 

2.69 
-0.10 

3.43 
0.09 

5.62 
3.90 

4.24 
2.44 

2.77 
-0.19 

2.48 
-0.21 

3.16 
0.23 

3.97 
-0.17 

4.29 
-0.01 

4.17 
0.49 

3.47 
0.61 

17 

18 

3.63 

0.46 

2.64 
-0.27 

3.46 
-0.02 

6.41 
5.25 

3.89 
1.21 

2.44 
-0.55 

2.58 
-0.24 

3.53 

0.25 

4.05 
-0.26 

4.41 
0.15 

3.90 
0.53 

3.87 
0.48 

18 

19 

3.24 
0.25 

2.76 
-0.20 

4.31 
0.57 

6.13 
4.69 

3.57 
1.25 

2.83 
-0.30 

2.62 
-0.20 

3.66 
0.09 

4.12 
-0.23 

4.31 
0.10 

3.63 
0.56 

3.95 
0.65 

19 

20 

2.87 
0.13 

3.24 
0.16 

4.43 
1.53 

5.46 
4.27 

3.99 
0,90 

3.08 
0.69 

2.45 
-0.68 

3.70 
-0.26 

4.43 
0.09 

4.16 
0.25 

3.58 
0.47 

3.97 
0,58 

20 

21 

3.19 
0.30 

3.71 
0.34 

4.98 
0.64 

5.77 
3.49 

3.97 
1.07 

2.91 
-0.02 

3.00 
-0.39 

3.82 
-0.23 

4.37 
0.11 

3.89 
0.22 

3.72 
0.55 

3.45 
0.41 

21 

22 

3.53 

0.68 

3.89 
1.09 

4.19 
0.85 

6.99 
1.05 

3.54 
1.05 

2.87 
-0.01 

2.98 
-0.71 

4.02 
-0.18 

4.15 
0.03 

3.42 
0.03 

3.75 
0.64 

3.18 
-0,06 

22 

23 

3.66 
0.84 

3.74 
0.27 

4.43 
0.38 

7.69 
6.40 

3.27 
0.85 

2.98 
0.10 

2.99 

-0.77 

4.01 
-0.33 

4.14 
0.31 

3.57 
0.31 

3.68 
0.29 

3,23 
-0,14 

23 

24 

3.80 
0.87 

3.72 
0.07 

4.29 
0.75 

6.92 
6.21 

3.41 
0.83 

3.05 
-0.01 

3.21 
-0.71 

3.96 
-0.18 

3.39 

-0.10 

3.73 
•0.53 

3.73 
0.03 

2.40 
-0.09 

24 

25 

3.78 
0,75 

3.75 
-0.01 

4.61 
0.52 

6.10 
5.26 

3.66 
1,01 

3.25 

-0.14 

3.46 
-0.35 

4.52 
0.38 

3.17 
-0.21 

3.82 
0.64 

2.44 
0.01 

2.98 
-0.18 

25 

26 

3.98 
0.53 

3.65 
0.02 

3.97 
1.02 

5.66 
5.04 

3.65 
0.86 

3.41 
0.54 

3.65 
-0.35 

3.92 
0.23 

2.47 
0.13 

4.01 
0.38 

3.77 
0.08 

2.89 
-0.15 

26 

27 

4.00 
0.61 

3.60 
0.02 

3.22 
0.67 

5.72 
4.53 

3.93 
0.87 

3.35 
0.25 

3.57 
-0.38 

3.38 
-0.04 

3.69 
0.29 

2.52 
0.31 

3.62 
0.03 

2.94 
0.02 

27 

28 

3.75 
0.51 

3.40 
0.02 

2.89 
0.09 

4.89 
3.99 

4.19 
1.21 

3.72 
0.32 

2.74 
-0.91 

2.97 
-0.40 

3.65 

0.21 

4.17 
0.25 

3.72 
0.22 

2.97 
0.19 

28 

29 

3.59 
0.29 

3.05 
-0.03 

2.93 
-0.05 

4.85 
3.62 

3.64 
0.36 

2.41 
-0.76 

2.95 
-0.36 

3.78 
-0.29 

4.06 
0.07 

3.86 
0.51 

2.94 
0.37 

29 

30 

3.34 

0.18 

2.62 
-0.13 

2.98 
-0.04 

4.94 
3.24 

3.40 
0.04 

2.26 
-0.66 

3.07 
-0.23 

3.69 
-0.44 

4.01 
0.08 

3.89 
0.55 

3.05 
0.49 

30 

31 

3.09 
0.07 

3.03 
-0.01 

4.84 
2.90 

3.17 
-0.16 

3.24 
-0.31 

3.96 
0.08 

3.51 
0,38 

31 

MAXtVt,M 

4.45 
-0.30 

NR 
NR 

4.98 
-0.25 

7.69 
-0,21 

5.56 
0.83 

5.11 
-0,55 

3.65 
-0.91 

4.52 
-0.79 

4,43 
-0,60 

4.46 
-0.36 

4,49 
-0.06 

4.40 
-0.18 

VAX    V^V 

MINIMUM 

MiNiMUW 

E-  Estimaleo 
NR-  No  Record 


CREST 

5TAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  CAGE 


I '4  SEC    T.  A  R. 
M.D.B.AM. 


CFS 


CAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 
ON 
CAGE 


REF 
DATUM 


121   29   24 


NU   1        4M       4E 


AUC    1920-DAIE 


1920 
1940 
1940 

1964 


0.26  USED 

0.00  usees 

2.84  USED 

-0.62  usees 

0.00  usees 


Station   located  south  of  Walnut  ecove-Thornton  Highway  bridge,   3.8  miles  west  of  Thornton.     Station   located   in  tidal  zone.     Haxinun  gage 
height    listed  does  not   indicate  maxlmun  discharge.     At   times,    tidal   fluctuation  ia   Influenced  by  operation  of   the  Delta  Cross  Channel  gates. 
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TABLE    B-  12    (CONT  I 
DAILY    MAXIMUM    AND    MINIMUM     TIDES 

SAN   JOAQUIN    RIVER  AT   SAN  ANDR£AS    LANDING 


STATION   NO 

VIA* 

B9tl00 

1»?0 

date: 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

fEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JVLf 

Aug 

SEP 

DAK 

1 

0.4,' 
2.80 

5.49 
2.20 

5.31 
2.18 

5.95 
2.96 

7.13 
4.15 

7.35 
3.71 

5.54 
1.76 

NR 
Nil 

6.35 
2.44 

6.47 
2.09 

6.50 
2.48 

5.81 
J. 78 

I 

2 

5.89 

2.80 

5.33 

2.27 

5.30 
2.24 

5.90 
2.72 

7.19 
3.73 

6.99 
3.08 

5.60 
2.04 

NR 

NR 

6.55 
2.12 

6.46 
2.0t 

6.28 
2.39 

5.67 
2.85 

2 

3 

5.40 
2.26 

5.46 
2.40 

5.72 
2.59 

6.37 
2.69 

7.41 
3.68 

6.87 
2.98 

5.62 
2.27 

NR 

NR 

6.79 
2.53 

6.56 
2.22 

6.18 
2.60 

5.69 
2.93 

5 

4 

5.60 
2.08 

5.71 
2.59 

5.93 
2.86 

6.80 
2.75 

7.95 
4.09 

7.53 
3.63 

5.40 
2.30 

NR 
NR 

6.74 
2.44 

6.5« 
2.34 

6.11 
2.6« 

5.98 
3.18 

4 

5 

5.11 
2.20 

6.06 
3.29 

6.05 
2.60 

6.77 
2.48 

7.81 
3.91 

7.29 
3.44 

5.53 
2.45 

NR 
NR 

7.06 
2.84 

6.63 
2.62 

5.71 
2.54 

5.76 
3.02 

S 

6 

5.50 
2.18 

5.99 
3.04 

6.34 
2.59 

6.81 
2.41 

7.50 
4.58 

6.84 
3.19 

5.87 
2.47 

NR 
NR 

6.93 
2.59 

6.28 
2.37 

5.44 
2.51 

5.88 
2.62 

6 

7 

5.52 
2.36 

6.23 
3.06 

6.78 
2.75 

7.09 
4.30 

7.09 
3.76 

6.72 
3.50 

6.16 
2.31 

NR 
NK 

6.51 
2.35 

«.ll 
2.42 

5.57 
2.67 

6.24 
2.55 

7 

8 

5.69 
2.72 

6.60 
3.00 

7.19 
2.81 

7.44 
2.72 

6.77 
3.69 

6.69 
4.00 

5.86 
1.97 

6.32 
2.11 

6.29 
2.>1 

5.91 
2.56 

5.63 
2.62 

6.55 
2.66 

8 

9 

5.69 
2.79 

6.85 
2.99 

7.29 
4.45 

7.77 
3.18 

6.75 
3.71 

6.77 
3.71 

5.94 
1.94 

6.17 
2.12 

5.54 
1.93 

5.6« 
2.76 

5.99 
2.70 

6.49 
2.61 

9 

10 

5. SO 
2.92 

6.98 
4.11 

7.31 
2.78 

6.91 
3.79 

6.87 
3.87 

6.97 
3.72 

5.94 
1.92 

6.05 
1.96 

5.31 
1.90 

5.81 
2.68 

6.35 
2.66 

6.52 
2.52 

10 

II 

5.72 
2.58 

6.99 
2.88 

7.16 
2.75 

6.35 
3.06 

6.89 
3.86 

6.77 
3.36 

5.68 
1.59 

5.50 
1.88 

5.37 
1.95 

5.92 
2.84 

6.77 
2.71 

5.25 
2.62 

II 

12 

6.25 
3.34 

6.90 
2.75 

6.92 
2.83 

6,18 
2.98 

6.97 
4.07 

6.63 
3.10 

5.34 
1.68 

4.92 
1.54 

5.52 
2.20 

6.20 
3.04 

6.94 
2.85 

6.65 
3.05 

12 

13 

6.72 
2.72 

6.65 
2.56 

6.44 
2.80 

6.39 
3.12 

7.12 
3.84 

6.39 
2.85 

5.94 
2.80 

4.85 
1.50 

4.41 
2.73 

6.51 
2.73 

5.20 
2.77 

7.00 
3.07 

13 

14 

6.68 
2.85 

6.65 
2.44 

5.90 
2.62 

7.02 
3.52 

6.63 
3.19 

6.23 
2.88 

5.57 
1.48 

4.88 
1.69 

6.02 
2.52 

5.02 
2.76 

7.03 
2.72 

6.38 
2.78 

14 

15 

7.05 
2.64 

6.44 
2.65 

5.76 
2.56 

6.88 
3.50 

6.43 
3.06 

5.80 
2.52 

4.72 
1.74 

5.06 
2.06 

5.97 
2.28 

6.99 
2.84 

7.12 
2.87 

6.01 
2.80 

15 

16 

6.97 
2.94 

5.78 
2.63 

6.07 
2.69 

7.84 
4.38 

6.83 
3.83 

5.63 
2.46 

4.96 
1.99 

5.34 
2.55 

6.32 
2.25 

7.08 
2.61 

6.97 
2.83 

5.91 
2.91 

16 

17 

6.68 
2.76 

5.28 
2.14 

6.23 
2.98 

7.53 
4.29 

6.72 
3.20 

5.43 
2.31 

5.02 
2.10 

5.71 
2.65 

6.63 
2.21 

6.96 
2.38 

6.78 
2.90 

6.00 
2.93 

17 

IB 

6.22 
2.61 

5.17 
2.04 

6.27 
2.82 

7.57 
4.45 

6.34 
2.99 

5.06 
2.03 

5.11 
2.05 

6.10 
2.59 

6.72 
2.15 

7.07 
2.59 

6.50 
2.94 

6.40 
2.78 

IB 

19 

5.80 
2.37 

5.31 
2.17 

7.14 
3.31 

7.90 
5.02 

6.03 
2.87 

5.39 
2.23 

5.13 
2.20 

6.24 
2.42 

6.80 
2.19 

6.95 
2.52 

6.19 
3.04 

6.52 
2.92 

19 

20 

5.38 
2.27 

5.78 
2.51 

7.27 
3.34 

7.69 
4.84 

6.46 
3.18 

5.64 
2.58 

5.01 
1.75 

6.29 
2.08 

7.17 
2.52 

6.79 
2.67 

6.14 
2.97 

6.47 
2.86 

20 

21 

5.73 
2.50 

6.28 
2.68 

7.80 
3.38 

7.94 
4.85 

6.43 
4.11 

5.51 
2.65 

5.58 
2.01 

6.44 
2.10 

7.04 
2.51 

6.49 
2.64 

6.30 
3.14 

6.06 
2.66 

21 

22 

6.03 
2.97 

6.48 
2.59 

6.86 
2.79 

7.83 
5.19 

6.02 
3.27 

5.45 
2.79 

5.56 
1.70 

6.65 
2.15 

6.82 
2.45 

6.02 
2.49 

6.32 
3.07 

5.79 
2.22 

22 

23 

6.19 

3.U 

6.33 
2.36 

7.06 
4.76 

8.45 
5.29 

5.73 
3.12 

5.57 
2.79 

5.60 
1.58 

6.65 
2.03 

6.76 
2.67 

6.14 
2.86 

6.27 
2.75 

5.85 
2.19 

23 

24 

6.31 
2.97 

6.30 
3.98 

6.97 
3.18 

7.98 
6.51 

5.89 
3.19 

5.65 
2.66 

5.85 
1.61 

6.60 
2.19 

5.99 
2.37 

6.33 
3.10 

6.41 
2.48 

5.03 
2.29 

24 

25 

6.30 
2.70 

6.35 
2.24 

7.16 
2.98 

7.47 
5.82 

6.18 
3.45 

5.89 
2.58 

NR 
NR 

7.12 
2.70 

5.79 
2.33 

6.44 
3.18 

6.40 
2.44 

5.61 
2.24 

25 

26 

6.53 
3.77 

6.26 
2.29 

6.47 
3.20 

7.16 
5.83 

6.18 
3.30 

6.05 
2.49 

NR 
NR 

6.46 
2.48 

6.24 
2.66 

6.66 
2.89 

5.07 
2.49 

5.48 
2.24 

26 

27 

6.56 
2.79 

6.22 
2.30 

5.73 
2.88 

7.69 
5.84 

6.50 
3.33 

5.90 
2.18 

NR 
NR 

5.97 
2.33 

6.28 
2.92 

6.81 
2.79 

6.26 
2.43 

5.52 
2.43 

27 

28 

6.34 
2.67 

6.02 
2.34 

5.48 
2.52 

6.79 
5.35 

6.79 
3.56 

6.23 
2.23 

NR 
NR 

5.19 
2.08 

4.88 
2.65 

5.25 
2.69 

6.32 
2.59 

5.52 
2.62 

28 

29 

6.17 
2.41 

5.67 
2.32 

5.49 
2.56 

6. 81 
4.81 

6.21 
2.34 

NR 
NR 

5.62 
2.21 

6.44 
2.18 

6.72 
2.56 

6.45 
2.88 

5.49 
2.81 

29 

30 

5.93 
2.27 

5.23 
2.22 

5.58 
2.63 

7.18 
4.83 

6.15 
2.09 

NR 
NR 

5.69 
2.41 

6.34 
2.03 

6.65 
2.52 

6.42 
2.87 

5.58 
2.93 

30 

31 

5.71 
2.19 

5.64 
2.75 

7.14 
4.59 

5.81 
1.85 

5.88 
2.21 

6.59 

2.46 

6.07 
2.78 

31 

MAXIMLM 

7.05 

2.08 

6.99 
2.04 

7.80 
2.18 

8.45 
2.41 

7.95 
2.87 

7.53 
1.85 

NR 
NR 

NR 

NR 

7.17 
1.90 

7.08 
2.06 

7.12 
2.39 

7.00 
2.19 

HAt.v^:^ 

MiNtMuM 

MtSiHUW 

E-  Estimoled 
NR-  No  Record 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

T(ME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


1  4  SEC    T   i  R. 
M.D.B.4M. 


OF  RECORD 


CAGE  HT. 


SE13      3M      3E 


CAGE  NEICMT 
ONLY 


FROM 


MAY    1952-IMTE 


1952 
1964 


ZERO 
ON 
GACE 


(EF 

DATUM 


-2.84  usees 

-3.39  usees 

-3.00         usees 


Station  located  approximately   1.2  milea  below  Hokaluame  River.      Station  located   In  tidal   «ooe.     Maxl. 
naxlaajB  dlacharge. 


gat*  height   Hated  doea  aot   Indicate 
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TABLE     B-12     (CONT) 
DAILY    MAXIMUM     AND    MINIMUM     TIDES 


THREE  >aL£  SUXKIH  AT  SAN  JOAQUIN  RIVER 


ST4T.0N    NO 

TEAR 

B95060 

1970 

DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

fEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

DATE 

1 

3.19 
-0.17 

2.25 
-0.54 

2.21 
-0.84 

2.85 
-0.02 

3.85 
1.19 

3.96 

0.74 

2.34 
-0.72 

1.89 
-1.17 

3.21 
-0.56 

3.17 
-0.64 

3.07 
-0.41 

2.36 
-0.10 

1 

2 

2.69 
-0.13 

2.02 
-0.48 

2.20 
-0.76 

2.79 
.0.28 

3.92 
0.77 

3.84 
0.04 

2.40 
-0.55 

2.08 
-0.85 

3.43 
-0.64 

3.24 
-0.67 

2.72 
-0.44 

2.26 
-0.03 

2 

3 

2.21 
-0.67 

2.06 
-0.36 

2.64 
-0.41 

3.28 
-0.31 

4.13 
0.75 

3.74 
-0.08 

2.54 
-0.79 

2.44 
-0.77 

3.62 
-0.50 

3.28 
-0.57 

2.77 
-0.30 

2.31 
0.09 

3 

4 

2.39 
-0.81 

2.29 
-0.15 

2.87 
-0.17 

3.71 
-0.29 

4.48 
1.04 

4.14 
0.55 

2.34 
-0.74 

2.92 
-0.54 

3.61 
-0.60 

3.30 
-0.50 

2.61 
-0.24 

2.39 
0.26 

4 

5 

1.86 
-0.65 

2.65 
0.51 

2.99 
-0.39 

3.69 
-0.56 

4.45 
0.83 

4.16 
0.35 

2.48 
-0.58 

3.15 
-0.75 

3.90 
-0.26 

3.34 
-0.34 

2.32 
-0.35 

2.01 
0.07 

5 

6 

2.28 
-0.68 

2.55 
0.34 

3.27 
-0.43 

3.72 
-0.62 

4.25 
1.73 

3.73 
0.09 

2.81 
-0.53 

3.33 

-0.77 

3.72 
-0.49 

2.95 
-0.52 

1.91 
-0.32 

2.04 
-0.28 

6 

7 

2.27 
-0.A9 

2.82 
0.42 

3.71 
-0.31 

4.03 
1.31 

3.94 
0.67 

3.26 
0.41 

3.09 
-0.77 

3.04 
-I. 00 

3.36 
-0.65 

2.86 
-0.49 

2.00 
-0.24 

2.44 
-0.29 

7 

8 

2.40 
-0.14 

3.15 
.37 

4.14 
-0.26 

4.31 
-0.32 

3.56 
0.61 

3.49 
0.62 

2.81 
-1.08 

3.21 
-0.90 

3.15 
-0.71 

2.66 
-0.37 

2.01 
-0.24 

MR 
HR 

8 

9 

2.41 
-0.06 

3.36 
1.16 

4.23 
-0.28 

4.33 
0.22 

3.64 
0.65 

3.65 
0.76 

2.88 
-1.09 

3.08 
-0.88 

2.38 
-0.83 

2.39 
-0.20 

2.37 
-0.12 

MR 
MR 

9 

10 

2.51 
-0.06 

3.50 
0.36 

4.28 
1.80 

3.82 
0.76 

3.77 
0.83 

3.86 
0.64 

2.85 
-1.09 

2.91 
-1.00 

2.12 
-0.82 

2.53 
-0.30 

2.97 
-0.14 

MR 
MR 

10 

II 

2.39 
-0.27 

3.53 
0.25 

4.10 
-0.31 

3.25 
0.04 

3.78 
0.87 

3.68 
0.33 

2.57 
-1.42 

2.36 
-1.08 

2.16 
-0.81 

2.62 
-0.14 

3.24 
-0.17 

2.78 
-0.15 

II 

12 

2.95 
0.50 

3.45 
0.13 

3.89 
-0.21 

3.10 
-0.04 

3.66 

1.14 

3.45 
0.06 

2.26 
-1.35 

1.82 
-1.37 

2.32 
-0.68 

2.95 
0.09 

1.76 
-0.06 

2.80 
0.16 

12 

19 

3.41 
-0.12 

3.24 
-0.03 

3.39 
-0.25 

3.33 
0.11 

3.78 
0.89 

3.25 
-0.06 

2.83 
-0.24 

1.31 
-1.40 

1.18 
-0.21 

1.23 
-0.22 

3.45 
-0.10 

3.16 
0.29 

13 

14 

3.36 
0.02 

3.22 
-0.19 

2.83 
-0.43 

3.97 
0.55 

3.30 
0.25 

3.05 
-0.10 

2.44 
-1.52 

1.77 
-1.22 

2.85 
-0.36 

3.24 
-0.21 

3.32 
-0.12 

2.84 
-0.07 

14 

15 

3.79 
-0.19 

3.07 
-0.02 

2.70 
-0.48 

3.75 
0.55 

3.28 
O.ll 

2.60 
-0.27 

1.61 
-1.25 

1.96 
-0.87 

2.79 
-0.65 

3.67 
-0.13 

3.43 
0.10 

2.38 
-0.04 

15 

16 

3.69 
0.12 

2.31 
0.01 

3.05 
-0.34 

4.59 
1.37 

3.65 
0.83 

2.44 
-0.29 

1.87 
-1. 00 

2.26 
-0.47 

3.12 
-0.62 

3.76 
-0.34 

3.22 
0.12 

2.44 
0.02 

16 

17 

3.39 
-0.09 

1.83 
-0.52 

3.20 
-0.05 

4.31 
1.31 

3.55 
0.25 

2.20 
-0.38 

1.94 
-0.82 

2.62 
-0.38 

3.4«r 

-0.67 

3.66 
-0.45 

3.13 
0.15 

2.93 
-0.13 

17 

18 

2.94 
-0.24 

1.72 
-0.63 

3.23 
-0.20 

4.33 
1.45 

2.99 
0.08 

1.83 
-0.52 

2.03 
-0.89 

3.02 

-0.44 

3.56 
-0.71 

3.72 
-0.29 

3.01 

0.11 

3.30 

-0.28 

18 

19 

2.50 
-0.44 

1.81 
-0.53 

4.13 
0.33 

4.62 
2.02 

2.86 
-0.10 

2.08 
-0.40 

2.02 
-0.74 

3.17 
-0.62 

3.61 
-0.68 

3.48 
-0.30 

2.65 
0.23 

3.44 
-0.14 

19 

20 

2.05 
-0.51 

2.71 
-0.53 

4.22 
0.28 

4.42 
1.84 

3.34 
0.13 

2.43 
-0.26 

1.94 
-1.24 

3.23 
-0.84 

3.95 
-0.44 

3.13 
-0.29 

2.57 
0.09 

3.34 
-0.22 

20 

21 

2.41 
-0.30 

3.22 
-0.38 

4.69 
0.31 

4.63 
3.34 

3.29 
1.09 

2.17 
-0.24 

2.49 
-1.00 

3.33 

-0.84 

3.86 
-0.44 

3.15 
-0.32 

2.79 
0.30 

2.96 
-0.39 

21 

22 

2.68 
0.15 

3.41 
-0.47 

3.81 
-0.25 

4.50 
2.15 

2.65 
0.20 

2.29 
-0.16 

2.53 
-1.30 

3.57 
-0.82 

3.61 
-0.53 

2.48 
-0.36 

2.83 
0.28 

2.70 
-0.76 

22 

23 

2.82 
0.29 

3.24 
-0.71 

4.02 
0.16 

5.01 
2.26 

2.58 
O.U 

2.39 
-0.17 

2.56 
-1.40 

3.58 
-0.86 

3.58 
-0.40 

2.51 
-0.02 

2.69 
-0.07 

2.74 
-0.77 

23 

24 

2.93 
0.!6 

3.22 
0.96 

3.91 
2.16 

4.62 
3.49 

2.78 
0.18 

2.50 
-0.23 

2.76 
-1.34 

3.53 

-0.76 

2.77 
-0.62 

2.72 

o?5o 

2.82 
-0.30 

2.52 
-0.72 

24 

25 

2.94 
0.71 

3.27 
-0.81 

4.07 
-0.07 

4.21 
2.85 

3.05 
0.43 

2.75 
-0.25 

3.00 
-l.U 

3.95 

-0.41 

2.60 
-0.62 

2.96 
0.33 

1.65 
-0.33 

1.87 
-0.67 

25 

26 

3.15 
-0.07 

3.17 
-0.75 

3.37 
0.12 

3.93 
2.91 

3.07 
0.30 

2.92 
-0.25 

3.22 
-1.08 

3.30 
-0.62 

2.98 
-0.33 

3.18 
0.04 

2.91 
-0.38 

2.37 
-0.74 

26 

27 

3.19 

0.00 

3.12 
-0.73 

2.60 
-0.16 

4.34 
2.89 

3.40 
0.33 

2.53 
-0.53 

3.10 
-1.02 

2.86 
-0.72 

3.06 
-0.09 

1.67 
•0.08 

2.70 
-0.48 

2.42 
-0.59 

27 

28 

2.98 
-O.U 

2.91 
-0.69 

2.34 
-0.51 

3.51 
2.46 

3.69 
0.60 

2.92 
-0.38 

2.26 
-1.52 

2.48 
-0.82 

1.49 
-0.40 

3.26 
-0.14 

3.01 
-0.37 

2.40 
-0.41 

28 

29 

2.86 
-0.34 

2.57 
-0.70 

2.37 
-0.46 

3.55 

2.03 

2.93 
-0.41 

1.90 
-1.4« 

1.66 
-0.73 

3.22 
-0.61 

3.24 
-0.35 

3.06 
-0.05 

2.37 
-0.21 

29 

30 

2.63 
-0.46 

2.12 
-0.80 

2.47 
-0.38 

3.87 
1.89 

2.90 
-0.54 

1.72 
-1.34 

2.55 
-0.57 

3.07 
-0.68 

3.37 
-0.38 

2.87 
-0.02 

2.50 
-0.13 

30 

31 

2.46 
-0.55 

2.52 
-0.24 

3.84 
1.66 

2.57 

-0.68 

2.75 
-0.68 

3.12 
-0.41 

2.62 
-0.13 

31 

MAXIMUM 

3.79 
-0.81 

3.53 

-0.81 

4.69 
-0.84 

5.01 
-0.62 

4.48 
-O.IO 

4.16 
-0.68 

3.22 

-1.52 

3.95 

-1.40 

3.95 

-0.83 

-0.67 

3.45 
-0.48 

SR 
NR 

W  i  >    ■/ .  V 

MINIMUM 

MINIMUM 

E-  Eslimoted 
NR~  No  Record 


CREST 

5TAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  CAGE 


LATITUDE 


/4  SEC    T   I  R. 
M.O.SIM 


CrS 


CAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 
CM 
CAGE 


REF 

DATUM 


38  05    15 


121  41  08 


SE    19     3N     3E 


JUNE    1929-nATE 


1929 
1940 
1959 
1959 

1964 


1940 
1959 


0.00 
0.00 
-10.00 
-7.11 
10.45 
0.00 


USED 

usees 
usees 

USES 

usees 
usees 


Station   located  on  Slwraan  laland,  4.9  Bilaa  aouth  of  Rio  Vlata.     Station  located   In  t.dal  zone.     Max 
mtm  dlacharge.      Haxlaw  of   record    ii  auxins  recorded   stage   —  record  not   coaiplete   in  Decea^er    1955 
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iMM  gage  halghc  do«i  not   iadic«c«  »axl- 


TABLE 

B-  12     ICONT  1 

DAILY    MAXIMUM    AND    MINIMUM     TIDES 

SAN   JOAQUIN    RIVER  AT  AKTIOC"                                                            „   ,^^, 

SIAriON  hO 

fCAR 

^      B9'i020 

itll)      ^ 

OATE 

OCT 

MOV 

DEC 

JAN 

TEB 

WAR 

APR 

MAY 

JUNE 

Mi.1 

AuC 

Sf  P 

DAT! 

1 

3.15 
-0.90 

2.26 
-1.33 

2.13 
-1.31 

2.85 
-0.31 

3.84 
O.SO 

4.  10 
0.0« 

2,39 

1.94 
-1.83 

3.46 
-1.23 

J.  34 
-l.5« 

3.18 
-1.16 

2.  74 
-0.81 

I 

2 

2.63 
-0.81 

2.12 
-1.20 

2.15 
-1.20 

2.76 
-O.SO 

3.98 
0.06 

3.72 
-0.66 

2.51 

-1.74 

2.16 
-1.47 

3.63 

•  1.38 

3.3* 
-I.U 

3.17 
-1.23 

2.M 

-0.69 

3 

2.18 
-1.17 

2.29 
-1.11 

2.61 
-0.79 

3.25 
-0.93 

4.25 
-0.05 

3.63 
-0.85 

2.61 
-1.52 

2.54 
-1.44 

HI 

3.47 
-t.U 

3.06 
-1.01 

2.55 
-0.S3 

4 

2.37 
-1.39 

2.57 
-0.92 

2.85 
-0.67 

3.74 
-1.00 

4.82 
0.23 

4.48 
-0.22 

2.41 
-1.43 

3.01 
-1.27 

Nl 

3.4J 
-1.32 

2.99 
-0.94 

2.80 
-0.19 

5 

2.35 
-1.33 

2.98 
-0.15 

2.99 
-0.97 

3.74 
-1.34 

4.75 
0.02 

4.16 
-0.50 

2.57 
-1.24 

3.20 
-1.49 

3.85 

-1.00 

3.48 
-1.11 

2.60 
-1.03 

2.64 
-0.J5 

6 

2.39 

-l.AO 

2.91 
-0.53 

3.28 
-1.08 

3.79 
-1.41 

4.46 
-0.12 

3.75 
-0.75 

2.90 
-1.19 

3.34 
-1.55 

3.6] 
-1.26 

3.19 
-1.30 

2.27 
-0.96 

2.77 
-0.89 

7 

2.18 
-1.26 

3.24 
-0.54 

3.72 
-1.00 

4.11 
-1.12 

4.06 
-0.17 

3.65 

-0.41 

3.11 
-1.52 

3.06 
-1.S5 

3.34 
-1.34 

2.9« 
-I.IS 

2.41 
-0.80 

3.06 
-0.»4 

8 

2.57 
-0.92 

3.57 
-0.69 

4.16 
-0.96 

4.45 
-0.60 

3.73 
-0.09 

3.57 
-0.17 

2.87 
-1.82 

3.15 
-1.71 

3.13 
-1.39 

2.6« 
-1.01 

2.54 
-0.72 

3.34 
-0.82 

9 

2.57 
-0.84 

3.77 
-0.79 

4.23 
-1.03 

4.86 
1.40 

3.67 
0.73 

3.66 
0.01 

2.88 
-1.81 

3.00 
-1.69 

2.38 
-1.69 

2.48 
-0.74 

2.92 
-0.68 

3.28 
-0.»2 

10 

2.81 
-0.59 

3.91 
-0.91 

4.31 
-1.08 

3.90 
0.98 

3.80 
0.19 

3.87 
-0.13 

2.81 
-1.80 

2.82 
-1.77 

2. OS 
-1.61 

2.63 
-0.75 

3.19 
-0.77 

3.34 
-1.07 

10 

II 

2.69 
-1.15 

3.89 
-1.06 

4.U 
-0.98 

3.31 
-0.74 

3.78 
0.29 

3.69 
-0.39 

2.51 
-2.05 

2.25 
-1.81 

2.17 
-1.51 

2.73 
-0.50 

3.53 

-0.77 

3.54 
-1.03 

II 

12 

3.22 

-1.00 

3.78 
1.01 

3.90 
-0.92 

3.18 
-0.75 

3.79 
0.62 

3.49 
-0.63 

2.17 
-1.93 

1.76 
-2.03 

2.42 
-1.16 

3.06 
-0.37 

3.77 
-0.71 

2.69 
-0.69 

12 

13 

3.63 
-0.88 

3.51 
-1.24 

3.39 
-0.95 

3.40 
-0.49 

3.96 
0.29 

3.18 
-0.75 

2.65 
-0.89 

1.73 
-2.01 

2.88 
-0.66 

3.32 

-0.72 

3.89 
-0.86 

3.91 
-0.66 

13 

14 

3.59 
0.54 

3.44 
-1.33 

2.82 
-1.10 

4.03 
0.10 

3.35 
-0.37 

2.96 
-0.76 

1.69 
-2.11 

1.98 
-1.79 

2.83 

-0.85 

3.69 
-0.81 

2.10 
-0.96 

3.35 
-0.95 

14 

15 

4.01 
-1.10 

3.21 
-1.11 

2.74 
-1.11 

3.74 
-0.06 

3.19 
-0.54 

2.56 
-1.05 

1.53 
-1.80 

1.13 
-1.38 

3.22 
-1.28 

3.83 
-0.89 

4.02 
-0.86 

3.01 
-0.91 

IS 

16 

3.77 
-0.74 

2.54 
-1.01 

3.10 
-0.86 

4.62 
0.74 

3.62 
0.21 

2.41 
-1.11 

1.87 
-1.54 

2.30 
-0.90 

1.48 
-1.33 

1.81 
-1.14 

3.88 
-0.90 

2.90 
-0.74 

16 

17 

3.42 
-0.98 

2.20 
-1.53 

3.26 
-0.48 

4.25 
0.67 

3.53 
-0.49 

2.28 
-1.30 

1.99 
-1.41 

2.69 
-0.93 

3.57 
-1.46 

3.84 
-1.30 

3.72 
-0.86 

2.99 
-0.88 

17 

le 

3.02 
-1.12 

2.09 
-1.56 

3.28 
-0.77 

4.29 
0.79 

3.18 
-0.73 

1.99 
-1.61 

2.06 
-1.47 

3.05 
-1.02 

3.62 
-1.58 

4.01 
-1.13 

3.43 
-0.78 

3.30 
-0.17 

IB 

19 

2.62 
-1.34 

2.24 
-1.39 

4.13 
-0.25 

4.64 
1.33 

2.89 
-0.85 

2.26 
-1.43 

2.02 
-1.36 

3.21 
-1.32 

3.74 
-1.57 

3.92 
-1.24 

3.12 
-0.62 

3.41 
-0.74 

19 

20 

2.63 
-1.42 

2.75 
-1.12 

4.29 
-0.34 

4.46 
1.09 

3.32 
-0.59 

2.57 
-1. 11 

1.97 
-1.94 

3.25 

-1.70 

4.03 
-1.27 

3.76 
-1.08 

3.03 
-0.63 

3.29 
-0.85 

20 

21 

2.54 
-1.19 

3.23 
-1.02 

4.63 
-0.38 

4.70 
1.39 

3.26 
-0.48 

2.44 
-l.OO 

2.50 

-1.72 

3.36 
-1.71 

3.96 
-1.24 

3.41 
-1.11 

3.22 
-0.39 

2.88 
-0.97 

21 

22 

2.94 
-0.69 

3.42 

-1.16 

3.80 
-0.95 

4.53 
1.45 

2.85 
-0.59 

2.44 
-0.83 

2.60 
-2.06 

3.59 
-1.68 

3.74 
-1.30 

2.96 
-1.14 

3.21 
-0.55 

2.60 
-1.36 

22 

23 

3.12 
-0.60 

3.24 
-1.42 

4.01 
-0.52 

5.09 
2.64 

2.59 
-0.41 

2.57 
-0.84 

2.63 
-2.18 

3.56 
-1.78 

3.60 
-1.13 

3.02 
-0.71 

3.14 
-0.83 

2.65 
-1.35 

23 

24 

3.25 
-0.82 

3.22 
-1.50 

3.88 
-0.75 

4.64 
2.02 

2.79 
-0.01 

2.67 
-0.97 

2.77 
-2.14 

3.53 
-1.56 

2.79 
-1.36 

3.21 
-0.42 

3.16 
-1.07 

2.50 
-1.27 

24 

25 

3.25 

-1.08 

3.23 
-1.42 

3.95 
-0.59 

4.17 
2.90 

3.04 
-0.10 

2.94 
-1.08 

2.97 
-1.93 

3.87 
-1.19 

2.67 
-1.22 

3.29 
-0.30 

3.17 
-1.12 

2.37 
-1.31 

25 

26 

3.43 
-1.04 

3.11 
0.93 

3.28 
1.36 

3.82 
2.07 

3.05 
-0.25 

3.07 
-1.08 

3.13 
-1.87 

3.25 
-1.39 

3.02 
-0.87 

3.52 
-0.60 

3.12 
-1.16 

1.91 
-1.34 

26 

27 

3.41 
-1.12 

3.04 
-1.36 

2.57 
1.28 

4.20 
2.14 

3.33 
-0.20 

2.82 
-1.52 

3.01 
-1.68 

2.86 
-1.41 

3.16 
-0.55 

3.68 
-0.76 

1.85 
-1.21 

2.43 
-1.13 

27 

28 

3.15 
0.74 

2.82 
-1.31 

2.37 
-1.14 

3.45 
1.75 

3.60 
0.02 

3.07 
-1.41 

2.23 
-2.24 

2.53 
-1.56 

3.32 

-1.07 

3.59 
-0.90 

3.17 
-1.06 

2.47 
-0.93 

28 

29 

2.98 
-1.33 

2.47 
-1.27 

2.37 
-1.01 

3.45 
1.41 

3.04 
-1.39 

1.92 
-2.24 

2.64 
-1.33 

3.24 
-1.42 

1.94 
-1.07 

3.31 
-0.80 

2.44 
-0.70 

29 

30 

2.69 
-1.36 

2.03 
-1.32 

2.46 

-0.84 

3.83 
1.36 

2.93 
-1.58 

1.75 
-2.05 

2.90 
-1.10 

1.50 
-1.63 

3.53 
-l.IO 

3.25 
-0.84 

2.53 
-0.66 

30 

31 

2.50 
-1.39 

2.52 
-0.61 

3.83 
1.01 

2.69 
-1.86 

3.32 
-1.34 

3.44 
-1.16 

2.98 
-0.85 

31 

UAVIM^V 

4.01 
-1.42 

3.91 
-1.56 

4.63 
-1.31 

5.09 

-1.41 

4.82 
-0.85 

4.48 
-1.86 

3.13 
-2.24 

3.87 
-2.03 

NR 
NR 

4.01 

4.02 

3.91 

WAt.'.«^l/ 

Minimum 

-1.62 

-1.23 

- 

.36 

UiNiWUM 

E-  EstifToteo 
NR-  No  Record 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

Time 

STAGE 

DATE 

Time 

STAGE 

LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  CAGE 


LATITUDC 


I/4SEC.  T.  IR. 
M.D.B.kM. 


OF  RECORD 


CAGE  HT. 


CACt  HflCHT 
ONLY 


FROM 


TO 


Z(RO 

OH 
CAM 


RIF. 

DATUM 


SW    18      2N     2E 


Station  locatad   In  punp  house  on  iriurf  «t  city  watnr  works 
listed  doss  not   indlcsts  stsslijw  dischsrg*. 


JUNE   1929-DAtI 


1929 
1940 
19S7 
1937 
1*37 

1M4 


1940 
1957 
l»S7 


IMA 


0.00 

0.00 

-9.71 

-*.M 

-«.»7 

-10.11 

0.00 


u:>£0 

usees 
usees 
usees 


Istsly  north  of  Aatloch.     Station  lecstod  In  ttdal  soa*.     Mnxii 


gst*  hslght 


255 


TABLE     B-  12     (COM  i 
DAILY    MAXIMUM     AND    MINIMUM     TIDES 
SUISUN  BAY  AT  BENICIA 


ST&TiON    NO 

WATER     "\ 
YEAB 

^     E03300 

1970 

DATE 

OCT 

NOV. 

DEC 

JAV 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

juur 

AUG 

SEP 

DATE 

1 

NR 
NR 

2.36 
-2.07 

2.32 
0.45 

2.82 
-1.10 

3.58 
-1.78 

4.15 
-1.35 

2.60 
-3.51 

NR 

NR 

3.70 
-2.60 

3.58 
-2.98 

3.41 
-2.54 

NR 
NR 

• 

2 

NR 

NR 

2.22 
-1.80 

2.36 

-0.21 

2.79 
-1.98 

3.80 
-2.53 

3.71 
-2.35 

2.78 
-3.18 

NR 
NR 

3.77 
-2.93 

3.71 
-3.02 

3.29 
-2.54 

NR 
NR 

2 

3 

2.16 
-2.03 

2.39 

-1.76 

2.88 
-1.20 

3.21 
-2.48 

4.13 
-2.87 

3.70 
-2.85 

3.01 
-2.89 

NR 

NR 

2.17 
-3.03 

3.71 
-2.78 

3.13 
-2.26 

NR 
NR 

3 

4 

2.43 
-2.02 

2.69 
-1.59 

3.09 
-1.41 

3.79 
-2.80 

4.76 
-2.82 

4.73 
-2.32 

2.71 
-2.75 

NR 

NR 

3.77 
-2.98 

3.54 
-2.72 

3.08 
-2.05 

NR 
NR 

4 

5 

2.43 
-1.97 

3.21 
-0.79 

3.27 
-1.93 

3.90 
-3.28 

4.81 
-3.08 

4.38 
-2.80 

3.05 
-2.52 

NR 

NR 

3.77 
-2.79 

3.44 
-2.51 

2.65 
-2.02 

NR 

NR 

5 

6 

2.48 
-2.10 

3.26 
-1.39 

3.59 
-2.22 

4.09 

-3.37 

4.65 
-3.05 

4.05 
-3.01 

3.39 
-2.55 

NR 

NR 

3.57 
-2.91 

3.24 
-2.50 

2.39 
-1.87 

NR 
NR 

6 

7 

2.63 
-2.06 

3.63 
-1.44 

4.04 
-2.36 

4.54 
-3.04 

4.31 
-2.84 

3.99 
-2.47 

3.43 
-3.07 

NR 
NR 

3.28 
-2.68 

2.88 
-2.35 

2.58 
-1.61 

NR 

NR 

7 

e 

2.67 
-1.73 

4.00 
-1.87 

4.57 
-2.45 

4.85 
-2.55 

3.90 
-2.43 

3.88 

-2.07 

3.24 
-3.38 

NR 
NR 

3.07 
-2.61 

2.57 
-2.21 

2.79 
-1.22 

NR 
NR 

8 

9 

2.73 
-1.69 

4.14 
-2.14 

4.56 
-2.65 

5.43 
-1.80 

3.96 
-1.70 

4.03 
-1.76 

3.15 
-3.32 

3.03 
-3.15 

2.61 
-2.68 

2.58 
-1.87 

3.06 
-1.25 

NR 
NR 

9 

10 

3.07 
-1.73 

4.24 
-2.37 

4.66 
-2.74 

4.23 
-2.51 

4.10 
-1.20 

4.14 
-1.90 

2.94 
-3.22 

2.87 
-3.05 

2.16 
-2.45 

2.71 
-1.65 

3.17 
-1.42 

NR 
NR 

10 

II 

3.04 
-2.15 

4.21 
-2.57 

4.51 
-2.47 

3.57 
-2.32 

4.00 
-1.26 

3.98 
-2.07 

2.55 
-3.22 

2.28 
-2.86 

2.31 
-2.19 

2.77 
-1.16 

3.42 
-1.70 

NR 
NR 

II 

12 

3.54 
-2.08 

4.07 
-2.75 

4.22 
-2.43 

3.48 
-1.82 

3.94 
-0.88 

3.64 
-2.28 

2.27 
-2.85 

1.87 
-2.92 

2.55 
-1.68 

3.13 
-1.29 

NR 
NR 

NR 
NR 

12 

13 

3.89 

-2.04 

3.76 
-2.78 

3.52 
-2.49 

3.65 
-0.74 

3.95 

-1.15 

3.26 
-2.16 

2.40 
-2.07 

1.84 
-2.68 

2.92 
-1.17 

3.37 
-1.64 

NR 
NR 

NR 
NR 

13 

14 

3.82 
-2.26 

3.58 
-2.49 

2.95 
0.09 

4.18 
-0.53 

3.39 
-1.76 

2.96 
-2.03 

1.74 
-2.78 

2.23 

-2.31 

2.98 
-1.70 

3.53 
-2.04 

NR 
NR 

NR 
NR 

14 

15 

4.26 
-1.81 

3.32 
0.83 

3.06 

-2.35 

3.75 
-1.31 

3.24 
-2.04 

2.50 

-2.11 

2.07 
-2.54 

2.53 
-1.78 

3.38 

-2.31 

3.77 
-2.39 

NR 

NR 

NR 
NR 

15 

16 

3.75 
1.02 

2.75 
-2.23 

3.46 
-1.92 

4.44 
-1.14 

3.71 
-1.23 

2.43 
-2.29 

2.31 
-2.25 

2.88 
-1.47 

3.68 
-2.53 

3.98 

-2.71 

NR 

NR 

NR 
NR 

16 

17 

3.40 
-2.19 

2.45 
-2.71 

3.59 
-1.40 

4.05 
-1.73 

3.56 

-2.44 

2.26 
-2.57 

2.31 
-2.34 

3.13 
-1.86 

3.70 
-2.92 

4.15 
-2.95 

NR 

NR 

3.47 
-2.10 

17 

18 

3.13 
-2.30 

2.49 
-2.58 

3.58 
-1.86 

4.05 
-1.82 

3.25 
-2.85 

2.18 
-2.88 

NR 
NR 

3.32 
-2.17 

3.90 
-3.29 

4.08 
-2.98 

NR 
NR 

3.63 
-2.04 

18 

19 

2.76 

-2.48 

2.67 
-2.26 

4.43 
-1.38 

4.38 
-1.64 

3.10 
-2.76 

2.54 
-2.73 

NR 
NR 

3.47 
-2.50 

2.10 
-3.32 

4.09 
-3.00 

NR 
NR 

3.63 
-2.08 

19 

20 

2.82 
-2.58 

3.21 

-2.17 

4.61 
-1.67 

4.23 
-1.74 

3.47 
-2.45 

2.72 
-2.55 

NR 
NR 

1.75 
-3.18 

4.12 
-3.22 

4.01 
-2.81 

NR 
NR 

3.30 
-2.13 

20 

21 

2.94 
-2.31 

3.63 
-2.22 

4.67 
-1.97 

4.45 
-1.41 

3.39 
-2.40 

2.64 
-2.31 

NR 

NR 

3.58 
-3.40 

4.00 
-3.19 

3.61 
-2.61 

NR 
NR 

2.99 
-2.15 

21 

22 

3.24 
-1.75 

3.77 
-2.48 

3.93 
-2.56 

4.22 
-1.45 

3.03 
-2.26 

2.69 
-1.99 

NR 
NR 

3.75 
-3.42 

3.79 
-2.99 

3.17 
-2.37 

NR 
NR 

2.71 
-2.37 

22 

23 

3.46 
-1.79 

3.57 
-2.77 

4.18 
-2.03 

4.75 
-0.35 

2.76 
-1.68 

2.87 
-2.07 

NR 
NR 

3.72 
-3.45 

3.57 
-2.75 

3.26 
-1.89 

NR 
NR 

2.75 
-2.25 

23 

24 

3.62 
-2.08 

3.50 
-2.89 

4.02 
-2.43 

4.17 
-0.91 

3.06 
-1.12 

3.00 

-2.24 

NR 
NR 

3.72 
-3.06 

2.74 
-2.77 

3738 
-1.50 

NR 
NR 

2.52 
-2.21 

24 

25 

3.62 
-2.38 

3.45 
-2.75 

3.90 

-2.42 

3.55 
-0.73 

3.23 
-1.35 

3.28 

-2.41 

NR 
NR 

3.75 
-2.80 

2.87 
-2.38 

3.43 
-1.44 

NR 
NR 

2.54 
-2.27 

25 

26 

3.69 

-2.44 

3.36 
-2.55 

3.29 
-2.75 

3.35 
-0.21 

NR 
NR 

3.36 
-2.41 

NR 

NR 

3.14 
-2.95 

3.26 
-1.75 

3.50 
-1.77 

NR 
NR 

2.58 
-2.25 

26 

27 

3.59 
-2.51 

3.21 

-2.47 

2.45 
-2.87 

3.82 
-0   51 

NR 

NR 

3.05 
-2.86 

NR 
NR 

2.78 
-2.57 

3.34 
-1.57 

3.55 

-1.94 

NR 

NR 

2.70 
-2.09 

27 

28 

3.32 
-2.60 

2.94 
-2.32 

2.30 
-2.45 

3.08 
-0.26 

3.74 
-1.09 

3.21 
-2.70 

NR 
NR 

2.81 

-2.60 

3.50 
-2.12 

3.63 
-2.02 

NR 
NR 

2.65 
-1.79 

28 

29 

3.14 

-2.47 

2.66 
-2.18 

2.29 

-1.94 

3.18 
-0.33 

3.08 
-2.72 

NR 
NR 

3.00 
-2.19 

3.41 
-2.53 

3.62 
-2.31 

NR 
NR 

2.71 
-1.58 

29 

30 

2.81 
-2.33 

2.19 
-1.98 

2.34 
-0.02 

3.47 
-0.62 

2.89 
-2.94 

NR 
NR 

3.30 
-2.05 

3.52 
-2.99 

3.55 
-2.40 

NR 

NR 

2.82 
-1.54 

30 

31 

2.58 
1.16 

2.45 
-0.59 

3.51 
-1.13 

2.71 
-3.27 

3.63 
-2.42 

3.43 
-2.51 

NR 
NR 

31 

MAXIMUM 

NR 
NR 

4.24 
-2.89 

4.67 
-2.87 

5.43 
-3.37 

XR 
NR 

4.73 
-3.27 

NR 
NR 

NR 
.NR 

4.12 
-3.32 

4.15 
-3.02 

NR 
NR 

NR 
NR 

MAXiVUW 

MINIMUM 

MiNiMUV 

NR  •  No  Record 


CREST 

5TAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1'4  SEC    T   &  R 
M.D.BM. 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


TO 


ZERO 
ON 
CACC 


REF. 

DATUM 


38     02      27 


122     08     04 


SW  6     2N     2U 


Jira  29-APR  40 
..PR  40- DATE 


1929  1940 
1940  1942 
1942 


-2.21  usees 

-3.00  usees 

0.00       usees 


ScaCion  located  on  channel  side  of  wharf   (formerly  located  on  inshore  side  of  wharf)  inoediacely  southeast  of  Benlcla.     Haxinun  gage  height 
listed  does  not   indicate  roaxiinuin  discharge.      Period  of   record   intermittent   fton   1929   to   1940. 
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TABLE  B-13 
CONTENTS  OF  RESERVOIRS 
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TABLE  B-13  (Cont.) 

CONTENT  OF  RESERVOIRS 
(IN  ACRE-FEET) 


'^ATBt  YEA« 


1970 


CTATION  NO. 


A55527 


STATION  NAME 


FRENCHMAN   LAKE   NEAR  CHILCOOT 


I     -  ESTIMATB) 
Nt  -  NO  RCCOtO 


WATER  YEAR   SUMMARY 


M  AXIMU 


CONTENT 
57,071 


OAOE  HT. 

5589.00 


M_ 


MO. 

1 


DAY 

30 


TIME 

0930 


MINIMUM 


CONTENT 
31,051 


OAOC   HT. 

5578.01 


MO. 

9 


DAY 

30 


TIMf 

2200 


I^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

toAY^ 

1 

45,624 

45,498 

45.526 

46,639 

56,894 

56,446 

56,350 

56,127 

55,746 

51,314 

48,492 

42,807 

1 

J 

45,596 

45,498 

45,526 

46,653 

56,862 

56,398 

56,350 

56.127 

55,603 

51,299 

48,361 

42,754 

3 

3 

45,540 

45.498 

45.526 

46,653 

56,814 

56,382 

56,318 

56,143 

55,382 

51,314 

48,202 

.42,673 

3 

4 

45,512 

45.470 

45.512 

46,668 

56,750 

56,398 

56.302 

56,159 

55,098 

51,329 

47,999 

42,632 

4 

5 

45,484 

45.540 

45.526 

46,668 

56 . 702 

56,382 

56,302 

56,222 

54,815 

51,269 

47.812 

42,565 

5 

45,470 

45,554 

45.512 

46,696 

56.654 

56,366 

56,254 

56,254 

54.518 

51,209 

47.610 

42,498 

6 

7 

45,456 

45.568 

45,526 

46,696 

56,622 

56.350 

56,222 

56,286 

54.206 

51,179 

47.424 

42,431 

7 

g 

45,428 

45.554 

45,526 

46.739 

56,590 

56,398 

56.222 

56,334 

53.895 

51,104 

47.252 

42,364 

• 

9 

45,400 

45,554 

45,526 

46,852 

56,590 

56,382 

56.222 

56.334 

53.632 

51,074 

47.066 

42,284 

9 

10 

45,386 

45,554 

45,540 

46,895 

56,574 

56,366 

56.350 

56.366 

53.400 

51,014 

46,838 

42,204 

10 

11 

45,372 

45.554 

45,540 

46,938 

56.542 

56,350 

56.334 

56,430 

53 ,  169 

50,969 

46,512 

42,124 

11 

13 

45,345 

45.554 

45,554 

47,009 

56.558 

56,334 

56,334 

56,382 

52.985 

NR 

46.229 

42,017 

13 

13 

45,317 

45,554 

45,554 

47,081 

56.590 

56,318 

56,366 

56,270 

52,877 

NR 

45.947 

41,924 

13 

M 

45,317 

45,554 

45.540 

47.381 

56.574 

56,350 

56,382 

56 ,  143 

52,785 

NR 

45.666 

41,804 

14 

IS 

45.372 

45.568 

45.554 

47.481 

56,542 

56,366 

56,366 

56,095 

52,709 

NR 

45.400 

41,724 

15 

16 

45.512 

45,568 

45.554 

48,390 

56,638 

56,382 

56,350 

56,095 

52,694 

NR 

45.122 

41.645 

16 

17 

45,526 

45,554 

45,568 

NR 

56,606 

56.382 

56,318 

56,095 

52,617 

50.790 

44.844 

41.552 

17 

U 

45,526 

45,554 

45,568 

NR 

56,558 

56.366 

56,270 

56,111 

52,556 

50.700 

44,581 

41.460 

11 

19 

45,526 

45.554 

45,680 

NR 

56,510 

56,382 

56,254 

56,159 

52,510 

50.626 

44,292 

41,354 

19 

30 

45.526 

45,554 

45,764 

NR 

56,478 

56,382 

56,254 

56,191 

52,449 

50.536 

44,003 

41.249 

30 

31 

45,526 

45.554 

46.031 

50,954 

56,446 

56.382 

56.207 

56,222 

52.404 

50.402 

43,839 

41.183 

31 

33 

45.526 

45.554 

46.074 

52.236 

56,430 

56,382 

56,191 

56,207 

52.297 

50,254 

43,730 

41,183 

33 

33 

45,526 

45,540 

46,243 

53,524 

56,430 

56,382 

56,175 

56,222 

52,069 

50.046 

43,593 

41.170 

33 

34 

45.526 

45.540 

46,384 

54.831 

56,414 

56,398 

56.143 

56,207 

51,842 

NR 

43,457 

41.143 

34 

3S 

45.512 

45.540 

46,483 

55.477 

56.414 

56,398 

56,127 

56.191 

51,600 

NR 

43,294 

41, UO 

35 

36 

45,512 

45.540 

46.568 

55,984 

56,430 

56,414 

56,159 

56,207 

51,585 

.VR 

43 , 159 

41,104 

36 

37 

45,512 

45.540 

46,583 

56,846 

56,430 

56,398 

56,191 

56,111 

51,404 

49.280 

43,010 

41,104 

37 

31 

45,498 

45.540 

46.583 

57,039 

56,430 

56,398 

56.175 

56,047 

51,374 

49.090 

42,942 

41,091 

38 

39 

45,512 

45.526 

46.597 

57,039 

56,398 

56,159 

55,984 

51,359 

48,914 

42,942 

41,078 

39 

30 

45.512 

45.526 

46,611 

57,023 

56,398 

56 ,  143 

55,920 

51,344 

48.768 

42,888 

41,051 

30 

31 

45,512 

46,639 

56,991 

56,366 

55,873 

48.637 

42,848 

31 

CHNG. 

-140 

+14 

+1,113 

+10,352 

-561 

-64 

-223 

-270 

-4,529 

-2.707 

-5,789 

-1,797 

:hkg. 

MAX. 

45.624 

45,568 

46.639 

57,039 

56,894 

56,446 

56,382 

56,430 

55,746 

51.329 

48,492 

42,807 

MAX 

MIN. 

45,317 

45,470 

45.512 

46,639 

56,414 

56,318 

56,127 

55,873 

51,344 

48,637 

42,848 

41,051 

MIN. 

LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONdTUOE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.O.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT. 


DATE 


INFLOW 


CONTENT 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

CAGE 


REF. 
DATUM 


39   53   36  120    11    17        NE  33      24N      16E  JAN   1962-DATE  1962 

Station  located   at  toe  of  Frenchman  Dam  on  Little  Last  Chance  Creek,    7.1  miles  north  of  Chilcoot. 


5500.00  usees 


Frenchman  Dam  was   completed   in  October    1961   and   storage  began   in  November    1961.      The    lake  has   a  usable   capacity   of  53,582   acre-feet  between 
elevations  5517   feet   (invert  of  intake)   and  5588  feet   (crest  of  spillway).      Not  available   for  release,    1,835  acre-feet. 

Dally  content  given  is  shown  at  2400  hours. 

Prainage  area   is  81.1   square  miles. 
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ABLE  B-13  (Cont.) 

ONTENT   OF   RESERVOIRS 
(IN  ACRE-FEET) 


^ATOI  YIAI 


1970 


STATION  NO. 


A55383 


STATION  NAMI 


LAKE   DAVIS   NEAR   FORTOLA 


j 


DAY 


OCT. 


NOV. 


DEC. 


JAN. 


FEB. 


MAR. 


APR. 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUO. 


S»T.      IdA^ 


I 

3 
3 

4 
S 

• 

f 

10 

11 

12 
13 
14 
IS 

U 
17 
It 
19 
M 

21 
22 
23 
24 
2S 

U 
27 
2« 

79 
30 

31 


76,677 
76,601 
76,334 
75,915 
75,383 

75,156 
75,080 
75,080 
75,004 
75,OOA 

75.004 
74,967 
74,778 
74,816 
74,967 

75,459 
75,497 
75,535 
75,535 
75,459 

75,459 
75,459 
75,421 
75,383 
75,383 

75,383 
75,345 
75,345 
75,307 
75,307 
75,269 


75,231 
75.194 
75.194 
74.929 
75.383 

75.421 
75.421 
75,421 
75.383 
75.383 

75.345 
75,307 
75,307 
75,269 
75,307 

75,269 
75,042 
75,004 
75,004 
74,967 

74,967 
74,929 
74,891 
74,891 
74,853 

74,853 
74,816 
74,778 
74,740 
74,702 


74,665 
74,627 
74,627 
74,589 
74.589 

74,552 
74,552 
74,552 
74,552 
74,552 

74,589 
74,665 
74.627 
74,627 
74,627 

74.589 
74.589 
74.552 
74.552 
75,156 

76,105 
76,181 
76.677 
76.907 
77,521 

77,714 
77,675 
77,637 
77,675 
77,675 
77,637 


77,637 
77,637 
77,598 
77,637 
77.598 

77.637 
77,560 
77,714 
78,370 
78,641 

78,797 
79,069 
79,263 
80,279 
80,436 

81,934 
82,849 
83,328 
83,889 
84,331 

86,518 
87,991 
90,306 
91,390 
81.558 

91.641 
92.145 
91.935 
91.641 
91.432 
91.181 


90,889 
90,639 
90,430 
90.222 
90.056 

89,890 
89.724 
89,558 
89.393 
89.227 

89,145 
89,145 
89,269 
89.145 
89.021 

89,269 
89,145 
88,938 
88,814 
88,690 

88,525 
88,402 
88,320 
88,196 
88,073 

87,991 
87,909 
87,909 


88,032 
87,950 
87,826 
87,867 
87,785 

87,744 
87,621 
87,703 
87,621 
87,580 

87,498 
87,457 
87,171 
86,885 
86,559 

86,233 
85,745 
85,461 
85.178 
84.815 

84.492 
84,170 
83,889  E 
83.568  E 
83,288 

82,889 
82,729 
82,570 
82,570 
82,371 
82,172 


82,053 
81,974 
81.855 
81,697 
81,578 

81,420 
81,341 
81.223 
81,104 
81,104 

80,947 
80,789 
80,750 
80,671 
80,632 

80,829 
80,907 
80,868 
80,947 
80,947 

80,947 
80.907 
80.947 
80.868 
80.829 

81,065 
81,183 
81.223 
81,223 
81,223 


81,262 
81,262 
81,262 
81,302 
81,302 

81,341 
81,381 
81,381 
81,499 
81,657 

81,855 
81,934 
82,014 
82,014 
82,014 

82.053 
82.053 
82.053 
82.093 
82.133 

82.133 
82.133 
82.093 
82,093 
82,053 

82,014 
81,974 
81,934 
81,934 
81,816 
81,736 


81,697 
81,657 
81,578 
81,578 
81,539 

81,499 
81.381 
81,302 
81.223 
81.262 

81.223 
81.183 
81.104 
81.065 
81,065 

81,065 
81.026 
81.026 
80,947 
80,947  E 

80,907  E 

80,868 

80,789 

80.711 

80,632 

80.632 
80,593 
80,593 
80,475 
80,397 


NR 
NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 
NR 
NR 
NR 

NR 
NR 
NR 
NR 
NR 

79,302 
79,224 
79.069 
78,991 
78,835 

78,758 
78.680 
78.564 
78.448 
78.332 

78.216 
78.100 
77.984 
77.868 
77.714 
77.637 


77.560 
77,406 
77.329 
77,214 
77, U7 

77,022 
76,945 
76,831 
76,754 
76,677 

76,601 
76,486 
76,372 
76,334 
76,257 

76,143 
76,029 
75,953 
75,838 
75,724 

75,611 
75,573 
75,421 
75,307 
75,194 

75,118 
75.004 
74.891 

NR 

NR 
74.665 


74,62? 
74,552 
74,401 
74,514 
74,401 

74.363 
74,251 
74,213 
74,213 
74,213 

74,213 
74,213 

NR 

NR 

NR 


NR 
NR 
NR 
NR 

73,314 
73,239 
73,239 
73.090 
73.053 

72,978 
72.941 
72,904 
72,867 
72.829 


I 

2 
3 
4 
t 

7 

t 
It 

II 
12 
IS 
14 
IS 

U 
17 
1* 
1* 

30 

21 
22 
23 
24 
2S 

U 
27 
2t 
2« 

30 
31 


HNG. 
I«AX. 


-1.485 
76.667 
74,778 


-567 
75,421 
74,702 


+2,935 
77,714 
74;  552 


+13,544 
92,145 
77,560 


-3,272 
90,889 
87,909 


-,5737 
88,032 
82,172 


-949 
82,053 
80,632 


+513 
82.133 
81,262 


-1,339 
81,697 
80,397 


-2,760 
NR 

77,637 


-2.972 
77,560 
74,665   E 


-1.836 
74.627 
72,829 


XiNG 


HATER  YEAR  SUMMARY 


-  ESTIMATH) 
:  -  NO  RKORO 


MAXIMUM 


CONTENT 
92,187 


OAOf  HI. 

5776.90 


MO. 

1 


DAY 

27 


TIMf 

0930 


CONTBNT 
72,829 


MINIMUM 


OAOf  HI. 

5772.02 


MO. 
9 


DAY 

30 


THM 

1200 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT. 


INFLOW 


DATE 


CONTENT 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

CAGE 


REF. 

DATUM 


39  53   03 


120  38  31 


SW    1      23N      13E 


DEC    1966-OATE 


1966 


5700.00 


usees 


Station  located  near  left  abutment  of  Grizzly  Valley  Dam  on  Big  Grizzly  Creek.  5.3  miles  north  of  Portola.  Grizzly  Valley  Dam,  creating  Lake 
Davis,  was  completed  in  September  1957;  however,  storage  by  the  contractor  in  order  to  test  the  outlet  works,  began  on  October  18.  1966.  The 
lake  has  a  usable  capacity  of  84,043  acre-feet  between  elevations  5700  feet  (top  of  low- level  intake)  and  5775  feet  (crest  of  spillway).  Not 
available    for   release    108   acre-feet.      Daily   content   given   is    shown   at   2400  hours.      Drainage   area    Is  44.0   square  miles. 
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TABLE  B-13  (Cont.) 

CONTENT   OF  RESERVOIRS 
(IN  ACRE-FEET) 


WATBi  YEAR 


1970 


STATION  NO. 


A54473 


STATION  NAME 


ANTELOPE   LAKE   NEAR   BOULDER  CREEK  GUARD   STATION 


E      -  ESTIMATED 
Ml  -  NO  RECORD 


WATER  YEAR   SUMMARY 


^ 

MAXIMUM 

>i 

CONTENT 

OAOE  HI. 

MO. 

DAY 

TIME 

25,168 

5004.71 

1 

24 

0345 

MINIMUM 


CONTENT 
20,657 


OAOE  HT. 

4999.90 


MO. 

9 


DAY 

30 


TIME 

1530 


I 


^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

da9\ 

1 

21,166   E 

21.058   E 

21,013 

22,547 

23,375 

23,223 

23,299 

23,261 

23,176 

22,865 

22,214 

21,364 

1 

3 

NR 

NR 

21,004 

22,557 

NR 

23,204 

23,299 

23,299 

23,147 

22,856 

22,195 

21,337 

2 

3 

NR 

NR 

20,986 

22,547 

NR 

23,195 

23,299 

23,375 

23,119 

22,818 

22,177 

21,301 

3 

4 

NR 

21,031 

20,969 

22,557 

23,270 

23,176 

23,299 

23,451 

23,091 

22,809 

22,140 

21,283 

4 

S 

NR 

21,112 

20,960 

22,557 

23,242 

23,157 

23,337 

23,498 

23,091 

22,790 

22,112 

21,265 

5 

6 

NR 

21,121 

20,951 

22,557 

23,232 

23,147 

23,365 

23,527 

23,062 

22,771 

22,075 

21,247 

6 

7 

NR 

21,130 

20,951 

22,575 

23,223 

23,185 

23,375 

23,527 

23,034 

22,762 

22,048 

21,220 

7 

• 

NR 

21,130 

20,951 

22,622 

23,214 

23,242 

23,384 

23,527 

23,015 

22,725 

22,020 

21,202 

8 

9 

NR 

21,130 

20,951 

22,753 

23,214 

23,232 

23,394 

23,555 

23,015 

22,706 

21,993 

21,175 

9 

10 

NR 

21,121 

20,951 

22,865 

23,214 

23,214 

23,432 

23,622 

23,034 

22,687 

21,965 

21,139 

10 

11 

NR 

21,121 

20,969 

22,884 

23,214 

23,195 

23,441 

23,594 

23,025 

22,678 

21,947 

21,121 

11 

12 

NR 

21,121 

20,995 

22,931 

23,280 

23,185 

23,422 

23,575 

23,025 

22,659 

21,910 

21,076 

12 

13 

NR 

21,112 

21,022 

22,968 

23,280 

23,214 

23,413 

23,555 

23,044 

22,650 

21,883 

21,049 

13 

14 

NR 

21,121 

21,022 

23,138 

23,251 

23,308 

23,384 

23,546 

23,044 

22,631 

21,855 

21,022 

14 

IS 

NR 

21,121 

21,022 

23,110 

23,232 

23,356 

23,356 

23,536 

23,025 

22,622 

21,828 

21,004 

IS 

16 

NR 

21,103 

21,013 

23,413 

23,299 

23,365 

23,327 

23,575 

23,015 

22,594 

21,791 

20,978 

16 

17 

NR 

21,094 

21,022 

23,622 

23,270 

23,365 

23,289 

23,594 

23,015 

22,585 

21,764 

20,960 

17 

18 

NR 

21,076 

21,040 

23,594 

23,232 

23,327 

23,280 

23,613 

22,997 

22,557 

21,736 

20,933 

18 

19 

NR 

21,130 

21,166 

23,517 

23,204 

23,308 

23,289 

23,613 

22,978 

22,538 

21,700 

20,897 

19 

M 

NR 

21,121 

21,319 

23,451 

23,176 

23,389 

23,280 

23,546 

22,950 

22,510 

21,673 

20,879 

20 

21 

NR 

21,112 

21,745 

24,093 

23,157 

23,289 

23,242 

23,527 

22,950 

22,491 

21,636 

20,853 

21 

22 

NR 

21,112 

21,883 

24,666 

23,147 

23,308 

23,223 

23,517 

22,912 

22,473 

21,609 

20,835 

22 

23 

NR 

21,103 

22,039 

25,010 

23,147 

23,318 

23,214 

23,508 

22,893 

22,454 

21,582 

20,808 

23 

24 

NR 

21,085 

22,158 

24,793 

23,147 

23,356 

23,204 

23,441 

22,874 

22,426 

21,545 

20,781 

24 

25 

NR 

21,085 

22,287 

24,306 

23,138 

23,375 

23,204 

23,422 

22,865 

22,408 

21,518 

20,755 

2S 

26 

NR 

21,076 

22,380 

24,035 

23,147 

23,365 

23,232 

23,394 

22,865 

22,380 

21,482 

20,728 

26 

27 

NR 

21,067 

22,417 

23,929 

23,157 

23,356 

23,242 

23,356 

22,865 

22,352 

21,455 

20,719 

27 

28 

NR 

21,058 

22,445 

23,727 

23,166 

23,356 

23,242 

23,318 

22,865 

22,315 

21,436 

20,701 

28 

29 

NR 

21,040 

22,473 

23,603 

23,346 

23,242 

23,280 

22,865 

22,287 

21,446 

20,675 

29 

30 

NR 

21,031 

22,501 

23,508 

23,337 

23,242 

23,232 

22,865 

22,269 

21,418 

20,657 

30 

31 

21,058   E 

22,519 

23,451 

23,318 

23,204 

22,241 

21,391 

31 

CHNG. 

-108 

-27 

+1,488 

+932 

-285 

+152 

-76 

-38 

-339 

-624 

-850 

-734 

CHNG, 

MAX. 

NR 

21,130 

22,519 

25,010 

23,375 

23,375 

23,441 

23,622 

23,176 

22,865 

22,214 

21,364 

MAX 

MIN. 

NR 

21,031 

20,951 

22,547 

23,138 

23,147 

23,204 

23,204 

22,865 

22,241 

21,391 

20,657 

MIN. 

V- 

J 

LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT 


DATE 


INFLOW 


PERIOD 


CONTENT 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF. 
DATUM 


40    10  42  120  36   20        SE   22      27N      12E  JAN   1964-DATE  1964  4900.00  USCGS 

Station   located   at   toe   of  Antelope   Dam  on   Indian  Creek,    1.3   miles   south   of  Boulder   Creek  Guard   Station,    12  miles   northeast   of  Genesee. 

Antelope   Dam  was   completed   in  July    1964;   however,   usable   storage  began  on  November   25,    1963.      The    lake  has   a   usable   capacity  of   22,239   acre- 
feet  between  elevations  4950   feet    (lip  of   intake   tower)    and   5002   feet    (crest   of   spillway). 

Daily  content  given  is   shown   at   2400  hours. 

Drainage   area   is   68.6   square  miles. 
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TABLE  B-13  (Cont.) 

CONTENT   OF   RESERVOIRS 

(IN  THOUSANDS  OF  ACRE-FEET) 


^ATH  YIAt 


1970 


CTATION  NO. 


A3 1 141 


CTATION  NAM! 


LAKE  OROVILLE   NEAK  OROVILLE 


E      -  ESTIMATED 
NR  -   NO   RECOtD 


WATER  YEAR  SUMMARY 


MAXIMUM 


CONTENT 
3.094.6 


OAOf  HT. 


DAY 

31 


TIMf 

2400 


r                        MINIMI 

iM            ^ 

CONTENT 
2,541.8 

OAOi  HT. 

«*o. 
9 

DAY 
30 

TIME 
2400 

[^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

SiPT. 

^ 

1 

2,775.8 

2.771.2 

2.792.7 

2,901.8 

2.795.4 

2,815.2 

2,943.9 

3.003.8 

3,093.1 

2,983.2 

2.866.4 

2.673.7 

1 

2 

2,770.6 

2.778.0 

2.790.3 

2,883.9 

2,788.9 

2,819.1 

2,949.5 

3.011.5 

3,091.8 

2,973.8 

2,870.8 

2,661.8 

a 

3 

2,776.2 

2.776.6 

2,787.6 

2,875.0 

2.790.0 

2,817.3 

2,953.3 

3.019.2 

3,088.5 

2,970.2 

2,863.2 

2,652.6 

% 

4 

2,767.1 

2.774.8 

2,784.5 

2,868.3 

2,795.1 

2,815.1 

2,963.4 

3,016.6 

3,083.7 

2,972.7 

2,852.7 

2.645.9 

4 

S 

2,770.6 

2.776.8 

2,780.8 

2,863.9 

2,798.6 

2,812.4 

2,974.5 

3,013.3 

3.078.7 

2,975.6 

2,844.7 

2,640.4 

s 

6 

2,766.6 

2,777.1 

2,786.7 

2,860.6 

2,801.4 

2,808.8 

2,978.0 

3.014.1 

3,083.5 

2,968.2 

2,835.2 

2.538.0 

* 

7 

2,753.4 

2,776.3 

2,792.6 

2,857.7 

2,805.0 

2.803.7 

2,980.7 

3,014.1 

3.087.9 

2,960.5 

2,829.2 

2,641.4 

7 

t 

2.760.2 

2,784.3 

2,789.1 

2,856.5 

2,808.1 

2.803.9 

2,985.4 

3,014.2 

3.082.0 

2,953.8 

2,832.8 

2.631.2 

• 

9 

2.758.1 

2,791.9 

2,782.3 

2,867.4 

2,810.0 

2.801.1 

2,987.4 

3,023.0 

3.078.6 

2,946.1 

2,836.6 

2.624.4 

t 

10 

2,757.7 

2,789.7 

2.781.1 

2,895.8 

2,811.3 

2,799.2 

2,989.6 

3,033.0 

3,074.6 

2,937.1 

2,826.5 

2,617.8 

1* 

11 

2.764.2 

2,788.7 

2,776.4 

2,911.2 

2,812.2 

2,794.8 

2,999.5 

3,034.3 

3,072.7 

2,938.8 

2,817.3 

2.610.6 

It 

II 

2,770.6 

2.786.8 

2.783.6 

2,918.9 

2,814.9 

2.789.6 

3.008.2 

3.035.6 

3.069.6 

2.940.3 

2,808.2 

2.605.1 

19 

13 

2,767.2 

2.786.5 

2,802.2 

2,945.6 

2,823.8 

2.787.5 

3.008.5 

3,037.5 

3.073.6 

2.935.5 

2,799.0 

2.610.4 

13 

14 

2,763.9 

2.784.7 

2,813.5 

3,000.7 

2,829.1 

2.787.2 

3.010.2 

3,039.0 

3.077.9 

2.930.8 

2,787.9 

2.603.7 

14 

15 

2,764.2 

2,791.1 

2,808.8 

2,959.0 

2.825.4 

2.794.7 

3.012.7 

3,039.4 

3.077.2 

2.925.0 

2.788.4 

2,596.8 

IS 

l« 

2,765.9 

2,797.8 

2.804.1 

2,958.6 

2.823.9 

2.798.8 

3.014.8 

3,048.2 

3,074.2 

2,917.9 

2.792.4 

2.592.1 

l« 

17 

2,765.4 

2,796.7 

2.797.0 

2.946.8 

2.828.9 

2,802.6 

3.015.5 

3,057.7 

3,058.7 

2.911.0 

2.780.5 

2.588.1 

17 

It 

2,769.0 

2,793.1 

2.789.7 

2,894.6 

2,828.1 

2,805.4 

3.024.7 

3,060.7 

3,063.9 

2,915.4 

2.771.2 

2.585.2 

It 

19 

2,775.0 

2,789.6 

2.806.1 

2,832.8 

2,825.8 

2,806.3 

3.033.3 

3.062.2 

3,054.0 

2,919.7 

2,762.3 

2.590.7 

1» 

20 

2,772.8 

2,786.7 

2.848.7 

2.792.7 

2,821.7 

2,818.0 

3.030.2 

3,063.9 

3.057.5 

2.913.1 

2,752.0 

2.597.1 

ao 

21 

2,770.8 

2,783.9 

2,940.2 

2.879.0 

2.815.1 

2,833.0 

3.026.8 

3.055.9 

3.060.3 

2.905.5 

2,742.0 

2.592.0 

91 

22 

2,768.4 

2,789.9 

2,960.9 

2.956.4 

2.807.8 

2.849.3 

3.023.7 

3.063.9 

3.051.5 

2.901.2 

2.740.5 

2.586.2 

99 

23 

2,766.2 

2,797.8 

2.984.0 

3,001.8 

2,800.4 

2.858.7 

3,019.7 

3.072.2 

3.042.5 

2.895.4 

2,745.8 

2,580.1 

99 

24 

2,764.1 

2,792.4 

3.029.4 

3.070.2 

2.793.0 

2.868.1 

3,012.7 

3.080.4 

3.032.3 

2.892.9 

3.735.5 

2.584.3 

94 

2S 

2,771.9 

2,787.6 

3.037.8 

3.046.1 

2.786.9 

2.878.3 

3.018.5 

3.080.7 

3.019.6 

2.897.9 

2.724.7 

2.587.3 

99 

2* 

2,777.9 

2,785.3 

3.029.6 

2.989.6 

2.787.5 

2,887.5 

3.024.8 

3.081.7 

3,010.3 

2.900.9 

2.715.6 

2,571.9 

9* 

27 

2,775.1 

2,791.4 

3.012.0 

2.957.5 

2,787.2 

2,895.7 

3.020.3 

3.083.6 

3.007.9 

2.893.7 

2,704.8 

2,571.2 

97 

21 

2,772.7 

2,786.9 

2.990.1 

2.914.9 

2,789.5 

2,908.2 

3.016.5 

3.084.3 

3.010.2 

2.888.5 

2,693.0 

2.561.7 

9t 

29 

2,769.6 

2.792.4 

2.965.7 

2.861.7 

2.922.2 

3.011.0 

3.083.6 

3.001.3 

2,881.2 

2.692.3 

2.551.7 

9f 

30 

2,767.1 

2.798.2 

2.940.4 

2,819.5 

2,930.5 

3.007.0 

3.089.6 

2,991.9 

2.874.6 

2.696.9 

2.541.8 

90 

31 

2,764.3 

2,919.6 

2.803.1 

2.937.7 

3.094.6 

2.867.0 

2.685.9 

91 

CHNG 

-17.0 

+33.8 

+121.4 

-116.5 

-13.6 

+148.2 

+69.1 

+87.9 

-102.8 

-124.9 

-181.4 

-144.1 

CWG 

MAX. 

2,777.9 

2.798.2 

3,037.8 

3.070.2 

2,829.1 

2.937.7 

3.033.3 

3.094.6 

3 .093 . 1 

2,983.2 

2,870.8 

2.573.7 

MAX 

MIN. 

2,757.7 

2,771.2 

2,776.4 

2,792.7 

2 , 786 . 9 

2,787.2 

2.943.9 

3,003.8 

2,991.9 

2,867.0 

2,692.3 

2,541.8 

IMM. 

LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


14  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT. 


DATE 


INFLOW 


PERIOD 


CONTENT 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

CAGE 


REF. 

DATUM 


39   32   05 


121   28   25 


SW    1      19N     4E 


NOV   1967-nATE 


1967 


0.47 


usees 


Station    located   on   top  of    left   abutment  of  Oroville   Dam,    on    the  Feather  River,    4  miles  northeast  of  Oroville.      Lake  Orovllle   has   a  normal 
gross    storage   capacity  of  3,538,000   acre-feet   at    the   normal  maximum  water   surface   elevation  of  900   feet.      The   active  operating  storage 
capacity    is   2,686,000   acre-feet   above    the   elevation   640   feet    (minimum  power   pool).      Drainage   area    is   3,611   square  miles.      Storage  began 
November    14,    1967. 


261 


TABLE  B-13  (Cont.) 

CONTENT   OF  RESERVOIRS 
(IN  THOUSANDS  OF  ACRE-FEET) 


^WATBt  YEAR 


1970 


STATION  NO. 


A65105 


STATION  NAME 


CAMP   FAR  WEST  RESERVOIR   NEAR   SHERIDAN 


/'day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DA^ 

I 

74.5 

83.0 

86.4 

105.9 

107.2 

108.5 

105.9 

103.3 

105.3 

93.1 

69.8 

47.9 

1 

2 

74.2 

83.2 

86.2 

105.7 

107.0 

107.7 

105.7 

103.3 

104.8 

92.6 

69.1 

47.3 

2 

3 

74.0 

83.2 

86.0 

105.9 

106.8 

107.0 

105.7 

103.3 

104.6 

91.8 

68.2 

46.8 

3 

4 

73.7 

83.3 

86.2 

105.9 

106.6 

107.2 

105.5 

103.3 

104.4 

91.2 

67.5 

46.2 

4 

5 

73.5 

83.3 

86.0 

105.7 

106.6 

106.8 

105.5 

103.1 

104.0 

90.5 

66.8 

45.6 

5 

6 

73.5 

83.5 

86.0 

105.7 

106.6 

106.8 

105.5 

102.9 

103.6 

89.9 

66.1 

45.0 

6 

7 

73.5 

83.5 

85.8 

105.7 

106.4 

106.8 

105.5 

102.9 

103.5 

89.2 

65.4 

44.5 

7 

t 

73.4 

83.7 

85.8 

105.7 

106.4 

108.1 

105.5 

102.9 

103.5 

88.2 

64.7 

43.9 

S 

9 

73.4 

83.8 

85.8 

106.4 

106.4 

107.9 

105.5 

102.9 

103.3 

87.5 

63.9 

43.5 

9 

10 

73.4 

84.2 

86.0 

107.4 

106.1 

107.9 

105.5 

103.1 

102.9 

86.7 

63.2 

43.1 

10 

11 

73.2 

84.2 

86.0 

107.0 

106.1 

107.7 

105.3 

103.3 

103.1 

85.8 

62.5 

42.7 

11 

12 

73.0 

83.8 

86.2 

106.8 

106.6 

107.4 

105.3 

103.5 

103.1 

85.0 

61.7 

42.3 

12 

13 

73.0 

83.7 

86.2 

107.9 

108.3 

107.2 

105.3 

103.6 

103.1 

84.3 

61.0 

42.0 

13 

14 

73.0 

83.8 

86.2 

112.6 

107.9 

107.2 

105.3 

104.2 

102.9 

83.5 

60.3 

41.7 

14 

15 

73.4 

84.3 

86.2 

109.6 

107.2 

107.2 

105.5 

104.6 

102.5 

82.9 

59.4 

41.5 

IS 

16 

74.3 

84.5 

86.0 

112.6 

107.7 

107.0 

105.5 

104.8 

102.1 

82.2 

58.7 

41.2 

16 

17 

75.1 

84.8 

86.0 

111.1 

108.5 

107.0 

105.5 

105.1 

101.8 

81.4 

57.9 

40.9 

17 

It 

76.1 

85.0 

85.8 

109.4 

107.7 

107.0 

105.5 

105.1 

101.4 

80.8 

57.2 

40.7 

It 

19 

76.9 

85.3 

86.4 

109.0 

107.2 

107.0 

105.3 

105.1 

100.8 

80.0 

56.3 

40.4 

19 

20 

77.7 

85.4 

88.4 

109.6 

107.0 

107.0 

105.3 

105.1 

100.3 

79.3 

55.5 

40.2 

20 

21 

78.5 

85.6 

94.8 

120.2 

106.8 

107.0 

105.3 

105.3 

99.9 

78.7 

54.8 

39.9 

21 

22 

79.2 

86.0 

98.4 

113.3 

106.6 

106.8 

104.8 

105.3 

99.1 

77.9 

54.1 

39.7 

22 

23 

79.5 

86.2 

102.5 

110.3 

106.6 

106.8 

104.4 

105.3 

98.6 

77.2 

53.4 

39.5 

23 

24 

80.1 

86.4 

112.2 

110.7 

106.4 

106.6 

104.4 

105.1 

98.0 

76.4 

52.9 

39.5 

24 

25 

80.8 

86.5 

109.4 

109.4 

106.4 

106.6 

104.2 

105.3 

97.3 

75.6 

52.3 

39.4 

25 

26 

81.4 

86.5 

107.7 

108.5 

106.4 

106.4 

103.8 

105.5 

96.5 

75.0 

51.6 

39.3 

26 

27 

82.1 

86.5 

106.8 

110.5 

106.1 

106.1 

103.5 

105.5 

95.8 

74.2 

50.9 

39.3 

27 

2* 

82.5 

86.5 

106.6 

109.2 

106.4 

106.1 

103.5 

105.5 

95.2 

73.4 

50.3 

39.2 

2t 

29 

82.9 

86.5 

106.4 

108.3 

105.9 

103.3 

105.5 

94.4 

72.6 

49.8 

39.2 

29 

30 

82.9 

86.4 

106.1 

107.9 

106.1 

103.3 

105.3 

93.9 

71.6 

49.2 

39.1 

30 

31 

83.0 

105.9 

107.4 

106.1 

105.3 

70.8 

48.5 

31 

CHNG 

+8.5 

+3.4 

+19.5 

+1.5 

-0.8 

-2.4 

-2.6 

+2.0 

-11.4 

-22.3 

-21.3 

-8.8 

CHNfl 

MAX. 

83.0 

86.5 

112.2 

120.2 

108.5 

108.5 

105.9 

105.5 

105.3 

93.1 

69.8 

47.9 

MAX 

MIN. 

73.0 

83.0 

85.8 

105.7 

106.1 

106.1 

103.3 

102.9 

93.9 

70.8 

48.5 

39.1 

MIN. 

V. 

J 

WATER  YEAR  SUMMARY 


E      -  ESTIMATED 
NR  -  NO  RKORO 


MAXIMUM 


CONTENT 
120.2 


OAOC  HT. 


MO. 

1 


DAY 

21 


TIME 

2400 


r 

MINIMUM 

> 

CONTENT 
39.1 

OAOE  HT. 

MO. 

9 

DAY 

30 

TIME 

2400 
J 

LATITUDE 


39   03   00 


LOCATION 


LONGITUDE 


121   18  53 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
M.D.B.&M. 


SW   21      14N     6E 


MAXIMUM  DISCHARGE 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT. 


DATE 


PERIOD  OF  RECORD 


INFLOW 


CONTENT 


MAR    1966-DATE 


DATUM  OF  GAGE 


PERIOD 


FROM 


1966 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


0.00 


REF. 
DATUM 


USCGS 


Station   located   near    left   abutment   of   Camp  Far  West   Dam  on   the   Bear   River   6.4  miles   east   of  Wheatland   and    11.8  miles   northwest   of   Sheridan. 
Camp  Far  West  Reservoir,    owned   and   operated   by    the   South   Sutter   Irrigation   District,    began   storage   September   jO,    1963.      Station  was    installed 
March    1966,    jointly  by    the   South   Sutter    Irrigation  District   and    the  Department   of  Water  Resources.      The    lake   has   a   usable   capacity   of    139,600 
acre-feet  between   the   elevation   175.00   feet   and  316.3    feet    (top  of   spillway   gate).      Drainage   area    is   283   square  miles.      Daily  content   given 
is   shown  at   2400  hours. 
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TABLE  B-14 
DAILY  INFLOW 


This  table  presents  the  daily  in- 
flow rates  to  Folsom,  Shasta,  and  Whiskeytown 
Lakes.   The  daily  inflow  rates  were  computed 
from  information  about  changes  in  storage, 
releases,  spills,  precipitation,  and  evapo- 
ration.  The  computed  values  represent  the 
flow  at  each  damsite  if  the  dam  did  not  exist, 
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TABLE  B-14  (Cont.) 
DAILY  INFLOW 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


WATER  YEAR 


1970 


STATION  NO. 


A21051 


STATION  NAME 


SHASTA  LAKE   NEAR  REDDING 


/^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

SEPT. 

da9 

1 

4,240 

4,980 

3,410 

7,640 

24,490 

17,780 

8,280 

5,790 

5,070 

6,080 

1,550 

5.890 

1 

3 

4,530 

2,820 

2,450 

8,380 

20,870 

15,260 

8,770 

4,280 

4.720 

5,020 

2,250 

4,670 

2 

3 

5,790 

3,470 

3,020 

8,350 

20,180 

14,150 

7,350 

4,990 

3.920 

5,390 

3,680 

4,030 

3 

4 

4,690 

3,700 

4,660 

7,720 

18,400 

16,020 

8,140 

6,000 

4.730 

4,540 

5,730 

4,570 

4 

5 

3,370 

5,810 

4,640 

6,860 

17,660 

14,320 

7.410 

6,030 

4,730 

2,780 

4,730 

2,390 

S 

6 

2,900 

6,130 

6,220 

8,400 

15,340 

13,740 

8,180 

6,840 

4,560 

4,860 

5.110 

510 

6 

7 

3.270 

5,900 

2,010 

5,800 

13,830 

14,610 

7,480 

6,440 

3,590 

5,190 

4,500 

2.150 

7 

S 

5,650 

5,970 

3,760 

7,870 

14,180 

15,600 

7,610 

6,780 

6,020 

3,940 

1,190 

4.120 

• 

9 

3,020 

4,270 

5,790 

20,850 

13,070 

16,840 

8,500 

6,510 

5,190 

3,800 

880 

3.070 

9 

10 

2,970 

4,760 

7,430 

29,250 

12,740 

17,050 

6,850 

6,640 

4,940 

4,460 

3.680 

3.600 

10 

11 

4,310 

3,980 

15,290 

20,620 

11,720 

16,490 

7,800 

6,720 

5,580 

3,300 

4.770 

4,860 

11 

12 

4,160 

5,360 

28,840 

23,530 

14,500 

16,190 

7,320 

6,130 

5,160 

830 

4.900 

1,270 

12 

13 

5,150 

5,560 

19,580 

49,330 

16,900 

15,820 

7,490 

5,330 

5.940 

2,240 

4.600 

1,160 

13 

14 

5,130 

5,610 

15,630 

76,430 

14,620 

15,230 

8,810 

6,330 

4,340 

4,540 

4.250 

3,520 

14 

IS 

6,600 

4,690 

11,560 

48,520 

15,020 

14,680 

7,760 

6,540 

5,070 

5,360 

1,360 

3.320 

IS 

16 

4,090 

4,020 

9,660 

60,360 

20,040 

14,090 

7,710 

7,680 

5,500 

4,710 

1,420 

5.280 

16 

17 

4,330 

5,420 

8,790 

67,910 

19,880 

13,190 

7,600 

5,680 

5,070 

5,160 

4,790 

4.250 

17 

U 

5,620 

4,750 

8,280 

51,280 

18,850 

12,770 

7,640 

5,510 

4,500 

2,880 

4,710 

6.160 

18 

19 

3,550 

2,910 

27,320 

47,070 

16,960 

12,820 

6,160 

6,120 

4,700 

580 

4,640 

1.910 

19 

20 

5,690 

5,820 

36,750 

48,300 

14,860 

12,030 

6,570 

6,560 

6,060 

4,230 

4,610 

3,870 

20 

21 

4,290 

4,160 

70,830 

82,100 

13,950 

12,250 

6,850 

6,990 

7,130 

5,020 

5,830 

5,100 

21 

22 

4,840 

2,870 

33,000 

106,000 

13,010 

12 , 140 

7,090 

7,000 

6.250 

6,180 

710 

4,470 

22 

23 

4,260 

3,520 

27,740 

161,520 

12,770 

10,810 

6,870 

5,550 

6,780 

5,400 

1,760 

4,650 

23 

24 

4,020 

4,180 

22,180 

126,090 

12,050 

8,610 

7,410 

5,810 

5.140 

5,860 

3,890 

4,980 

24 

2S 

4,390 

3,500 

19,560 

79,640 

11,970 

10,850 

7,480 

5,700 

8.690 

2,270 

5,880 

5,090 

2S 

26 

4,640  A 

2,990 

17,050 

73,400 

11,680 

9,400 

6,990  B 

7,110 

7,210 

650 

5,430 

2,460 

26 

27 

4,330 

3,900 

14,240 

79,530 

10,020 

10,380 

6,460 

6,600 

750 

870 

4,260 

2,890 

27 

2« 

3,510 

4,190 

12,920 

54,450 

15,860 

9,020 

6,180 

6,010 

800 

4,670 

4,790 

3,360 

28 

29 

4,190 

3,850 

11,020 

42,660 

9,580 

6,890 

5,120 

3,080 

4,580 

4.150 

4,490 

29 

30 

4,400 

4,140 

9,660 

34,830 

9,510 

6,250 

4,690 

6,980 

4,560 

4,570 

4,110 

30 

31 

4,760 

9,600 

29,950 

8,760 

5,830 

4,440 

6.110 

31 

MEAN 

4,409 

4.441 

15,255 

47,569 

15,551 

13,225 

7,397 

6,107 

5,073 

4.013 

3,895 

3,740 

MEAN 

MAX. 

6,600 

6,130 

70,830 

161,520 

24,490 

17,780 

8,810 

7,680 

8,690 

6.180 

5,880 

6,160 

MAX 

MIN. 

2,900 

2,820 

2,010 

5,800 

10,020 

8,610 

6,160 

4,280 

750 

580 

710 

510 

MIN. 

V^C.FT. 

271,510 

264,260 

937,980 

2,924,950 

863,660 

813,220 

439,560 

375,500 

301,890 

246.730 

239.470 

222,550 

AC.  FT  J 

WATER  YEAR   SUMMARY 


A   -   25-Hour   Day 
B   -   23 -Hour   Day 


MEAN 


INFLOW 
10,914 


DtSCHAROE 


MAXIMUM 


OAOE  HT. 


MO. 


DAY 


MINIMUM 


DBCHAKOE 


OAOE  HT. 


MO. 


TIME 


f        TOTAi        A 


ACItf  FRT 

7,901,280 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R 
M.D.B  &M. 


OF  RECORD 


CFS 


INFLOW 


GAGE  HT 


DATE 


CONTENT 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF. 
DATUM 


40  43    10 


122  25   10 


NW   15     33N     5W 


NOV   1942-DATE 


NOV   1942-DATE 


1942 


0.00 


usees 


The  figures  contained  herein  are  computed  inflow  to  Shasta  Lake  and  take  into  account  change  in  storage,  release,  spill,  precipitation,  and 
evaporation.  They  are  representative  of  the  natural  flow  which  would  pass  the  damsite  (9.5  miles  north  of  Redding)  if  the  dam  had  not  been 
constructed.  Records  furnished  by  USBR.  Drainage  area,  excluding  Goose  Lake  Basin,  is  6,665  square  miles. 


Shasta  Lake  has  a  usable  capacity  of  4,377.000  acre-feet  between  elevations  737.75  and  1065.0  feet  above  mean  sea  level, 
release,  115,700  acre-feet. 


Not  available  for 
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TABLE  B-14  (Cent.) 
DAILY  INFLOW 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


WAT«   YEAR 


1970 


STATION  NO. 


A36171 


STATION  NAiMt 


WHISKEYTOWN  UKE  NEAR  UHISKEYTOWN 


|1)AY 

OCT. 

r40V. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

SEPT. 

^ 

1 

1,259 

45 

490 

851 

3,546 

3,588 

2,753 

3.898 

2.U1 

3,234 

3.207 

2,154 

1 

2 

1,159 

44 

448 

720 

4,044 

3,660 

2,950 

3,618 

2,115 

3.250 

3,161 

2,105 

1 

3 

1,079 

52 

498 

720 

4,571 

3,310 

2,841 

3,877 

2,101 

3,244 

3,221 

2,155 

1 

4 

1,080 

152 

441 

676 

4,633 

3,460 

3,601 

3,700 

2,088 

3.235 

3,180 

2,091 

4 

5 

1,098 

87 

462 

625 

4,311 

3,091 

3,974 

3,677 

2,060 

3,224 

3.204 

2,134 

t 

« 

1,086 

129 

431 

618 

4,580 

2,964 

4,002 

3,478 

2,065 

3,104 

3,060 

2,164 

« 

r 

992 

184 

307 

905 

3,804 

3,086 

4,022 

3,471 

2,039 

3,179 

3,033 

2,137 

r 

• 

1,073 

282 

550 

854 

3,208 

3,253 

649 

3,550 

2,155 

3,056 

3,026 

2,088 

t 

9 

1,097 

147 

467 

2,697 

3,605 

4,148 

1,539 

3,586 

2,171 

3,159 

3,044 

2,045 

f 

10 

1,094 

708 

654 

2,702 

4,205 

4,688 

3,657 

2.222 

2.043 

3,206 

3,033 

1,932 

10 

11 

1,138 

620 

1,626 

1,943 

4,713 

4,504 

3,670 

2.216 

2,067 

3,245 

3,041 

1,494 

n 

12 

1,123 

612 

2,400 

1,833 

4,966 

4,707 

3,814 

2,199 

2,062 

3,181 

3.067 

1,500 

12 

13 

239 

583 

1,712 

3,514 

5,155 

4,714 

3,852 

2,253 

2,148 

2,193 

3.042 

1,343 

11 

14 

30 

637 

1,486 

4,464 

4,792 

4,340 

3,807 

2,272 

2,180 

3,123 

3.168 

1,460 

14 

IS 

255 

668 

1,054 

3,335 

3,495 

3,371 

3,832 

2.131 

2.098 

3,064 

3,100 

1,538 

IS 

16 

14A 

693 

884 

4,340 

4,410 

3.877 

3,833 

2,210 

2,072 

3.216 

3.041 

1,504 

1* 

17 

64 

695 

818 

4,008 

4,406 

4,495 

3,568 

1,671 

2,067 

3,153 

3.040 

1,543 

17 

It 

42 

689 

846 

2,984 

4,409 

4,078 

3,493 

2,303 

2,076 

3.196 

3.036 

1,543 

!• 

19 

37 

686 

1,900 

2,880 

4,549 

3.331 

3,643 

2,147 

2,054 

3,197 

3.054 

1,103 

!♦ 

20 

38 

782 

2,666 

3,028 

4,407 

3,289 

3,666 

2,141 

2,086 

3,199 

3,050 

1,119 

M 

21 

40 

679 

5.939 

4,557 

3,666 

3,297 

3,681 

2,181 

2,155 

3,184 

3,033 

1,486 

ai 

22 

39 

674 

2,422 

5,515 

2,548 

2,790 

3,663 

2,120 

2.068 

3,180 

3,046 

1.465 

n 

23 

36 

694 

2,299 

9,729 

3,310 

2,763 

3.663 

2,064 

2.049 

3,186 

3,037 

1,515 

x» 

24 

47 

722 

1,779 

7,620 

4,385 

2,687 

3.808 

2,131 

2,068 

3,130 

3,022 

1.487 

34 

25 

43 

66S 

1,501 

4,798 

4,423 

2.628 

3,977 

2,119 

2,004 

3,247 

3,037 

1.509 

IS 

26 

54  A 

698 

1,336 

5,263 

4,147 

2.724 

3,868  B 

2,155 

2,049 

3,319 

3,081 

1,106 

M 

27 

64 

672 

1,140 

7,032 

4,142 

3.153 

3,965 

2,146 

2,049 

3,233 

3,097 

1,127 

27 

2t 

45 

625 

950 

5,333 

3,736 

3.038 

3,916 

2,136 

2,045 

3,223 

3,055 

1,537 

tt 

29 

61 

690 

910 

6,165 

2.672 

3,827 

2,121 

2,105 

3,283 

3,057 

1,515 

>f 

30 

42 

610 

827 

5,147 

2.734 

3,838 

2,095 

2.062 

3,229 

3,030 

1,502 

M 

31 

68 

796 

4,616 

2.722 

2.133 

3,231 

2,163 

SI 

MEAN 

473 

507 

1,292 

3,531 

4,149 

3,457 

3.512 

2.581 

2.084 

3,197 

3,047 

1,647 

MIAM 

MAX. 

1,259 

782 

5,939 

9,729 

5,155 

4,714 

4,022 

3,898 

2.180 

3,319 

3,221 

2.164 

MAX 

MIN. 

30 

44 

307 

618 

2,548 

2,628 

649 

1,671 

2,004 

3,056 

2,163 

1,103 

mm. 

\^c.n. 

29,090 

30,200 

•79,420 

217,140 

230,420 

212,560 

208.690 

158,720 

124,030 

196,570 

187,370 

97,990 

ncnj 

A  -  25-Hour  Day 
B   -   23 -Hour   Day 


r  *«AN 


INFLOW 


^j^M^y^ 


WATER   YEAR   SUMMARY 


r 

MAXIMUM 

>v 

WSCHAROC 

OAOf  HT. 

MO. 

DAY 

TIMf 

V 

J 

Z' 

MINIMUM 

^ 

DHCHAROf 

OAOf  HT. 

MO. 

DAY 

TIMf 

V 

J 

LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE                ^ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

IMSEC.  T.  &R. 
M.D.B  &M. 

OF  RECORD 

INFLOW 

CONTENT 

PERIOD 

ZERO 

ON 

GAGE 

REF. 

DATUM 

CFS 

GAGE  HT 

DATE 

FROM 

TO 

40  37  03 

122   31  31 

32N     6W 

MAY    1963-DATE 

MAY    1963 -DATE 

1963 

0.00 

usees 

The   figures   contained  herein  are  computed   inflow  to  Whiskeytown  Reservoir  and   take   Into  account  change   in  storage,   release,   spill,   precipita- 

tion,   and   evaporation.      Records   furnished  by   USER.      Drainage   area   is   200   square  miles. 

WhiskeytovTn  Reservoir   has   a  usable  capacity  of  241,100  acre-feet  between  elevations   1100.0   feet  and   1210.0  feet  above  nean  sea   level.     Not 

available 

for   release,    I 

!7,500  acre-feet. 
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TABLE  B-14  (Cont.) 
DAILY  INFLOW 

(IN  CUBIC  F«T  PER  SECOND) 


r  WATB  YCAI 


1970 


STATION  NO. 


A71121 


STATION  NAiMC 


FOLSOM  LAKE    NXAR  FOLSOX 


WATER  YEAR   SUMMARY 


I^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

Fa. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

P^ 

1 

1,610 

2,370 

2,400 

4,200 

10,080 

7.700 

4.060 

3.100 

3.720 

2,670 

1,860 

2,320 

I 

3 

1,470 

1,920 

2,380 

3,420 

8,420 

7,780 

3,440 

3,030 

3,920 

2,970 

1,530 

2,330 

2 

3 

1,410 

2,360 

2,080 

4,120 

7,720 

6,870 

3,530 

2,780 

3,790 

2,890 

1,330 

2,130 

3 

4 

1.040 

2,430 

1,860 

3,480 

7,250 

7,030 

2,950 

2.880 

3,790 

1,420 

2.150 

2,080 

4 

5 

640 

3,480 

1,820 

3,220 

6,840 

6,880 

2,400 

3,660 

4,220 

1,080 

2,050 

1,940 

S 

4 

940 

3,460 

1,530 

3,680 

6.560 

6,700 

3,200 

4.330 

4.020 

1,310 

1,830 

1.880 

« 

7 

2,040 

2,950 

1,260 

3,520 

6.540 

6,280 

3,370 

4,410 

3,090 

1,260 

2,360 

1.450 

7 

( 

2.290 

2,600 

1,200 

3,780 

6,000 

7.690 

3,500 

4,210 

4,480 

1,950 

2,270 

1.410 

• 

9 

1,070 

2,620 

2,010 

4,460 

5.210 

6.120 

3,900 

4,120 

4.600 

1,540 

1,810 

1.510 

♦ 

10 

1,120 

2,060 

2,300 

8.830 

5.770 

6,950 

3,980 

3,370 

4,550 

1,560 

2.120 

1,550 

10 

11 

980 

1,890 

2,330 

5,530 

5.970 

6,360 

4,230 

2,810 

4,290 

1,400 

2,210 

1,580 

11 

13 

1,120 

2,260 

2,830 

4,920 

6,490 

5.940 

3,180 

3,640 

4,200 

990 

2,330 

1.330 

13 

13 

820 

2,440 

1,950 

8,770 

7,460 

5,680 

3,070 

3,510 

4,050 

1,340 

2,280 

870 

13 

14 

2,020 

2,340 

1,550 

28,080 

8,560 

5,820 

4,050 

2,750 

3,460 

1,140 

2,250 

1,360 

14 

IS 

2,540 

2,460 

1,680 

19,020 

6,620 

4,640 

4,000 

3.920 

3.460 

1,190 

2,250 

1,400 

IS 

1« 

2,520 

1,910 

2,220 

43,390 

6,570 

4,550 

3,940 

4.350 

3,920 

1,370 

1,400 

1,260 

16 

17 

2,930 

2,380 

2,240 

46,220 

11,340 

5,160 

4.010 

3,770 

2,980 

910 

2.020 

1,550 

17 

It 

2,320 

2,460 

2,390 

23,110 

9,310 

4,820 

3.990 

3,530 

2,590 

1,700 

2,190 

1,470 

1* 

19 

1,530 

2,260 

2,860 

14,390 

8.290 

4.830 

3.050 

4,850 

2,580 

1,440 

2,260 

1,390 

19 

30 

1.300 

2,310 

10,050 

18,480 

7.960 

5,260 

2,860 

4,560 

1,880 

1,180 

1,750 

1,470 

20 

31 

2,370 

2,350 

17,920 

62,330 

7.280 

4,720 

3.660 

4,450 

1,430 

1,990 

2,280 

1,480 

31 

33 

2,330 

2,430 

12,450 

66,650 

6,060 

3,590 

3.640 

4,780 

1,650 

2,080 

2,050 

1,360 

32 

33 

2,260 

2,030 

7,550 

31,060 

5,630 

3,770 

3,260 

4,290 

1.950 

1,980 

1.800 

1,330 

23 

34 

2,120 

2,230 

25,680 

34,250 

6.580 

4,930 

2,880 

2.990 

2,410 

1,660 

1,670 

1,290 

24 

SS 

2,040 

2,380 

16,840 

22,610 

5,500 

4,590 

2,910 

2,820 

2,970 

2,040 

2,410 

1,300 

2S 

3* 

1,940  A 

2,200 

10,920 

17,400 

5.760 

4,800 

2,570  B 

3,760 

2.800 

1,730 

2,180 

1,380 

2« 

87 

1,910 

2,020 

6,530 

24,380 

5,780 

4,710 

2,790 

4,050 

2,700 

1,590 

2,030 

1,290 

27 

30 

1,920 

2.500 

4,460 

18.660 

5,990 

4,390 

3,540 

3,970 

2.030 

1,820 

2,220 

1,360 

21 

3f 

2.030 

2.130 

4,270 

14.420 

2,830 

3,600 

4,820 

2.070 

2,030 

2.260 

1,340 

29 

30 

2,020 

2,000 

4,670 

12,170 

3,740 

3,770 

4,710 

2,920 

2,130 

2.000 

1,310 

30 

31 

1.980 

4,290 

10,260 

4,010 

3,550 

2,040 

1,340 

31 

tMEAN 

1,762 

2,374 

5,307 

18,349 

7,055 

5.456 

3,444 

3,799 

3,272 

1,690 

2,016 

1.524 

MiAh 

MAX. 

2,930 

3,480 

25.680 

66,650 

11,340 

7,780 

4,230 

4.850 

4,600 

2,970 

2,410 

2.330 

MAX 

MM. 

640 

1,890 

1,200 

3.220 

5,210 

2.830 

2.400 

2.750 

1,430 

910 

1,330 

870 

MM. 

V^CfT. 

108.520 

141,280 

326,330 

1.128,230 

391.820 

335.490 

204.740 

233,600 

191,450 

103,940 

123,950 

90,690 

»cnj 

A  -  2S-Hour  Day 
B  -  23-Hour  Day 


jtau. 


INFLOW 
4,669 

V 


/■ 

MAXIMU 

M 

>i 

DSCHAMf 

OAGC  HI. 

UK). 

DAY 

TIMf 

V 

J 

MINIMUM 


DtSOUUNt 


OAOt  HT. 


MO. 


DAY 


TIMf 


LOCATION 


LATITUDE 


38  42  29 


LONGITUDE 


121  09  22 


I  *  SEC.  T.  &  R. 
M  D  B&M 


NE  24      ION      7E 


MAXIMUM  DISCHARGE 


OF  RECORD 


CFS 


CAGE  HI 


DATE 


PERIOD  OF  RECORD 


INFLOW 


FEB  195S-DATE 


CONTENT 


FEB   1955-DATE 


DATUM  OF  GAGE 


PERIOD 


FROM 


TO 


1955 


ZERO 

ON 

GAGE 


0.00 


REF. 
DATUM 


usees 


The  figures  contained  herein  arc  coaputed  inflow  to  Folsom  Reservoir   and   take  into  account  change   in  storage,   release,    spill,    precipitation, 
and  evaporation.      They  are  representative  of   the  natural   flow  which  would   pass   the  damsite    (2.3  aiiles  northeast  of  Folsoa)   if   the  dim  had  not 
been  constructed.     Records  furnished  by  USBR.      Drainage  area  is   1,861   square  nlles   (Revised). 
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TABLE  B-15 

CORRECTIONS  AND  REVISIONS  TO 
PREVIOUSLY  PUBLISHED  REPORTS 


Corrections  and  revisions  pertain  to  bulle- 
tins of  surface  water  flows  published  from  1924  to 
date.   These  publications  are: 

Report  1.   "Report  of  Sacramento-San 
Joaquin  Water  Supervision".   Published  from 
1924  through  1955. 

Report  2.   Bulletin  No.  23,  "Surface 
Water  Flow".   Published  from  1956  through 
.1962. 

Report  3.   "Flood  Flows  and  Stages  in 
Sacramento  and  Northern  San  Joaquin  Valleys". 
Published  from  1913  through  1956. 

Report  4.   Bulletin  No.  130,  "Hydro logic 
Data:  Volume  II,  Northeastern  California". 
Published  from  1963  to  date. 

Corrections  and  revisions  to  surface  water 
data  made  prior  to  publication  of  Bulletin  No.  130-68, 
"Hydro logic  Data:  Volume  II,  Northeastern  California", 
are  in  Bulletin  No.  130-67.   This  report  contains  cor- 
rections made  since  publication  of  Bulletin  No.  130-67. 
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TABLE     B-15 
CORRECTIONS  AND  REVISIONS  TO  PREVIOUSLY  PUBLISHED  REPORTS  OF  SURFACE  WATER  DATA 


Locotion  of  Error  or  Revision 


Chonge  or  Revision 


Report 


Page 


Mile& 
Bonk 


Nwra 


I  tan 


286 


151 


245,  246 


264 


296 


296 


312 


54 


4 

55,   61, 

68 

4 

94 

4 
4 

55,  63, 
70 

73 

79 
87 

198 


11.  OR 


239 


256 


Mokelumne  River  near  Thornton 


Sacramento  River 


Sacramento  River  at  Collinsville 


Mokelumne  River  near  Thornton 


Sacramento  River  at  Collinsville 


Sacramento  River  at  Collinsville 


Sulsun  Bay  at  Benlcla 


Clover  Creek  Bypass 
near  Upper  Lake 

Grindstone  Creek  near  Elk  Creek 

Grindstone  Creek  near  Elk  Creek 

Kellogg  Creek  near  Byron 

Fremont  Weir  Spill  to 
Yolo  Bypass 

Willow  Creek  near  Litchfield 
Red  Bank  Creek  near  Red  Bluff 


Hallwood  Irrigation  Company 


Sutter  Bypass  at  Long  Bridge 


Sacramento  River  at  Sacramento 


1965 
Datum  of  Gage 

1966 

Total  Diversion, 
Sacramento  to  Redding 

Datum  of  Gage 


1967 
Datum  of  Gage 

Datum  of. Gage 


Dally  Maximum  and  Minimum  Tides 


Dally  Maximum  and  Minimum  Tides 


1968 

Number  Change 
Number  Change 
Number  Change 
Number  Change 
Map  Plotting 

Date  of  Discontinuance 
Station  Location 


Station  Location 


Dally  Mean 
Gage  Height 


February  28 
February  29 


1964,  -3.00  USCGS 


104,148  Acre-Feet 


1964,  -3.00  USCGS 


rslons 

December 

13,503 

January 

2,530 

April 

17,650 

May 

32,730 

June 

29,734 

July 

29,880 

August 

28,060 

September 

15,160 

TOTAL 

169,334 

A89140 
A3 1300 
A3 1395 
B95295 


9-30-68 


Station  located  at 
Red  Bank  Road  Bridge, 
11  miles  southwest  of 
Red  Bluff. 


Station  located  on 
west  levee,  0.2  mile 
north  of  State  High- 
way 20,  319  miles  east 
of  Meridian. 

20.74 
20.74 


1964,  0.00  USCGS 


1,041,478  Acre-Feet 


Datum  of  Gage 


Period 


From  I  To 


Zero 

on    Ref 
Gage   Datum 


1929 


1964 


1964 


0.00  USED 

-3.05  USCGS 

-3.54  USCGS 

-3.00  USCGS 


1964,  0.00  USCGS 


Datum  of  Gage 


Period 


From  I  To 


Zero 

on    Ref. 
Gage   Datum 


1929        0.00  USED 

-3.05  USCGS 

1964   -3.54  USCGS 

1964       -3.00  USCGS 


Notation:   In  order  to 
machine  process  the 
data,  it  was  necessary 
to  avoid  negative  gage 
heights.   Subtract 
10.00  feet  to  obtain 
gage  heights. 

Notation:   In  order  to 
machine  process  the 
data,  it  was  necessary 
to  avoid  negative  gage 
heights.   Subtract 
10.00  feet  to  obtain 
gage  heights. 


A81940 

A3 1302 

A3 1302 

B89200 

To  be  located  approxi- 
mately midway  between 
A02160  and  A02170. 

9-30-67 

Station  located  at 
Brlggs  Road  Bridge, 
11  miles  southwest 
of  Red  Bluff. 

4,863 

1,140 
10,950 
19,600 
17,210 
17,540 
16,120 

9.880 

97,390 

Station  located  on 
west  levee,  0.2  mile 
north  of  State  High- 
way 20,  3.9  miles  east 
of  Meridian. 

20.90 
20.92 
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GROUND  WATER  MEASUREMENTS 
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f 


I 


INTRODUCTION 

This  appendix  contains  ground  water  level  measurements  from  2,316  wells  for  the  period  October  1, 
1969,  through  September  30,  1970>   It  contains  hydrographs  of  selected  wells  and  tables  which  sunmarize  the 
measurements. 

There  are  37  ground  water  basins  or  areas  in  the  Northern  Central  Valley  Region  and  the  Northern 
Lahontan  Region  for  which  data  are  reported.   Wells  are  selected  to  reflect  the  ground  water  conditions  of 
the  area.   These  wells  are  continuously  reviewed,  and  when  conditions  dictate,  replacement  wells  are  located 
and  measured. 

Two  numbering  systems  are  used  by  the  Department  to  facilitate  processing  of  water  level  measure- 
ment data.   The  two  systems  are  the  Region  and  Basin  Designation  and  the  State  Well  Numbering  System  as 
described  below. 

The  regions  used  in  this  report  are  geographic  areas  defined  in  Section  13200  of  the  Water  Code. 
That  portion  of  Northern  California  covered  by  this  report  comprises  the  northern  portions  of  Central  Valley 
Region  No.  5  and  Lahontan  Region  No.  6.   A  decimal  system  of  the  form  0-00.00  has  been  selected  according  to 
geographic  regions,  ground  water  basins,  and  subbasins  or  subareas  as  follow^: 

5  -  21  .  05 


Region  (Central  Valley  Region) 

Ground  Water  Basin  (Sacramento  Valley). 
Subbasin  or  Subarea  (Sutter  County) 


J 


The  State  Well  Numbering  System  is  based  on  township,  range,  and  section  subdivisions  of  the  public 
land  survey.   The  number  of  a  well,  assigned  in  accordance  with  this  system,  is  referred  to  as  the  State 
Well  Number,  as  illustrated  below: 


39N  /  13E  -  08  J  04  M 


Township 

Range 

Section  _ 
Tract 


J 


Sequence  Number 

Base  and  Meridian. 


This  number  identifies  and  locates  the  well.  In  the  example,  the  well  is  in  Township  39  North,  Range  13  East, 
Tract  J  of  Section  8,  located  in  the  Mount  Diablo  Base  and  Meridian.  A  section  is  divided  into  40-acre  tracts 
as  follows: 


D 

C 

B 

A 

E 

F 

G 

H 

M 

L 

K 

J 

N 

P 

Q 

R 

Sequence  numbers  in  a  tract  are  generally  assigned  in  chronological  order.   The  example  designates  the  fourth 
well  to  be  assigned  a  number  in  Tract  J. 
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INDEX  TO  GROUND  WATER  MEASUREMENT  DATA 
IN  NORTHEASTERN  CALIFORNIA 


Number 


Page 


CENTRAL  VALLEY  REGION  5-00.00 


5-01.00 

5-02.00 

5-04.00 

5-36.00 

5-05.00 

5-06.00 

5-11.00 

5-12.00 

5-13.00 

5-14.00 

5-15.00 

5-31.00 

5-16.00 

5-17.00 

5-30.00 

5-18.00 

5-19.00 

5-21.00 
5-21.01 
5-21.02 
5-21.03 
5-21.04 
5-21.05 
5-21.06 
5-21.07 
5-21.08 
5-21.09 
5-21.10 
5-21.11 

5-22.00 
5-22.01 
5-22.02 
5-22.03 
5-22.05 
5-22.52 


Goose  Lake  Valley 274 

Alturas  Basin  274 

Big  Valley 274 

Round  Valley 274 

Fall  River  Valley 274 

Redding  Basin  274 

Mohawk  Valley  274 

Sierra  Valley  274 

Upper  Lake  Valley 274 

Scott  Valley 274 

Kelsejrville  Valley 274 

Long  Valley 274 

High  Valley 274 

Burns  Valley 274 

Lower  Lake  Area 274 

Coyote  Valley  274 

Collayomi  Valley   274 

Sacramento  Valley 

Tehama  County  274 

Glenn  County 274 

Butte  County 274 

Colusa  County '  274 

Sutter  County  274 

Yuba  County 274 

Placer  County  275 

Sacramento  County  275 

Yolo  County 275 

Capay  Valley 275 

Solano  County  275 

San  Joaquin  Valley 

Mokelumne  River  Area 275 

Calaveras  River  Area 275 

Farmington-Collegeville  Area   ....  275 

South  San  Joaquin  Irrigation  District  275 

Delta  Area 275 


285 
285 
285 
285 
285 
286 
286 
286 
287 
287 
287 
288 
288 
288 
288 
288 
288 

289 
291 
294 
298 
300 
302 
304 
306 
312 
318 
318 

322 
326 
329 
330 
331 


LAHONTAN  REGION  6-00.00 


6-01.00 
6-02.00 
6-04.00 
6-05.00 
6-05.01 


Surprise  Valley 275,  331 

Madeline  Plains 275,  332 

Honey  Lake  Valley 275,  332 

Tahoe  Valley 

South  Tahoe  Valley 275,  332 
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TABLE  C-1 

AVERAGE  CHANGE  OF  GROUND  WATER  LEVELS 
AND  SUMMARY  OF  WELL  MEASUREMENTS  REPORTED 


Ground  Water  Basin  or 

Area 

Average 
Change 
Spring  1969 
to 

Measuring  Agency 

Number  of 
Wells  Repor 

ted 

Name 

Number 

Spring  1970 
in  feet 

Monthly 
1969-70 

Fall 
1969 

Spring 
1970 

CENTRAL  VALLEY  REGION 

Goose  Lake  Valley 

5-01.00 

+0.3 

Department  of  Water  Resources 

2 

Alturas  Basin 

5-02.00 

+0.7 

Department  of  Water  Resources 

6 

Big  Valley 

5-04.00 

+0.4 

Department  of  Water  Resources 

4 

Round  Valley 

5-36.00 

+0.2 

Department  of  Water  Resources 

2 

Fall  River  Valley 

5-05.00 

+1.2 

Department  of  Water  Resources 

3 

Redding  Basin 

5-06.00 

-2.8 

Department  of  Water  Resources 

10 

Mohawk  Valley 

5-11.00 

-1.5 

Department  of  Water  Resources 

Sierra  Valley 

5-12.00 

-0.7 

Department  of  Water  Resources 

25 

25 

Upper  Lake  Valley 

5-13.00 

-0.5 

Lake  County 

Department  of  Water  Resources 

20 

5 

Scott  Valley 

5-14.00 

-2.0 

Lake  County 

Department  of  Water  Resources 

8 
1 

Kelseyville  Valley 

5-15.00 

-0.3 

Lake  County 

Department  of  Water  Resources 

58 
9 

11 

Long  Valley 

5-31.00 

-0.6 

Department  of  Water  Resources 

2 

High  Valley 

5-16.00 

+4.6 

Lake  County 

Department  of  Water  Resources 

5 
2 

Burns  Valley 

5-17.00 

+0.3 

Lake  County    _              "* 
Department  of  Water  Resources 

2 

1 

Lower  Lake  Area 

5-30.00 

-0.6 

Lake  County 

Department  of  Water  Resources 

2 

1 

Coyote  Valley 

5-18.00 

+0.1 

Lake  County 

Department  of  Water  Resources 

7 

Collayomi  Valley 

5-19.00 

+0.4 

Lake  County 

Department  of  Water  Resources 

13 

Sacramento  Valley 

5-21.00 

Tehama  County 

5-21.01 

-0.4 

U.  S.  Bureau  of  Reclamation 

5 

5 

Department  of  Water  Resources 

16 

64 

64 

Glenn  County 

5-21.02 

-0.1 

Glenn  County 

U.  S.  Bureau  of  Reclamation 

Department  of  Water  Resources 

13 

114 
23 

114 
23 

Butte  County 

5-21.03 

0.0 

Butte  County 

Department  of  Water  Resources 

14 

123 

123 

Colusa  County 

5-21.04 

+0.8 

U.  S.  Bureau  of  Reclamation 

33 

33 

Department  of  Water  Resources 

8 

40 

40 

Sutter  County 

5-21.05 

+0.7 

Sutter  County 

South  Sutter  Water  District 

107 
26 

105 

24 

Department  of  Water  Resources 

1 

17 

25 

Yuba  County 

5-21.06 

-0.5 

Yuba  County 

72 

71 

Department  of  Water  Resources 

1 

8 

26 
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TABLE  C-1  (Continued) 

AVERAGE  CHANGE  OF  GROUND  WATER  LEVELS 
AND  SUMMARY  OF  WELL  MEASUREMENTS  REPORTED 


Ground  Water  Basin  or  Area 


Name 


Number 


Average 
Change 
Spring  1969 

to 

Spring  1970 

in  feet 


Measuring  Agency 


Number  of 
Wells  Reported 


Monthly 
1969-70 


Fall 
1969 


Spring 
1970 


Sacramento  Valley  (Continued) 
Placer  County         5-21.07 


Sacramento  County 


Yolo  County 

Capay  Valley 
Solano  County 


5-21.08 


5-21.09 

5-21.10 
5-21.11 


San  Joaquin  Valley  •      5-22.00 
Mokelumne  River  Area   5-22.01 


Calaveras  River  Area   5-22.02 


Farmington-  5-22.03 

Collegeville  Area 


South  San  Joaquin      5-22.05 
Irrigation  District 


Delta  Area 


5-22.52 


+1.4     Placer  County 

South  Sutter  Water  District 
Department  of  Water  Resources 

-1.1     Sacramento  County 

Sacramento  Muni.  Utility  Dist. 
Arcade  Water  District 
U.  S.  Bureau  of  Reclamation 
Department  of  Water  Resources 

-0.6     Yolo  County 

U.  S.  Bureau  of  Reclamation 
Department  of  Water  Resources 

-1.6     Yolo  County 

+1.4     Solano  County 

U.  S.  Bureau  of  Reclamation 
Department  of  Water  Resources 


-0.8     San  Joaquin  County 

California  Water  Service  Company 
East  Bay  Municipal  Utility  Dist. 
U.  S.  Bureau  of  Reclamation 
Department  of  Water  Resources 

+0.1     San  Joaquin  County 

California  Water  Service  Company 
East  Bay  Municipal  Utility  Dist. 
Stockton  &  East  San  Joaquin  WCD 
Department  of  Water  Resources 

-0.6     San  Joaquin  County 

Oakdale  Irrigation  District 
Stockton  &  East  San  Joaquin  WCD 
Department  of  Water  Resources 

-1.0     San  Joaquin  County 

Oakdale  Irrigation  District 
Department  of  Water  Resources 

-1.7     San  Joaquin  County 

Department  of  Water  Resources 


17 


12 


12 


80 

73 

2 

2 

4 

12 

103 

17 

18 

28 

39 

100 

95 

60 

59 

173 

167 

87 

87 

26 

27 

21 


21 


28 

28 

01 

101 

22 

22 

93 

93 

4 

4 

1 

63 

63 

4 

4 

1 

24 

40 

85 

85 

19 

19 

4 

4 

36 

36 

3 

22 

35 

57 

55 

2 

2 

1 

1 

1 

6 

16 

2 

2 

1 

1 

8 

30 

2 

2 

1 

4 

13 

LAHONTAN  REGION 

Surprise  Valley  6-01.00 

Madeline  Plains  6-02.00 

Honey  Lake  Valley  6-04.00 

Tahoe  Valley  6-05.00 

South  Tahoe  Valley  6-05.01 

TOTAL 


+1.8  Department  of  Water  Resources 

+2.0  Department  of  Water  Resources 

+1.0  Department  of  Water  Resources 

-1.0  Department  of  Water  Resources 


6 
2 
5 


16 


155        1,995     2,064 
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AVERAGE     GROUND    SURFACE 

ELEVATION       42' 
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(6) 

Other 

(7) 

Recharge  operation  at  or  near 

well 

(8) 

Oil  in  casing 

(9) 

Caved  or  deepened 

TABLE  C-2   GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

An  explanation  of  the  column  headings  and  the  code  symbols  follows: 

State  Well  Number  -  Refer  to  the  explanation  under  Introduction. 

Ground  Surface  Elevation  -  The  numbers  in  this  column  are  the  elevations  in  feet  above  mean 
sea  level  (USGS  Datum)  of  the  ground  surface  at  the  well.   Elevations  are  usually  taken 
from  topographic  maps  and  the  accuracy  is  controlled  by  topographic  standards. 

Date  -  The  date  shown  is  when  the  depth  measurement  given  in  the  next  column  was  made. 

Ground  Surface  to  Water  Surface  -  This  is  the  measured  depth  in  feet  from  the  ground  surface 
to  the  water  surface  in  the  well;  certain  of  the  depth  measurements  in  the  column  may  be 
preceded  by  a  number  in  parentheses  to  indicate  a  questionable  measurement.   The  code 
applicable  to  these  "questionable  measurements"  is  as  follows: 

(1)  Pumping 

(2)  Nearby  pump  operating 

(3)  Casing  leaking  or  wet 

(4)  Pumped  recently 

(5)  Air  or  pressure  gage  measurement 

When  a  measurement  was  attempted,  but  could  not  be  obtained,  then  only  a  number  in 
parentheses  is  shown  in  the  column.   The  code  applicable  to  these  "no  measurements" 
is  as  follows  : 

(1)  Pumping  (6)  Well  has  been  destroyed 

(2)  Pump  house  locked  (7)  Special 

(3)  Tape  hung  up  (8)  Casing  leaking  or  wet 

(4)  Cannot  get  tape  in  casing  (9)  Temporarily  inaccessible 

(5)  Unable  to  locate  well  (0)  Measurements  discontinued 

The  words  FLOW  and  DRY  are  shown  in  this  column  to  indicate  a  flowing  or  dry  well, 
respectively.   A  minus  preceding  the  number  in  this  column  indicates  that  the  static 
water  level  in  the  well  is  this  distance  in  feet  above  the  ground  surface. 

Water  Surface  Elevation  -  This  is  the  elevation  in  feet  above  mean  sea  level  (USGS  Datum)  of 
the  water  surface  in  the  well.   It  was  derived  by  subtraction  of  the  depth  measurement 
from  the  ground  surface  elevation. 

Agency  Supplying  Data  -  Each  number  in  this  column  is  the  code  number  for  the  agency  supply- 
ing data  for  that  measurement.   The  agencies  supplying  data  for  this  report  and  the 
code  numbers  assigned  to  them  are  as  follows: 

Code  Agency 

4202  Sacramento  Municipal  Utility  District 

4203  City  of  Stockton 
4400           Arcade  Water  District 

4701  California  Water  Service  Company 

5000  U.  S.  Geological  Survey 

5001  U.  S.  Bureau  of  Reclamation 
5050  Department  of  Water  Resources  .^^m. 

Tehama  County  ^HV 


5100 


5101  Colusa  County 

5102  Sutter  County  JHll 

5103  Yuba  County  ^"T 

5104  Yolo  County  ,  1 

5105  Glenn  County  ^Mw 

5106  Butte  County  ^^" 

5107  Placer  County 

5108  Sacramento  County 

5109  Solano  County 

5110  San  Joaquin  County 

5111  Lake  County  i 
5401  South  Sutter  Water  District 
7518  South  San  Joaquin  Irrigation  District 
8201  East  Bay  Municipal  Utility  District 
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TABLE     C-2     (Cont.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


STATE    WELL   NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 

IN  FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

GROUND 

SURFACE 

TO   WATER 

SURFACE 

IN  FEET 

WATER 
SURFACE 

ELEVATION 
IN    FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 

CENTRAL  VALLEY  REGION  5 

-00.00 

ALTURAS  BASIN  5-02. 

00   (Continued) 

GOOSE  LAKE  VALLEY  5 

-01.00 

42N/13E-34M01M 

4431.1 

10-21-69 
11-19-69 

10.3 
9.5 

4420.8 
4A21.6 

5050 
5050 

45N/14E-17P01M 

4796.9 

10-22-69 

49.1 

4747.8 

5050 

12-23-69 

8.7 

4422.4 

5050 

11-19-69 

48.8 

4748.1 

5050 

1-22-70 

8.4 

4422.7 

5050 

12-23-69 

48.5 

4748.4 

5050 

2-19-70 

8.3 

4422.8 

5050 

1-21-70 

48.3 

4748.6 

5050 

3-18-70 

7.9 

44  23. 2 

5050 

2-19-70 

48.5 

4748.4 

5050 

4-21-7Q 

7.9 

4423.2 

5050 

3-17-70 

47.3 

4749.6 

5050 

5-20-70 
6-17-70 

8.3 
7.2 

4422.8 
4423.9 

5050 
5050 

48N/14E-24A03M 

4847 .3 

10-22-69 

17.7 

4829.6 

5050 

7-16-70 

7.5 

4423.6 

5050 

11-19-69 

18.5 

4828.8 

5050 

8-19-70 

9.3 

4421.8 

5050 

12-23-69 

18.2 

4829.1 

5050 

9-22-70 

10.1 

4A21.0 

5050 

1-21-70 

14.7 

4832.6 

5050 

2-19-70 

14.6 

4832.7 

5050 

3-17-70 

14.2 

4833.1 

5050 

BIG  VALLEY  5-04.00 

38N/07E-32A02M 

4115.5 

10-21-69 

6.1 

4109.4 

5050 

ALTURAS  BASIN  5-02. 

00 

11-18-69 
12-22-69 

6.3 
(7) 

4109.2 

5050 
5050 

39N/13E-08K04M 

4453.4 

10-21-69 

23.3 

4430.1 

5050 

1-21-70 

3.7 

4111.8 

5050 

11-19-69 

21.8 

4431.6 

5050 

2-18-70 

3.1 

4112.4 

5050 

12-23-69 

21.0 

4432.4 

5050 

3-17-70 

2.2 

4113.3 

5050 

1-22-70 

20.8 

4432.6 

5050 

2-19-70 

20.6 

4432.8 

5050 

38N/07E-32N01M 

4149.5 

10-21-69 

40.5 

4109.0 

5050 

3-18-70 

21.8 

4431.6 

5050 

11-18-69 

40.3 

4109.2 

5050 

4-21-70 

19.2 

4434.2 

5050 

12-22-69 

40.0 

4109.5 

5050 

5-20-70 

19.8 

4433.6 

5050 

1-21-70 

39.2 

4110.3 

5050 

6-17-70 

18.8 

4434.6 

5050 

2-18-70 

39.0 

4110.5 

5050 

7-16-70 

19.3 

4434.1 

5050 

3-17-70 

38.1 

4111.4 

5050 

8-19-70 

18.6 

4434.8 

5050 

9-22-70 

18.9 

4434.5 

5050 

38N/08E-17K01M 

4149.9 

10-21-69 
11-18-69 

9.0 
5.9 

4140.9 
4144.0 

5050 
5050 

41N/10E-06D01M 

4303 .4 

10-21-69 

7.0 

4296.4 

5050 

12-22-69 

7.5 

4142.4 

5050 

*    11-18-69 

7.2 

4296.2 

5050 

1-21-70 

6.0 

4143.9 

5050 

12-22-69 

7.2 

4296.2 

5050 

2-18-70 

4.0 

4145.9 

5050 

1-21-70 

6.8 

4296.6 

5050 

3-17-70 

3.3 

4146.6 

5050 

2-18-70 

5.5 

4297.9 

5050 

3-17-70 

5.1 

4298.3 

5050 

39N/09E-28F01M 

4203.2 

10-21-69 

6.8 

4196.4 

5050 

4-21-70 

5.2 

4298.2 

5050 

11-18-69 

6.5 

4196.7 

5050 

5-20-70 

5.8 

4297.6 

5050 

12-22-69 

(1) 

5050 

6-18-70 

6.0 

4297.4 

5050 

1-21-70 

5.9 

4197.3 

5050 

7-15-70 

6.4 

4297.0 

5050 

2-18-70 

4.7 

4198.5 

5050 

8-19-70 

6.8 

4296.6 

5050 

3-17-70 

4.6 

4198.6 

5050 

9-22-70 

6.8 

4296.6 

5050 

41N/12E-11D01M 

4382.6 

10-21-69 

21.2 

4361.4 

5050 

ROUND  VALT.KY  5-36.00 

11-19-69 

21.0 

4361.6 

5050 

12-23-69 

22.0 

4360.6 

5050 

39N/09E-02P02M 

4286.1 

10-21-69 

7.3 

4278.8 

5050 

1-22-70 

21.5 

4361.1 

5050 

11-18-69 

7.4 

4278.7 

5050 

2-19-70 

20.5 

4362.1 

5050 

12-22-69 

4.0 

4282.1 

5050 

3-18-70 

20.5 

4362.1 

5050 

1-21-70 

3.1 

4283.0 

5050 

4-21-70 

20.0 

4362.6 

5050 

2-18-70 

2.0 

4284.1 

5050 

5-20-70 

21.0 

4361.6 

5050 

3-17-70 

3.3 

4282.8 

5050 

6-17-70 

20.2 

4362.4 

5050 

7-16-70 

20.5 

4362.1 

5050 

39N/09E-10P01M 

4229.9 

10-21-69 

9.6 

4220.3 

5050 

8-19-70 

20.5 

4362.1 

5050 

11-18-69 

9.7 

4220.2 

5050 

9-22-70 

20.8 

4361.8 

5050 

12-22-69 
1-21-70 

8.7 
5.8 

4221.2 
4224.1 

5050 
5050 

42N/11E-30C01M 

4340.6 

10-21-69 

9.0 

4331.6 

5050 

2-18-70 

4.2 

4225.7 

5050 

11-18-69 

9.5 

4331.1 

5050 

3-17-70 

4.2 

4225.7 

5050 

12-22-69 

9.0 

4331.6 

5050 

1-21-70 

10.0 

4330.6 

5050 

2-18-70 

9.0 

4331.6 

5050 

FALL  RIVER  VALLEY  5-05.00 

3-17-70 

5.8 

4334.8 

5050 

10-2lA69 

4-21-70 

6.1 

4334.5 

5050 

37N/05E-01J01M 

3322.7 

9.3 

3313.4 

5050 

5-20-70 

6.7 

4333.9 

5050 

11-18-69 

9.3 

3313.4 

5050 

6-18-70 

8.2 

4332.4 

5050 

12-22-69 

9.0 

3313.7 

5050 

7-15-70 

7.7 

4332.9 

5050 

1-21-70 

7.1 

3315.6 

5050 

8-19-70 

8.5 

4332.1 

5050 

2-18-70 

4.8 

3317.9 

5050 

9-22-70 

9.5 

4331.1 

5050 

3-17-70 

4.5 

3318.2 

5050 

42N/13E-06P01M 

4398.0 

10-21-69 

7.2 

4390.8 

5050 

37N/05E-30K02M 

3328.6 

10-21-69 

47.8 

3280.8 

5050 

11-18-69 

7.4 

4390.6 

5050 

11-18-69 

47.8 

3280.8 

5050 

12-22-69 

7.2 

4390.8 

5050 

12-22-69 

48.1 

3280.5 

5050 

1-21-70 

4.6 

4393.4 

5050 

1-21-70 

48.1 

3280.5 

5050 

2-18-70 

4.4 

4393.6 

5050 

2-18-70 

48.0 

3280.6 

5050 

3-17-70 

4.3 

4393.7 

5050 

3-17-70 

48.0 

3280.6 

5050 

4-21-70 

5.5 

4392.5 

5050 

5-20-70 

6.8 

4391.2 

5050 

38N/04E-33F01M 

3318.0 

10-21-69 

5.8 

3312.2 

5050 

6-17-70 

6.1 

4391.9 

5050 

11-18-69 

5.6 

3312.4 

5050 

7-15-70 

5.7 

4392.3 

5050 

12-22-69 

5.0 

3313.0 

5050 

8-19-70 

6.7 

4391.3 

5050 

1-21-70 

4.2 

3313.8 

5050 

9-22-70 

6.6 

4391.4 

5050 

2-18-70 
3-17-70 

3.3 
1.8 

3314.7 
3316.2 

5050 
5050 
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TABLE      C-2     (Cent.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

STATE    WELL   NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

REDDING  BASIN  5-06.00 

REDDING  BASIN   5-06. 

00    (Continued) 

29N/03W-06P01M             409.7          10-17-69 

32.2 

377.5 

5050 

30N/04W-06B03M 

450.0 

6-16-70 

60.8 

389.2 

5050 

11-21-69 

33.7 

376.0 

5050 

(Continued) 

7-20-70 

61.6 

388.4 

5050 

12-18-69 

33.7 

376.0 

5050 

8-21-70 

64.4 

385.6 

5050 

1-20-70 

28.7 

381.0 

5050 

9-17-70 

64.0 

386.0 

5050 

2-17-70 

29.9 

379.8 

5050 

3-17-70 

31.5 

378.2 

5050 

31N/03W-29N01M 

416.4 

10-17-69 

23.9 

392.5 

5050 

4-20-70 

31.7 

378.0 

5050 

11-17-69 

24.2 

392.2 

5050 

5-19-70 

32.6 

377.1 

5050 

12-18-69 

23.5 

392.9 

5050 

6-16-70 

32.9 

376.8 

5050 

1-27-70 

18.7 

397.7 

5050 

7-20-70 

33.7 

376.0 

5050 

2-17-70 

19.6 

396.8 

5050 

8-18-70 

33.5 

376.2 

5050 

3-17-70 

20.4 

396.0 

5050 

9-17-70 

33.5 

376.2 

5050 

4-20-70 
5-19-70 

22.4 
24.2 

394.0 
392.2 

5050 
5050 

29N/04W-02P01M              445.0          10-17-69 

57.8 

387.2 

5050 

6-16-70 

24.4 

392.0 

5050 

11-17-69 

58.2 

386.8 

5050 

7-20-70 

25.0 

391.4 

5050 

12-18-69 

58.1 

386.9 

5050 

8-18-70 

27.5 

388.9 

5050 

1-20-70 

57.9 

387.1 

5050 

9-18-70 

26.2 

390.2 

5050 

2-17-70 

56.3 

388.7 

5050 

3-17-70 

57.0 

388.0 

5050 

31N/04W-16H01M 

512.0 

10-17-69 

109.7 

402.3 

5050 

4-20-70 

58.8 

386.2 

5050 

11-17-69 

107.2 

404.8 

5050 

5-19-70 

57.8 

387.2 

5050 

12-18-69 

106.0 

406.0 

5050 

6-16-70 

58.0 

387.0 

5050 

1-23-70 

104.2 

407.8 

5050 

7-20-70 

58.2 

386.8 

5050 

2-17-70 

103.8 

408.2 

5050 

8-18-70 

58.5 

386.5 

5050 

3-17-70 

102.4 

409.6 

5050 

9-17-70 

58.6 

386.4 

5050 

4-20-70 
5-19-70 

102.8 
106.8 

409.2 
405.2 

5050 
5050 

29N/04W-04R03M              505.0          10-17-69 

58.4 

446.6 

5050 

6-16-70 

110.4 

401.6 

5050 

11-17-69 

58.5 

446.5 

5050 

7-20-70 

116.1 

395.9 

5050 

12-18-69 

58.8 

446.2 

5050 

8-18-70 

118.3 

393.7 

5050 

1-20-70 

58.2 

446.8 

5050 

9-18-70 

116.3 

395.7 

5050 

2-17-70 

57.7 

447.3 

5050 

3-17-70 

57.3 

447.7 

5050 

31N/04W-27P01M 

492.0 

10-17-69 

91.5 

400.5 

5050 

4-20-70 

57.1 

447.9 

5050 

11-17-69 

91.8 

400.2 

5050 

5-19-70 

57.2 

447.8 

5050 

12-18-69 

92.0 

400.0 

5050 

6-16-70 

57.3 

447.7 

5050 

1-23-70 

88.3 

403.7 

5050 

7-20-70 

58.2 

446.8 

5050 

2-17-70 

86.7 

405.3 

5050 

8-18-70 

58.9 

446.1 

5050 

3-17-70 

87.2 

404.8 

5050 

9-17-70 

59.5 

445.5 

5050 

29N/05W-07B01M             549.0          10-17-69 

47.5 

501.5 

5050 

MOHAWK  VALLEY  5-11. 

00 

11-21-69 

47.2 

501.8 

5050 

12-18-69 

47.0 

502.0 

5050 

22N/12E-09P01M 

4352.2 

5-06-70 

6.7 

4345.5 

5050 

1-20-70 

45.6 

503.4 

5050 

2-17-70 

43.0 

506.0 

5050 

3-17-70 

42.9 

506.1 

5050 

SIERRA  VALLEY  5-12. 

00 

4-20-70 

43.0 

506.0 

5050 

^ 

5-19-70 

43.8 

505.2 

5050 

20N/14E-13Q02M 

4985.6 

10-23-69 

2.9 

4982.7 

5050 

6-16-70 

44.5 

504.5 

5050 

5-06-70 

1.6 

4984.0 

5050 

7-20-70 

45.5 

503.5 

5050 

8-18-70 

46.5 

502.5 

5050 

21N/14E-33C01M 

4919.0 

10-23-69 

DRY 

5050 

9-17-70 

47.0 

502.0 

5050 

5-06-70 

1.0 

4918.0 

5050 

29N/05W-11A02M              512.0          10-17-69 

80.8 

431.2 

5050 

21N/14E-36Q01M 

4928.5 

10-23-69 

DRY 

5050 

11-21-69 

(1) 

5050 

5-06-70 

4.5 

4924.0 

5050 

12-18-69 

61.7 

450.3 

5050 

1-20-70 

58.0 

454.0 

5050 

21N/15E-04P01M 

4890.7 

10-23-69 

5.4 

4885.3 

5050 

2-17-70 

56.4 

455.6 

5050 

5-06-70 

-2.1 

4892.8 

5050 

3-17-70 

57.9 

454.1 

5050 

4-20-70 

(1) 

5050 

21N/15E-07R01M 

4892.7 

10-23-69 

-6.5 

4899.2 

5050 

5-19-70 

(1) 

5050 

5-06-70 

-7.4 

4900.1 

5050 

6-16-70 

(1) 

5050 

7-20-70 

(1) 

5050 

21N/15E-12C01M 

4918.8 

10-23-69 

7.9 

4910.9 

5050 

8-21-70 

(1) 

5050 

5-06-70 

4.0 

4914.8 

5050 

9-17-70 

(1) 

5050 

21N/15E-12P01M 

4927.5 

10-23-69 

-3.9 

4931.4 

5050 

30N/04W-03Q01M             473.3          10-17-69 

78.3 

395.0 

5050 

5-06-70 

-8.6 

4936.1 

5050 

11-17-69 

78.5 

394.8 

5050 

12-18-69 

78.5 

394.8 

5050 

21N/16E-18H01M 

4995.1 

10-23-69 

22.8 

4972.3 

5050 

1-23-70 

74.4 

398.9 

5050 

5-06-70 

16.9 

4978.2 

5050 

2-17-70 

75.6 

397.7 

5050 

3-17-70 

76.0 

397.3 

5050 

21N/16E-18H02M 

4994.5 

10-23-69 

19.9 

4974.6 

5050 

4-20-70 

77.1 

396.2 

5050 

5-06-70 

16.0 

4978.5 

5050 

5-19-70 

80.3 

393.0 

5050 

6-16-70 

77.4 

395.9 

5050 

22N/14E-02H01M 

4881.2 

10-23-69 

7.9 

4873.3 

5050 

7-20-70 

76.8 

396.5 

5050 

5-06-70 

4.7 

4876.5 

5050 

8-18-70 

83.0 

390.3 

5050 

9-17-70 

83.3 

390.0 

5050 

22N/14E-13K01M 

4882.0 

10-23-69 
5-06-70 

2.8 
2.4 

4879.2 
4879.6 

5050 
5050 

30N/04W-06B03M             450.0          10-17-69 

61.8 

388.2 

5050 

11-17-69 

61.3 

388.7 

5050 

22N/14E-26L01M 

4894.5 

10-23-69 

-3.8 

4898.3 

5050 

12-18-69 

59.7 

390.3 

5050 

5-06-70 

-4.2 

4898 . 7 

5050 

1-23-70 

56.0 

394.0 

5050 

2-17-70 

55.8 

394.2 

5050 

22N/15E-14K01M 

4891.0 

10-23-69 

15.5 

4875.5 

5050 

3-17-70 

56.8 

393.2 

5050 

5-06-70 

4.0 

4887.0 

5050 

4-20-70 

57.0 

393.0 

5050 

5-22-70 

59.7 

390.3 

5050 

22N/15E-22Q01M 

4880 . 9 

10-23-69 
5-06-70 

5.2 
2.7 

4875.7 
4878.2 

5050 
5050 
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TABLE      C-2      (Cont.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SU(>(>LYING 
DATA 

SIERRA  VALLEY  5-12. 

00    (Continued) 

UPPER  LAKE  VALLEY  5 

-13.00   (Co 

ndnued) 

22N/15E-28L01M 

4881.5 

10-23-69 
5-06-70 

4.9 
-0.8 

4876.6 
4882.3 

5050 
5050 

16N/10W-34N01M 

U94.1 

11-12-69 

21.7 

U72.4 

5111 

16N/10W-36J01M 

1418.2 

11-12-69 

21.9 

U96.3 

5111 

22N/15E-35H01M 

4889.7 

10-23-69 
5-06-70 

15.2 
11.9 

4874.5 
4877.8 

5050 
5050 

SCOTT  VALLEY  5-14.00 

22N/15E-36P01M 

4904.0 

10-23-69 

20.2 

4883.8 

5050 

5-06-70   ( 

2)   23.8 

4880.2 

5050 

14N/10W-03E01M 

1400.0 

11-10-69 

(6) 

5111 

22N/16E-04A01M 

4932.0 

10-23-69 
5-06-70 

-2.5 
-3.9 

4934.5 
4935.9 

5050 
5050 

14N/10W-03M01M 

1404.6 

11-10-69 

11.8 

U92.8 

5111 

14N/10W-03M02M 

1405.0 

11-10-69 

9.6 

1395.4 

5111 

22N/16E-17E02M 

4901.3 

10-23-69 

-0.9 

4902.2 

5050 

5-06-70 

-2.5 

4903.8 

5050 

14N/10W-10Q01M 

1430.7 

11-10-69 

16.8 

14U.9 

5111 

23N/14E-25G01M 

4891.7 

10-23-69 
5-06-70 

10.0 
6.8 

4881.7 
4884.9 

5050 
5050 

14N/10W-11G01M 

1420.3 

11-10-69 

10.8 

1409.5 

5111 

14N/10W-14E02M 

1441.6 

11-10-69 

24.8 

1416.8 

5111 

23N/14E-25K01M 

4891.1 

10-23-69 

9.1 

4882.0 

5050 

5-06-70 

4.5 

4886.6 

5050 

14N/10W-14F01M 

1440.0 

11-10-69 

22.3 

1417.7 

5111 

23N/15E-29H01M 

4896.4 

10-23-69 

-9.8 

4906.2 

5050 

14N/10W-15H01M 

1445.0 

10-28-69 

28.5 

1416.5 

5050 

5-06-70 

-10.6 

4907.0 

5050 

4-01-70 

8.8 

1436.2 

5050 

23N/15E-34D01M 

4888.3 

10-23-69 
5-06-70 

-12.8 
-13.6 

4901.1 
4901.9 

5050 
5050 

14N/10W-22A01M 

1463.8 

11-10-69 

24.9 

1438.9 

5111 

23N/15E-36J01M 

4905 . 7 

10-23-69 
5-06-70 

6.1 
3.1 

4899.6 
4902.6 

5050 
5050 

KELSEYVIT,I.F,  VALLEY 

5-15.00 

13N/09W-02C02M 

1345.0 

11-17-69 

20.8 

1324.2 

5111 

23N/16E-34H01M 

4964.9 

10-23-69 

3.9 

4961.0 

5050 

5-06-70 

3.0 

4961.9 

5050 

13N/09W-02H01M 

1334.6 

11-17-69 

10.9 

1323 . 7 

5111 

k 

13N/09W-02K03M 

1343.0 

11-17-69 

16.4 

1326.6 

5111 

UPPER  LAKE  VALLEY  5 

-13.00 

13N/09W-03D04M 

1347.0 

11-17-69 

17.2 

1329.8 

5111 

15N/09W-05L01M 

1385.6 

11-12-69 

11.4 

1374.2 

5111 

13N/09W-03F05M 

1349.0 

10-28-69 

28.2 

1320.8 

5050 

15N/09W-05P01M 

1389.1 

11-12-69 

10.3 

1378.8 

5111 

4-01-70 

10.5 

1338.5 

5050 

15N/09W-06E02M 

1365.6 

11-12-69 

15.1 

1350.5 

5111 

13N/09W-03R01M 

1357.2 

11-17-69 

23.5 

1333.7 

5111 

15N/09W-06K01M 

1364.1 

11-12-69 

12.9 

1351.2 

5111 

13N/09W-03R02M 

1357.4 

11-17-69 

22.9 

1334.5 

5111 

15N/09W-06R01M 

1361.5 

11-12-69 

13.5 

1348.0 

5111 

13N/09W-04G01M 

1345 .3 

11-14-69 

19.6 

U25.7 

5111 

15N/09W-07G01M 

1346.4 

10-29-69 
11-12-69 

13.0 
12.0 

1333.4 
1334.4 

5050 
5111 

13N/09W-04Q03M 

1357.0 

11-13-69 

26.0 

1331.0 

5111 

4-02-70 

5.0 

1341.4 

5050 

13N/09W-05J03M 

1350.0 

10-28-69 
4-01-70 

29.2 
3.5 

1320.8 
1346.5 

5050 
5050 

15N/09W-08N01M 

1337.0 

10-29-69 

13.3 

1323.7 

5050 

4-02-70 

3.2 

1333.8 

5050 

13N/09W-05J05M 

1352.0 

11-14-69 

26.1 

1325.9 

5111 

15N/09W-09L0m 

1430.4 

11-12-69 

28.6 

1401.8 

5111 

13N/09W-06H02M 

1349.0 

11-13-69 

22.7 

026.3 

5111 

15N/09W-18H03M 

1331.0 

11-12-69 

8.0 

1323.0 

5111 

13N/09W-06H03M 

LJ49.3 

11-12-69 

23.8 

U25.5 

5111 

15N/09W-20L01M 

1324.0 

10-29-69 
4-02-70 

7.8 
4.8 

1316.2 
1319.2 

5050 
5050 

13N/09W-06N01M 

1374.3 

11-13-69 

10.6 

1363.7 

5111 

13N/09W-07A03M 

1360.0 

11-13-69 

16.6 

1343.4 

5111 

15N/09W-28F02M 

1327.8 

11-12-69 

5.6 

1322.2 

5111 

13N/09W-07E01M 

1392.3 

11-13-69 

12.0 

U80.3 

5111 

15N/10W-0U01M 

1356.1 

11-12-69 

10.0 

1346 . 1 

5111 

13N/09W-08K02M 

1372.6 

11-14-69 

21.8 

1350.8 

5111 

15N/10W-02N01M 

1339.0 

11-10-69 

11.0 

1328.0 

5111 

4-02-70 

0.8 

1338.2 

5050 

13N/09W-09C04M 

1358.0 

11-13-69 

33.4 

1324.6 

5111 

15N/10W-03D01M 

1362.0 

11-10-69 

9.9 

1352.1 

5111 

13N/09W-09D01M 

U59.4 

11-13-69 

25.9 

1333.5 

5111 

15N/10W-03N01M 

1335.0 

11-10-69 

12.5 

1322.5 

5111 

13N/09W-09D05M 

1358.0 

11-13-69 

25.8 

U32.2 

5111 

15N/10W-04B01M 

1373.5 

11-10-69 

14.1 

1359.4 

5111 

13N/09W-09L01M 

1360.0 

11-13-69 

19.5 

1340.5 

5111 

15N/10W-0AB02M 

1370.0 

11-10-69 

15.7 

1354.3 

5111 

13N/09W-09Q02M 

1368.0 

10-28-69 
4-01-70 

20.8 
6.0 

1347.2 
1362.0 

5050 
5050 

ISN/10W-L3H01M 

1331.0 

10-29-69 

7.2 

1323.8 

5050 

4-01-70 

FLOW 

5050 

13N/09W-10E01M 

U55.0 

11-13-69 

19.7 

1335.3 

5111 

15N/10W-13H02M 

1330.0 

10-29-69 

4.0 

1326.0 

5050 

13N/09W-10J01M 

1367.0 

10-28-69 

19.0 

1348.0 

5050 

4-01-70 

FLOW 

5050 

4-01-70 

16.8 

U50.2 

5050 

16N/09W-31C03M 

1408.2 

11-12-69 
4-02-70 

27.9 
22.0 

1380.3 
1386.2 

5111 
5050 

13N/09W-11F01M 

U60.0 

11-17-69 

10.4 

U49.6 

5111 

13N/09W-12M02M 

U57.1 

11-17-69 

21.7 

U35.4 

5111 

16N/09W-31Q01M 

1387.5 

11-12-69 

15.2 

1372.3 

5111 

UN/09W-14C01M 

1381.0 

10-28-69 

15.0 

1366.0 

5050 

16N/10W-33E01M 

1425.3 

11-10-69 

19.9 

1405.4 

5111 

4-01-70 

9.0 

1372.0 

5050 
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TABLE      C-2     (Cont.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 

GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

STATE   WELL   NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

^J  \^  W\    1    ^  \*  ^ 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

STATE    WELL   NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

KELSEYVILLE  VALLEY 

5-15.00   (Continued) 

KELSEYVU.IJ'.  VALLEY 

5-15.00    (Continued) 

13N/09W-14GO1M 

1397.8 

10-28-69 
4-01-70 

20.1 
14.1 

1377.7 
1383.7 

5050 
5050 

14N/10W-25Q01M 

L342.2 

11-12-69 

5.3 

U36.9 

5111 

13N/09W-14P02M 

1398.8 

10-28-69 

32.0 

1366.8 

5050 

LONG  VALLEY  5-31.00 

4-01-70 

9.7 

1389.1 

5050 

14N/07W-06F01M 

1320.0 

10-28-69 

22.4 

1297.6 

5050 

UN/09W-15B02M 

U76.0 

11-14-69 

16.3 

U59.7 

5111 

4-02-70 

10.4 

L309.6 

5050 

13N/09W-15D01M 

1445.0 

11-13-69 

77.1 

1367.9 

5111 

14N/07W-06F05M 

1320.0 

10-28-69 
4-02-70 

25.8 
14.4 

1294.2 
U05.6 

5050 
5050 

13N/09W-15J01M 

1420.0 

11-13-69 

18.8 

1401.2 

5111 

13N/09W-15M01M 

1409.0 

11-13-69 

15.4 

1393.6 

5111 

HIGH  VALLEY  5-16. OC 

) 

13N/09W-16E02M 

1379.0 

11-13-69 

26.5 

1352.5 

5111 

14N/07W-19M01M 

1730.0 

11-19-69 
4-02-70 

11.5 
5.5 

1718.5 
1724.5 

5111 
5050 

13N/09W-16L01M 

1380.0 

11-13-69 

13.0 

1367.0 

5111 

14N/07W-19M02M 

1730.0 

10-29-69 

53.8 

1676.2 

5050 

13N/09W-17C02M 

1380.5 

11-13-69 

16.3 

1364.2 

5111 

4-02-70 

30.8 

1699.2 

5050 

13N/09W-17K02M 

083.0 

11-14-69 

19.8 

1363.2 

5111 

14N/08W-23K01M 

1780.0 

11-19-69 

9.8 

1770.2 

5111 

13N/09W-18J01M 

1400. 0 

11-13-69 

16.2 

1383.8 

5111 

14N/08W-24B02M 

1775.0 

11-19-69 

94.3 

1680.7 

5111 

13N/09W-18R01M 

U89.0 

10-28-69 
4-01-70 

9.9 
1.0 

1379.1 
1388.0 

5050 
5050 

14N/08W-24H01M 

1740.0 

11-19-69 

61.0 

1679.0 

5111 

14N/08W-24L01M 

1750.0 

11-19-69 

71.3 

1678.7 

5111 

13N/09W-19H01M 

1400.0 

11-13-69 

16.6 

1383 .4 

5111 

13N/09W-19J01M 

1410.0 

11-13-69 

12.7 

1397.3 

5111 

BURNS  VALLEY  5-17.00 

13N/09W-20F01M 

1405.3 

11-13-69 

14.0 

1391.3 

5111 

13N/07W-15Q01M 

1385.0 

10-28-69 
4-02-70 

6.0 
1.0 

1379.0 
1384.0 

5050 
5050 

13N/09W-20P01M 

14U.0 

11-13-69 

11.8 

1401.2 

5111 

4-01-70 

5.5 

1407.5 

5050 

13N/07W-21H01M 

1360.0 

11-19-69 

20.1 

1339.9 

5111 

UN/09W-21F01M 

1498.7 

10-28-69 
4-01-70 

106.4 
101.9 

1392.3 
1396.8 

5050 
5050 

13N/07W-28R01M 

1330.0 

11-19-69 

8.1 

1321.9 

5111 

13N/09H-21F02M 

1500.0 

11-25-69 

117.7 

1382.3 

5050 

LOWER  LAKE  AREA  5-30.00 

13N/09W-2U01M 

1496.0 

11-13-69 

80.8 

1415.2 

5111 

12N/07W-01M03M 

1330.0 

11-19-69 

18.6 

1311.4 

5111 

13N/09W-22C02M 

1430.0 

10-28-69 
4-01-70 

26.7 
21.2 

1403 .3 
1408.8 

5050 
5050 

12N/07W-03J01M 

1375.0 

11-19-69 

13.4 

1361.6 

5111 

12N/07W-13N01M 

1360.0 

10-28-69 

18.8 

1341.2 

5050 

13N/09W-22F01M 

1444.0 

11-14-69 

41.3 

1402 . 7 

5111 

4-02-70 

13.2 

1346.8 

5050 

13N/09W-22J01M 

1419.8 

11-14-69 

50.4 

1369.4 

5111 

COYOTE  VALLEY  5-18 

.00 

13N/09W-22M01M 

1485.0 

11-14-69 

98.5 

1386.5 

5111 

11N/06W-19G01M 

967.8 

3-27-70 

12.2 

955.6 

5050 

13N/09H-22R01M 

1440.0 

11-14-69 

17.8 

1422.2 

5111 

11N/06W-19PO2M 

963.1 

11-18-69 

18.9 

944.2 

5111 

13N/09W-23F01M 

1426.9 

11-14-69 

51.7 

1375.2 

5111 

11N/06W-20E01M 

973.3 

11-19-69 

9.4 

963.9 

5111 

13N/09W-27D0U1 

1504.0 

11-14-69 

16.7 

1487.3 

5111 

11N/06W-27M01M 

944.6 

11-18-69 

17.6 

927.0 

5111 

13N/09W-27QOm 

1435.0 

11-14-69 

25.5 

1409.5 

5111 

11N/06W-29M01M 

955.1 

11-18-69 

25.3 

929.8 

5111 

UN/09W-28J02M 

1600.0 

11-14-69 

85.4 

1514.6 

5111 

11N/06W-30A02M 

955.7 

11-18-69 

16.1 

939.6 

5111 

13N/09W-28KD1M 

1580.0 

11-14-69 

55.4 

1524.6 

5111 

11N/07W-13M01M 

993.4 

11-19-69 

17.1 

976.3 

5111 

UN/09W-28N03M 

1590.0 

11-14-69 

76.7 

1513.3 

5111 

11N/07W-25P01M 

986.7 

11-18-69 

6.7 

980.0 

5111 

13N/09W-29L01M 

1446.0 

11-14-69 

18.4 

1427.6 

5111 

13N/09W-29R01M 

1550.0 

11-14-69 

99.5 

1450.5 

5111 

COLLAYOMI  VALLEY  5 

-19.00 

13N/09W-30A01M 

1419.8 

11-13-69 

13.9 

1405.9 

5111 

10N/06W-06L01M 

1106.4 

11-18-69 

10.7 

1095.7 

5111 

14N/09W-31E0m 

1329.7 

11-12-69 

6.7 

1323.0 

5111 

10N/06W-06R01M 

1110.2 

11-18-69 

6.3 

1103.9 

5111 

14N/09W-311I01M 

U34.7 

11-12-69 

10.8 

1323.9 

5111 

10N/06W-08K01M 

1152. 6 

11-18-69 

21.0 

1131.6 

5111 

14N/09W-32G02M 

U34.5 

11-17-69 

15.0 

1319.5 

5111 

10N/07W-0LA01M 

1087.3 

11-18-69 

14.1 

1073.2 

5111 

14N/09W-32H01M 

1335.2 

11-17-69 

13.2 

1322.0 

5111 

10N/07W-03A02M 

1107.7 

3-27-70 

13.5 

1094.2 

5050 

14N/09W-33U)3M 

1330.0 

11-17-69 

11.3 

1318.7 

5111 

10N/07W-03B02M 

1109.0 

11-18-69 

10.8 

1098.2 

5111 

14H/09W-33M02M 

U37.7 

11-17-69 

15.1 

U22,6 

5111 

10N/07W-03L04M 

1125.8 

11-18-69 

9.5 

1116.3 

5111 

14N/09W-34L03M 

1336.6 

11-17-69 

13.0 

1323,6 

5111 

10N/07W-03M01M 

1146.2 

11-18-69 

22.1 

1124.1 

5111 

14N/09W-35N01M 

1342.6 

11-17-69 

18.0 

1324.6 

5111 

10N/07W-04H01M 

1131.3 

11-18-69 

12.0 

1119.3 

5111 
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TABLE     C-2     (Cent.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


GROUND 

GROUND 
SUR  FACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

STATE    WELL   NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

COLLAYOMI  VALLEY  5- 

19.00   (Cor 

tlnued) 

TEHAMA  COUNTY  5-21 

01    (Continued) 

10N/07W-14P02M 

1234.2 

11-18-69 

(2) 

5Ul 

24N/02W-28G01M 

188.4 

10-21-69 
3-23-70 

30.2 
27.2 

158.2 
161.2 

5050 
5050 

11N/07W-33J02M 

1103.9 

11-18-69 

6.0 

1097.9 

5111 

24N/02W-29E01M 

216.5 

10-21-69 

42.3 

174.2 

5050 

11N/07W-33M01M 

1150.6 

11-19-69 

19.9 

1130.7 

5111 

3-23-70 

29.0 

187.5 

5050 

11N/07W-34K01M 

1088.2 

11-18-69 

9.9 

1078.3 

5111 

24N/02W-36B01M 

180.0 

10-21-69 
3-23-70 

15.4 
11.5 

164.6 
168.5 

5050 
5050 

11N/07W-35E01M 

1077.0 

11-18-69 

10.7 

1066.3 

5111 

24N/03W-03J01M 

276.0 

10-27-69 
11-20-69 

28.5 
28.4 

247.5 
247.6 

5050 
5050 

SACRAMENTO  VALLEY  5 

-21.00 

12-24-69 
1-26-70 

27.2 
22.9 

248.8 
253.1 

5050 
5050 

TEHAMA  COUNTY  5-21. 

01 

2-20-70 
3-19-70 

22.8 
22.1 

253.2 
253.9 

5050 
5050 

23N/02W-07R01M 

255.0 

10-22-69 

99.2 

155.8 

5050 

4-17-70 

23.8 

252.2 

5050 

3-23-70 

83.5 

171.5 

5050 

5-22-70 
6-19-70 

24.9 
26.5 

251.1 
249.5 

5050 
5050 

23N/02W-16B01M 

182.5 

10-22-69 

36.4 

146.1 

5050 

7-21-70 

27.8 

248.2 

5050 

3-23-70 

23.9 

158.6 

5050 

8-21-70 
9-18-70 

29.0 
29.7 

247.0 
246.3 

5050 
5050 

23N/02W-22N02M 

181.0 

10-22-69 

35.2 

145.8 

5050 

3-23-70 

25.6 

155.4 

5050 

24N/03W-14K01M 

297.0 

10-22-69 
3-23-70 

74.6 
54.0 

222.4 
243.0 

5050 
5050 

23N/02W-34A01M 

170.0 

10-22-69 

23.9 

146.1 

5050 

3-23-70 

16.5 

153.5 

5050 

24N/03W-16A01M 

288.5 

10-22-69 
3-23-70 

53.6 
36.5 

234.9 
252.0 

5050 
5050 

23N/03W-05G01M 

277.0 

10-22-69 

52.4 

224.6 

5050 

11-20-69 

50.7 

226.3 

5050 

24N/03W-26K01M 

280.0 

10-29-69 

57.7 

222.3 

5050 

12-24-69 

47.7 

229.3 

5050 

3-23-70 

42.4 

237.6 

5050 

1-26-70 

36.2 

240.8 

5050 

2-20-70 

42.2 

234.8 

5050 

24N/03W-35P04M 

250.0 

10-22-69 

32.1 

217.9 

5050 

3-19-70 

40.3 

236.7 

5050 

3-23-70 

21.8 

228.2 

5050 

4-17-70 

42.2 

234.8 

5050 

5-22-70 

44.4 

232.6 

5050 

24N/04W-02N01M 

379.2 

10-22-69 

18.0 

361.2 

5050 

6-19-70 

45.7 

231.3 

5050 

3-24-70 

11.3 

367.9 

5050 

7-21-70 

48.2 

228.8 

5050 

8-21-70 

51.4 

225.6 

5050 

24N/04W-07R01M 

460.0 

10-07-69 

57.1 

402.9 

5001 

9-18-70 

59.2 

217.8 

5050 

3-18-70 

50.6 

409.4 

5001 

23M/03W-12G01M 

266.0 

10-21-69 

103.9 

162.1 

5050 

24N/04W-08J02M 

435.0 

10-07-69 

66.4 

368.6 

5001 

3-23-70 

89.3 

176.7 

5050 

3-18-70 

56.0 

379.0 

5001 

23N/03W-12P02M 

216.0 

10-21-69 

31.8 

184.2 

5050 

24N/04W-09A02M 

405.0 

10-07-69 

100.6 

304.4 

5001 

3-23-70 

15.4 

200.6 

5050 

3-18-70 

79.5 

325.5 

5001 

23N/03W-13C02M 

211.0 

10-21-69 

25.8 

185.2 

5050 

24N/04W-09J02M 

422.0 

10-07-69 

(1) 

5001 

11-20-69 

25.3 

185.7 

5050 

3-18-70 

68.5 

353.5 

5001 

12-24-69 

22.6 

188.4 

5050 

1-26-70 

18.1 

192.9 

5050 

24N/04W-10B01M 

395.0 

10-07-69 

98.3 

296.7 

5001 

2-20-70 

15.3 

195.7 

5050 

3-18-70 

79.4 

315.6 

5001 

3-19-70 

13.7 

197.3 

5050 

4-17-70 

15.1 

195.9 

5050 

24N/04W-14N02M 

372.5 

10-22-69 

75.5 

297.0 

5050 

5-22-70 

16.5 

194.5 

5050 

3-24-70 

65.5 

307.0 

5050 

6-19-70 

18.3 

192.7 

5050 

7-21-70 

20.4 

190.6 

5050 

24N/04W-21G01M 

396.0 

10-22-69 

72.5 

323.5 

5050 

8-21-70 

23.1 

187.9 

5050 

3-24-70 

70.1 

325.9 

5050 

9-18-70 

(0) 

5050 

24N/05W-12N01M 

499.0 

10-22-69 

23.9 

475.1 

5050 

23N/03W-22Q01M 

232.0 

10-22-69 
3-23-70 

56.2 
39.3 

175.8 
192.7 

5050 
5050 

3-24-70 

26.7 

472.3 

5050 

25N/01W-31M01M 

280.0 

10-26-69 

58.7 

221.3 

5050 

23N/03W-24A02M 

205.0 

10-21-69 
3-23-70 

40.1 
24.0 

164.9 
181.0 

5050 
5050 

3-23-70 

57.3 

222.7 

5050 

25N/02W-06N01M 

221.0 

10-29-69 

20.0 

201.0 

5050 

24N/01W-06A01M 

281.0 

10-21-69 
3-23-70 

17.3 
16.5 

263.7 
264.5 

5050 
5050 

3-20-70 

11.3 

209.7 

5050 

25N/02W-16H01M 

218.0 

10-21-69 

17.2 

200.8 

5050 

24N/01W-18N01M 

254.0 

10-21-69 
3-23-70 

73.2 
58.0 

180.8 
196.0 

5050 
5050 

3-20-70 

14.9 

203.1 

5050 

25N/02W-18F01M 

215.0 

10-28-69 

17.0 

198.0 

5050 

24N/02W-02N01M 

205.0 

10-21-69 
11-21-69 

7.7 
7.0 

197.3 
198.0 

5050 
5050 

3-20-70 

10.2 

204.8 

5050 

12-24-69 

8.2 

196.8 

5050 

25N/02W-30G01M 

226.0 

10-29-69 

38.9 

187.1 

5050 

1-26-70 

5.0 

200.0 

5050 

3-20-70 

34.0 

192.0 

5050 

2-20-70 

5.0 

200.0 

5050 

3-19-70 

6.1 

198.9 

5050 

25N/02W-34K01M 

204.0 

10-21-69 

14.1 

189.9 

5050 

4-17-70 

5.9 

199.1 

5050 

3-23-70 

12.7 

191.3 

5050 

5-22-70 

6.1 

198.9 

5050 

6-19-70 

(4) 

5050 

25N/03W-03L01M 

275.0 

10-28-69 

35.5 

239.5 

5050 

7-21-70 

6.7 

198.3 

5050 

3-24-70 

(0) 

5050 

8-21-70 

5.5 

199.5 

5050 

9-18-70 

7.0 

198.0 

5050 

25N/03W-06B01M 

319.5 

10-28-69 
3-24-70 

(1) 
34.3 

285.2 

5050 
5050 

24N/02W-23G01M 

197.0 

10-21-69 

19.0 

178.0 

5050 

3-23-70 

16.9 

180.1 

5050 

25N/03W-09K01M 

285.6 

10-28-69 
3-20-70 

30.9 
26.1 

254.7 
259.5 

5050 
5050 
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TABLE      C-2     (Cent.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


GROUND 

GROUND 
^ilR  FACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

STATE   WELL   NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

TEHAMA  COUNTY  5-21. 

01    (Continued) 

TEHAMA  COUNTY   5-21 

01    (Continued) 

25N/03W-10L01M 

274.0 

10-27-69 

45.3 

228.7 

5050 

25N/03W-15P01M 

271.7 

10-27-69 

42.6 

229.1 

5050 

11-20-69 

42.2 

231.8 

5050 

3-20-70 

(1) 

5050 

12-24-69 

39.8 

234.2 

5050 

1-26-70 

34.3 

239.7 

5050 

25N/03W-19N01M 

325.0 

10-22-69 

67.0 

258.0 

5050 

2-20-70 

33.1 

240.9 

5050 

3-24-70 

(1) 

5050 

3-19-70 

33.4 

240.6 

5050 

4-17-70 

53.0 

221.0 

5050 

25N/03W-20E01M 

305.0 

10-22-69 

45.8 

259.2 

5050 

5-22-70 

65.4 

208.6 

5050 

3-24-70 

(1) 

5050 

6-25-70 

78.6 

195.4 

5050 

7-21-70 

80.0 

194.0 

5050 

25N/03W-22C01M 

268.3 

10-27-69 

41.9 

226.4 

5050 

8-21-70 

79.9 

194.1 

5050 

3-24-70 

26.3 

242.0 

5050 

9-18-70 

71.8 

202.2 

5050 

25N/03W-22L01M 

275.0 

10-22-69 

47.9 

227.1 

5050 

25N/03W-10L02M 

274.0 

10-27-69 
11-20-69 

12.7 
14.0 

261.3 
260.0 

5050 
5050 

3-24-70 

33.4 

241.6 

5050 

12-24-69 

11.3 

262.7 

5050 

25N/03W-31R01M 

318.0 

10-22-69 

12.3 

305.7 

5050 

1-26-70 

4.4 

269.6 

5050 

3-24-70 

11.0 

307.0 

5050 

2-20-70 

4.3 

269.7 

5050 

3-19-70 

4.1 

269.9 

5050 

26N/02W-04B01M 

270.0 

10-21-69 

38.8 

231.2 

5050 

4-17-70 

5.9 

268.1 

5050 

3-24-70 

(2) 

5050 

5-22-70 

7.0 

267.0 

5050 

6-19-70 

8.2 

265.8 

5050 

26N/02W-05D01M 

252.0 

10-21-69 

21.9 

230.1 

5050 

7-21-70 

9.4 

264.6 

5050 

11-21-69 

23.0 

229.0 

5050 

8-21-70 

10.2 

263.8 

5050 

12-24-69 

19.5 

232.5 

5050 

9-18-70 

10.9 

263.1 

5050 

1-26-70 
2-20-70 

13.4 
16.1 

238.6 
235.9 

5050 
5050 

25N/03W-10L03M 

274.0 

10-27-69 

46.3 

227.7 

5050 

3-19-70 

17.7 

234.3 

5050 

11-20-69 

42.7 

231.3 

5050 

4-17-70 

19.3 

232.7 

5050 

12-24-69 

39.2 

234.8 

5050 

5-22-70 

21.2 

230.8 

5050 

1-26-70 

35.1 

238.9 

5050 

6-19-70 

22.3 

229.7 

5050 

2-20-70 

33.5 

240.5 

5050 

7-21-70 

22.4 

229.6 

5050 

3-19-70 

33.7 

240.3 

5050 

8-21-70 

22.8 

229.2 

5050 

4-17-70 

48.2 

225.8 

5050 

9-18-70 

23.0 

229.0 

5050 

5-22-70 

65.7 

208.3 

5050 

6-19-70 

69.3 

204.7 

5050 

26N/02W-09D01M 

246.0 

10-21-69 

20.8 

225.2 

5050 

7-21-70 

79.0 

195.0 

5050 

3-20-70 

17.0 

229.0 

5050 

8-21-70 

79.6 

194.4 

5050 

9-18-70 

72.4 

201.6 

5050 

26N/02W-14G01M 

311.7 

10-21-69 
3-20-70 

82.4 
74.9 

229.3 
236.8 

5050 
5050 

25N/03W-10L04M 

274.0 

10-27-69 

18.8 

255.2 

5050 

11-20-69 

18.7 

255.3 

5050 

26N/02W-21Q01M 

235.0 

10-21-69 

21.0 

214.0 

5050 

12-24-69 

18.3 

255.7 

5050 

3-20-70 

15.8 

219.2 

5050 

1-26-70 

17.3 

256.7 

5050 

2-20-70 

16.5 

257.5 

5050 

26N/02W-29N01M 

220.0 

10-28-69 

15.4 

204.6 

5050 

3-19-70 

15.4 

258.6 

5050 

3-20-70 

11.6 

208.4 

5050 

4-17-70 

15.1 

258.9 

5050 

5-22-70 

15.9 

258.1 

5050 

26N/02W-29R01M 

228.0 

10-21-69 

8.2 

219.8 

5050 

6-19-70 

16.7 

257.3 

5050 

•»ll-21-69 

7.4 

220.6 

5050 

7-21-70 

17.6 

256.4 

5050 

12-24-69 

4.5 

223.5 

5050 

8-21-70 

17.5 

256.5 

5050 

1-26-70 

-1.0 

229.0 

5050 

9-18-70 

18.9 

255.1 

5050 

2-20-70 
3-19-70 

-1.1 
0.5 

229.1 
227.5 

5050 
5050 

25N/03W-10L05M 

274.0 

10-27-69 

17.7 

256.3 

5050 

4-17-70 

1.9 

226.1 

5050 

11-20-69 

17.8 

256.2 

5050 

5-22-70 

4.3 

223.7 

5050 

12-24-69 

16.1 

257.9 

5050 

6-19-70 

5.7 

222.3 

5050 

1-26-70 

10.7 

263.3 

5050 

7-21-70 

7.0 

221.0 

5050 

2-20-70 

9.7 

264.3 

5050 

8-21-70 

8.1 

219.9 

5050 

3-19-70 

9.1 

264.9 

5050 

9-19-70 

8.7 

219.3 

5050 

4-17-70 

15.0 

259.0 

5050 

5-22-70 

17.7 

256.3 

5050 

26N/02W-29R02M 

228.0 

10-21-69 

4.4 

223.6 

5050 

6-19-70 

18.8 

255.2 

5050 

11-21-69 

2.6 

225.4 

5050 

7-21-70 

20.4 

253.6 

5050 

12-24-69 

3.1 

224.9 

5050 

8-21-70 

20.6 

253.4 

5050 

1-26-70 

2.2 

225.8 

5050 

9-17-70 

20.9 

253.1 

5050 

2-20-70 
3-19-70 

-2.4 
-0.9 

230.4 
228.9 

5050 
5050 

25N/03W-10M01M 

278.0 

10-28-69 

49.6 

228.4 

5050 

4-17-70 

0.4 

227.6 

5050 

3-23-70 

38.0 

240.0 

5050 

5-22-70 
6-19-70 

2.6 
3.7 

225.4 
224.3 

5050 
5050 

25N/03W-11F01M 

256.0 

10-28-69 

34.6 

221.4 

5050 

7-21-70 

4.6 

223.4 

5050 

3-23-70 

23.9 

232.1 

5050 

8-21-70 
9-18-70 

6.0 
5.6 

222.0 
222.4 

5050 
5050 

25N/03W-13A01M 

213.0 

10-28-69 

(1) 

5050 

3-20-70 

5.7 

207.3 

5050 

26N/03W-04R01M 

295.0 

10-28-69 
3-20-70 

67.9 
61.7 

227.1 
233.3 

5050 
5050 

25N/03W-13F01M 

246.0 

10-27-69 

42.2 

203.8 

5050 

3-20-70 

(1) 

5050 

26N/03W-06Q01M 

314.8 

10-28-69 
3-24-70 

65.5 
6.9 

249.3 
307.9 

5050 
5050 

25N/03W-13J01M 

230.7 

10-27-69 

32.0 

198.7 

5050 

3-20-70 

27.0 

203.7 

5050 

26N/03W-08N01M 

307.6 

10-28-69 
3-24-70 

45.7 
43.9 

261.9 
263.7 

5050 
5050 

25N/03W-14A01M 

252.2 

10-27-69 

31.5 

220.7 

5050 

3-20-70 

18.4 

233.8 

5050 

26N/03W-11F01M 

262.0 

10-28-69 
3-20-70 

37.6 
30.8 

224.4 
231.2 

5050 
5050 

25N/03W-15A01M 

266.5 

10-28-69 

39.5 

227.0 

5050 

3-20-70 

28.0 

238.5 

5050 

26N/03W-14A01M 

252.1 

10-28-69 
3-20-70 

30.6 
(1) 

221.5 

5050 
5050 
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TABLE      C-2      (Cont) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


STATE    WELL    NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

AGENCY 

SUF9LVING 

DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

GROUND 

SURFACE 

TO    WATER 

SURFACE 

IN   FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 

TEHAMA  COUNTY  5-21. 

01    (Continued) 

GLENN  COUNTY  5-21.02   (Continued) 

26N/03W-21P01M 

284. 5 

10-27-69 

55.4 

229.1 

5050 

18N/01W-03J01M 

77.5 

11-03-69 

14.0 

63.5 

5105 

H-20-69 

52.2 

232.3 

5050 

3-19-70 

5.1 

72.4 

5105 

12-24-69 

49.2 

235.3 

5050 

1-26-70 

45.1 

239.4 

5050 

18N/01W-07D01M 

81.0 

11-03-69 

9.2 

71.8 

5105 

2-20-70 

43.9 

240.6 

5050 

3-19-70 

5.1 

75.9 

5105 

3-19-70 

44.0 

240.5 

5050 

4-17-70 

56.6 

227.9 

5050 

18N/01W-13A01M 

74.4 

U-03-69 

10.0 

64.4 

5105 

5-22-70 

68.2 

216.3 

5050 

3-19-70 

4.1 

70.3 

5105 

6-19-70 

71.9 

212.6 

5050 

7-21-70 

n.i 

206.8 

5050 

18N/01W-14D01M 

75.8 

11-03-69 

10.4 

65.4 

5105 

8-21-70 

79.5 

205.0 

5050 

3-19-70 

3.2 

72.6 

5105 

9-18-70 

74.1 

210.4 

5050 

18N/01W-16B01M 

74.0 

11-03-69 

10.4 

63.6 

5105 

26N/03W-24F01M 

230.0 

10-28-69 
3-20-70 

12.4 
10.4 

217.6 
219.6 

5050 
5050 

3-19-70 

2.7 

71.3 

5105 

18N/01W-17A01M 

80.3 

11-03-69 

15.9 

64.4 

5105 

26N/03W-31N01M 

331.2 

10-29-69 
3-24-70 

53.5 

45.2 

277.7 
286.0 

5050 
5050 

3-19-70 

6.7 

73.6 

5105 

18N/01W-17G01M 

79.0 

11-03-69 

16.3 

62.7 

5105 

26N/03W-34L02M 

270.7 

10-27-69 
3-24-70 

46.2 
35.6 

224.5 
235.1 

5050 
5050 

3-19-70 

8.7 

70.3 

5105 

18N/01W-22L01M 

70.0 

11-03-69 

7.1 

62.9 

5105 

26N/03W-34P01M 

272.9 

10-27-69 
3-24-70 

50.2 
36.9 

222.7 
236.0 

5050 
5050 

3-19-70 

3.5 

66.5 

5105 

18N/02W-01N01M 

75.0 

11-03-69 

7.5 

67.5 

5105 

27N/02W-29E01M 

294.3 

10-21-69 
11-21-69 

52.2 
52.2 

242.1 
242.1 

5050 
5050 

3-19-70 

5.1 

69.9 

5105 

12-24-69 

51.3 

243.0 

5050 

18N/02W-07C01M 

85.0 

11-04-69 

17.0 

68.0 

5105 

1-26-70 

49.4 

244.9 

5050 

3-18-70 

9.2 

75.8 

5105 

2-20-70 

48.8 

245.5 

5050 

3-19-70 

(9) 

5050 

18N/03W-10L01M 

95.0 

10-23-69 

3.7 

91.3 

5050 

4-17-70 

(9) 

5050 

11-19-69 

3.9 

91.1 

5050 

5-22-70 

49.6 

244.7 

5050 

12-17-69 

4.2 

90.8 

5050 

6-19-70 

50.5 

243.8 

5050 

1-28-70 

3.1 

91.9 

5050 

• 

7-21-70 

51.5 

242.8 

5050 

2-24-70 

4.2 

90.8 

5050 

8-21-70 

(9) 

5050 

3-19-70 

4.5 

90.5 

5050 

9-18-70 

(9) 

5050 

4-23-70 
5-20-70 

5.3 
4.3 

89.7 
90.7 

5050 
5050 

27N/02W-30C01M 

280.0 

10-21-69 

29.7 

250.3 

5050 

6-23-70 

4.5 

90.5 

5050 

11-21-69 

29.7 

250.3 

5050 

7-22-70 

4.4 

90.6 

5050 

12-24-69 

29.0 

251.0 

5050 

8-25-70 

4.2 

90.8 

5050 

1-26-70 

25.4 

254.6 

5050 

9-24-70 

4.3 

90.7 

5050 

2-20-70 

25.5 

254.5 

5050 

3-19-70 

26.8 

253.2 

5050 

18N/03W-20C01M 

109.0 

11-04-69 

2.6 

106.4 

5105 

4-17-70 

27.0 

253.0 

5050 

3-18-70 

2.5 

106.5 

5105 

5-22-70 

28.7 

251.3 

5050 

6-19-70 

29.8 

250.2 

5050 

18N/03W-22D01M 

94.0 

11-04-69 

0.4 

93.6 

5105 

7-21-70 

32.2 

247.8 

5050 

3-18-70 

1.7 

92.3 

5105 

8-21-70 

33.1 

246.9 

5050 

9-18-70 

30.9 

249.1 

5050 

18N/04W-11B03M 

151.0 

11-04-69 
3-18-70 

27.1 
24.9 

123.9 
126.1 

5105 
5105 

27N/02W-31C01M 

261.0 

10-21-69 

26.5 

234.5 

5050 

3-20-70 

22.5 

238.5 

5050 

18N/04W-12A01M 

130.0 

11-04-69 
3-18-70 

11.2 
8.1 

118.8 
121.9 

5105 
5105 

27N/03W-10B01M 

310.0 

6-26-70 

51.3 

258.7 

5050 

7-21-70 

54.7 

255.3 

5050 

18N/04W-23F01M 

151.0 

11-04-69 

13.4 

137.6 

5105 

8-21-70 

52.7 

257.3 

5050 

3-18-70 

10.6 

140.4 

5105 

9-18-70 

52.7 

257.3 

5050 

19N/01E-08R01M 

91.0 

11-03-69 

7.1 

83.9 

5105 

27N/03W-10N01M 

280.0 

10-21-69 
3-20-70 

32.1 
25.9 

247.9 
254.1 

5050 
5050 

3-19-70 

4.8 

86.2 

5105 

19N/01W-07B01M 

96.0 

11-03-69 

20.6 

75.4 

5105 

27N/03W-19A01M 

330.0 

10-22-69 
3-20-70 

35.1 
27.7 

294.9 
302.3 

5050 
5050 

3-19-70 

(2) 

5105 

19N/01W-09C01M 

97.0 

11-03-69 

18.0 

79.0 

5105 

27N/03W-19J01M 

310.0 

10-22-69 
3-20-70 

(1) 
(1) 

5050 
5050 

3-19-70 

12.9 

84. 1 

5105 

19N/01W-10D01M 

92.5 

11-03-69 

13.1 

79.4 

5105 

27N/03W-23D01M 

269.0 

10-21-69 
3-20-70 

24.7 
20.7 

244.3 
248.3 

5050 
5050 

3-19-70 

8.5 

84.0 

5105 

19N/01W-14K01M 

87.0 

11-03-69 

10.6 

76.4 

5105 

27N/03W-36J01M 

251.0 

10-21-69 
3-20-70 

17.3 
14.3 

233.7 
236.7 

5050 
5050 

3-19-70 

7.0 

80.0 

5105 

19N/01W-15D01M 

91.0 

11-03-69 

11.6 

79.4 

5105 

27N/04W-35E01M 

436.0 

10-28-69 
3-24-70 

123.3 
108.8 

312.7 
327.2 

5050 
5050 

3-19-70 

6.9 

84.1 

5105 

19N/01W-20A01M 

94.8 

11-03-69 
3-19-70 

20.3 
15.8 

74.5 
79.0 

5105 
5105 

GLENN  COUNTY  5-21.02 

19N/02W-01F01M 

92.0 

11-03-69 

6.6 

85.4 

5105 

18N/01E-17D01M 

70.4 

11-03-69 
3-19-70 

8.2 
5.1 

62.2 
65.3 

5105 
5105 

3-19-70 

2.0 

90.0 

5105 

19N/02W-05N01M 

111.0 

11-05-69 

8.1 

102.9 

5105 

18N/01W-01Q02M 

73.0 

11-03-69 
3-19-70 

5.8 
-0.3 

67.2 
73.3 

5105 
5105 

3-18-70 

7.8 

103.2 

5105 

19N/02W-09A01M 

96.1 

11-03-69 
3-18-70 

5.3 
5.4 

90.8 

90.7 

5105 
5105 
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TABLE      C-2     (Cent.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


STATE    WELL   NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 

IN  FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

GROUND 

SURFACE 

TO    WATER 

SURFACE 

IN   FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 

GLENN  COUNTY  5-21.02    (Continued) 

GLENN  COUNTY  5-21.02    (Continued) 

19N/02W-10H01M 

92.0 

11-03-69 

7.7 

84.3 

5105 

20N/01W-20N02M 

102.0 

11-03-69 

16.6 

85.4 

5105 

3-19-70 

8.1 

83.9 

5105 

3-18-70 

12.6 

89.4 

5105 

19N/02W-13J01M 

86.0 

10-23-69 

11.0 

75.0 

5050 

20N/01W-31E01M 

96.0 

11-05-69 

9.8 

86.2 

5105 

11-19-69 

11.5 

74.5 

5050 

3-19-70 

4.4 

91.6 

5105 

12-17-69 

11.1 

74.9 

5050 

1-28-70 

0.1 

85.9 

5050 

20N/02W-02J01M 

125.0 

11-05-69 

8.3 

116.7 

5105 

2-24-70 

3.3 

82.7 

5050 

3-19-70 

6.6 

118.4 

5105 

3-18-70 

5.6 

80.4 

5050 

4-23-70 

10.1 

75.9 

5050 

20N/02W-05A01M 

144.0 

11-05-69 

18.3 

125.7 

5105 

5-20-70 

9.2 

76.8 

5050 

3-18-70 

10.7 

133.3 

5105 

6-23-70 

11.5 

74.5 

5050 

7-22-70 

11.7 

74.3 

5050 

20N/02W-09A01M 

131.8 

11-05-69 

6.5 

125.3 

5105 

8-25-70 

10.9 

75.1 

5050 

3-19-70 

5.3 

126.5 

5105 

9-24-70 

10.8 

75.2 

5050 

20N/02W-13GO1M 

113.0 

11-05-69 

4.9 

108.1 

5105 

19N/02W-15J01M 

85.0 

11-03-69 
3-19-70 

6.9 
6.0 

78.1 
79.0 

5105 
5105 

-319-70 

4.3 

108.7 

5105 

20N/02W-27J01M 

102.0 

11-03-69 

6.9 

95.1 

5105 

19N/02W-19D01M 

103.0 

11-04-69 
3-18-70 

4.2 
4.4 

98.8 
98.6 

5105 
5105 

3-19-70 

6.3 

95.7 

5105 

20N/02W-29G01M 

117.0 

10-23-69 

7.1 

109.9 

5050 

19N/02W-23Q01M 

86.0 

11-03-69 

8.6 

77.4 

5105 

11-19-69 

7.3 

109.7 

5050 

3-19-70 

5.5 

80.5 

5105 

12-17-69 
1-28-70 

8.2 
5.3 

108.8 
111.7 

5050 
5050 

19N/02W-29Q01M 

90.0 

11-05-69 

4.1 

85.9 

5105 

2-24-70 

6.9 

110.1 

5050 

3-18-70 

2.4 

87.6 

5105 

3-18-70 
4-23-70 

7.1 
5.4 

109.9 
111.6 

5050 
5050 

19N/02W-30D01M 

100.0 

11-04-69 

9.7 

90.3 

5105 

5-20-70 

3.9 

113.1 

5050 

3-18-70 

8.8 

91.2 

5105 

6-23-70 
7-22-70 

4.6 
4.7 

112.4 
112.3 

5050 
5050 

19N/02W-34F01M 

83.0 

11-05-69 

5.1 

77.9 

5105 

8-25-70 

4.5 

112.5 

5050 

3-19-70 

3.4 

79.6 

5105 

9-24-70 

5.1 

111.9 

5050 

19N/02W-36H01M 

81.4 

11-03-69 

8.8 

72.6 

5105 

20N/03W-03D02M 

164.0 

11-04-69 

36.1 

127.9 

5105 

3-19-70 

4.2 

77.2 

5105 

3-18-70 

22.9 

141.1 

5105 

19N/03W-01H01M 

117.0 

11-04-69 

9.0 

108.0 

5105 

20N/03W-07K03M 

166.0 

10-06-69 

61.5 

104.5 

5001 

3-18-70 

7.5 

109.5 

5105 

3-19-70 

41.1 

124.9 

5001 

19N/03W-02N01M 

120.0 

11-04-69 

10.0 

110. 0 

5105 

20N/03W-10B01M 

155.0 

11-04-69 

33.4 

121.6 

5105 

3-18-70 

8.9 

111.1 

5105 

3-18-70 

22.3 

132.7 

5105 

19N/03W-03Q01M 

128.0 

11-04-69 

8.3 

119.7 

5105 

20N/03W-10D02M 

156.0 

11-04-69 

35.6 

120.4 

5105 

3-18-70 

8.7 

119.3 

5105 

3-18-70 

22.3 

133.7 

5105 

19N/03W-08B01M 

134.1 

11-04-69 

31.0 

103.1 

5105 

20N/03W-12C01M 

159.0 

11-04-69 

35.8 

123.2 

5105 

3-18-70 

26.5 

107.6 

5105 

■*     3-18-70 

25.8 

133.2 

5105 

19N/03W-11N02M 

123.0 

11-04-69 

10.2 

112.8 

5105 

20N/03W-19B01M 

159.5 

11-06-69 

46.4 

113.1 

5105 

3-18-70 

12.1 

110.9 

5105 

3-19-70 

23.8 

135.7 

5105 

19N/03W-32E01M 

130.0 

11-04-69 

12.7 

117.3 

5105 

20N/03W-21A02M 

143.7 

11-06-69 

47.2 

96.5 

5105 

3-18-70 

12.0 

118.0 

5105 

3-19-70 

25.5 

118.2 

5105 

19N/04U-0U01M 

165.0 

11-04-69 

52.3 

112.7 

5105 

20N/03W-24B03M 

142.0 

11-05-69 

26.3 

115.7 

5105 

3-18-70 

45.5 

119.5 

5105 

3-18-70 

19.9 

122.1 

5105 

19N/04W-03J01M 

188.7 

11-04-69 

23.3 

165.4 

5105 

20N/03W-25Q01M 

134.0 

11-04-69 

23.5 

110.5 

5105 

3-18-70 

22.2 

166.5 

5105 

3-18-70 

19.5 

114.5 

5105 

19N/04W-11L01M 

184.0 

11-04-69 

48.9 

U5.1 

5105 

20N/03W-31A01M 

147.5 

10-06-69 

42.7 

104.8 

5001 

3-18-70 

48.1 

U5.9 

5105 

3-19-70 

(1) 

5001 

19N/04W-12E01M 

174.0 

10-23-69 

62.3 

111.7 

5050 

20N/03W-33J01M 

136.0 

10-06-69 

31.3 

104.7 

5001 

11-19-69 

60.0 

114.0 

5050 

3-19-70 

16.7 

119.3 

5001 

12-17-69 

59.3 

114.7 

5050 

1-28-70 

56.1 

117.9 

5050 

21N/01W-04N01M 

135.0 

11-06-69 

20.0 

115.0 

5105 

2-24-70 

55.6 

118.4 

5050 

3-19-70 

13.2 

121.8 

5105 

3-18-70 

52.7 

121.3 

5050 

4-23-70 

59.7 

114.3 

5050 

21N/01W-05A01M 

143.5 

11-06-69 

22.5 

121.0 

5105 

5-20-70 

(1) 

5050 

3-19-70 

15.9 

127.6 

5105 

6-23-70 

(1) 

5050 

7-22-70 

(1) 

5050 

21N/01W-09N01M 

129.0 

11-05-69 

16.8 

112.2 

5105 

8-25-70 

76.8 

97.2 

5050 

3-19-70 

11.9 

117.1 

5105 

9-24-70 

75.8 

98.2 

5050 

19N/04W-25B01M 

152.3 

11-04-69 
3-19-70 

45.4 
39.6 

106.9 
112.7 

5105 
5105 

21N/01W-17F01M 

132.5 

11-05-69 
3-19-70 

19.0 
U.8 

113.5 
118. 7 

5105 
5105 

19N/0AW-35C01M 

165.0 

11-04-69 
3-19-70 

(1) 
41.5 

123.5 

5105 
5105 

21N/01W-18F01M 

139.1 

11-06-69 
3-18-70 

8.6 
3.8 

130.5 
135.3 

5105 
5105 

20N/0IW-07B01M 

115.0 

11-05-69 
3-18-70 

9.1 
6.8 

105.9 
108.2 

5105 
5105 

21N/01W-31E01M 

129.8 

11-05-69 
3-19-70 

11.2 
8.3 

118.6 
121.5 

5105 
5105 
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TABLE      C-2     (Cent.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


STATE    WELL    NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

GROUND 

SURFACE 

TO    WATER 

SURFACE 

IN  FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 

GLENN  COUNTY  5-21.02    (Continued) 

GLENN  COUNTY  5-21.02   (Continued) 

21N/01W-33N01M 

115.0 

11-05-69 

18.4 

96.6 

5105 

21N/03W-12C02H 

202.0 

11-04-69 

35.5 

166.5 

5105 

3-18-70 

14.3 

100.7 

5105 

3-18-70 

16.5 

185.5 

5105 

21N/02W-O2BO2M 

161.0 

11-06-69 

21.5 

139.5 

5105 

21N/03W-14B01M 

197.8 

11-04-69 

34.0 

163.8 

5105 

3-18-70 

13.4 

147.6 

5105 

3-18-70 

26.6 

171.2 

5105 

21N/O2W-03QO1M 

162.6 

11-06-69 

18.3 

144.3 

5105 

21N/03W-15C01M 

215.0 

lX-04-69 

37.1 

177.9 

5105 

3-18-70 

8.7 

153.9 

5105 

3-18-70 

28.5 

186.5 

5105 

2 1N/02W-09M02M 

179.0 

11-06-69 

35.6 

143.4 

5105 

21N/03W-18B01M 

218.0 

10-07-69 

82.7 

135.3 

5001 

3-18-70 

21.4 

157.6 

5105 

3-19-70 

67.1 

150.9 

5001 

21N/02W-15B01M 

161.0 

11-06-69 

26.7 

134.3 

5105 

21N/03W-20D02M 

206.1 

10-07-69 

69.0 

137.1 

5001 

3-18-70 

14.6 

146.4 

5105 

3-18-70 

54.0 

152.1 

5001 

21N/02W-20B01M 

166.0 

11-05-69 

35.0 

131.0 

5105 

21N/03W-29F02M 

192.0 

10-07-69 

69.4 

122.6 

5001 

3-18-70 

19.7 

146.3 

5105 

3-18-70 

47.2 

144.8 

5001 

21N/02W-20E01M 

170.0 

11-05-69 

39.7 

U0.3 

5105 

21N/03W-31C02M 

199.0 

10-07-69 

79.3 

119.7 

5001 

3-18-70 

25.1 

144.9 

5105 

3-18-70 

63.8 

135.2 

5001 

21N/02W-22J01M 

152.0 

11-05-69 

26.1 

125.9 

5105 

21N/03W-31R02M 

183.0 

10-23-69 

65.7 

117.3 

5050 

3-19-70 

16.2 

135.8 

5105 

11-19-69 
12-17-69 

61.6 
59.4 

121.4 
123.6 

5050 
5050 

21N/02W-23GO1M 

152.0 

11-05-69 

22.8 

129.2 

5105 

1-28-70 

54.1 

128.9 

5050 

3-19-70 

13.5 

138.5 

5105 

2-24-70 
3-19-70 

51.6 
50.0 

131.4 
133.0 

5050 
5050 

21N/02W-23H01M 

142.6 

U-05-69 

15.0 

127.6 

5105 

4-23-70 

70.5 

112.5 

5050 

3-18-70 

6.9 

135.7 

5105 

5-20-70 
6-23-70 

62.5 
73.8 

120.5 
109.2 

5050 
5050 

21N/02W-28M01M 

151.0 

11-05-69 

25.6 

125.4 

5105 

7-22-70 

79.2 

103.8 

5050 

3-18-70 

14.0 

137.0 

5105 

8-25-70 
9-24-70 

80.1 
75.1 

102.9 
107.9 

5050 
5050 

21N/02W-31D01M 

165.0 

11-04-69 

38.3 

126.7 

5105 

• 

3-18-70 

25.8 

139.2 

5105 

21N/03H-31R03M 

183.0 

10-23-69 
11-19-69 

4.7 
4.8 

178.3 
178.2 

5050 
5050 

21N/02W-31D02M 

165.0 

11-04-69 

38.1 

126.9 

5105 

12-17-69 

4.9 

178.1 

5050 

3-18-70 

25.7 

139.3 

5105 

1-28-70 
2-24-70 

4.0 
2.9 

179.0 
180.1 

5050 
5050 

21N/02W-31M01M 

161.0 

11-04-69 

33.8 

127.2 

5105 

3-19-70 

3.9 

179.1 

5050 

3-18-70 

22.7 

138.3 

5105 

4-23-70 
5-20-70 

4.2 
4.3 

178.8 
178.7 

5050 
5050 

21N/02W-35P01M 

128.0 

11-05-69 

6.1 

121.9 

5105 

6-23-70 

4.3 

178.7 

5050 

3-19-70 

4.4 

123.6 

5105 

7-22-70 
8-25-70 

4.8 
4.9 

178.2 
178.1 

5050 
5050 

21N/03W-02B01M 

219.0 

10-23-69 
11-19-69 

22.0 
19.6 

197.0 
199.4 

5050 
5050 

9-24-70 

5.0 

178.0 

5050 

12-17-69 

19.4 

199.6 

5050 

21N/03W-31R04M 

183.0 

10-23-69 

64.2 

118.8 

5050 

1-28-70 

14.1 

204.9 

5050 

11-19-69 

60.3 

122.7 

5050 

2-24-70 

13.2 

205.8 

5050 

12-17-69 

58.7 

124.3 

5050 

3-19-70 

13.4 

205.6 

5050 

1-28-70 

52.2 

130.8 

5050 

4-23-70 

25.0 

194.0 

5050 

2-24-70 

49.4 

133.6 

5050 

5-20-70 

30.4 

188.6 

5050 

3-19-70 

48.3 

134.7 

5050 

6-23-70 

(1) 

5050 

4-23-70 

71.1 

111.9 

5050 

7-22-70 

33.4 

185.6 

5050 

5-20-70 

60.7 

122.3 

5050 

8-25-70 

(1) 

5050 

6-23-70 

82.0 

101.0 

5050 

9-24-70 

(1) 

5050 

7-22-70 
8-25-70 

79.3 
74.2 

103.7 
108.8 

5050 
5050 

21N/03W-08D01M 

225.5 

10-07-69 
3-18-70 

77.7 
57.3 

147.8 
168.2 

5001 
5001 

9-24-70 

84.0 

99.0 

5050 

21N/03W-31R05M 

183.0 

10-23-69 

65.6 

117.4 

5050 

21N/03W-09R01M 

220.8 

10-06-69 

36.5 

184.3 

5001 

11-19-69 

61.2 

121.8 

5050 

3-18-70 

26.9 

193.9 

5001 

12-17-69 
1-28-70 

58.3 
52.4 

124.7 
130.6 

5050 
5050 

21N/03W-10J01.M 

205.7 

10-23-69 

24.7 

181.0 

5050 

2-24-70 

48.8 

134.2 

5050 

11-19-69 

22.6 

183.1 

5050 

3-19-70 

46.8 

136.2 

5050 

12-17-69 

23.8 

181.9 

5050 

4-23-70 

54.9 

128.1 

5050 

1-28-70 

16.2 

189.5 

5050 

5-20-70 

56.6 

126.4 

5050 

2-24-70 

15.8 

189.9 

5050 

6-23-70 

64.0 

119.0 

5050 

3-19-70 

15.6 

190.1 

5050 

7-22-70 

66.5 

116.5 

5050 

4-23-70 

19.3 

186.4 

5050 

8-25-70 

70.4 

112.6 

5050 

5-20-70 

21.6 

184.1 

5050 

9-24-70 

70.7 

112.3 

5050 

6-23-70 

23.4 

182.3 

5050 

7-22-70 

24.8 

180.9 

5050 

21N/03W-31R06M 

183.0 

10-23-69 

5.2 

177.8 

5050 

8-25-70 

25.6 

180.1 

5050 

11-19-69 

6.0 

177.0 

5050 

9-24-70 

26.6 

179.1 

5050 

12-17-69 
1-28-70 

6.1 
(2) 

176.9 

5050 
5050 

21N/03W-UG01M 

200.0 

11-04-69 

43.4 

156.6 

5105 

2-24-70 

1.8 

181.2 

5050 

3-18-70 

15.7 

184.3 

5105 

3-19-70 
4-23-70 

2.0 
3.4 

181.0 
179.6 

5050 
5050 

21N/03W-11M01M 

206.5 

11-04-69 

59.0 

147.5 

5105 

5-20-70 

4.1 

178.9 

5050 

3-18-70 

39.1 

167.4 

5105 

6-23-70 
7-22-70 

3.0 
3.0 

180.0 
180.0 

5050 
5050 

21N/03W-12C01M 

202.0 

11-04-69 

42.8 

159.2 

5105 

8-25-70 

3.3 

179.7 

5050 

3-18-70 

16.2 

185.8 

5105 

9-24-70 

3.3 

179.7 

5050 
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TABLE     C-2     (Coot.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


STATE   WELL   NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 

STATE    WELL   NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

GROUND 

SURFACE 

TO   WATER 

SURFACE 

IN   FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 

GLEMN  OOOmr  5-21.02   (Continued) 

eLBH  COUNTY  5-21.02   (Continued) 

21N/03il-32N01M 

184.4 

10-07-69 

72.6 

111.8 

5001 

221i/02W-24Ii>lK 

163.5 

11-06-69 

26.6 

136.9 

5105 

3-19-70 

55.8 

128.6 

5001 

3-17-70 

17.1 

146.4 

5105 

21N/03W-33A04M 

174.0 

10-06-69 

54.3 

119.7 

5001 

22H/02W-32H03M 

187.0 

11-06-69 

11.6 

175.4 

5105 

3-19-70 

28.3 

145.7 

5001 

3-17-70 

6.6 

180.4 

5105 

21N/O3W-35L0U1 

163.0 

11-04-69 

36.2 

126.8 

5105 

22M/02W-36001M 

158.7 

11-06-69 

13.0 

145.7 

5105 

3-18-70 

27.1 

135.9 

5105 

3-17-70 

11.8 

146.9 

5105 

21M/03H-35L02M 

160.0 

11-04-69 

32.6 

127.4 

5105 

22N/03W-01L0m 

237.0 

11-06-69 

12.2 

224.8 

5105 

3-18-70 

22.3 

137.7 

5105 

3-17-70 

12.0 

225.0 

5105 

21H/04W-12B02M 

249.0 

10-06-69 

100.4 

148.6 

5001 

22M/03W-04E01M 

283.0 

11-07-69 

69.8 

213.2 

5001 

3-18-70 

86.9 

162.1 

5001 

3-18-70 

64.5 

218.5 

5001 

21H/04U-23H01M 

259.0 

10-06-69 

100.7 

158.3 

5001 

22H/03W-05F0UI 

293.0 

11-07-69 

41.9 

251.1 

5001 

3-18-70 

100.3 

158.7 

5001 

3-18-70 

42.9 

250.1 

5001 

2Ui/04il-24A02M 

230.0 

10-07-69 

96.9 

U3.1 

5001 

22M/O3W-O7C01J4 

300.0 

10-07-69 

8.3 

291.7 

5001 

3-18-70 

91.3 

138.7 

5001 

3-18-70 

5.3 

294.7 

5001 

22H/01W-18E02M 

149.5 

11-06-69 

17.5 

132.0 

5105 

22N/O3W-10QO1M 

256.2 

10-06-69 

14.4 

241.8 

5105 

3-17-70 

13.1 

136.4 

5105 

3-17-70 

12.9 

243.3 

5105 

22N/01W-18Kn3M 

147.0 

11-06-69 

U.8 

U3.2 

5105 

22H/03H-17Q01M 

275.9 

10-07-69 

8.4 

267.5 

5001 

3-17-70 

9.7 

137.3 

5105 

3-18-70 

9.4 

266.5 

5001 

22N/01W-34E01M 

U5.0 

11-06-69 

17.1 

117.9 

5105 

22N/03W-21F01M 

262.0 

10-23-69 

15.8 

246.2 

5050 

3-19-70 

11.2 

123.8 

5105 

11-19-69 
12-17-69 

17.6 
19.4 

244.4 
242.6 

5050 
5050 

22N/02W-03nn4M 

185.0 

11-06-69 

22.7 

162.3 

5105 

1-28-70 

15.9 

246.1 

5050 

3-17-70 

10.2 

174.8 

5105 

2-24-70 
3-19-70 

16.8 
17.5 

245.2 
244.5 

5050 
5050 

22N/02W-03F01M 

191.0 

11-06-69 

31.9 

159.1 

5105 

4-23-70 

17.7 

244.3 

5050 

3-17-70 

17.6 

173.4 

5105 

5-20-70 
6-23-70 

17.7 
18.3 

244.3 
243.7 

5050 
5050 

22N/02W-O3L01M 

186.0 

11-06-69 

34.6 

151.4 

5105 

7-22-70 

17.5 

244.5 

5050 

3-17-70 

21.0 

165.0 

5105 

8-25-70 
9-24-70 

17.5 
16.9 

244.5 
245.1 

5050 
5050 

22N/02W-05BO1M 

199.7 

11-06-69 

11.6 

188.1 

5105 

3-17-70 

3.6 

196.1 

5105 

22N/03W-23E01M 

243.0 

11-06-69 
3-17-70 

18.9 
2.6 

224.1 
240.4 

5105 
5105 

22N/02W-05L02M 

202.0 

11-06-69 

23.2 

178.8 

5105 

3-17-70 

14.7 

187.3 

5105 

22N/03W-24MOm 

232.5 

11-06-69 
3-17-70 

12.9 
10.9 

219.6 
221.6 

5105 
5105 

22M/02W-08B02M 

205.0 

10-23-69 

32.4 

172.6 

5050 

11-19-69 

27.0 

178.0 

5050 

22H/03H-29B01M 

268.0 

10-07-69 

13.7 

254.3 

5001 

12-17-69 

25.2 

179.8 

5050 

'     3-18-70 

18.2 

249.8 

5001 

1-28-70 

19.6 

185.4 

5050 

2-24-70 

16.6 

188.4 

5050 

22N/03W-31F01I! 

255.0 

10-07-69 

1.7 

253.3 

5001 

3-18-70 

11.0 

194.0 

5050 

3-18-70 

1.2 

253.8 

5001 

4-23-70 

39.3 

165.7 

5050 

5-20-70 

(1) 

5050 

22N/03W-32R0U1 

247.2 

10-07-69 

18.1 

229.1 

5001 

6-23-70 

53.9 

151.1 

5050 

3-18-70 

20.0 

227.2 

5001 

7-22-70 

57.2 

147.8 

5050 

8-25-70 

(1) 

5050 

22M/03W-33A01M 

241.8 

10-07-69 

9.2 

232.6 

5001 

9-24-70 

50.2 

154.8 

5050 

3-18-70 

11.6 

230.2 

5001 

22H/02W-O8D01M 

207.0 

11-06-69 

25.8 

181.2 

5105 

22N/04U-121i01H 

318.0 

10-07-69 

4.3 

3U.7 

5001 

3-17-70 

14.1 

192.9 

5105 

3-18-70 

2.1 

315.9 

5001 

22)I/02U-08Q01M 

203.0 

11-07-69 

13.0 

190.0 

5105 

3-17-70 

6.3 

196.7 

5105 

BUTTE  COUNTY  5-21.03 

22N/02W-09I^3M 

195.0 

11-06-69 

21.0 

174.0 

5105 

17N/01E-01R01M 

69.5 

10-17-69 

6.7 

62.8 

51 

36 

3-17-70 

8.4 

186.6 

5105 

3-23-70 

5.0 

64.5 

51 

36 

22N/02W-12C0U1 

156.0 

11-06-69 

21.5 

U4.5 

5105 

17N/01E-03A01M 

63.2 

10-17-69 

7.5 

55.7 

51( 

}6 

3-17-70 

17.8 

138.2 

5105 

3-23-70 

7.8 

55.4 

51 

36 

22H/02W-14B02M 

165.0 

11-06-69 

10.8 

154.2 

5105 

17N/01E-10A0UI 

63.0 

10-17-69 

9.4 

53.6 

51( 

36 

3-17-70 

4.4 

160.6 

5105 

3-23-70 

8.8 

54.2 

51( 

36 

22H/02W-16C01II 

196.0 

11-06-69 

14.7 

181.3 

5105 

17N/02E-0600U1 

71.0 

10-24-69 

8.3 

62.7 

50. 

>0 

3-17-70 

7.0 

189.0 

5105 

11-20-69 

9.9 

61.1 

50. 

)0 

22N/02W-20P02M 

203.0 

11-06-69 

5.4 

197.6 

5105 

12-21-69 
1-27-70 

8.7 
5.5 

62.3 
65.5 

5050 
5050 

3-17-70 

3.2 

199.8 

5105 

2-25-70 

6.9 

64.1 

5050 

22Ii/02W-2)nniM 

198.0 

11-06-69 

14.0 

184.0 

5105 

3-19-70 
4-24-70 

7.5 
5.7 

63.5 
65.3 

5050 
5050 

3-17-70 

9.5 

188.5 

5105 

5-21-70 

6.5 

64.5 

5050 

22N/02W-23B01M 

169.0 

11-06-69 

9.5 

159.5 

5105 

6-24-70 
7-23-70 

6.3 
5.5 

64.7 
65.5 

5050 
5050 

3-17-70 

5.4 

163.6 

5105 

8-26-70 

6.0 

65.0 

5050 

22N/02W-23li01M 

175.0 

11-06-69 

15.4 

159.6 

5105 

9-25-70 

7.0 

64.0 

5050 

3-17-70 

U.9 

163.1 

5105 
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TABLE     C-2     (Coot.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


STATE    WELL    NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 

IN  FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

GROUND 

SURFACE 

TO    WATER 

SURFACE 

IN   FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 

BUTTE  COUNTY  5-21.03    (Continued) 

BUTTE  COUNTY  5-21.03    (Continued) 

17N/02E-08D01M 

^  74.5 

10-17-69 

4.2 

70.3 

5106 

18N/03E-06M01M 

107.0 

10-24-69 

12.3 

94.7 

5050 

3-23-70 

5.2 

69.3 

5106 

11-20-69 
12-22-69 

12.4 
11.2 

94.6 
95.8 

5050 
5050 

17N/02E-12A01M 

90.0 

10-17-69 

10.6 

79.4 

5106 

1-27-70 

9.4 

97.6 

5050 

3-23-70 

6.7 

83.3 

5106 

2-25-70 
3-19-70 

9.2 
9.3 

97.8 
97.7 

5050 
5050 

17N/02E-14A01M 

82.5 

10-17-69 

5.3 

77.2 

5106 

4-24-70 

11.2 

95.8 

5050 

3-23-70 

3.8 

78.7 

5106 

5-21-70 
6-24-70 

10.6 
11.0 

96.4 
96.0 

5050 
5050 

17N/02E-16C01M 

74.0 

10-17-69 

4.8 

69.2 

5106 

7-23-70 

10.2 

96.8 

5050 

3-23-70 

3.9 

70.1 

5106 

8-26-70 
9-25-70 

10.0 
11.3 

97.0 
95.7 

5050 
5050 

17N/03E-0U01M 

100.0 

10-16-69 

40.9 

59.1 

5106 

3-23-70 

37.0 

63.0 

5106 

18N/03E-11G01M 

124.0 

10-24-69 
11-20-69 

32.7 
31.0 

91.3 
93.0 

5050 
5050 

17N/03E-03D01M 

95.0 

10-17-69 

23.7 

71.3 

5106 

12-22-69 

30.4 

93.6 

5050 

3-23-70 

17.8 

77.2 

5106 

1-27-70 
2-25-70 

22.1 
22.1 

101.9 
101.9 

5050 
5050 

17N/03E-05C01M 

96.0 

10-17-69 

U.8 

84.2 

5106 

3-19-70 

20.1 

103.9 

5050 

3-23-70 

7.0 

89.0 

5106 

4-24-70 
5-21-70 

26.5 
32.3 

97.5 
91.7 

5050 
5050 

17N/03E-08G01M 

90.0 

10-17-69 

9.2 

80.8 

5106 

6-24-70 

30.7 

93.3 

5050 

3-23-70 

6.0 

84.0 

5106 

7-23-70 
8-26-70 

33.1 
33.8 

90.9 
90.2 

5050 
5050 

17N/03E-14H01M 

92.0 

10-16-69 
3-23-70 

30.1 
21.5 

61.9 
70.5 

5106 
5106 

9-25-70 

33.0 

91.0 

5050 

18N/03E-14H01M 

120.0 

10-16-69 

30.5 

89.5 

5106 

17N/03E-16N01M 

85.0 

10-17-69 
3-23-70 

10.1 
7.8 

74.9 
77.2 

5106 
5106 

3-23-70 

24.8 

95.2 

5106 

18N/03E-18F01M 

97.5 

10-16-69 

8.5 

89.0 

5106 

17N/04E-05C01M 

95.0 

10-16-69 
3-23-70 

38.0 
27.2 

57.0 
67.8 

5106 
5106 

3-23-70 

5.0 

92.5 

5106 

18N/03E-19Q01M 

95.5 

10-16-69 

9.8 

85.7 

5106 

17N/04E-08A01M 

96.0 

10-16-69 
3-23-70 

24.8 
14.6 

71.2 
81.4 

5106 
5106 

3-23-70 

7.6 

87.9 

5106 

• 

18N/03E-21G01M 

104.0 

10-16-69 

19.9 

84.1 

5106 

17N/04E-08L01M 

92.0 

10-16-69 
3-23-70 

27.5 
18.0 

64.5 
74.0 

5106 
5106 

3-23-70 

11.8 

92.2 

5106 

18N/03E-24A01M 

115.0 

10-16-69 

13.0 

102.0 

5106 

17N/04E-16E01M 

106.0 

10-16-69 
3-23-70 

29.3 
22.8 

76.7 
83.2 

5106 
5106 

3-23-70 

(1) 

5106 

18N/04E-07A01M 

153.0 

10-16-69 

2.2 

150.8 

5106 

17N/04E-16E02M 

106.0 

10-16-69 
3-23-70 

23.2 
26.9 

82.8 
79.1 

5106 
5106 

3-23-70 

2.4 

150.6 

5106 

18N/04E-08M01M 

145.0 

10-16-69 

45.1 

99.9 

5106 

17N/04E-18C01M 

96.0 

10-16-69 
3-23-70 

27.8 
28.4 

68.2 
67.6 

5106 
5106 

3-23-70 

33.1 

111.9 

5106 

I8N/04E-16C01M 

201.0 

10-16-69 

77.0 

124.0 

5106 

18N/01E-13A01M 

77.0 

10-17-69 
3-24-70 

3.8 

4.5 

73.2 
72.5 

5106 
5106 

3-23-70 

75.5 

125.5 

5106 

18N/04E-28L01M 

135.0 

10-16-69 

74.1 

60.9 

5106 

18N/01E-13M01M 

77.0 

10-17-69 
3-24-70 

7.9 
6.4 

69.1 
70.6 

5106 
5106 

3-23-70 

43.8 

91.2 

5106 

18N/04E-30D01M 

107.0 

10-16-69 

27.7 

79.3 

5106 

18N/01E-15D01M 

70.0 

10-17-69 
3-24-70 

3.5 
3.3 

66.5 
66.7 

5106 
5106 

3-23-70 

8.4 

98.6 

5106 

18N/04E-32J01M 

111.0 

10-16-69 

38.0 

73.0 

5106 

18N/01E-33N03M 

64.0 

10-17-69 
3-24-70 

(4) 
6.7 

57.3 

5106 
5106 

3-23-70 

28.4 

82.6 

5106 

19N/01E-15E0rM 

92.0 

10-20-69 

8.6 

83.4 

5106 

18N/02E-08D01M 

86.0 

10-17-69 
3-24-70 

7.9 
4.5 

78.1 
81.5 

5106 
5106 

3-24-70 

7.1 

84.9 

5106 

19N/01E-28R01M 

80.0 

10-24-69 

5.9 

74.1 

5050 

18N/02E-llDOrM 

90.0 

10-17-69 

4.6 

85.4 

5106 

11-20-69 

6.2 

73.8 

5050 

3-24-70 

3.9 

86.1 

5106 

12-22-69 
1-27-70 

3.0 
0.6 

77.0 
79.4 

5050 
5050 

18N/02E-16F01M 

80.0 

10-17-69 

7.1 

72.9 

5106 

2-25-70 

4.8 

75.2 

5050 

3-24-70 

(2) 

5106 

3-19-70 
4-24-70 

5.3 
6.1 

74.7 
73.9 

5050 
5050 

18N/02E-20P01M 

76.0 

10-X7-69 

6.0 

70.0 

5106 

5-21-70 

4.9 

75.1 

5050 

3-24-70 

5.6 

70.4 

5106 

6-24-70 
7-23-70 

5.3 
4.6 

74.7 
75.4 

5050 
5050 

18N/02E-25M01M 

87.0 

10-17-69 

6.9 

80.1 

5106 

8-26-70 

4.4 

75.6 

5050 

3-24-70 

6.3 

80.7 

5106 

9-25-70 

4.4 

75.6 

5050 

18N/02E-32Q02M 

75.0 

10-17-69 

4.8 

70.2 

5106 

19N/02E-0U01M 

125.0 

10-17-69 

12.5 

112.5 

5106 

3-24-70 

6.6 

68.4 

5106 

3-24-70 

6.3 

118.7 

5106 

18N/02E-35P01M 

84.0 

10-17-69 

2.4 

81.6 

5106 

19N/02E-07K01M 

98.0 

10-20-69 

3.6 

94.4 

5106 

3-24-70 

4.1 

79.9 

5106 

3-24-70 

2.7 

95.3 

5106 

18N/03E-05K01M 

110.4 

10-16-69 

12.2 

98.2 

5106 

19N/02E-17A01M 

102.0 

10-20-69 

2.9 

99.1 

5106 

3-23-70 

8.1 

102.3 

5106 

3-24-70 

2.7 

99.3 

5106 
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TABLE      C-2     (Cont.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 

GROUND 

GROUND 
SUR  FACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

STATE    WELL   NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

BUTTE  COUNTY  5-21.03    (Continu 

ed) 

BUTTE  COUNTY  5-21.03    (Continu 

ed) 

19N/02E-34J01M 

96.0 

10-17-69 

4.8 

91.2 

5106 

20N/03E-28N01M 

150.0 

10-24-69 

33.7 

116.3 

5050 

3-24-70 

4.5 

91.5 

5106 

11-20-69 
12-22-69 

33.2 
32.9 

116.8 
117.1 

5050 
5050 

I9N/03E-14B01M 

201.5 

10-17-69 

75.0 

126.5 

5106 

1-27-70 

32.2 

117.8 

5050 

3-23-70 

87.5 

114.0 

5106 

2-25-70 
3-19-70 

31.8 
31.2 

118.2 
118.8 

5050 
5050 

19N/03E-16P01M 

170.0 

10-17-69 

52.6 

117.4 

5106 

4-24-70 

30.3 

119.7 

5050 

3-23-70 

58.9 

111.1 

5106 

5-22-70 
6-24-70 

30.4 
31.4 

119.6 
118.6 

5050 
5050 

19N/03E-22A01M 

183.0 

10-17-69 

58.0 

125.0 

5106 

7-23-70 

32.5 

117.5 

5050 

3-23-70 

51.1 

131.9 

5106 

8-26-70 
9-25-70 

34.0 
35.0 

116.0 
115.0 

5050 
5050 

19N/03E-36A0W 

145.0 

10-16-69 

29.7 

115.3 

5106 

3-23-70 

21.5 

123.5 

5106 

20N/03E-32D01M 

141.0 

10-17-69 
3-24-70 

35.7 
26.0 

105.3 
115.0 

5106 
5106 

19N/04E-06E01M 

275.0 

10-17-69 

93.6 

181.4 

5106 

3-23-70 

85.3 

189.7 

5106 

20N/03E-34A01M 

226.0 

10-17-69 
3-24-70 

8.3 
2.0 

217.7 
224.0 

5106 
5106 

19N/04E-20D01M 

193.0 

10-17-69 

(1) 

5106 

3-23-70 

(1) 

5106 

20N/01W-03D01M 

114.0 

10-20-69 
3-25-70 

20.4 
13.7 

93.6 
100.3 

5106 
5106 

19N/0AE-28Q01M 

248.0 

10-16-69 

21.1 

226.9 

5106 

3-23-70 

15.6 

232.4 

5106 

20N/01W-15AO1M 

107.0 

10-20-69 
3-24-70 

13.3 
(1) 

93.7 

5106 
5106 

19N/04E-32P01M 

187.0 

10-16-69 

(1) 

5106 

3-23-70 

48.0 

139.0 

5106 

20N/01W-26H01M 

105.2 

10-20-69 
3-24-70 

10.1 
8.1 

95.1 
97.1 

5106 
5106 

20N/01E-08C02M 

114.6 

10-20-69 

8.0 

106.6 

5106 

3-24-70 

3.3 

111.3 

5106 

20N/01W-26H02M 

105.6 

10-20-69 
3-24-70 

9.3 
7.3 

96.3 
98.3 

5106 
5106 

20N/01E-11B02M 

128.9 

10-20-69 

16.9 

112.0 

5106 

3-24-70 

5.5 

123.4 

5106 

21N/01E-05G01M 

149.0 

10-24-69 
11-20-69 

(1) 
17.8 

131.2 

5050 
5050 

20N/01E-24R01M 

114.0 

10-20-69 

4.5 

109.5 

5106 

12-22-69 

17.1 

131.9 

5050 

3-24-70 

2.9 

111.1 

5106 

1-27-70 
2-25-70 

11.8 
9.9 

137.2 
139.1 

5050 
5050 

20N/01E-27P01M 

101.0 

10-20-69 

(1) 

5106 

3-19-70 

6.4 

142.6 

5050 

3-24-70 

5.9 

95.1 

5106 

4-24-70 
5-21-70 

12.3 
14.6 

136.7 
134.4 

5050 
5050 

20N/01E-35C01M 

100.0 

10-20-69 

4.2 

95.8 

5106 

6-23-70 

18.5 

130.5 

5050 

3-24-70 

3.8 

96.2 

5106 

7-23-70 
8-26-70 

22.8 
21.8 

126.2 
127.2 

5050 
5050 

20N/02E-06Q01M 

135.3 

10-20-69 
3-24-70 

14.1 
5.3 

121.2 
130.0 

5106 
5106 

9-25-70 

21.5 

127.5 

5050 

21N/01E-05M01M 

141.0 

10-21-69 

15.4 

125.6 

5106 

20N/02E-07H02M 

129.4 

10-20-69 
3-24-70 

8.2 
3.1 

121.2 
126.3 

5106 
5106 

3-25-70 

6.9 

134.1 

5106 

21N/01E-08A01M 

152.1 

■40-21-69 

20.3 

131.8 

5106 

20N/02E-09L01M 

137.0 

10-20-69 
3-24-70 

10.3 
5.0 

126.7 
132.0 

5106 
5106 

3-25-70 

9.8 

142.3 

5106 

21N/01E-12K01M 

187.0 

10-21-69 

49.3 

137.7 

5106 

20N/02E-I0J01M 

147.0 

10-20-69 
3-24-70 

20.6 
12.1 

126.4 
134.9 

5106 
5106 

3-25-70 

24.1 

162.9 

5106 

21N/01E-13K01M 

177.0 

10-21-69 

38.3 

138.7 

5106 

20N/02E-12J01M 

172.0 

10-20-69 
3-24-70 

50.7 
41.9 

121.3 
130.1 

5106 
5106 

3-25-70 

31.0 

146.0 

5106 

21N/01E-23C01M 

160.5 

10-21-69 

32.8 

127.7 

5106 

20N/02E-UM01M 

160.0 

10-20-69 
3-24-70 

33.0 
24.0 

127.0 
136.0 

5106 
5106 

3-25-70 

25.5 

135.0 

5106 

21N/01E-27D01M 

141.0 

10-21-69 

24.9 

116.1 

5106 

20N/02E-17P01M 

122.5 

10-20-69 
3-24-70 

4.7 
0.3 

117.8 
122.2 

5106 
5106 

3-25-70 

15.5 

125.5 

5106 

21N/01E-28M01M 

135.0 

10-24-69 

21.1 

113.9 

5050 

20N/02E-28N01M 

118.0 

10-24-69 

5.5 

112.5 

5050 

11-20-69 

20.3 

114.7 

5050 

11-20-69 

5.7 

112.3 

5050 

12-22-69 

19.6 

115.4 

5050 

12-22-69 

2.1 

115.9 

5050 

1-27-70 

12.2 

122.8 

5050 

1-27-70 

1.9 

116.1 

5050 

2-25-70 

10.7 

124.3 

5050 

2-25-70 

3.9 

114.1 

5050 

3-19-70 

10.4 

124.6 

5050 

3-19-70 

4.2 

113.8 

5050 

4-25-70 

12.5 

122.5 

5050 

4-24-70 

5.9 

112.1 

5050 

5-21-70 

17.8 

117.2 

5050 

5-21-70 

5.4 

112.6 

5050 

6-24-70 

22.5 

112.5 

5050 

6-24-70 

5.7 

112.3 

5050 

7-23-70 

25.3 

109.7 

5050 

7-23-70 

5.9 

112.1 

5050 

8-26-70 

25.1 

109.9 

5050 

8-26-70 

5.3 

112.7 

5050 

9-25-70 

23.0 

112.0 

5050 

9-25-70 

5.3 

112.7 

5050 

21N/01E-31L01M 

115. 0 

10-24-69 

7.2 

107.8 

5050 

20N/03E-07H01M 

190.0 

10-20-69 

50.5 

139.5 

5106 

11-20-69 

7.4 

107.6 

5050 

3-24-70 

45.6 

144.4 

5106 

12-22-69 
1-27-70 

4.3 
(1) 

110.7 

5050 
5050 

20N/03E-10B01M 

270.0 

10-20-69 

4.0 

266.0 

5106 

2-25-70 

1.8 

113.2 

5050 

3-24-70 

3.1 

266.9 

5106 

3-19-70 
4-24-70 

2.5 
4.0 

112.5 
111.0 

5050 
5050 

20N/03E-22A01M 

265.0 

10-20-69 

3.7 

261.3 

5106 

5-21-70 

5.8 

109.2 

5050 

3-24-70 

3.6 

261.4 

5106 

6-24-70 
7-23-70 
8-26-70 
9-25-70 

7.8 
6.8 
6.7 
8.0 

107.2 
108.2 
108.3 
107.0 

5050 
5050 
5050 
5050 
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TABLE     C-2     (Coot.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


STATE    WELL   NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 

STATE    WELL   NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 

BUTTE  COUNTY  5-21.03    (Continued) 

BUTTE  COUKTY  5-21.03    (Continued) 

21N/01E-33A01M 

135.0 

10-21-69 

24.2 

110.8 

5106 

22N/01K-28J02M 

176.0 

10-24-69 

21.1 

154.9 

5050 

3-25-70 

11.7 

123.3 

5106 

U-20-69 
12-22-69 

20.5 
19.5 

155.5 
156.5 

5050 
5050 

21N/02E-07C0UI 

203.0 

10-21-69 

66.6 

136.4 

5106 

1-27-70 

15.7 

160.3 

5050 

3-25-70 

53.1 

149.9 

5106 

2-25-70 
3-19-70 

13.1 
12.5 

162.9 
163.5 

5050 
5050 

21N/02E-08E02M 

205.0 

10-21-69 

6.5 

198.5 

5106 

4-24-70 

14.3 

161.7 

5050 

3-25-70 

5.1 

199.9 

5106 

5-21-70 
6-23-70 

16.3 
18.0 

159.7 
158.0 

5050 
5050 

21N/02E-08E03H 

205.0 

10-21-69 

43.3 

161.7 

5106 

7-23-70 

19.5 

156.5 

5050 

3-25-70 

46.8 

158.2 

5106 

8-26-70 
9-25-70 

21.0 
21.7 

155.0 
154.3 

5050 
5050 

21N/02E-17G01M 

185.0 

10-21-69 

(7) 

5106 

3-25-70 

6.2 

178.8 

5106 

22N/01E-29R01M 

16A.7 

10-21-69 
3-25-70 

25.6 
14.1 

139.1 
150.6 

5106 
5106 

21N/02E-26E02M 

177.0 

10-24-69 

26.6 

150.4 

5050 

11-20-69 

26.8 

150.2 

5050 

22N/01E-3U0m 

147.0 

10-21-69 

14.3 

132.7 

5106 

12-22-69 

22.3 

154.7 

5050 

3-25-70 

6.3 

140.7 

5106 

1-27-70 

18.8 

158.2 

5050 

2-25-70 

17.7 

159.3 

5050 

22N/02E-17E01M 

281.0 

10-22-69 

(1) 

5106 

3-19-70 

16.8 

160.2 

5050 

3-26-70 

65.0 

216.0 

5106 

4-24-70 

19.5 

157.5 

5050 

5-21-70 

18.6 

158.4 

5050 

22N/01W-05M01M 

149.9 

10-22-69 

17.2 

132.7 

5106 

6-24-70 

20.2 

156.8 

5050 

3-26-70 

12.0 

137.9 

5106 

7-23-70 

21.1 

155.9 

5050 

8-26-70 

26.9 

150.1 

5050 

22N/01W-10C01M 

147.3 

10-21-69 

12.4 

134.9 

5106 

9-25-70 

26.4 

150.6 

5050 

3-25-70 

3.5 

143.8 

5106 

21N/02E-26F01M 

181.0 

10-21-69 

52.7 

128.3 

5106 

22N/01W-12A01M 

157.0 

10-21-69 

17.6 

139.4 

5106 

3-25-70 

40.0 

141.0 

5106 

3-25-70 

7.6 

149.4 

5106 

21N/02E-29E01M 

155.5 

10-21-69 

14.5 

141.0 

5106 

22N/01W-12J01M 

153.0 

10-21-69 

15.1 

137.9 

5106 

3-25-70 

7.4 

148.1 

5106 

3-25-70 

4.7 

148.3 

5106 

21N/02E-31K01M 

146.0 

10-21-69 

21.0 

125.0 

5106 

22N/01W-20A01M 

145.0 

10-21-69 

18.2 

126.8 

5106 

3-25-70 

10.3 

135.7 

5106 

3-25-70 

16.6 

128.4 

5106 

21N/03E-31F02M 

208.0 

10-21-69 

51.3 

156.7 

5106 

23N/01E-07D01M 

262.0 

10-22-69 

80.7 

181.3 

5106 

3-25-70 

52.6 

155.4 

5106 

3-26-70 

74.0 

188.0 

5106 

21N/01W-01E01M 

130.0 

10-21-69 

16.6 

113.4 

5106 

23N/01E-27J01M 

297.0 

10-22-69 

134.9 

162.1 

5106 

3-25-70 

13.9 

116.1 

5106 

3-26-70 

138.3 

158.7 

5106 

21N/01W-23J01M 

117.0 

10-20-69 

11.4 

105.6 

5106 

23N/01E-28F01M 

215.0 

10-22-69 

56.6 

158.4 

5106 

3-25-70 

6.8 

110.2 

5106 

3-26-70 

44. 6 

170.4 

5106 

21N/01W-26K01M 

115.3 

10-20-69 

17.0 

98.3 

5106 

23N/01E-29H01M 

216.0 

10-22-69 

32.0 

184.0 

5106 

3-25-70 

10.6 

104.7 

5106 

3-26-70 

5.6 

210.4 

5106 

21N/01W-36A01M 

115.0 

10-20-69 

5.2 

109.8 

5106 

23N/01E-29K01M 

209.2 

10-22-69 

11.8 

197.4 

5106 

3-24-70 

3.1 

111.9 

5106 

3-26-70 

5.7 

203.5 

5106 

22N/01E-02R01M 

218.0 

10-22-69 

61.4 

156.6 

5106 

23N/01E-29P01M 

203.0 

10-24-69 

35.0 

168.0 

5050 

3-26-70 

51.4 

166.6 

5106 

11-20-69 
12-22-69 

35.8 
35.4 

167.2 
167.6 

5050 
5050 

22N/01E-09J02M 

178.0 

10-22-69 

28.2 

149.8 

5106 

1-27-70 

14.0 

189.0 

5050 

3-26-70 

17.6 

160.4 

5106 

2-25-70 
3-19-70 

13.3 
13.4 

189.7 
189.6 

5050 
5050 

22N/01E-16K02M 

178.0 

10-21-69 

36.2 

141.8 

5106 

4-24-70 

14.4 

188.6 

5050 

3-25-70 

24.2 

153.8 

5106 

5-21-70 
6-23-70 

22.7 
23.8 

180.3 
179.2 

5050 
5050 

22N/01E-19K01M 

151.0 

10-21-69 

17.2 

133.8 

5106 

7-23-70 

30.0 

173.0 

5050 

3-25-70 

8.0 

143.0 

5106 

8-26-70 
9-25-70 

35.1 
30.5 

167.9 
172.5 

5050 
5050 

22N/01E-20K01M 

165.5 

10-24-69 

27.9 

137.6 

5050 

11-20-69 

27.3 

138.2 

5050 

23N/01E-33Q01M 

218.0 

10-22-69 

56.2 

161.8 

5106 

12-22-69 

26.2 

139.3 

5050 

3-26-70 

53.3 

164.7 

5106 

1-27-70 

22.8 

142.7 

5050 

2-25-70 

19.9 

145.6 

5050 

23N/01W-09E01M 

181.0 

10-22-69 

29.5 

151.5 

5106 

3-19-70 

18.7 

146.8 

5050 

3-26-70 

17.6 

163.4 

5106 

4-24-70 

20.1 

145.4 

5050 

5-21-70 

22.8 

142.7 

5050 

23N/01W-14R01M 

189.0 

10-24-69 

28.7 

160.3 

5050 

6-23-70 

27.7 

137.8 

5050 

11-20-69 

27.7 

161.3 

5050 

7-23-70 

31.8 

133.7 

5050 

12-22-69 

27.3 

161.7 

5050 

8-26-70 

30.1 

135.4 

5050 

1-27-70 

24.8 

164.2 

5050 

9-25-70 

30.0 

135.5 

5050 

2-25-70 
3-19-70 

23.5 
22.7 

165.5 
166.3 

5050 
5050 

22N/01E-20L01M 

159.0 

10-21-69 

25.5 

133.5 

5106 

4-24-70 

25.1 

163.9 

5050 

3-25-70 

15.6 

143.4 

5106 

5-21-70 
6-23-70 

26.0 
27.8 

163.0 
161.2 

5050 
5050 

22N/01E-21E01M 

155.0 

10-21-69 

20.7 

134.3 

5106 

7-23-70 

29.7 

159.3 

5050 

3-25-70 

10.3 

144.7 

5106 

8-26-70 
9-25-70 

31.4 
30.8 

157.6 
158.2 

5050 
5050 
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TABLE      C-2      (Cont.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

STATE   WELL   NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

BUTTE  COUNTY  5-21.03    (Continued) 

COLUSA  COUNTY  5-21. 

04    (Continued) 

23N/01W-18Q01M 

164.9 

10-22-69 

17.5 

147.4 

5106 

13N/02W-04G03M 

187.0 

10-22-69 

124.9 

62.1 

5050 

3-26-70 

8.4 

156.5 

5106 

11-19-69 
12-17-69 

119.2 
118.2 

67.8 
68.8 

5050 
5050 

23N/01W-22C02M 

170.0 

10-22-69 

18.0 

152.0 

5106 

1-28-70 

112.8 

74.2 

5050 

3-25-70 

8.6 

161.4 

5106 

2-24-70 
3-18-70 

111.1 
110.0 

75.9 
77.0 

5050 
5050 

23N/01W-27KD1M 

162.4 

10-22-69 

13.4 

149.0 

5106 

4-23-70 

111.4 

75.6 

5050 

3-26-70 

4.8 

157.6 

5106 

5-20-70 
6-23-70 

118.2 
121.4 

68.8 
65.6 

5050 
5050 

23N/01W-33A01M 

153.0 

10-22-69 

13.0 

140.0 

5106 

7-22-70 

121.6 

65.4 

5050 

3-26-70 

3.9 

149.1 

5106 

8-25-70 
9-24-70 

120.9 
118.5 

66.1 
68.5 

5050 
5050 

23N/01W-36P01M 

162.0 

10-22-69 

17.4 

144.6 

5106 

3-25-70 

6.8 

155.2 

5106 

13N/02W-05H03M 

210.0 

10-10-69 
3-16-70 

197.3 
170.6 

12.7 
39.4 

5001 
5001 

23N/02W-13A01M 

166.8 

10-22-69 

16.6 

150.2 

5106 

3-25-70 

8.8 

158.0 

5106 

13N/02W-11M01M 

185.0 

10-10-69 
3-16-70 

126.7 
117.7 

58.3 
67.3 

5001 
5001 

23N/02W-23K02M 

160.9 

10-22-69 

(1) 

5106 

3-25-70 

12.0 

148.9 

5106 

13N/02W-12L01M 

133.0 

10-13-69 
3-17-70 

127.7 
102.9 

5.3 
30.1 

5001 
5001 

23N/02W-25C01M 

155.0 

10-22-69 

20.2 

134.8 

5106 

3-25-70 

13.2 

141.8 

5106 

13N/02W-13R01M 

142.0 

10-13-69 
3-17-70 

137.5 
113.3 

4.5 
28.7 

5001 
5001 

COLUSA  COUNTY  5-21. 

04 

13N/02W-21N01M 

357.0 

10-13-69 
3-16-70 

(8) 

291.9 

65.1 

5001 
5001 

13N/01E-1LA01M 

31.8 

10-22-69 

7.0 

24.8 

5050 

3-10-70 

3.4 

28.4 

5050 

13N/02W-22H01M 

245.0 

10-10-69 
3-16-70 

142.2 
140.7 

102.8 
104.3 

5001 
5001 

I3N/01E-32Q01M 

23.0 

10-22-69 

9.0 

14.0 

5050 

11-19-69 

9.0 

14.0 

5050 

13N/02W-25F01M 

189.0 

10-10-69 

157.1 

31.9 

5001 

12-17-69 

9.2 

13.8 

5050 

3-16-70 

123.5 

65.5 

5001 

1-28-70 

(9) 

5050 

2-24-70 

6.2 

16.8 

5050 

14N/01E-33R01M 

32.1 

10-22-69 

9.5 

22.6 

5050 

3-18-70 

5.8 

17.2 

5050 

11-19-69 

9.7 

22.4 

5050 

4-22-70 

6.7 

16.3 

5050 

12-17-69 

9.8 

22.3 

5050 

5-19-70 

7.1 

15.9 

5050 

1-28-70 

(9) 

5050 

6-17-70 

8.1 

14.9 

5050 

2-24-70 

5.9 

26.2 

5050 

7-28-70 

8.7 

14.3 

5050 

3-18-70 

5.9 

26.2 

5050 

8-24-70 

9.0 

14.0 

5050 

4-23-70 

8.0 

24.1 

5050 

9-18-70 

8.8 

14.2 

5050 

5-20-70 
6-23-70 

9.8 
11.7 

22.3 
20.4 

5050 
5050 

13N/01W-08hK)lM 

75.0 

10-09-69 

69.9 

5.1 

5001 

7-22-70 

11.1 

21.0 

5050 

3-17-70 

49.5 

25.5 

5001 

8-25-70 
9-24-70 

11.2 
10.2 

20.9 
21.9 

5050 
5050 

UN/01W-08Q02M 

56.0 

10-09-69 

52.9 

3.1 

5001 

3-17-70 

29.3 

26.7 

5001 

14N/01E-34R01M 

32.2 

4.0-22-69 
3-10-70 

7.4 
3.9 

24.8 
28.3 

5050 
5050 

13N/01W-15N03M 

43.0 

10-09-69 

39.8 

3.2 

5001 

3-17-70 

22.6 

20.4 

5001 

14N/01W-03L02M 

39.0 

10-22-69 
3-10-70 

26.1 
6.7 

12.9 
32.3 

5050 
5050 

13N/01W-16N03M 

56.0 

10-09-69 

52.2 

3.8 

5001 

3-17-70 

34.1 

21.9 

5001 

14N/01W-04K03M 

35.0 

10-22-69 
3-10-70 

8.7 
3.5 

26.3 
31.5 

5050 
5050 

L3N/01W-22P02M 

58.0 

10-09-69 

54.2 

3.8 

5001 

3-17-70 

37.3 

20.7 

5001 

14N/01W-12A01M 

36.0 

10-22-69 
3-10-70 

12.2 
4.6 

23.8 
31.4 

5050 
5050 

13N/01W-23F02M 

40.0 

10-09-69 

41.2 

-1.2 

5001 

3-17-70 

18.1 

21.9 

5001 

14N/01W-32R01M 

32.0 

10-09-69 
3-17-70 

11.2 
7.6 

20.8 
24.4 

5001 
5001 

13N/01W-28E02M 

91.0 

10-09-69 

100.4 

-9.4 

5001 

3-17-70 

74.4 

16.6 

5001 

14N/02W-04B01M 

79.0 

10-09-69 
3-17-70 

19.0 
15.5 

60.0 
63.5 

5001 
5001 

13N/01W-34P01M 

75.3 

10-09-69 

60.2 

15.1 

5001 

3-16-70 

59.5 

15.8 

5001 

14N/02W-13N01M 

60.0 

10-09-69 
3-17-70 

(1) 

22.9 

37.1 

5001 
5001 

13N/01W-36N01M 

48.0 

10-09-69 

49.5 

-1.5 

5001 

3-16-70 

27.3 

20.7 

5001 

14N/02W-16N02M 

118.0 

10-22-69 
11-19-69 

59.8 
57.5 

58.2 
60.5 

5050 
5050 

13N/02W-04G01M 

187.0 

10-22-69 

128.5 

58.5 

5050 

12-17-69 

56.6 

61.4 

5050 

11-19-69 

122.7 

64.3 

5050 

1-28-70 

52.8 

65.2 

5050 

12-17-69 

120.2 

66.8 

5050 

2-24-70 

52.7 

65.3 

5050 

1-28-70 

115.9 

71.1 

5050 

3-18-70 

52.3 

65.7 

5050 

2-24-70 

115.1 

71.9 

5050 

4-23-70 

53.5 

64.5 

5050 

3-18-70 

113.1 

73.9 

5050 

5-20-70 

55.0 

63.0 

5050 

4-23-70 

114. 7 

72.3 

5050 

6-23-70 

57.2 

60.8 

5050 

5-20-70 

121.3 

65.7 

5050 

7-22-70 

58.6 

59.4 

5050 

6-23-70 

127.0 

60.0 

5050 

8-25-70 

60.0 

58.0 

5050 

7-22-70 

127.9 

59.1 

5050 

9-24-70 

62.3 

55.7 

5050 

8-25-70 

127.3 

59.7 

5050 

9-24-70 

124.3 

62.7 

5050 

14N/02W-18P01M 

145.0 

10-10-69 
3-16-70 

138.6 
92.1 

6.4 
52.9 

5001 
5001 
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TABLE      C-2     (Cent.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


STATE    WELL    NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

GROUND 

SURFACE 

TO   WATER 

SURFACE 

IN  FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 

COLUSA  COUNTY  5-21. 

04    (Continued) 

COLUSA  COUNTY  5-21. 

04    (Continued) 

14N/02W-18Q01M 

156.0 

10-15-69 

108.7 

47.3 

5001 

16N/02W-09R01M 

50.0 

10-20-69 

8.9 

41.1 

5050 

3-10-70 

(0) 

5001 

3-11-70 

4.5 

45.5 

5050 

14N/02W-22P01M 

112.0 

10-21-69 

95.6 

16.4 

5050 

16N/02W-24N01M 

56.0 

10-20-69 

15.2 

40.8 

5050 

3-10-70 

63.7 

48.3 

5050 

3-11-70 

17.5 

38.5 

5050 

14N/02W-23P01M 

89.0 

10-09-69 

61.0 

28.0 

5001 

16N/02W-25B02M 

53.0 

10-23-69 

13.8 

39.2 

5050 

3-17-70 

45.5 

43.5 

5001 

11-19-69 
12-17-69 

14.1 
11.6 

38.9 
41.4 

5050 
5050 

14N/02W-29J01M 

160.0 

10-21-69 

101.2 

58.8 

5050 

1-28-70 

8.5 

44.5 

5050 

3-10-70 

92.5 

67.5 

5050 

2-24-70 
3-18-70 

7.2 
7.6 

45.8 
45.4 

5050 
5050 

14N/02W-3 1N02M 

283.0 

10-13-69 

280.5 

2.5 

5001 

4-23-70 

12.2 

40.8 

5050 

3-16-70 

239.2 

43.8 

5001 

5-20-70 
6-23-70 

13.7 
15.7 

39.3 
37.3 

5050 
5050 

14N/02W-34N01M 

159.1 

10-10-69 

93.7 

65.4 

5001 

7-22-70 

16.9 

36.1 

5050 

3-16-70 

84.6 

74.5 

5001 

8-25-70 
9-24-70 

17.8 
16.4 

35.2 
36.6 

5050 
5050 

14N/02W-36D01M 

94.0 

10-09-69 

78.5 

15.5 

5001 

3-17-70 

60.0 

34.0 

5001 

16N/02W-26L01M 

47.0 

10-20-69 
3-10-70 

5.9 
6.3 

41.1 
40.5 

5050 
5050 

14N/02W-36N02M 

110.5 

10-09-69 

87.7 

22.8 

5001 

3-17-70 

82.5 

28.0 

5001 

16N/03W-0LA01M 

62.8 

10-20-69 
3-11-70 

3.1 
3.0 

59.7 
59.8 

5050 
5050 

14N/03W-01K01M 

122.0 

10-27-69 

48.6 

73.4 

5050 

3-10-70 

43.6 

78.4 

5050 

16N/03W-13E02M 

63.0 

10-20-69 

3-11-70 

2.2 
2.0 

60.8 
61.0 

5050 
5050 

14N/03U-11A01H 

136.0 

10-22-69 

69.5 

66.5 

5050 

3-18-70 

57.8 

78.2 

5050 

16N/03W-20P01M 

91.0 

10-22-69 
11-19-69 

6.7 
7.6 

84.3 
83.4 

5050 
5050 

14N/03W-11G01M 

140.0 

10-22-69 

77.0 

63.0 

5050 

12-17-69 

7.0 

84.0 

5050 

3-18-70 

68.2 

71.8 

5050 

1-28-70 
2-24-70 

3.5 
5.8 

87.5 
85.2 

5050 
5050 

14N/03W-11H01M 

135.0 

10-22-69 

70.7 

64.3 

5050 

3-18-70 

6.8 

84.2 

5050 

3-18-70 

61.1 

73.9 

5050 

4-23-70 

6.7 

84.3 

5050 

5-20-70 

3.4 

87.6 

5050 

14N/03W-12F02M 

123.0 

10-10-69 

57.5 

65.5 

5001 

6-23-70 

3.7 

87.3 

5050 

3-16-70 

46.3 

76.7 

5001 

7-22-70 
8-25-70 

3.2 
3.0 

87.8 
88.0 

5050 
5050 

14N/03W-14Q02M 

171.0 

10-22-69 
3-10-70 

154.6 
132.9 

16.4 
38.1 

5050 
5050 

9-24-70 

6.0 

85.0 

5050 

16N/03W-35N02M 

73.0 

10-22-69 

10.6 

62.4 

5050 

14N/03W-24C01M 

170.0 

10-10-69 
3-16-70 

111.7 
105.0 

58.3 
65.0 

5001 
5001 

3-10-70 

5.0 

68.0 

5050 

16N/04W-11A01M 

139.5 

10-22-69 

14.3 

125.2 

5050 

14N/03W-36B01M 

275.0 

10-10-69 
3-27-70 

112.0 
108.8 

163.0 
166.2 

5001 
5001 

3-18-70 

13.5 

126.0 

5050 

16N/04W-23E01M 

148.0 

10-22-69 

5.6 

142.4 

5050 

15N/01W-27E02M 

45.7 

10-15-69 
3-27-70 

29.0 
11.2 

16.7 
34.5 

5050 
5050 

3-18-70 

(9) 

5050 

9-30-70 

(0) 

5050 

16N/04W-35J01M 

125.0 

10-22-69 
3-10-70 

7.0 
(0) 

118.0 

5050 
5050 

15N/02W-13H01M 

39.0 

10-22-69 

5.2 

33.8 

5050 

3-10-70 

0.6 

38.4 

5050 

17N/01W-06R01M 

70.0 

10-20-69 
3-11-70 

17.7 
8.6 

52.3 

61.4 

5050 
5050 

15N/02W-20A01M 

63.1 

10-22-69 

1.6 

61.5 

5050 

3-10-70 

1.1 

62.0 

5050 

17N/02W-30F01M 

60.0 

10-20-69 
3-11-70 

7.1 
5.1 

52.9 
54.9 

5050 
5050 

15N/03W-18J01M 

118.5 

10-10-69 

8.0 

110.5 

5001 

3-17-70 

5.2 

113.3 

5001 

17N/02W-34R02M 

60.0 

10-20-69 
3-11-70 

14.4 
9.8 

45.6 
50.2 

5050 
5050 

15N/03W-27G01M 

111.4 

10-10-69 

8.5 

102.9 

5001 

3-17-70 

14.4 

97.0 

5001 

17N/03W-10C01M 

94.2 

10-20-69 
3-11-70 

6.5 
6.9 

87.7 
87.3 

5050 
5050 

15N/03W-32B01M 

150.0 

10-10-69 

28.4 

121.6 

5001 

3-17-70 

27.4 

122.6 

5001 

17N/03W-18H01M 

125.0 

10-20-69 
3-11-70 

(8) 
12.2 

112.8 

5050 
5050 

15N/03W-33N02M 

164.0 

10-23-69 

61.2 

102.8 

5050 

11-19-69 

59.6 

104.4 

5050 

17N/03W-29B01M 

115.0 

10-20-69 

8.3 

106.7 

5050 

12-17-69 

58.4 

105.6 

5050 

3-11-70 

9.3 

105.7 

5050 

1-28-70 

57.5 

106.5 

5050 

2-24-70 

56.5 

107.5 

5050 

17N/03W-31N01M 

121.5 

10-20-69 

6.6 

114.9 

5050 

3-18-70 

55.9 

108.1 

5050 

3-11-70 

4.7 

116.8 

5050 

4-23-70 

66.6 

97.4 

5050 

5-20-70 

(1) 

5050 

17N/03W-33N01M 

101.0 

10-20-69 

6.9 

94.1 

5050 

6-23-70 

60.5 

103.5 

5050 

3-18-70 

7.5 

93.5 

5050 

7-22-70 

75.6 

88.4 

5050 

8-25-70 

(1) 

5050 

17N/04W-25G01M 

127.0 

10-20-69 

15.1 

111.9 

5050 

9-24-70 

75.2 

88.8 

5050 

3-18-70 

12.4 

114.6 

5050 

15N/04W-14J01M 

155.7 

10-10-69 

15.8 

139.9 

5001 

17N/04W-34G01M 

175.0 

10-20-69 

11.5 

163.5 

5050 

3-17-70 

10.5 

145.2 

5001 

3-11-70 

4.5 

170.5 

5050 

16N/01W-20F01M 

59.0 

10-20-69 

21.8 

37.2 

5050 

18N/01W-32P01M 

76.0 

10-20-69 

18.2 

57.8 

5050 

3-11-70 

7.3 

51.7 

5050 

3-11-70 

10.2 

65.8 

5050 
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TABLE      C-2     (Cent.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 

GROUND 

GROUND 
SUR  FACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

STATE    WELL   NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

COLUSA  COUNTY  5-21. 

04    (Continued) 

SUTTER  COUNTY   5-21. 

05 

18N/01W-35K01M 

60.0 

10-20-69 

4.0 

56.0 

5050 

11N/04E-33J01M 

25.6 

10-11-69 

17.2 

8.4 

5102 

3-11-70 

2.7 

57.3 

5050 

3-20-70 

16.5 

9.1 

5102 

18N/02W-15N01M 

69.7 

10-20-69 

4.0 

65.7 

5050 

11N/04E-34N0UI 

25.0 

10-10-69 

17.0 

8.0 

5050 

3-11-70 

1.6 

68.1 

5050 

3-19-70 

15.3 

9.7 

5050 

18N/02W-19A01M 

78.1 

10-20-69 

4.1 

74.0 

5050 

11N/04E-35J01M 

39.0 

10-11-69 

70.8 

-31.8 

5102 

3-11-70 

3.2 

74.9 

5050 

3-20-70 

61.5 

-22.5 

5102 

18N/02W-36B01M 

73.0 

10-20-69 

9.6 

63.4 

5050 

12N/01E-0U0U1 

26.9 

10-11-69 

6.4 

20.5 

5102 

3-11-70 

4.6 

68.4 

5050 

3-23-70 

5.1 

21.8 

5102 

12N/02E-11P02M 

20.0 

10-10-69 

5.7 

14.3 

5102 

SUTTER  COONTY  5-21. 

05 

3-25-70 

4.1 

15.9 

5102 

10N/04E-02K01M 

25.0 

10-10-69 

35.5 

-10.5 

5050 

12N/02E-20P01M 

25.0 

10-10-69 

10.7 

14.3 

5102 

10-11-69 

36.0 

-11.0 

5102 

3-23-70 

5.7 

19.3 

5102 

3-19-70 

30.6 

-5.6 

5050 

3-20-70 

30.8 

-5.8 

5102 

12N/02E-23K01M 

20.0 

10-09-69 
10-10-69 

4.7 
5.4 

15.3 
14.6 

5050 
5102 

10N/04E-12A01M 

43.1 

10-11-69 

64.9 

-21.8 

5102 

3-23-70 

2.5 

17.5 

5102 

3-20-70 

57.3 

-14.2 

5102 

3-24-70 

3.4 

16.6 

5050 

11N/03E-01D01M 

25.6 

10-11-69 

8.3 

17.3 

5102 

12N/03E-12C01M 

29.5 

10-20-69 

10.9 

18.6 

5102 

\ 

3-20-70 

4.4 

21.2 

5102 

3-27-70 

6.2 

23.3 

5102 

UN/03E-03C02M 

26.4 

10-11-69 

10.1 

16.3 

5102 

12N/03E-23N01M 

30.0 

10-11-69 

(1) 

5102 

3-20-70 

3.1 

23.3 

5102 

3-20-70 

2.9 

27.1 

5102 

11N/03E-08N01M 

18.0 

3-24-70 

2.7 

15.3 

5050 

12N/03E-24A01M 

24.5 

10-11-69 
3-20-70 

13.7 
2.1 

10.8 
22.4 

5102 
5102 

11N/03E-10N01M 

28.5 

10-11-69 

13.6 

14.9 

5102 

3-20-70 

5.5 

23.0 

5102 

12N/03E-24Q01M 

30.0 

10-11-69 
3-20-70 

11.0 
4.8 

19.0 
25.2 

5102 
5102 

11N/03E-15C01M 

28.7 

10-11-69 

13.4 

15.3 

5102 

3-20-70 

5.6 

23.1 

5102 

12N/03E-30H01M 

18.8 

10-14-69 
3-25-70 

4.1 
2.6 

14.7 
16.2 

5102 
5102 

11N/03E-20H03M 

27.0 

10-14-69 

12.5 

14.5 

5102 

3-25-70 

4.0 

23.0 

5102 

12N/04E-02B01M 

56.0 

10-11-69 
3-19-70 

8.2 
8.7 

47.8 
47.3 

5401 
5401 

UN/03E-22H01M 

27.0 

10-11-69 

18.0 

9.0 

5102 

3-20-70 

8.8 

18.2 

5102 

12N/04E-03R01M 

52.0 

10-20-69 
3-19-70 

16.8 
10.6 

35.2 
41.4 

5102 
5102 

11S/04E-01M02M 

45.5 

10-11-69 

33.4 

12.1 

5050 

3-19-70 

28.1 

17.4 

5050 

12N/04E-05R04M 

41.0 

10-11-69 
3-21-70 

23.6 
12.0 

17.4 
29.0 

5401 
5401 

11N/04E-01M03M 

46.3 

10-20-69 

29.0 

17.3 

5102 

3-20-70 

29.5 

16.8 

5102 

12N/04E-08D03M 

34.0 

■»  10-11-69 
3-21-70 

19.6 
6.0 

14.4 
28.0 

5401 
5401 

11N/0AE-03P02M 

35.0 

10-11-69 

27.7 

7.3 

5102 

3-20-70 

18.3 

16.7 

5102 

12N/04E-10D02M 

48.0 

10-11-69 
3-21-70 

O.O 
7.0 

35.0 
41.0 

5401 
5401 

UN/04E-05B02M 

26.8 

10-11-69 

6.0 

20.8 

5401 

3-21-70 

2.0 

24.8 

5401 

12N/04E-13C01M 

50.7 

10-16-69 
3-27-70 

19.0 
13.2 

31.7 
37.5 

5102 
5102 

11N/04E-06B01M 

23.9 

10-09-69 

6.2 

17.7 

5050 

10-11-69 

7.5 

16.4 

5102 

12N/04E-14K)m 

41.0 

10-16-69 

5.5 

35.5 

5102 

3-19-70 

2.0 

21.9 

5050 

3-27-70 

2.9 

38.1 

5102 

3-20-70 

2.1 

21.8 

5102 

12N/04E-15I«1M 

41.0 

10-11-69 

7.0 

34.0 

5401 

11N/0AE-09D02M 

28.0 

10-09-69 
3-19-70 

13.4 
6.0 

14.6 
22.0 

5050 
5050 

3-21-70 

3.2 

37.8 

5401 

12N/04E-16A04M 

40.0 

10-11-69 

11.2 

28.8 

5401 

11K/04E-11C02M 

41.9 

10-20-69 
3-20-70 

33.6 
29.8 

8.3 
12.1 

5102 
5102 

3-21-70 

6.6 

33.4 

5401 

12N/04E-17D01M 

32.0 

10-11-69 

14.7 

17.3 

5401 

11N/04E-13D01M 

47.4 

10-11-69 
3-20-70 

(1) 
48.7 

-1.3 

5102 
5102 

3-21-70 

5.3 

26.7 

5401 

12N/04B-17J01II 

32.0 

10-09-69 

9.5 

22.5 

5050 

11N/04E-13R0U1 

50.0 

10-11-69 

(1) 

5401 

10-11-69 

9.6 

22.4 

5102 

3-21-70 

(2) 

5401 

3-19-70 
3-20-70 

3.3 
3.5 

28.7 
28.5 

5050 
5102 

UH/04E-15C01M 

30.9 

10-11-69 

31.5 

-0.6 

5102 

3-20-70 

20.4 

10.5 

5102 

12N/04E-18D01M 

31.4 

10-11-69 
3-20-70 

17.0 
12.9 

14.4 
18.5 

5102 
5102 

UN/OAE-ISQOIM 

33.1 

10-11-69 

(4) 

5401 

12N/04E-20C01M 

32.0 

10-11-69 

10.8 

21.2 

5401 

11N/04E-19E02M 

29.0 

10-11-69 
3-20-70 

8.4 
9.5 

20.6 
19.5 

5102 
5102 

3-21-70 

(9) 

5401 

12N/04E-20P01M 

29.0 

10-11-69 

10.6 

18.4 

5401 

11N/04E-23J0U1 

41.0 

10-11-69 
3-20-70 

69.9 
62.0 

-28.9 
-21.0 

5102 
5102 

3-21-70 

3.1 

25.9 

5401 

12N/04E-24»2M 

52.0 

10-16-69 

16.6 

35.4 

5401 

11N/04E-24R01M 

47.0 

10-09-69 
3-20-70 

74.8 
65.3 

-27.8 
-18.3 

5401 
5401 

3-19-70 

12.8 

39.2 

5401 
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TABLE      C-2      (Cont.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


STATE    WELL    NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 

IN  FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


SUTTER  COUNTY   5-21.05    (Continued) 
12N/04E-28H01M  36.0 


12N/04E-33L01M 
12N/04E-34H0IM 
12N/0AE-35H01M 


12N/04E-35H02M 

12N/04E-36QO1M 

UN/OIE-OUOIM 

13N/01E-12J02M 

UN/01E-23B01M 

13N/02E-04J01M 

13N/02E-23B02M 
13N/02E-34M01M 

13N/O3E-O2H01M 

13N/03E-04J01M 
13N/03E-06K01M 
13N/03E-08M02M 

13N/03E-13D01M 

13N/03E-14C02M 

13N/03E-16A01M 

UN/03E-23K0m 

13N/03E-24D01M 

UN/03E-32N01M 
13N/03E-35K02M 

UN/0AE-13D01M 

I3N/0AE-13R01M 


31.0 
38.0 
48.4 


48.4 
48.0 
39.0 
38.0 
35.6 
27.5 

26.0 

21.0 

42.9 

38.0 
33.7 
33.0 

38.8 

36.0 

34.6 

35.0 

36.2 

23.0 
33.0 

62.0 

69.1 


10- 
3- 

10- 
3- 

10- 
3- 

10- 
11- 
12- 
1- 
2- 
3- 
4- 
5- 
6- 
7- 
8- 
9- 

10- 
3- 

10- 
3- 

10- 
3- 

10- 
3- 

10- 
3- 

10- 
10- 


11-69 
20-70 

11-69 
19-70 

11-69 
-21-70 

-28-69 
■28-69 
-29-69 
-28-70 
■27-70 
-30-70 
-30-70 
-30-70 
-30-70 
-31-70 
-31-70 
■30-70 

-11-69 
■20-70 

■20-69 
■20-70 

■10-69 
■23-70 

■10-69 
■23-70 

■10-69 
■23-70 

•10-69 
•11-69 


3-24-70 


10- 

10- 

3- 

3- 

10- 
3- 

3- 

10- 

10- 
3- 

10- 

3- 

10- 

3- 

10- 
3- 

10- 

10- 
3- 
3- 

10- 
3- 


■09-69 
■10-69 
■24-70 
■25-70 

■20-69 
■19-70 

■24-70 

■10-69 

■10-69 

■27-70 

•20-69 
•19-70 

■20-69 

■19-70 

•20-69 
■27-70 

■09-69 
•20-69 
■19-70 
•19-70 

•20-69 
•19-70 


3-24-70 


10- 
3- 

10- 
3- 

10- 
3- 


■20-69 
•19-70 

■16-69 
•21-70 

•16-69 
■27-70 


5.7 
2.8 

9.1 
3.2 

9.9 
5.9 

27.3 

27.1 
26.5 
24.6 
23.6 
22.9 
25.8 
26.4 
27.8 
28.4 
27.8 
27.6 

27.5 
23.1 

30.5 
29.7 

10.2 
2.5 

15.1 
10.4 

12.3 
8.6 

(5) 
(0) 

4.8 

8.8 
6.9 
7.6 

5.4 

15.1 
13.0 

5.1 

(4) 

5.3 

4.2 

10.7 
8.1 

8.6 

4.9 

8.4 
3.9 

8.0 
9.3 

4.2 
4.2 

9.3 
4.0 

4.5 

7.3 
4.0 

21.3 
17.1 

25.9 
28.8 


30.3 

5102 

33.2 

5102 

21.9 

5102 

27.8 

5102 

28.1 

5401 

32.1 

5401 

21.1 

5050 

21.3 

5050 

21.9 

5050 

23.8 

5050 

24.8 

5050 

25.5 

5050 

22.6 

5050 

22.0 

5050 

20.6 

5050 

20.0 

5050 

20.6 

5050 

20.8 

5050 

20.9 

5102 

25.3 

5102 

17.5 

5102 

18.3 

5102 

28.8 

5102 

36.5 

5102 

22.9 

5102 

27.6 

5102 

23.3 

5102 

27.0 

5102 

5102 

5050 

21.2 

5050 

12.2 

5050 

14.1 

5102 

13.4 

5050 

15.6 

5102 

27.8 

5102 

29.9 

5102 

32.9 

5050 

5102 

27.7 

5102 

28.8 

5102 

28.1 

5102 

30.7 

5102 

27.4 

5102 

31.1 

5102 

26.2 

5102 

30.7 

5102 

27.0 

5050 

25.7 

5102 

30.8 

5102 

30.8 

5050 

26.9 

5102 

32.2 

5102 

18.5 

5050 

25.7 

5102 

29.0 

5102 

40.7 

5401 

44.9 

5401 

43.2 

5102 

40.3 

5102 

STATE    WELL    NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


DATE 


SUTTER  COUNTY   5-21.05    (Continued) 
13N/04E-16N01M 


13N/04E-22D01M 

13N/04E-22G01M 

13N/04E-23A02M 

13N/04E-26R01M 

13N/04E-28R01M 

13N/04E-29A02M 

13N/04E-29F01M 

13N/04E-31R01M 

13N/04E-32GO1M 

13N/04E-33P01M 
13N/04E-36E01M 

13N/05E-08E01M 

13N/05E-09R01M 

13N/05E-17G01M 

13N/05E-17R01M 

13N/05E-18C01M 
13N/05E-21R03M 

13N/05E-28N01M 

13N/05E-30A01M 

13N/05E-31K01M 

14N/01E-02B01M 

14N/01E-08A06M 

14N/01E-14G01M 

14N/01E-24Q01M 
14N/02E-14B01M 
14N/02E-17A02M 
14N/02E-26R01M 


43.4 

50.0 

54.5 

57.0 

59.0 

48.0 

40.0 

39.0 

35.0 

45.0 

47.0 
60.0 

78.0 

83.5 

74.0 

70.0 

69.6 
80.0 

80.2 

70.5 

68.0 

36.7 

39.0 

37.0 

37.0 
38.0 
34.0 
33.0 


10- 
3- 

10- 
3- 

10- 
3- 

10- 
3- 

10- 
3- 

10- 
3- 

10- 
3- 

10- 
3- 

10- 
3- 

10- 
3- 


■16-69 
■27-70 

■16-69 
■21-70 

■16-69 
■20-70 

■16-69 
•21-70 

•14-69 
■27-70 

■11-69 
■21-70 

•16-69 
■21-70 

•16-69 
•20-70 

•11-69 
■21-70 

•16-69 
•21-70 


5-11-70 


10- 
10- 

3- 
3- 

10- 
3- 

10- 
3- 

10- 
3- 

10- 
3- 


-10-69 
■16-69 
■20-70 
■27-70 

■16-69 
■20-70 

■16-69 
■19-70 

■16-69 
■21-70 

■16-69 
■20-70 


10-16-69 


10- 
3- 

10- 
3- 

10- 
3- 

10- 
3- 

10- 
3- 

10- 
3- 

10- 

10- 

3- 

3- 

10- 
3- 

10- 
3- 

10- 
3- 

10- 
3- 


-11-69 
■21-70 

•16-69 
■27-70 

■16-69 
■27-70 

■16-69 
■21-70 

■10-69 
■23-70 

■10-69 
■27-70 

•09-69 
•10-69 
•23-70 
•24-70 

10-69 
23-70 

14-69 
27-70 

10-69 
23-70 

14-69 
27-70 


GROUND 

SURFACE 

TO    WATER 

SURFACE 

IN   FEET 


17.9 
6.0 

23.2 
14.3 

29.8 
25.9 

18.4 
15.2 

(1) 
25.0 

(1) 
25.6 

18.1 
5.4 

16.7 
8.2 

16.7 
(9) 

21.8 
13.9 

22.4 

27.1 
26.7 
21.6 
22.7 

38.3 
32.0 

26.1 
20.2 

(3) 
(3) 

27.3 
(9) 

(6) 

28.6 
21.1 

45.9 
30.9 

24.9 
26.7 

21.0 
18.3 

5.4 
3.9 

5.5 
(4) 

6.8 
4.8 
4.4 
3.1 

5.9 
8.2 

5.4 
3.6 

7.4 
4.5 

4.5 
3.3 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


25.5 

5102 

37.4 

5102 

26.8 

5401 

35.7 

5401 

24.7 

5102 

28.6 

5102 

38.6 

5401 

41.8 

5401 

5102 

34.0 

5102 

5401 

22.4 

5401 

21.9 

5401 

34.6 

5401 

22.3 

5102 

30.8 

5102 

18.3 

5401 

5401 

23.2 

5401 

31.1 

5401 

24.6 

5050 

32.9 

5050 

33.3 

5102 

38.4 

5050 

37.3 

5102 

39.7 

5102 

46.0 

5102 

57.4 

5102 

63.3 

5102 

5401 

5401 

42.7 

5102 

5102 

5401 

51.4 

5401 

58.9 

5401 

34.3 

5102 

49.3 

5102 

45.6 

5102 

43.8 

5102 

47.0 

5401 

49.7 

5401 

31.3 

5102 

32.8 

5102 

33.5 

5102 

5102 

30.2 

5050 

32.2 

5102 

32.6 

5102 

33.9 

5050 

31.1 

5102 

28.8 

5102 

32.6 

5102 

34.4 

5102 

26.6 

5102 

29.5 

5102 

28.5 

5102 

29.7 

5102 
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TABLE      C-2     (Cont.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

STATE    WELL   NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

SUTTER  COUimf  5-21. 

03    (Con tin 

ued) 

SUTTER  COUNTY   5-21. 

05    (Continued) 

14M/02E-31K01M 

31.0 

10-10-69 

7.1 

23.9 

5102 

15N/03E-34L01M 

52.0 

10-20-69 

30.9 

21.1 

5102 

3-23-70 

3.6 

27.4 

5102 

3-19-70 

25.8 

26.2 

5102 

14N/03E-05C01M 

49.1 

10-20-69 

28.3 

20.8 

5102 

15N/01W-25A01M 

50.0 

10-10-69 

7.8 

42.2 

5102 

3-19-70 

20.6 

28.5 

5102 

3-23-70 

(4) 

5102 

14N/03E-08N01M 

44.9 

10-20-69 

(0) 

5050 

16N/01E-08C01M 

58.0 

10-10-69 
3-23-70 

14.0 
6.9 

44.0 
51.1 

5102 
5102 

14N/03E-10P03M 

48.0 

3-23-70 

24.9 

23.1 

5050 

16N/01E-18K01M 

78.0 

10-10-69 

37.6 

40.4 

5102 

14M/03B-14E02M 

47.0 

10-20-69 
3-18-70 

25.4 
13.1 

21.6 
33.9 

5102 
5102 

3-23-70 

16.0 

62.0 

5102 

16N/01E-31H01M 

71.0 

10-10-69 

32.3 

38.7 

5102 

14N/03E-17A03M 

46.0 

10-09-69 
3-24-70 

29.8 
22.7 

16.2 
23.3 

5050 
5050 

3-23-70 

23.6 

47.4 

5102 

16N/02E-02Q01M 

71.0 

10-10-69 

4.6 

66.4 

5102 

X4H/03E-18D01M 

41.0 

10-14-69 
3-27-70 

8.2 
3.3 

32.8 
37.7 

5102 
5102 

3-23-70 

3.8 

67.2 

5102 

16N/02E-26Q01M 

67.0 

10-10-69 

14.0 

53.0 

5102 

14N/03E-22B02M 

46.6 

10-20-69 
3-19-70 

22.6 
14.9 

24.0 
31.7 

5102 
5102 

3-23-70 

12.0 

55.0 

5102 

16N/03E-07D02M 

73.0 

10-10-69 

13.0 

60.0 

5102 

14H/03E-31B0111 

38.0 

10-14-69 
3-27-70 

9.3 
4.0 

28.7 
34.0 

5102 
5102 

3-23-70 

6.2 

66.8 

5102 

16N/03E-21D01M 

69.5 

10-10-69 

9.4 

60.1 

5102 

14N/03E-33C01M 

38.6 

3-24-70 

5.3 

33.3 

5050 

3-23-70 

5.1 

64.4 

5102 

15N/01E-12A01M 

98.0 

10-20-69 

(9) 

5102 

16N/03E-21D02M 

70.0 

10-10-69 

9.7 

60.3 

5050 

3-23-70 

(9) 

5102 

3-23-70 

5.0 

65.0 

5050 

15N/01E-13A01M 

56.0 

10-20-69 

22.4 

33.6 

5102 

16N/03E-33J02M 

65.4 

10-10-69 

23.8 

41.6 

5102 

3-23-70 

19.5 

36.5 

5102 

3-23-70 

17.2 

48.2 

5102 

15H/01E-14F01M 

51.0 

10-20-69 

(7) 

5102 

17N/01E-25J01M 

75.5 

10-10-69 

41.0 

34.5 

5102 

3-23-70 

11.8 

39.2 

5102 

3-23-70 

23.2 

52.3 

5102 

13N/01E-16R01M 

40.5 

10-09-69 

7.6 

32.9 

5050 

17N/01E-33G01M 

68.0 

10-10-69 

19.5 

48.5 

5102 

10-10-69 

7.4 

33.1 

5102 

3-23-70 

15.4 

52.6 

5102 

3-23-70 

4.1 

36.4 

5102 

3-24-70 

4.4 

36.1 

5050 

17N/02E-31A01M 

86.0 

10-10-69 
3-23-70 

47.5 
(3) 

38.5 

5102 
5102 

15N/02E-10D02M 

71.0 

10-20-69 

28.7 

42.3 

5102 

3-23-70 

23.2 

47.8 

5102 

17N/02E-34A01M 

74.6 

10-10-69 
10-10-69 

4.2 
5.0 

70.4 
69.6 

5050 
5102 

15N/02E-22D01M 

46.0 

10-09-69 

7.7 

38.3 

5050 

3-23-70 

5.6 

69.0 

5050 

3-24-70 

7.0 

39.0 

5050 

3-23-70 

4.6 

70.0 

5102 

15N/02E-24B01M 

51.0 

10-14-69 

12.3 

38.7 

5102 

17N/03E-30N01M 

77.8 

■»  10-10-69 

10.3 

67.5 

5102 

3-26-70 

10.0 

41.0 

5102 

3-23-70 

5.1 

72.7 

5102 

15N/02E-25A01M 

48.0 

10-20-69 

12.0 

36.0 

5102 

17N/03E-33P01M 

77.0 

10-10-69 

8.0 

69.0 

5102 

3-26-70 

8.5 

39.5 

5102 

3-23-70 

6.8 

70.2 

5102 

15N/02E-28D02M 

40.0 

10-20-69 
3-23-70 

6.4 
5.5 

33.6 
34.5 

5102 
5102 

YUBA  COUNTY  5-21.06 

15N/02E-35D01M 

42.5 

10-14-69 

5.6 

36.9 

5102 

13N/04E-01Q01M 

62.0 

10-14-69 

50.6 

11.4 

5103 

3-27-70 

3.8 

38.7 

5102 

3-16-70 

35.6 

26.4 

5103 

15N/02E-36A01M 

44.5 

10-14-69 

8.9 

35.6 

5102 

UN/04E-02C01M 

65.0 

10-14-69 

71.8 

-6.8 

5103 

3-27-70 

4.7 

39.8 

5102 

3-16-70 

51.0 

14.0 

5103 

15N/03E-05D02M 

59.6 

10-10-69 

17.3 

42.3 

5102 

13N/04E-04H01M 

56.0 

10-14-69 

(1) 

5103 

3-23-70 

7.1 

52.5 

5102 

3-16-70 

43.2 

12.8 

5103 

15N/03E-10G01M 

61.0 

10-10-69 

26.0 

35.0 

5102 

13N/04E-07E01M 

38.7 

10-16-69 

U.7 

25.0 

5103 

3-23-70 

18.1 

42.9 

5102 

3-16-70 

9.1 

29.6 

5103 

15N/03E-15H04M 

59.0 

10-10-69 

26.2 

32.8 

5102 

13N/04E-09R01M 

49.0 

10-14-69 

(1) 

5103 

3-23-70 

20.0 

39.0 

5102 

3-16-70 

30.4 

18.6 

5103 

15N/03E-17B02M 

55.0 

3-24-70 

19.3 

35.7 

5050 

UN/04E-17P01M 

41.1 

10-16-69 
3-16-70 

16.7 
9.6 

24.4 
31.5 

5103 
5103 

15N/03E-20R01M 

52.7 

10-14-69 

28.9 

23.8 

5102 

3-26-70 

20.6 

32.1 

5102 

13N/04E-20B02M 

41.3 

10-10-69 
3-20-70 

15.9 
5.6 

25.4 
35.7 

5050 
5050 

15N/03E-21H02M 

51.0 

10-09-69 

29.2 

21.8 

5050 

10-20-69 

29.7 

21.3 

5102 

UN/05E-04J01M 

83.0 

10-08-69 

(7) 

5103 

3-19-70 

23.3 

27.7 

5102 

3-16-70 

23.1 

59.9 

5103 

3-23-70 

23.3 

27.7 

5050 

13N/05E-06E01M 

62.8 

10-14-69 

51.2 

11.6 

5103 

15N/03E-26M01M 

51.2 

10-20-69 
3-19-70 

24.7 
16.9 

26.5 
34.3 

5102 
5102 

3-16-70 

39.8 

23.0 

5103 

13N/05E-08B01M 

76.1 

10-14-69 

28.0 

48.1 

5103 

I5N/03E-33N04M 

48.0 

10-20-69 
3-19-70 

30.0 
23.5 

18.0 
24.5 

5102 
5102 

3-16-70 

21.0 

55.1 

5103 
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TABLE     C-2     (Cont.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

STATE    WELL   NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SMVLYING 
DATA 

YUBA  COUNTY  5-21.06 

(Continued) 

YUBA  COUNTY  5-21.06 

(Continued) 

14N/03E-12F01M 

52.0 

10-17-69 

27.0 

25.0 

5103 

14N/05E-21R02M 

92.5 

10-20-69 

109.3 

-16.8 

5103 

3-16-70 

18.3 

33.7 

5103 

3-26-70 

86.3 

6.2 

5103 

14N/03E-24B01M 

48.2 

10-14-69 
3-16-70 

36.7 
27.7 

11.5 
20.5 

5103 
5103 

14N/05E-26F01M 

125.0 

3-20-70 

91.3 

33.7 

5050 

14N/05E-27L02M 

92.0 

3-26-70 

72.3 

19.7 

5103 

14N/03E-25C02M 

48.0 

10-14-69 

30.5 

17.5 

5103 

3-16-70 

20.1 

27.9 

5103 

14N/05E-30Q01M 

77.2 

10-14-69 
10-28-69 

88.2 
81.1 

-11.0 
-3.9 

5103 
5050 

14N/03E-36C02M 

50.0 

10-16-69 

18.8 

31.2 

5103 

11-28-69 

78.2 

-1.0 

5050 

3-16-70 

16.5 

33.5 

5103 

12-29-69 
1-28-70 

76.1 
74.3 

1.1 
2.9 

5050 
5050 

14N/04E-05J02M 

62.0 

10-17-69 

(1) 

5103 

2-27-70 

71.8 

5.4 

5050 

3-26-70 

54.5 

7.5 

5103 

3-24-70 
3-30-70 

70.5 
70.3 

6.7 
6.9 

5103 
5050 

14N/04E-07A03M 

52.0 

10-14-69 

DRY 

5103 

4-30-70 

82.7 

-5.5 

5050 

5-08-70 

(0) 

5050 

5-30-70 
6-30-70 

86.4 
93.2 

-9.2 
-16.0 

5050 
5050 

14N/04E-11H01M 

71.5 

10-08-69 

(1) 

5103 

7-31-70 

99.1 

-21.9 

5050 

3-26-70 

(1) 

5103 

8-31-70 
9-30-70 

95.4 
92.3 

-18.2 
-13.1 

5050 
5050 

14N/04E-13C01M 

73.1 

10-08-69 

(1) 

5103 

3-26-70 

82.7 

-9.6 

5103 

14N/05E-32R02M 

74.0 

10-14-69 
3-19-70 

57.2 
(4) 

16.8 

5103 
5103 

14N/04E-15C05M 

64.0 

10-10-69 
10-14-69 

69.6 

71.1 

-5.6 
-7.1 

5050 
5103 

5-08-70 

(4) 

5050 

3-16-70 

70.8 

-6.8 

5103 

14N/05E-34G01M 

108.0 

3-20-70 

68.5' 

39.5 

5050 

3-20-70 

61.4 

2.6 

5050 

15N/03E-01D05M 

66.0 

10-10-69 

20.5 

45.5 

5050 

14N/04E-18C01M 

51.5 

10-14-69 
3-16-70 

56.0 
31.8 

-4.5 
19.7 

5103 
5103 

3-23-70 

10.7 

55.3 

5050 

15N/03E-11C02M 

60.0 

10-17-  9 

23.1 

36.9 

5103 

14N/04E-20H01M 

42.0 

10-16-69 

3-16-70 

36.8 
26.8 

5.2 
15.2 

5103 
5103 

3-19-70 

13.3 

46.7 

5103 

. 

15N/03E-13F01M 

56.0 

3-23-70 

10.3 

45.7 

5050 

14N/04E-23A01M 

71.0 

10-14-69 

91.0 

-20.0 

5103 

3-27-70 

80.4 

-9.4 

5103 

15N/03E-25J01M 

57.0 

10-14-69 
3-16-70 

20.4 
14.9 

36.6 
42.1 

5103 
5103 

I4N/04E-24P01M 

69.0 

10-14-69 

(1) 

5103 

3-26-70 

89.1 

-20.1 

5103 

15N/04E-04R01M 

85.4 

10-14-69 
3-26-70 

36.6 
31.2 

48.8 
54.2 

5103 
5103 

14S/04E-28R01M 

58.7 

10-14-69 

53.8 

4.9 

5103 

3-16-70 

48.3 

10.4 

5103 

15N/04E-07H01M 

69.0 

10-17-69 
3-19-70 

16.2 
17.3 

52.8 
51.7 

5103 
5103 

14N/04E-30F01M 

44.0 

10-16-69 

29.6 

14.4 

5103 

3-16-70 

28.7 

15.3 

5103 

15N/04E-13A01M 

89.0 

3-23-70 

53.1 

35.9 

5050 

14N/04E-30K01M 

45.0 

10-16-69 

30.0 

15.0 

5103 

15N/04E-15A01M 

78.5 

10-14-69 

38.3 

40.2 

5103 

3-16-70 

21.3 

23.7 

5103 

3-26-70 

29.1 

49.4 

5103 

14N/04E-30N01M 

45.0 

10-10-69 

25.6 

19.4 

5050 

15N/04E-15R01M 

81.0 

10-14-69 

55.2 

25.8 

5103 

3-20-70 

18.2 

26.8 

5050 

3-26-70 

46.2 

34.8 

5103 

14N/04E-32M01M 

49.0 

10-16-69 

24.2 

24.8 

5103 

15N/04E-16P01M 

76.3 

10-14-69 

40.7 

35.6 

5103 

3-16-70 

22.0 

27.0 

5103 

3-26-70 

37.2 

39.1 

5103 

14N/04E-35N01M 

62.0 

10-16-69 

(1) 

5103 

15N/04E-20E01M 

71.0 

10-14-69 

30.5 

40.5 

5103 

3-16-70 

54.6 

7.4 

5103 

3-26-70 

29.1 

41.9 

5103 

14N/04E-36G01M 

68.8 

10-14-69 

82.4 

-13.6 

5103 

15N/04E-22P01M 

72.0 

10-14-69 

59.9 

12.1 

5103 

3-16-70 

67.7 

1.1 

5103 

3-26-70 

52.7 

19.3 

5103 

14N/05E-05A01M 

89.2 

10-14-69 

(3) 

5103 

15N/04E-23A01M 

83.0 

10-14-69 

72.8 

10.2 

5103 

3-26-70 

96.9 

-7.7 

5103 

3-26-70 

74.0 

9.0 

5103 

14N/05E-06B0IM 

77.8 

10-14-69 
3-26-70 

101.0 
87.3 

-23.2 
-9.5 

5103 
5103 

15N/04E-24A01M 
15N/04E-24B01M 

86.3 
85.0 

3-23-70 
3-23-70 

84.9 
(2) 

1.4 

5050 
5050 

14N/05E-08R01M 

88.9 

10-20-69 

(1) 

5103 

3-26-70 

94.6 

-5.7 

5103 

15N/04E-24H01M 

80.0 

3-23-70 

(2) 

5050 

14N/05E-12N01M 

121.0 

3-20-70 

6.5 

114.5 

5050 

15N/04E-24M01M 

79.0 

3-23-70 

71.7 

7.3 

5050 

14N/05E-13C01M 

121.0 

3-20-70 

21.8 

99.2 

5050 

15N/04E-25L02M 

78.0 

10-14-69 
3-26-70 

95.9 
85.8 

-17.9 
-7.8 

5103 
5103 

14N/05E-15C01M 

106.0 

3-20-70 

97.8 

8.2 

5050 

15N/04E-26C01M 

75.0 

10-14-69 

81.0 

-6.0 

5103 

14N/05E-16C02M 

98.0 

10-20-69 
3-26-70 

119.5 
96.2 

-21.5 
1.8 

5103 
5103 

3-26-70 

72.7 

2.3 

5103 

15N/04E-27A01M 

81.0 

10-14-69 

72.9 

8.1 

5103 

14N/05E-18A01M 

86.2 

10-08-69 
3-26-70 

119.2 
97.7 

-33.0 
-11.5 

5103 
5103 

3-26-70 

68.2 

12.8 

5103 

15N/04E-27J01M 

71.0 

3-23-70 

66.6 

4.4 

5050 

14N/05E-20D02M 

86.0 

10-20-69 

126.8 

-40.8 

5103 

3-26-70 

94.0 

-8.0 

5103 

15N/04E-28D01M 

77.1 

10-14-69 
3-26-70 

64.9 
57.7 

12.2 
19.4 

5103 
5103 
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TABLE      C-2     (Cont.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


GROUND 

GROUND 
SUR  FACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

^^%^wy    ■    ^«  ^^  ^ 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

YUBA  COUNTY  5-21.06 

(Continued) 

PLACER  COUNTY  5-21, 

07 

15N/04E-32D01M 

64.0 

10-10-69 

51.9 

12.1 

5050 

10N/05E-04Q01M 

72.2 

10-08-69 

77.4 

-5.2 

5107 

10-17-69 

49.6 

14.4 

5103 

3-18-70 

73.5 

-1.3 

5107 

3-19-70 

42.7 

21.3 

5103 

3-23-70 

41.7 

22.3 

5050 

10N/05E-05E01M 

55.0 

10-08-69 
3-18-70 

78.9 
73.0 

-23.9 
-18.0 

5107 
5107 

15N/04E-33D01M 

70.0 

10-14-69 

DRY 

5103 

5-08-70 

56.6 

13.4 

5050 

10N/05E-08L02M 

51.5 

10-08-69 
3-18-70 

63.7 
62.0 

-12.2 
-10.5 

5107 
5107 

15N/04E-34E01M 

65.0 

3-23-70 

57.7 

7.3 

5050 

10N/05E-10J03M 

87.0 

10-08-69 

95.1 

-8.1 

5107 

15N/0AE-35P01M 

68.0 

10-14-69 
3-26-70 

76.1 
72.5 

-8.1 

-4.5 

5103 
5103 

3-24-70 

80.8 

6.2 

5107 

10N/05E-12D01M 

105.0 

10-08-69 

91.2 

13.8 

5107 

15N/05E-06R01M 

105.0 

3-23-70 

17.8 

87.2 

5050 

3-24-70 

91.5 

13.5 

5107 

15N/05E-19N01M 

80.0 

3-23-70 

91.8 

-11.8 

5050 

10N/06E-03M01M 

136.0 

10-08-69 
3-24-70 

(8) 
(7) 

5107 
5107 

15N/05E-29C01M 

91.0 

3-20-70 

108.8 

-17.8 

5050 

10N/06E-05H01M 

141.0 

10-08-69 

(8) 

5107 

15N/05E-30B01M 

88.0 

10-10-69 

103.4 

-15.4 

5050 

10-29-69 

117.9 

23.1 

5050 

3-23-70 

94.4 

-6.4 

5050 

11-25-69 
12-30-69 

116.7 
116.1 

24.3 
24.9 

5050 
5050 

15N/05E-32G01M 

90.0 

3-20-70 

99.3 

-9.3 

5050 

1-28-70 
2-25-70 

115.8 
115.2 

25.2 
25.8 

5050 
5050 

15N/05E-33G01M 

108.0 

3-20-70 

103.2 

4.8 

5050 

3-24-70 
3-30-70 

(8) 

115.2 

25.8 

5107 
5050 

16N/03E-01P02M 

78.0 

10-10-69 

24.2 

53.8 

5050 

4-27-70 

116.7 

24.3 

5050 

10-17-69 

26.0 

52.0 

5103 

5-28-70 

118.5 

22.5 

5050 

3-19-70 

15.2 

62.8 

5103 

6-30-70 

120.1 

20.9 

5050 

3-23-70 

12.2 

65.8 

5050 

7-30-70 
8-27-70 

121.4 
121.5 

19.6 
19.5 

5050 
5050 

16N/03E-14B02M 

73.2 

10-17-69 
3-19-70 

20.7 
11.5 

52.5 
61.7 

5103 
5103 

9-29-70 

121.4 

19.6 

5050 

10N/06E-05L01M 

134.0 

10-08-69 

117.2 

16.8 

5107 

16N/03E-24A01M 

69.0 

10-17-69 
3-19-70 

17.1 
10.3 

51.9 
58.7 

5103 
5103 

3-24-70 

112.0 

22.0 

5107 

10N/06E-07L01M 

94.0 

10-08-69 

80.7 

13.3 

5107 

16N/03E-26F01M 

69.6 

10-17-69 
3-19-70 

15.8 
12.6 

53.8 
57.0 

5103 
5103 

10N/06E-09D01M 

142.0 

3-24-70 
10-08-69 

64.0 
(3) 

30.0 

5107 
5107 

16N/03E-36G01M 

63.5 

10-17-69 

14.5 

49.0 

5103 

3-24-70 

(7) 

5107 

3-19-70 

8.4 

55.1 

5103 

5-07-70 

104.5 

37.5 

5050 

16N/04E-08A01M 

91.0 

10-17-69 

(8) 

5103 

10N/06E-10C01M 

146.4 

10-08-69 

125.8 

20.6 

5107 

3-19-70 

31.3 

59.7 

5103 

3-24-70 

122.6 

23.8 

5107 

16N/04E-16A01M 

94.2 

10-17-69 

(2) 

5103 

10N/06E-13C01M 

188.7 

10-08-69 

157.6 

31.1 

5107 

3-19-70 

(2) 

5103 

"     3-24-70 

160.2 

28.5 

5107 

16N/04E-17R01M 

81.0 

10-10-69 

10.9 

70.1 

5050 

10N/06E-17A01M 

140.0 

10-08-69 

122.7 

17.3 

5107 

3-23-70 

9.0 

72.0 

5050 

3-24-70  (4)  112.7 

27.3 

5107 

16N/04E-27P02M 

86.0 

10-17-69 

9.1 

76.9 

5103 

10N/07E-07E02M 

160.5 

10-09-69 

124.3 

36.2 

5107 

3-19-70 

11.7 

74.3 

5103 

3-24-70 

114.2 

46.3 

5107 

16N/04E-28E01M 

80.2 

10-17-69 

9.0 

71.2 

5103 

10N/07E-18J01M 

195.0 

10-09-69 

(8) 

5107 

3-19-70 

9.6 

70.6 

5103 

3-20-70 

150.2 

44.8 

5050 

16N/04E-33N01M 

79.6 

10-17-69 

10.9 

68.7 

5103 

11N/05E-03M03M 

89.3 

10-08-69 

83.2 

6.1 

5107 

3-19-70 

10.8 

68.8 

5103 

10-29-69 

77.6 

11.7 

5050 

11-25-69 

77.0 

12.3 

50 

50 

16N/04E-34Q01M 

94.6 

10-17-69 

17.3 

77.3 

5103 

12-29-69 

76.1 

13.2 

50 

50 

3-19-70 

18.9 

75.7 

5103 

1-28-70 
2-25-70 

75.5 
74.8 

13.8 
14.5 

50 

50 

50 
50 

17N/03E-22R01M 

85.5 

10-17-69 

(9) 

5103 

3-24-70 

74.4 

14.9 

51 

07 

3-19-70 

18.5 

67.0 

5103 

3-30-70 
4-27-70 

74.4 
75.4 

14.9 
13.9 

50 
50 

50 
50 

17N/03E-26A02M 

86.6 

10-17-69 

23.5 

63.1 

5103 

5-28-70 

76.9 

12.4 

50 

50 

3-19-70 

15.1 

71.5 

5103 

6-29-70 
7-30-70 

77.2 
79.0 

12.1 
10.3 

50 
50 

50 
50 

17N/03E-35H02M 

82.0 

10-17-69 

28.3 

53.7 

5103 

8-27-70 

79.3 

10.0 

50 

50 

3-19-70 

17.6 

64.4 

5103 

9-29-70 

78.0 

11.3 

50 

50 

17N/04E-27F01M 

106.0 

10-17-69 

53.4 

52.6 

5103 

11N/05E-06H01M 

59.0 

10-08-69 

45.8 

13.2 

51 

07 

3-19-70 

41.9 

64.1 

5103 

3-18-70 

41.6 

17.4 

51 

07 

17N/04E-30R01M 

89.0 

10-17-69 

33.2 

55.8 

5103 

11N/05E-07H01M 

63.0 

10-08-69 

65.1 

-2.1 

51 

07 

3-19-70 

22.4 

66.6 

5103 

3-18-70 

54.3 

8.7 

51 

07 

17N/04E-33Q01M 

105.0 

10-17-69 

61.8 

43.2 

5103 

11N/05E-15G01M 

74.7 

10-08-69 

69.2 

5.5 

51 

07 

3-19-70 

45.2 

59.8 

5103 

3-24-70 

59.6 

15.1 

5107 

17N/04E-35C01M 

121.7 

10-17-69 

55.2 

66.5 

5103 

11N/05E-16H01M 

88.0 

10-08-69 

83.0 

5.0 

5107 

3-19-70 

52.5 

69.2 

5103 

3-24-70 

79.8 

8.2 

5107 
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TABLE      C-2      (Conf.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


STATE   WELL    NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 

IN  FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 

STATE    WELL   NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

GROUND 

SURFACE 

TO    WATER 

SURFACE 

IN  FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 

PLACER  COUNTY  5-21. 

07    (Continued) 

PLACER  COUNTY  5-21 

07   (Continued) 

11N/05E-17A04M 

72.0 

10-08-69 

75.4 

-3.4 

5107 

12N/05E-07H01M 

68.5 

10-09-69 

32.6 

35.9 

5107 

3-24-70 

64.7 

7.3 

5107 

3-17-70 

29.5 

39.0 

5107 

11N/05E-18R01M 

61.0 

10-16-69 

(1) 

5401 

12N/05E-12Q01M 

106.0 

10-09-69 

61.8 

44.2 

5107 

3-21-70 

61.8 

-0.8 

5401 

10-29-69 
11-25-69 

55.7 
54.2 

50.3 
51.8 

5050 
5050 

11N/05E-20C01M 

63.0 

10-08-69 

(1) 

5107 

12-29-69 

52.8 

53.2 

5050 

3-18-70 

64.8 

-1.8 

3107 

1-28-70 
2-25-70 

52.3 
51.0 

53.7 
55.0 

5050 
5050 

UN/05E-24J01M 

106.0 

10-06-69 

(4) 

5050 

3-17-70 

50.6 

55.4 

5107 

3-20-70 

(4) 

5050 

3-30-70 
4-27-70 

50.0 
65.2 

56.0 
40.8 

5050 
5050 

11N/05E-28C01M 

70.0 

10-08-69 

73.6 

-3.6 

5107 

5-28-70 

69.2 

36.8 

5050 

3-18-70 

67.9 

2.1 

5107 

6-29-70 
7-30-70 

73.2 
77.4 

32.8 
28.6 

5050 
5050 

11N/05E-29GO2M 

64.0 

10-08-69 

80.6 

-16.6 

5107 

8-27-70 

78.5 

27.5 

5050 

3-18-70 

66.3 

-2.3 

5107 

9-29-70 

63.2 

42.8 

5050 

11N/05E-31D03M 

52.0 

10-08-69 

DRY 

5107 

12N/05E-14H01M 

100.6 

10-09-69 

(7) 

5107 

3-18-70 

37.9 

14.1 

5107 

5-08-70 

66.9 

33.7 

5050 

11N/05E-32R01M 

70.0 

10-01-69 

81.7 

-11.7 

5107 

12N/05E-14R01M 

103.4 

10-09-69 

73.0 

30.4 

5107 

10-29-69 

79.8 

-9.8 

5050 

3-18-70 

72.1 

31.3 

5107 

11-25-69 

78.7 

-8.7 

5050 

12-30-69 

77.5 

-7.5 

5050 

12N/05E-15A01M 

89.0 

10-09-69 

68.7 

20.3 

5107 

1-28-70 

76.7 

-6.7 

5050 

3-17-70 

65.3 

23.7 

5107 

2-25-70 

75.9 

-5.9 

5050 

3-17-70 

75.5 

-5.5 

5107 

12N/05E-17A02M 

75.0 

10-09-69 

56.7 

18.3 

5107 

3-31-70 

76.1 

-6.1 

5050 

3-17-70 

48.8 

26.2 

5107 

4-27-70 

77.5 

-7.5 

5050 

5-28-70 

80.1 

-10.1 

5050 

12N/05E-17D01M 

66.5 

10-09-69 

38.3 

28.2 

5107 

6-30-70 

81.4 

-11.4 

5050 

10-29-69 

37.5 

29.0 

5050 

7-30-70 

83.2 

-13.2 

5050 

U-25-69 

37.2 

29.3 

5050 

8-27-70 

84.3 

-14.3 

5050 

12-29-69 

36.9 

29.6 

5050 

» 

9-29-70 

83.3 

-13.3 

5050 

1-28-70 
2-25-70 

36.4 
35.8 

30.1 
30.7 

5050 
5050 

11N/05E-34R03M 

97.0 

10-08-69 

(1) 

5107 

3-17-70 

35.4 

31.1 

5107 

3-17-70 

87.5 

9.5 

5107 

3-30-70 
4-27-70 

34.9 
35.1 

31.6 
31.4 

5050 
5050 

UN/06E-06B01M 

130.2 

10-09-69 

101.7 

28.5 

5107 

5-28-70 

(4)  36.0 

30.5 

5050 

3-18-70 

98.3 

31.9 

5107 

6-29-70 
7-30-70 

36.6 
36.8 

29.9 
29.7 

5050 
5050 

llN/06E-10P0m 

125.0 

10-09-69 

46.9 

78.1 

5107 

8-27-70 

37.0 

29.5 

5050 

3-24-70 

46.8 

78.2 

5107 

9-29-70 

35.7 

30.8 

5050 

11N/06E-11R01M 

162.0 

10-09-69 

17.4 

144.6 

5107 

12N/05E-18R01M 

66.0 

10-09-69 

41.5 

24.5 

5107 

3-24-70 

15.2 

146.8 

5107 

3-17-70 

37.8 

28.2 

5107 

UN/06E-15C04M 

116.0 

10-08-69 

69.2 

46.8 

5107 

12N/05E-26D01M 

90.0 

10-09-69 

68.2 

21.8 

5107 

3-24-70 

63.9 

52.1 

5107 

3-18-70 

60.8 

29.2 

5107 

UN/06E-16M02M 

112.0 

5-08-70 

77.1 

34.9 

5050 

12N/05E-26H02M 

91.0 

10-09-69 
3-10-70 

64.8 
59.2 

26.2 
31.8 

5107 
5107 

UN/06E-17J02M 

109.0 

10-08-69 

(8) 

5107 

10-09-69 

(0) 

5050 

12N/05E-28C01M 

77.0 

10-09-69 
5-08-70 

(7) 

54.9 

22.1 

5107 
5050 

11N/06E-18P05M 

85.0 

10-08-69 

59.5 

25.5 

5107 

3-24-70 

55.3 

29.7 

5107 

12N/05E-29D01M 

64.0 

10-09-69 
3-18-70 

39.2 
(4) 

24.8 

5107 
5107 

11N/06E-28N01M 

148.0 

10-08-69 
5-07-70 

DRY 
(9) 

5107 
5050 

5-08-70 

36.1 

27.9 

5050 

12N/05E-31A01M 

59.0 

10-09-69 

38.3 

20.7 

5401 

UN/06E-30F02M 

105.0 

10-06-69 
3-20-70 

96.3 
93.8 

8.7 
11.2 

5050 
5050 

3-21-70 

35.8 

23.2 

5401 

12N/05E-33C01M 

67.0 

10-09-69 

51.6 

15.4 

5107 

11N/06E-32F02M 

125.8 

10-08-69 
5-07-70 

(4) 
105.1 

20.7 

5107 
5050 

12N/05E-35E02M 

90.2 

3-18-70 
10-09-69 

48.8 
(1) 

18.2 

5107 
5107 

11N/06E-34IX)1M 

161.5 

10-08-69 
3-24-70 

130.6 
123.6 

30.9 
37.9 

5107 
5107 

12N/06E-06A01M 

123.5 

3-18-70 
10-11-69 

74.1 
(1) 

16.1 

5107 
5107 

12N/05E-01D02M 

97.8 

10-09-69 
3-17-70 

38.5 
30.8 

59.3 
67.0 

5107 
5107 

3-17-70 

34.5 

89.0 

5107 

12N/06E-07M01M 

109.7 

10-10-69 

59.8 

49.9 

5107 

12N/05E-01R01M 

112.5 

10-09-69 
3-17-70 

53.5 
38.2 

59.0 
74,3 

5107 
5107 

12N/06E-11E01M 

175.0 

3-18-70 
10-16-69 

51.0 
(1) 

58.7 

5107 
5107 

12N/05E-04F01M 

77.0 

10-09-69 
3-17-70 

49.2 
(9) 

27.8 

5107 
5107 

3-24-70 

32.5 

142.5 

5107 

12N/06E-14F01M 

180.0 

10-16-69 

17.7 

162.3 

5107 

12N/05E-06J03M 

62.0 

10-09-69 
3-20-70 

(9) 

15.1 

46.9 

5050 
5050 

3-24-70 

12.0 

168.0 

5107 

12N/06E-16D01M 

132.9 

10-16-69 

62.1 

70.8 

5107 

12N/05E-06R01M 

69.0 

10-09-69 
3-17-70 

32.1 
28.4 

36.9 
40.6 

5107 
5107 

3-18-70 

63.1 

69.8 

5107 
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TABLE      C-2     (Cent.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


GROUND 

GROUND 
SUR  FACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

STATE    WELL   NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

PLACER  COUNTY  5-21. 

07   (Continued) 

PLACER   COUNTY   5-21 

07    (Continued) 

12N/06E-18L01M 

112.5 

10-09-69 

49.4 

63.1 

5107 

13N/06E-33M01M 

147.0 

10-13-69 

(1) 

5107 

3-18-70 

(9) 

5107 

3-17-70 

29.2 

117.8 

5107 

12N/06E-19P01M 

114.0 

10-06-69 

67.1 

46.9 

5050 

13N/06E-33M02M 

140.5 

10-13-69 

(1) 

5107 

3-20-70 

63.1 

50.9 

5050 

3-17-70 

18.7 

121.8 

5107 

12N/06E-20P03M 

129.0 

10-16-69 

(3) 

5107 

3-24-70 

89.9 

39.1 

5107 

SACRAMENTO  COUNTY  5-21.08 

12N/06E-27D01M 

139.7 

10-16-69 

108.3 

31.4 

5107 

5N/05E-01D02M 

25.0 

10-08-69 

59.9 

-34.9 

5001 

3-24-70 

106.3 

33.4 

5107 

3-23»70 

48.7 

-23.7 

5001 

12N/06E-27D02M 

139.0 

10-29-69 

102.4 

36.6 

5050 

5N/05E-04C01M 

13.0 

10-29-69 

55.4 

-42.4 

5050 

11-25-69 

101.9 

37.1 

5050 

11-25-69 

53.7 

-40.7 

5050 

12-29-69 

101.4 

37.6 

5050 

12-29-69 

52.2 

-39.2 

5050 

1-28-70 

101.0 

38.0 

5050 

1-28-70 

51.6 

-38.6 

5050 

2-25-70 

100.4 

38.6 

5050 

2-25-70 

49.2 

-36.2 

5050 

3-30-70 

99.7 

39.3 

5050 

3-30-70 

47.8 

-34.8 

5050 

4-27-70 

99.2 

39.8 

5050 

4-27-70 

51.7 

-38.7 

5050 

5-28-70 

98.9 

40.1 

5050 

5-28-70 

58.3 

-45.3 

5050 

6-29-70 

98.5 

40.5 

5050 

6-29-70 

56.9 

-43.9 

5050 

7-30-70 

98.0 

41.0 

5050 

7-30-70 

59.3 

-46.3 

5050 

8-27-70 

97.6 

41.4 

5050 

8-27-70 

61.0 

-48.0 

5050 

9-29-70 

97.3 

41.7 

5050 

9-29-70 

60.2 

-47.2 

5050 

12N/06E-28M01M 

128.5 

10-16-69 

(1) 

5107 

5N/05E-06B01M 

7.5 

10-20-69 

30.1 

-22.6 

5050 

3-24-70 

96.8 

31.7 

5107 

3-24-70 

25.5 

-18.0 

5050 

12N/06E-30L01M 

108.3 

10-16-69 

(8) 

5107 

5N/05E-07G01M 

8.0 

10-09-69 

14.4 

-6.4 

5001 

5-08-70 

64.6 

43.7 

5050 

3-20-70 

11.1 

-3.1 

5001 

12N/06E-32K01M 

117.0 

10-09-69 

(1) 

5107 

5N/05E-10Q01M 

15.0 

10-15-69 

40.3 

-25.3 

4202 

3-18-70 

83.2 

33.8 

5107 

3-15-70 

30.7 

-15.7 

4202 

13N/05E-01K01M 

126.0 

10-13-69 

40.2 

85.8 

5107 

5N/05E-11B02M 

21.8 

10-08-69 

50.6 

-28.8 

5001 

3-17-70 

34.3 

91.7 

5107 

3-23-70 

35.1 

-13.3 

5001 

13N/05E-03J01M 

95.0 

10-13-69 

26.2 

68.8 

5107 

5N/05E-11N01M 

17.9 

10-09-69 

32.9 

-15.0 

5001 

3-16-70 

20.7 

74.3 

5107 

3-20-70 

23.6 

-5.7 

5001 

13N/05E-10B01M 

88.6 

10-13-69 
10-29-69 

27.4 
24.4 

61.2 
64.2 

5107 
5050 

5N/05E-12N01M 

12.0 

10-20-69 

(4) 

5050 

11-25-69 

24.3 

64.3 

5050 

5N/05E-12N02M 

14.0 

10-20-69 

22.9 

-8.9 

5050 

12-29-69 

24.2 

64.4 

5050 

3-24-70 

6.0 

8.0 

5050 

1-28-70 

21.3 

67.3 

5050 

2-25-70 

19.9 

68.7 

5050 

5N/05E-12N03M 

14.0 

10-20-69 

30.4 

-16.4 

5050 

3-16-70 

19.2 

69.4 

5107 

3-24-70 

17.1 

-3.1 

5050 

3-30-70 

18.6 

70.0 

5050 

^ 

4-27-70 

24.5 

64.1 

5050 

5N/05E-17A01M 

9.6 

10-09-69 

17.3 

-7.7 

5001 

5-28-70 

22.1 

66.5 

5050 

3-20-70 

17.5 

-7.9 

5001 

6-29-70 

26.8 

61.8 

5050 

7-30-70 

29.8 

58.8 

5050 

5N/05E-22B01M 

12.0 

10-09-69 

15.1 

-3.1 

5001 

8-27-70 

28.3 

60.3 

5050 

3-20-70 

14.4 

-2.4 

5001 

9-29-70 

25.5 

63.1 

5050 

5N/05E-25C01M 

17.0 

10-09-69 

(9) 

5001 

13N/05E-22C03M 

80.0 

10-16-69 
3-16-70 

21.9 
17.8 

58.1 
62.2 

5107 
5107 

3-20-70 

(9) 

5001 

5N/05E-35E01M 

10.0 

10-09-69 

5.6 

4.4 

5001 

13N/05E-24E02M 

92.0 

10-16-69 
3-16-70 

35.7 
28.7 

56.3 
63.3 

5107 
5107 

3-20-70 

2.3 

7.7 

5001 

5N/06E-02C01M 

50.0 

10-16-69 

89.2 

-39.2 

4202 

13N/05E-24J01M 

101.3 

10-13-69 
3-17-70 

47.6 
(8) 

53.7 

5107 
5107 

5N/06E-02M01M 

51.0 

3-15-70 
10-10-69 

69.1 
(0) 

-19.1 

4202 
5001 

13N/05E-34P01M 

87.0 

10-09-69 

42.5 

44.5 

5107 

3-17-70 

33.0 

54.0 

5107 

5N/06E-02M02M 

50.0 

10-10-69 
3-24-70 

79.9 
73.3 

-29.9 
-23.3 

5001 
5001 

13N/05E-34R03M 

90.0 

10-09-69 

44.9 

45.1 

5107 

3-17-70 

32.5 

57.5 

5107 

5N/06E-04R02M 

40.0 

10-17-69 
3-26-70 

67.2 
59.4 

-27.2 
-19.4 

5050 
5050 

13N/06E-06A01M 

160.0 

10-13-69 

49.5 

110.5 

5107 

3-17-70 

45.3 

114.7 

5107 

5N/06E-06C01M 

25.0 

9-16-69 
4-14-70 

27.5 
19.9 

-2.5 
5.1 

5001 
5001 

13N/06E-09N02M 

164.8 

10-13-69 

14.4 

150.4 

5107 

3-17-70 

10.7 

154.1 

5107 

5N/06E-07Q02M 

27.0 

10-20-69 
3-24-70 

36.7 
28.8 

-9.7 
-1.8 

5050 
5050 

13N/06E-19B01M 

131.4 

10-13-69 

54.0 

77.4 

5107 

3-17-70 

(9) 

5107 

5N/06E-08F01M 

30.0 

10-20-69 
3-24-70 

48.2 
45.5 

-18.2 
-15.5 

5050 
5050 

13N/06E-30M01M 

107.8 

10-13-69 

35.8 

72.0 

5107 

3-17-70 

26.9 

80.9 

5107 

5N/06E-09M02M 

36.0 

10-20-69 
3-24-70 

59.1 
56.5 

-23.1 
-20.5 

5050 
5050 

13N/06E-33C01M 

142.0 

10-13-69 

(1) 

5107 

3-17-70 

(4) 

5107 

5N/06E-10A01M 

47.3 

10-17-69 

82.0 

-34.7 

5050 

5-08-70 

(0) 

5050 

3-24-70 
3-31-70 

(1) 
78.5 

-31.2 

5050 
5050 
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TABLE      C-2     (Cont.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

STATE    WELL   NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

SACRAMENTO  COUNTY   5 

-21.08   (Continued) 

SACRAMENTO  COUNTY    ■ 

-21.08   (Continued) 

5N/06E-10P01M 

41.3 

10-01-69 

87.5 

-46.2 

5050 

5N/07E-14N01M 

91.5 

10-10-69 

(1) 

5001 

3-16-70 

76.9 

-35.6 

5050 

3-25-70 

(9) 

5001 

5N/06E-12R01M 

64.0 

10-10-69 

102.6 

-38.6 

5001 

5N/07E-20GO1M 

76.7 

10-10-69 

(1) 

5001 

3-25-70 

85.7 

-21.7 

5001 

3-24-70 

93.0 

-16.3 

5001 

5N/06E-13R01M 

63.5 

10-10-69 

(1) 

5001 

5N/07E-23H01M 

100.0 

10-20-69 

110.5 

-10.5 

5050 

3-25-70 

90.9 

-27.4 

5001 

3-24-70 

98.2 

1.8 

5050 

5N/06E-14D01M 

52.0 

10-15-69 

91.3 

-39.3 

4202 

5N/07E-26J01M 

91.0 

10-10-69 

111.7 

-20.7 

5001 

3-15-70 

82.4 

-30,4 

4202 

3-25-70 

89.4 

1.6 

5001 

5N/06E-15C02M 

45.0 

10-17-69 

raiY 

5050 

5N/07E-28A01M 

86.0 

10-20-69 

105.7 

-19.7 

5050 

3-24-70 

79.1 

-34.1 

5050 

3-24-70 

90.2 

-4.2 

5050 

5N/06E-15R02M 

41.0 

10-10-69 

(1) 

5001 

5N/07E-29K01M 

71.0 

10-13-69 

89.8 

-18.8 

5001 

3-24-70 

82.5 

-41.5 

5001 

3-25-70 

75.9 

-4.9 

5001 

5N/06E-17J01M 

32.5 

10-09-69 

72.1 

-39.6 

5001 

5N/07E-29K02M 

71.0 

10-13-69 

98.7 

-27.7 

5001 

3-20-70 

63.5 

-31.0 

5001 

3-25-70 

79.0 

-8.0 

5001 

5N/06E-19B01M 

20.0 

10-09-69 

44.1 

-24.1 

5001 

5N/07E-30A01M 

73.0 

10-15-69 

99.4 

-26.4 

4202 

3-20-70 

31.6 

-11.6 

5001 

3-15-70 

85.2 

-12.2 

4202 

5N/06E-21J03M 

42.0 

10-09-69 

99.0 

-57.0 

5001 

5N/08E-08N01M 

173.0 

10-10-69 

151.8 

21.2 

5001 

3-20-70 

79.6 

-37.6 

5001 

3-26-70 

148.0 

25.0 

5001 

5N/06E-26D01M 

51.3 

10-01-69 

89.3 

-38.0 

5050 

6N/04E-24A01M 

10.0 

10-20-69 

30.8 

-20.8 

5050 

3-16-70 

73.9 

-22.6 

5050 

3-24-70 

25.9 

-15.9 

5050 

5N/06E-26H01M 

55.0 

10-14-69 

91.6 

-36.6 

5001 

6N/05E-01C01M 

39.3 

10-29-69 

98.7 

-59.4 

5050 

3-25-70 

72.7 

-17.7 

5001 

11-25-69 
12-30-69 

97.7 
96.6 

-58.4 
-57.3 

5050 
5050 

5N/06E-26K01M 

50.0 

10-29-69 

76.2 

-26.2 

5050 

1-28-70 

95.6 

-56.3 

5050 

11-25-69 

73.9 

-23.9 

5050 

2-25-70 

94.6 

-55.3 

5050 

12-29-69 

72.6 

-22.6 

5050 

3-30-70 

93.2 

-53.9 

5050 

1-28-70 

71.1 

-21.1 

5050 

4-27-70 

94.6 

-55.3 

5050 

2-25-70 

68.8 

-18.8 

5050 

5-28-70 

96.1 

-56.8 

5050 

3-30-70 

68.5 

-18.5 

5050 

6-29-70 

98.0 

-58.7 

5050 

4-27-70 

(1) 

5050 

7-30-70 

99.8 

-60.5 

5050 

5-28-70   (1)  81.6 

-31.6 

5050 

8-27-70 

101.2 

-61.9 

5050 

6-29-70 

85.1 

-35.1 

5050 

9-29-70 

101.0 

-61.7 

5050 

7-30-70   (2)   93.6 

-43.6 

5050 

8-27-70 

91.4 

-41.4 

5050 

6N/05E-01D01M 

40.6 

10-01-69 

84.9 

-44.3 

5050 

9-29-70   (1)   94.4 

-44.4 

5050 

3-16-70 

76.7 

-36.1 

5050 

5N/06E-27C01M 

46.0 

10-15-69 

89.9 

-43.9 

4202 

6N/05E-04N01M 

19.5 

10-08-69 

76.9 

-57.4 

5001 

3-15-70 

75.9 

-29.9 

4202 

3-23-70 

69.9 

-50.4 

5001 

5N/06E-29C01M 

28.0 

10-15-69 

71.5 

-43.5 

4202 

6N/05E-10B01M 

34.5 

10-08-69 

105.4 

-70.9 

5001 

3-15-70 

56.9 

-28.9 

4202 

3-23-70 

100.5 

-66.0 

5001 

5N/06E-29H01M 

32.6 

10-09-69 

84.4 

-51.8 

5001 

6N/05E-10G01M 

36.0 

10-16-69 

105.0 

-69.0 

4202 

3-20-70 

59.7 

-27.1 

5001 

3-15-70 

95.5 

-59.5 

4202 

5N/06E-30E01M 

24.0 

10-09-69 

(1) 

5001 

6N/05E-12E01M 

39.0 

10-08-69 

104.0 

-65.0 

5001 

10-15-69 

59.8 

-35.8 

4202 

3-23-70 

97.6 

-58.6 

5001 

3-15-70 

40.9 

-16.9 

4202 

3-20-70 

39.6 

-15.6 

5001 

6N/05E-14J01M 

32.5 

10-08-69 
3-23-70 

(1) 
92.8 

-60.3 

5001 
5001 

5N/06E-31E03M 

20.0 

10-09-69 

35.4 

-15.4 

5001 

3-20-70 

24.2 

-4.2 

5001 

6N/05E-15B01M 

26.4 

10-08-69 
3-23-70 

97.3 
89.9 

-70.9 
-63.5 

5001 
5001 

5N/06E-33H01M 

38.5 

10-09-69 

72.1 

-33.6 

5001 

3-20-70 

47.3 

-8.8 

5001 

6N/05E-17F01M 

16.0 

10-08-69 
3-23-70 

63.2 
61.5 

-47.2 
-45.5 

5001 
5001 

5N/06E-33J01M 

41.0 

10-15-69 

72.7 

-31.7 

4202 

3-15-70 

45.5 

-4.5 

4202 

6N/05E-20A02M 

16.3 

10-08-69 
3-23-70 

80.6 
70.5 

-64.3 
-54.2 

5001 
5001 

5N/06E-35M02M 

53.0 

10-09-69 

54.2 

-1.2 

5001 

3-20-70 

35.7 

17.3 

5001 

6N/05E-22C02M 

23.0 

10-08-69 
3-23-70 

97.8 
82.5 

-74.8 
-59.5 

5001 
5001 

5N/07E-06A01M 

65.0 

10-20-69 

86.2 

-21.2 

5050 

3-24-70 

76.4 

-11.4 

5050 

6N/05E-25B01M 

35.2 

10-08-69 
3-23-70 

89.3 
76.8 

-54.1 
-41.6 

5001 
5001 

5N/07E-07E02M 

60.0 

10-10-69 

99.0 

-39.0 

5001 

3-25-70 

86.2 

-26.2 

5001 

6N/05E-28F01M 

17.5 

10-08-69 
3-23-70 

81.2 
69.5 

-63.7 
-52.0 

5001 
5001 

5N/07E-08Q01M 

75.0 

10-20-69 

98.4 

-23.4 

5050 

3-24-70 

87.6 

-12.6 

5050 

6N/05E-31A01M 

14.6 

10-08-69 
3-20-70 

50.2 
38.8 

-35.6 
-24.2 

5001 
5001 

5N/07E-09D01M 

73.7 

10-10-69 

(3) 

5001 

3-25-70 

90.0 

-16.3 

5001 

6N/05E-32J01M 

13.0 

10-08-69 
3-20-70 

46.5 
51.2 

-33.5 
-38.2 

5001 
5001 

5N/07E-12E02M 

127.0 

10-13-69 
3-26-70 

134.6 
127.5 

-7.6 
-0.5 

5001 
5001 
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TABLE      C-2     (Coot.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


GROUND 

GROUND 
SUR  FACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

STATE    WELL   NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUVLVmS 
DATA 

STATE    WELL   NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 

IN  FEET 

SURFACF 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPfLYING 
DATA 

SMauueno  couhty  5 

-21.08   (Continued) 

SACRAMEKTO  COUNTY  5-21.08   (Continued) 

6H/05E-34C02M 

23.0 

10-08-69 

81.8 

-58.8 

5001 

6N/07E-06N0U< 

78.7 

10-13-69 

77.3 

1.4 

5001 

3-20-70 

74.2 

-51.2 

5001 

' 3-24-70 

71.7 

7.0 

5001 

6N/06E-01G0U1 

76.5 

10-07-69 

69.2 

7.3 

5001 

6N/07E-08R01M 

105.0 

10-20-69 

108.0 

-3.0 

5050 

3-24-70 

63.8 

12.7 

5001 

3-24-70 

102.9 

2.1 

5050 

6H/06E-05J02M 

55.0 

10-06-69 

82.8 

-27.8 

5001 

6N/07E-1UO2M 

116.0 

lO-U-69 

101.8 

14.2 

5001 

3-23-70 

73.8 

-18.8 

5001 

3-26-70 

98.4 

17.6 

5001 

6N/06E-07A01K 

50.0 

10-17-69 

98.1 

-48.1 

4202 

6N/07E-14A01M 

110.0 

10-13-69 

(1) 

5001 

3-15-70 

(0) 

4202 

3-26-70 

97.8 

12.2 

5001 

6H/06E-07MOU1 

42.0 

10-08-69 

105.1 

-63.1 

5001 

6N/07E-15K0IM 

107.0 

10-13-69 

(1) 

5001 

3-23-70 

99.1 

-57.1 

5001 

3-25-70 

107.5 

-0.5 

5001 

6N/06E-08MOUi 

50.0 

10-08-69 

(1) 

5001 

6N/07E-19A011i 

71.0 

10-20-69 

81.7 

-10.7 

5050 

3-23-70 

(4) 

5001 

3-24-70 

73.3 

-2.3 

5050 

6M/06E-1U03M 

65.0 

10-14-69 

64.7 

0.3 

5001 

6H/07E-20P03M 

77.0 

10-13-69 

(1) 

5001 

3-24-70 

55.7 

9.3 

5001 

3-24-70 

89.2 

-12.2 

5001 

6H/06E-13R01M 

62.0 

10-13-69 

(1) 

5001 

6N/07E-25P02M 

98.5 

10-13-69 

(1) 

5001 

3-24-70 

72.4 

-10.4 

5001 

3-26-70 

98.1 

0.4 

5001 

6N/06E-16E0111 

50.5 

10-09-69 

(1) 

5001 

6N/07E-28E01M 

74.5 

10-13-69 

91.6 

-17.1 

5001 

3-23-70 

44.7 

5.8 

5001 

10-29-69 
11-25-69 

86.0 
83.9 

-11.5 
-9.4 

5050 
5050 

6M/06E-18F01M 

43.5 

10-08-69 

96.0 

-52.5 

5001 

12-29-69 

82.2 

-7.7 

5050 

3-23-70 

80.9 

-37.4 

5001 

1-28-70 
2-25-70 

(4) 
80.2 

-5.7 

5050 
5050 

6H/06E-18G0Ui 

44.9 

10-01-69 

79.0 

-34.1 

5050 

3-25-70 

81.8 

-7.3 

5001 

3-16-70 

67.3 

-22.4 

5050 

3-30-70 
4-27-70 

81.5 
85.2 

-7.0 
-10.7 

5050 
5050 

6H/06E-20D0UI 

45.0 

10-09-69 

(0) 

5001 

5-28-70 
6-29-70 

88.6 
90.6 

-14.1 
-16.1 

5050 
5050 

6H/06E-20F0U1 

39.0 

10-09-69 

(1) 

5001 

7-30-70 

92.6 

-18.1 

5050 

3-24-70 

40.8 

-1.8 

5001 

8-27-70 
9-29-70 

91.3 
(2)   93.8 

-16.8 
-19.3 

5050 
5050 

6II/06E-22C01M 

50.0 

10-17-69 

49.5 

0.5 

5050 

3-24-70 

42.1 

7.9 

5050 

6H/07E-32P0U1 

69.0 

10-20-69 
3-24-70 

87.1 
78.4 

-18.1 
-9.4 

5050 
5050 

6N/06E-23C01M 

52.0 

10-14-69 

64.2 

-12.2 

5001 

3-24-70 

64.0 

-12.0 

5001 

6N/07E-34H01M 

86.0 

10-20-69 
3-24-70 

91.8 
86.8 

-5.8 
-0.8 

5050 
5050 

6N/06E-24C01M 

56.0 

10-13-69 

72.1 

-16.1 

5001 

3-24-70 

63.2 

-7.2 

5001 

6N/08E-15J01M 

214.0 

4-13-70 

125.5 

88.5 

5108 

6N/06E-25Q01M 

60.0 

10-14-69 

(8) 

5001 

6M/08E-21P02M 

155.0 

,10-20-69 

130.7 

24.3 

5050 

3-24-70 

71.9 

-11.9 

5001 

3-24-70 

129.9 

25.1 

5050 

6a/06E-26D02M 

47.0 

10-17-69 

53.9 

-6.9 

5050 

6H/08E-30B01M 

134.3 

10-20-69 

120.2 

14.1 

5050 

3-24-70 

50.7 

-3.7 

5050 

3-24-70 

117.4 

16.9 

5050 

6N/06E-28C02M 

40.0 

10-17-69 
3-24-70 

49.4 
38.1 

-9.4 
1.9 

5050 
5050 

7N/04E-11K01M 

17.3 

4-06-70 

7.6 

9.7 

5108 

7H/05E-01B02M 

45.0 

10-29-69 

85.7 

-40.7 

5050 

6M/06E-29n)lii 

33.0 

10-17-69 

42.8 

-9.8 

5050 

11-25-69 

85.0 

-40.0 

5050 

3-24-70 

29.3 

3.7 

5050 

12-29-69 
1-28-70 

84.5 
84.1 

-39.5 
-39.1 

5050 
5050 

6N/06E-3anlM 

32.0 

10-09-69 

(4) 

5001 

2-25-70 

83.6 

-38.6 

5050 

3-23-70 

(4) 

5001 

3-30-70 
4-27-70 

82.3 
83.4 

-37.3 
-38.4 

5050 
5050 

6II/06E-33J02M 

45.8 

10-29-69 

59.2 

-13.4 

5050 

5-28-70 

84.1 

-39.1 

5050 

11-25-69 

58.3 

-12.5 

5050 

6-29-70 

85.1 

-40.1 

5050 

12-29-69 

57.9 

-12.1 

5050 

7-30-70 

86.0 

-41.0 

5050 

1-28-70 

57.3 

-11.5 

5050 

8-27-70 

86.7 

-41.7 

5050 

2-25-70 

56.5 

-10.7 

5050 

9-29-70 

87.1 

-42.1 

5050 

3-30-70 

56.6 

-10.8 

5050 

4-27-70 

57.7 

-11.9 

5050 

7N/05E-0U01M 

44.0 

10-16-69 

89.4 

-45.4 

4202 

5-28-70 

59.4 

-13.6 

5050 

3-15-70 

85.9 

-41.9 

4202 

6-29-70 

63.2 

-17.4 

5050 

7-30-70 

62.4 

-16.6 

5050 

7H/05E-O4QO1M 

21.4 

10-03-69 

(9) 

5050 

8-27-70 

61.9 

-16.1 

5050 

9-29-70 

59.1 

-U.3 

5050 

7H/05E-05K02M 

16.0 

10-15-69 
3-15-70 

51.0 
(0) 

-35.0 

4202 
4202 

6H/06E-33U)IM 

35.6 

10-01-69 

65.6 

-30.0 

5050 

3-16-70 

44.5 

-8.9 

5050 

7N/05E-10FOUI 

27.0 

10-14-69 
4-14-70 

69.8 
67.8 

-42.8 
-40.8 

5001 
5001 

6H/06E-33Q0111 

35.7 

10-14-69 
3-24-70 

(3) 
47.2 

-11.5 

5001 
5001 

7-01-70 

(0) 

5001 

7M/05E-l(M)llf 

26.5 

10-01-69 

69.1 

-42.6 

5050 

6II/06E-34P01M 

46.9 

10-14-69 
3-24-70 

72.7 
63.1 

-25.8 
-16.2 

5001 
5001 

3-16-70 

66.6 

-40.1 

5050 

7N/05E-12R02M 

42.5 

4-07-70 

89.1 

-46.6 

5108 

6H/07E-04GOUi 

107.5 

10-07-69 

(1) 

5001 

3-25-70 

(3) 

5001 

71i/05E-15H01M 

28.0 

4-07-70 

74.6 

-46.6 

5108 
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TABLE      C-2     (Cont.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


CROUNO 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

STATE    WELL   NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

SACRAMENTO  COUNTY   5 

-21.08    (Continued) 

SACRAMENTO  COUNTY    3 

-21.08    (Co 

ntlnued) 

7N/05E-18C01M 

12.0 

4-06-70 

22.8 

-10.8 

5108 

7N/07E-02C01M 

102.5 

10-06-69 
3-26-70 

38.6 
36.0 

63.9 
66.5 

5001 

5001 

7N/05E-24H01M 

39.0 

10-16-69 

92.1 

-53.1 

4202 

3-15-70 

84.5 

-45.5 

4202 

7N/07E-03BO1M 

100.0 

10-06-69 
3-26-70 

41.8 
45.1 

58.2 
54.9 

5001 
5001 

7N/05E-26C01M 

28.6 

10-01-69 

67.9 

-39.3 

5050 

3-16-70 

62.0 

-33.4 

5050 

7N/07E-04J01M 

133.5 

10-06-69 
3-26-70 

(3) 

84.0 

49.5 

5001 
5001 

7N/05E-26P02M 

30.0 

4-07-70 

63.1 

-33.1 

5108 

7N/07E-04P01M 

174.1 

10-06-69 

136.9 

37.2 

5001 

7N/05E-28E01M 

22.5 

4-07-70 

67.3 

-44.8 

5108 

3-26-70 

128.0 

46.1 

5001 

7N/05E-28P01M 

24.0 

3-15-70 

72.0 

-48.0 

4202 

7N/07E-07N01M 

100.0 

10-06-69 
3-26-70 

DRY 
84.0 

16.0 

5001 
5001 

7N/05E-29D01M 

17.0 

4-07-70 

48.0 

-31.0 

5108 

7N/07E-07N02M 

100.5 

10-06-69 

92.0 

8.5 

5001 

7N/05E-32K01M 

19.5 

10-29-69 
11-25-69 

62.5 
62.2 

-43.0 
-42.7 

5050 
5050 

3-26-70 

82.1 

18.4 

5001 

12-29-69 

61.8 

-42.3 

5050 

7N/07E-10K01M 

98.0 

10-07-69 

52.0 

46.0 

5001 

1-28-70 

61.4 

-41.9 

5050 

3-26-70 

48.6 

49.4 

5001 

2-25-70 

60.8 

-41.3 

5050 

3-30-70 

60.6 

-41.1 

5050 

7N/07E-14L01M 

127.6 

10-07-69 

86.6 

41.0 

5001 

4-27-70 

60.1 

-40.6 

5050 

3-26-70 

89.1 

38.5 

5001 

5-28-70 

60.8 

-41.3 

5050 

6-29-70 

61.6 

-42.1 

5050 

7N/07E-14L02M 

126.0 

10-07-69 

(1) 

5001 

7-30-70 

62.5 

-43.0 

5050 

3-26-70 

84.5 

41.5 

5001 

8-27-70 

63.1 

-43.6 

5050 

9-29-70 

63.6 

-44.1 

5050 

7N/07E-17G02H 

101.5 

10-06-69 
3-26-70 

83.2 
69.8 

18.3 
31.7 

5001 
5001 

7N/05E-34L01M 

29.0 

4-07-70 

(1) 

5108 

7N/07E-17N01M 

81.4 

10-06-69 

(0) 

5001 

7N/05E-36A01M 

38.5 

4-07-70 

92.7 

-54.2 

5108 

7N/07E-20C01M 

81.0 

10-06-69 

53.4 

27.6 

5001 

7N/06E-08H01M 

58.5 

4-08-70 

63.3 

-4.8 

5108 

3-26-70 

44.5 

36.5 

5001 

7N/06E-09J01M 

69.0- 

4-08-70 

(6) 

5108 

7N/07E-20H01M 

80.5 

10-06-69 
3-26-70 

54.0 
(4) 

26.5 

5001 
5001 

7N/06E-10M01M 

82.0 

10-16-69 

107.8 

-25.8 

4202 

3-15-70 

(0) 

4202 

7N/07E-22E01M 

109.6 

10-07-69 
3-24-70 

83.9 
76.5 

25.7 
33.1 

5001 
5001 

7N/06E-12A01M 

115.0 

4-09-70 

98.8 

16.2 

5108 

7N/07E-24K01M 

131.0 

10-07-69 

(0) 

5001 

7N/06E-14Q01M 

90.0 

4-09-70 

81.2 

8.8 

5108 

7N/07E-24K02H 

130.0 

10-07-69 

90.6 

39.4 

5001 

7N/06E-15N01M 

64.0 

4-08-70 

86.0 

-22.0 

5108 

3-26-70 

91.0 

39.0 

5001 

7N/06E-20J01M 

57.0 

4-08-70 

89.5 

-32.5 

5108 

7N/07E-27B01M 

107.0 

10-07-69 
3-24-70 

90.0 
81.8 

17.0 
25.2 

5001 
5001 

7N/06E-22C02M 

60.0 

10-16-69 

85.8 

-25.8 

4202 

3-15-70 

78.1 

-18.1 

4202 

7N/07E-27P01M 

100.0 

10-07-69 
3-24-70 

81.7 
78.8 

18.3 
21.2 

5001 
5001 

7N/O6E-22R02M 

70.0 

4-09-70 

77.7 

-7.7 

5108 

7N/07E-29B01M 

85.0 

10-07-69 

(0) 

5001 

7N/06E-23P01M 

77.0 

10-29-69 

83.8 

-6.8 

5050 

11-25-69 

81.2 

-4.2 

5050 

7N/07E-29B02M 

85.0 

10-08-69 

70.1 

14.9 

5001 

12-29-69 

80.2 

-3.2 

5050 

3-24-70 

39.5 

45.5 

5001 

1-28-70 

79.1 

-2.1 

5050 

2-25-70 

78.0 

-1.0 

5050 

7N/07E-31F01M 

85.1 

10-07-69 

71.4 

13.7 

5001 

3-30-70 

79.1 

-2.1 

5050 

3-24-70 

66.0 

19.1 

5001 

4-26-70 

81.2 

-4.2 

5050 

5-28-70 

84.0 

-7.0 

5050 

7N/07E-32A01M 

75.0 

10-07-69 

38.9 

36.1 

5001 

6-29-70 

86.3 

-9.3 

5050 

3-24-70 

31.0 

44.0 

5001 

7-30-70 

88.0 

-11.0 

5050 

8-27-70 

88.9 

-11.9 

5050 

7N/07E-34D01M 

97.4 

10-07-69 

82.3 

15.1 

5001 

9-29-70 

89.7 

-12.7 

5050 

3-24-70 

78.4 

19.0 

5001 

7N/06E-25B01M 

84.0 

10-07-69 

75.7 

8.3 

5001 

7N/07E-35K01M 

156.0 

10-07-69 

133.6 

22.4 

5001 

3-24-70 

69.5 

14.5 

5001 

3-26-70 

131.8 

24.2 

5001 

7N/06E-28N01M 

59.0 

10-16-69 
3-15-70 

96.0 
84.7 

-37.0 
-25.7 

4202 
4202 

7N/08E-02L01M 

198.0 

4-10-70 

9.2 

188.8 

5108 

7N/08E-06N01M 

117.5 

10-07-69 

31.2 

86.3 

5001 

7N/06E-32P01M 

50.5 

4-09-70 

85.2 

-34.7 

5108 

3-26-70 

(1) 

5001 

7N/06E-33J01M 

63.0 

3-31-70 

65.0 

-2.0 

5050 

7N/08E-13A01M 

260.0 

4-13-70 

11.8 

248.2 

5108 

7N/06E-34HOUI 

70.6 

10-06-69 

54.3 

16.3 

5001 

7N/08E-16E01M 

248.8 

10-22-69 

138.0 

110.8 

5050 

3-23-70 

40.3 

30.3 

5001 

3-24-70 

DRY 

5050 

7N/05E-35Q01M 

62.1 

10-07-69 

37.7 

24.4 

5001 

7N/08E-18F01M 

140.0 

10-22-69 

81.2 

58.8 

5050 

3-24-70 

29.3 

32.8 

5001 

3-24-70 

81.7 

58.3 

5050 

7N/06E-35R01M 

66.3 

10-07-69 
3-24-70 

34.5 
34.9 

31.8 
31.4 

5001 
5001 

7N/08E-26H01M 

190.0 

4-13-70 

16.7 

173.3 

5108 

7N/08E-36B01M 

185.0 

4-13-70 

6.0 

179.0 

5108 

7N/06E-36P02M 

75.0 

10-07-69 
3-24-70 

61.7 
51.0 

13.3 
24.0 

5001 
5001 
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TABLE      C-2     (Cont.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

STATE   WELL   NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

SACRAMENTO  COUNTY  5 

-21.08   (Continued) 

SACRAMENTO  COUNTY  5-21.08   (Co 

ntinued) 

8N/OAE-01G01M 

18.3 

10-22-69 

21.9 

-3.6 

5050 

8N/06E-15P01M 

72.1 

10-29-69 

60.0 

12.1 

5050 

3-23-70 

15.1 

3.2 

5050 

11-25-69 
12-29-69 

58.9 
57.7 

13.2 
14.4 

5050 
5050 

8N/0AE-11P01M 

17.0 

4-06-70 

12.0 

5.0 

5108 

1-28-70 
2-25-70 

57.5 
56.6 

14.6 
15.5 

5050 
5050 

8N/04E-UK01M 

23.0 

4-06-70 

(6) 

5108 

3-30-70 
4-15-70 

56.6 
58.2 

15.5 
13.9 

5050 
5108 

8N/0AE-24MD1M 

25.0 

10-30-69 

34.2 

-9.2 

5050 

4-27-70 

59.5 

12.6 

5050 

11-26-69 

34.2 

-9.2 

5050 

5-28-70 

61.2 

10.9 

5050 

12-30-69 

33.4 

-8.4 

5050 

6-29-70 

62.7 

9.4 

5050 

1-29-70 

30.9 

-5.9 

5050 

7-30-70 

64.6 

7.5 

5050 

2-25-70 

30.7 

-5.7 

5050 

8-27-70 

64.5 

7.6 

5050 

3-30-70 

30.5 

-5.5 

5050 

9-29-70 

64.1 

8.0 

5050 

4-28-70 

31.3 

-6.3 

5050 

5-29-70 

32.1 

-7.1 

5050 

8N/06E-20R01M 

57.4 

4-10-70 

64.2 

-6.8 

5108 

6-30-70 

32.5 

-7.5 

5050 

7-31-70 

33.1 

-8.1 

5050 

8N/06E-21N02M 

65.0 

10-15-69 

75.5 

-10.5 

4202 

8-28-70 

33.6 

-8.6 

5050 

10-22-69 

70.7 

-5.7 

5050 

9-28-70 

33.8 

-8.8 

5050 

3-15-70 
3-23-70 

65.8 
66.0 

-0.8 
-1.0 

4202 
5050 

8N/04E-33N01M 

7.0 

4-06-70 

5.2 

1.8 

5108 

8N/06E-25J02M 

141.0 

10-06-69 

119.1 

21.9 

5050 

8N/04E-36U)1M 

5.0 

4-06-70 

21.1 

-16.1 

5108 

3-19-70 

118.3 

22.7 

5050 

8N/05E-02P01M 

39.0 

4-15-70 

29.1 

9.9 

5108 

8N/06E-26K01H 

123.0 

4-10-70 

109.2 

13.8 

5108 

8N/05E-03B01M 

30.0 

4-15-70   (4)  36.0 

-6.0 

5108 

8N/06E-27H02M 

93.7 

4-10-70 

88.0 

5.7 

5108 

8N/05E-06H01M 

22.2 

10-01-69 
3-16-70 

24.4 
15.8 

-2.2 
6.4 

5050 
5050 

8N/06E-27N01M 

79.0 

4-10-70 

75.7 

3.3 

5108 

8N/06E-30C01M 

50.0 

4-09-70 

69.5 

-19.5 

5108 

8N/05E-O7PO1M 

24.3 

10-14-69 

29.4 

-5.1 

5050 

3-16-70 

27.4 

-3.1 

5650 

8N/06E-31F01M 

51.0 

4-09-70 

82.4 

-31.4 

5108 

8N/05E-12Q01M 

44.5 

4-07-70 

43.4 

1.1 

5108 

8N/06E-33N01M 

64.7 

4-09-70 

93.8 

-29.1 

5108 

8N/05E-14J01M 

45.0 

4-07-70 

51.6 

-6.6 

5108 

8N/06E-34R01M 

106.4 

4-10-70 

107.2 

-0.8 

5108 

8N/05E-15E01M 

37.0 

10-29-69 
11-25-69 

44.9 
44.8 

-7.9 
-7.8 

5050 
5050 

8N/07E-02N01M 

257.6 

4-U-70 

136.2 

121.4 

5108 

12-29-69 

44.7 

-7.7 

5050 

8N/07E-09N01M 

189.6 

4-L3-70 

111.5 

78.1 

5108 

1-28-70 

44.3 

-7.3 

5050 

2-26-70 

43.7 

-6.7 

5050 

8N/07E-14C01M 

254.2 

4-13-70 

146.5 

107.7 

5108 

3-30-70 

43.6 

-6.6 

5050 

4-27-70 

43.3 

-6.3 

5050 

8N/07E-18E01M 

125.5 

10-14-69 

102.1 

23.4 

5050 

5-28-70 

43.5 

-6.5 

5050 

3-19-70 

87.9 

37.6 

5050 

6-29-70 

43.9 

-6.9 

5050 

7-30-70 

44.3 

-7.3 

5050 

8N/07E-3U01M 

115.4  ,       4-10-70 

78.6 

36.8 

5108 

8-27-70 

44.7 

-7.7 

5050 

9-29-70 

45.0 

-8.0 

5050 

8N/07E-33E01M 

145.3 

4-10-70 

95.0 

50.3 

5108 

8N/05E-18K0U1 

19.9 

10-02-69 
3-16-70 

28.3 
27.4 

-8.4 
-7.5 

5050 
5050 

9N/03E-02D01M 

23.0 

4-21-70 

15.0 

8.0 

5108 

9N/04E-01R01M 

19.5 

4-21-70 

16.1 

3.4 

5108 

8N/05E-18Q01M 

24.7 

10-02-69 

35.1 

-10.4 

5050 

3-16-70 

34.2 

-9.5 

5050 

9N/04E-08L01M 

24.0 

4-21-70 

16.5 

7.5 

5108 

8N/05E-21H02M 

39.5 

4-07-70 

54.1 

-14.6 

5108 

9N/04E-09B01M 

20.0 

4-21-70 

0.8 

19.2 

5108 

8N/05E-24M02M 

44.0 

4-07-70 

(6) 

5108 

9N/04E-11E01K 

9.0 

10-06-69 
3-26-70 

(7) 
5.6 

3.4 

5050 
5050 

8N/05E-30A01M 

27.3 

10-02-69 

51.7 

-24.4 

5050 

3-16-70 

48.7 

-21.4 

5050 

9N/04E-22E01M 

12.0 

10-30-69 
11-26-69 

6.0 
5.8 

6.0 
6.2 

5050 
5050 

8N/05E-31E01M 

18.0 

4-06-70 

36.8 

-18.8 

5108 

12-30-69 
1-29-70 

4.3 
0.4 

7.7 
11.6 

5050 
5050 

8N/05E-32R01M 

21.7 

10-01-69 

61.4 

-39.7 

5050 

2-26-70 

2.5 

9.5 

5050 

3-16-70 

53.4 

-31.7 

5050 

3-31-70 
4-28-70 

4.3 
3.1 

7.7 
8.9 

5050 
5050 

8N/05E-33J01M 

26.0 

10-22-69 

66.0 

-40.0 

5050 

5-29-70 

4.3 

7.7 

5050 

3-24-70 

61.8 

-35.8 

5050 

6-29-70 
7-31-70 

3.8 
(1)   9.5 

8.2 
2.5 

5050 
5050 

8N/06E-05P0111 

58.0 

4-15-70 

45.0 

13.0 

5108 

8-28-70 
9-29-70 

6.2 
6.1 

5.8 
5.9 

5050 
5050 

8N/06E-06E03M 

65.0 

10-05-69 

69.0 

-4.0 

4400 

3-05-70 

63.0 

2.0 

4400 

9N/04E-23R01M 

15.0 

4-20-70 

8.8 

6.2 

5108 

8N/06E-06F01M 

60.0 

10-05-69 
3-05-70 

66.0 
58.0 

-6.0 
2.0 

4400 
4400 

9N/04E-27F01M 

24.0 

4-20-70 

(1) 

5108 

9N/04E-36D01M 

21.6 

4-20-70 

13.6 

8.0 

5108 

8N/06E-08F01M 

57.8 

10-22-69 

49.2 

8.6 

5050 

3-23-70 

46.3 

11.5 

5050 

9N/05E-07D01M 

20.0 

4-21-70 

14.7 

5.3 

5108 

8N/06E-09Q02M 

75.7 

4-15-70 

61.3 

14.4 

5108 

9N/05E-08J02M 

33.0 

10-06-69 
3-19-70 

39.6 
38.6 

-6.6 
-5.6 

5050 
5050 

8N/06E-11B01M 

90.1 

4-13-70 

63.0 

27.1 

5108 
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TABLE     C-2     (Cont.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


STATE    WELL    NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 
DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

GROUND 

SURFACE 

TO    WATER 

SURFACE 

IN  FEET 

WATER 
SURFACE 

ELEVATION 
IN    FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 

SAC31AMENT0  COUNTY   5 

-21.08   (Co 

ntlnued) 

SACRAMENTO  COUNTY  5 

-21.08   (Co 

ntlnued) 

9N/05E-13G03M 

80.0 

10-05-69 
3-05-70 

102.0 
92.0 

-22.0 
-12.0 

4400 
4400 

9N/06E-05M01M 

112.0 

4-20-70 

101.7 

10.3 

5108 

9N/06E-07N01M 

69.0 

10-05-69 

84.0 

-15.0 

4400 

9N/05E-13J01M 

80.0 

3-05-70 

85.0 

-5.0 

4400 

3-05-70 

73.0 

-4.0 

4400 

9N/05E-13L02M 

72.0 

10-05-69 
3-05-70 

85.0 
79.0 

-13.0 
-7.0 

4400 
4400 

9N/06E-09F01M 

135.5 

4-16-70 

115.0 

20.5 

5108 

9N/06E-12Q01M 

205.5 

4-17-70 

28.5 

177.0 

5108 

9N/05E-14H03M 

64.0 

10-02-69 

82.7 

-18. 7 

5050 

3-16-70 

74.1 

-10.1 

5050 

9N/06E-17G01M 

120.0 

4-17-70 

110.2 

9.8 

5108 

9N/05E-18R01M 

31.0 

4-20-70 

27.0 

4.0 

5108 

9N/06E-19E01M 

78.0 

10-05-69 
3-05-70 

104.0 
92.0 

-26.0 
-14.0 

4400 
4400 

9N/05E-21M01M 

3A.0 

10-30-69 

47.2 

-13.2 

5050 

11-26-69 

46.8 

-12.8 

5050 

9N/06E-19K01M 

86.0 

10-05-69 

110.0 

-24.0 

4400 

12-30-69 

45.8 

-11.8 

5050 

3-05-70 

95.0 

-9.0 

4400 

1-29-70 

45.5 

-11.5 

5050 

2-26-70 

44.9 

-10.9 

5050 

9N/06E-19R01M 

81.0 

3-05-70 

90.0 

-9.0 

4400 

3-31-70 

44.5 

-10.5 

5050 

4-28-70 

44.6 

-10.6 

5050 

9N/06E-20D01M 

78.0 

10-05-69 

89.0 

-11.0 

4400 

5-29-70 

45.5 

-11.5 

5050 

3-05-70 

76.0 

2.0 

4400 

6-30-70 

46.8 

-12.8 

5050 

7-31-70 

48.2 

-14.2 

5050 

9N/06E-20N02M 

92.0 

10-05-69 

89.0 

3.0 

4400 

8-28-70 

49.3 

-15.3 

5050 

3-05-70 

79.0 

13.0 

4A00 

9-29-70 

50.2 

-16.2 

5050 

9N/06E-24K02M 

113.0 

4-15-70 

54.0 

59.0 

5108 

9N/05E-22A01M 

52.0 

10-05-69 

74.0 

-22.0 

4400 

3-05-70 

65.0 

-13.0 

4400 

9N/06E-26C01M 

96.3 

4-17-70 

(8) 

5108 

9N/05E-22G02M 

51.0 

10-01-69 
3-16-70 

75.0 
68.8 

-24.0 
-17.8 

5050 
5050 

9N/06E-27D01M 

71.0 

4-16-70 

36.5 

34.5 

5108 

9N/06E-28K01M 

113.1 

4-16-70 

78.1 

35.0 

5108 

9N/05E-22L01M 

51.0 

10-05-69 

72.0 

-21.0 

4400 

3-05-70 

63.0 

-12.0 

4400 

9N/06E-30C01M 

75.0 

3-05-70 

77.0 

-2.0 

4400 

9N/05E-23A01M 

65.0* 

3-05-70 

83.0 

-18.0 

4400 

9N/06E-30J01M 

81.5 

10-29-69 
11-25-69 

80.5 
78.3 

1.0 
3.2 

5050 
5050 

9N/05E-23F01M 

59.0 

3-05-70 

75.0 

-16.0 

4400 

12-29-69 
1-28-70 

76.2 
75.1 

5.3 
6.4 

5050 
5050 

9N/05E-23H01M 

63.0 

3-05-70 

77.0 

-14.0 

4400 

2-25-70 
3-30-70 

74.6 
75.2 

6.9 
6.3 

5050 
5050 

9N/05E-23L01M 

60.0 

3-05-70 

75.0 

-15.0 

4400 

4-28-70 
5-28-70 

76.3 
80.6 

5.2 
0.9 

5050 
5050 

9N/05E-23L02M 

57.0 

3-05-70 

81.0 

-24.0 

4400 

6-29-70 
7-30-70 

83.5 
87.3 

-2.0 
-5.8 

5050 
5050 

9N/05E-24A03M 

72.0 

10-05-69 

92.0 

-20.0 

4400 

8-27-70 

89.9 

-8.4 

5050 

3-05-70 

81.0 

-9.0 

4400 

9-29-70 

87.4 

-5.9 

5050 

9N/05E-25C01M 

68.0 

10-05-69 
3-05-70 

97.0 
82.0 

-29.0 

-14.0 

4400 
4400 

9N/06E-30N01M 

66.0 

3-05-70 

76.0 

-10.0 

4400 

9N/06E-30Q01M 

82.0 

3-05-70 

84.0 

-2.0 

4400 

9N/05E-25E02M 

45.0 

10-05-69 

70.0 

-25.0 

4400 

3-05-70 

64.0 

-19.0 

4400 

9N/06E-3U01M 

71.2 

10-05-69 
3-05-70 

78.0 
67.0 

-6.8 
4.2 

4400 
4400 

9N/05E-26D01M 

52.0 

3-05-70 

72.0 

-20.0 

4400 

9N/06E-32D02M 

90.0 

10-05-69 

98.0 

-8.0 

4400 

9N/05E-26E01M 

42.0 

10-05-69 
3-05-70 

67.0 
60.0 

-25.0 
-18.0 

4400 
4400 

9N/06E-32L01M 

52.6 

3-05-70 
4-16-70 

88.0 
(6) 

2.0 

4400 
5108 

9N/05E-26G02M 

58.0 

10-05-69 

85.0 

-27.0 

4400 

3-05-70 

77.0 

-19.0 

4400 

9N/06E-33E01M 

60.0 

10-05-69 
3-05-70 

44.0 
38.0 

16.0 
22.0 

4400 
4400 

9N/05E-26Q01M 

40.0 

10-05-69 

62.0 

-22.0 

4A00 

3-05-70 

55.0 

-15.0 

4400 

9N/06E-33R01M 

73.2 

4-15-70 

42.0 

31.2 

5108 

9N/05E-27Q01M 

44.0 

10-17-69 

59.1 

-15.1 

5050 

9N/06E-34R01M 

96.3 

10-06-69 

64.0 

32.3 

5050 

3-26-70 

54.1 

-10.1 

5050 

3-25-70 

61.1 

35.2 

5050 

9N/05E-28B01M 

40.0 

4-16-70 

(6) 

5108 

9N/06E-36J01M 

115.4 

4-15-70 

(9) 

5108 

9N/05E-28H01M 

37.6 

10-02-69 
3-16-70 

56.0 
47.8 

-18.4 
-10.2 

5050 
5050 

9N/07E-07F01M 

204.2 

4-17-70 

150.8 

53.4 

5108 

9N/07E-09A01M 

192.0 

4-22-70 

73.2 

118.8 

5108 

9N/05E-28K01M 

32.9 

10-03-69 

47.6 

-14.7 

5050 

3-16-70 

40.2 

-7.3 

5050 

9N/07E-12L01M 

290.0 

4-15-70 

44.1 

245.9 

5108 

9N/05E-28N01M 

40.0 

10-01-69 
3-16-70 

43.2 
37.1 

-3.2 
2.9 

5050 
5050 

9N/07E-16Q01M 

144.5 

4-15-70 

(1) 

5108 

9N/07E-27QO1M 

224.1 

4-15-70 

28.7 

195.4 

5108 

9N/05E-29L02M 

30.0 

4-16-70 

32.0 

-2.0 

5108 

9N/07E-31G01M 

133.3 

10-06-69 

58.8 

74.5 

5050 

9N/05E-30B01M 

22.0 

4-20-70 

21.7 

0.3 

5108 

3-19-70 

56.1 

77.2 

5050 

9N/05E-35Q01M 

49.0 

10-05-69 
3-05-70 

62.0 
56.0 

-13.0 
-7.0 

4400 
4400 

10N/03E-35A01M 

18.9 

4-21-70 

5.3 

13.6 

5108 

10N/04E-13P01M 

25.0 

4-21-70  (2)   50.8 

-25.8 

5108 

9N/06E-02P01M 

160.0 

4-17-70 

124.5 

35.5 

5108 
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TABLE      C-2     (Cont.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


GROUND 

GROUND 

Surface 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

STATE    WELL   NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO  water 

SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

Sl^PLYING 
DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

SACRAMENTO  COUNTY   5 

-21.08    (Co 

ntinued) 

SACRAMENTO  COUNTY   5 

-21.08    (Co 

ntinued) 

10N/04E-15F01M 

14.0 

4-21-70 

3.3 

10.7 

5108 

10N/06E-31L01M 

111.0 

10-05-69 
3-05-70 

116.0 
110.0 

-5.0 
1.0 

4400 
4400 

10N/04E-18A01M 

23.0 

4-21-70 

7.2 

15.8 

5108 

10N/06E-33K01M 

120.0 

10-29-69 

106.6 

13.4 

5050 

10N/04E-19P01M 

21.0 

4-21-70 

6.3 

14.7 

5108 

11-25-69 
12-29-69 

104.5 
102.6 

15.5 
17.4 

5050 
5050 

10N/04E-21B02M 

16.0 

4-21-70 

6.7 

9.3 

5108 

1-28-70 
2-25-70 

101.9 
101.3 

18.1 
18.7 

5050 
5050 

10N/04E-23A01M 

15.0 

4-21-70 

7.0 

8.0 

5108 

3-30-70 
4-20-70 

103.0 
105.2 

17.0 
14.8 

5050 
5108 

10N/04E-24B01M 

22.0 

4-21-70 

(1) 

5108 

4-27-70 
5-27-70 

106.8 
110.8 

U.2 
9.2 

5050 
5050 

10N/04E-3U01M 

15.0 

4-21-70 

4.2 

10.8 

5108 

6-29-70 
7-30-70 

113.3 
117.6 

6.7 
2.4 

5050 
5050 

10N/04E-34A02M 

25.0 

10-30-69 

12.8 

12.2 

5050 

8-27-70 

117.1 

2.9 

5050 

11-26-69 

13.9 

11.1 

5050 

9-29-70 

114.8 

5.2 

5050 

12-30-69 

13.2 

11.8 

5050 

1-31-70 

9.8 

15.2 

5050 

10N/07E-20D01M 

210.0 

4-20-70 

115.5 

94.5 

5108 

2-25-70 

10.8 

14.2 

5050 

3-31-70 

11.8 

13.2 

5050 

10N/07E  28C01M 

210.2 

4-20-70 

101.4 

108.8 

5108 

4-28-70 

13.1 

11.9 

5050 

5-29-70 

9.4 

15.6 

5050 

10N/07E-29G01M 

216.0 

4-20-70 

108.0 

108.0 

5108 

6-30-70 

8.9 

16.1 

5050 

7-31-70 

8.0 

17.0 

5050 

10N/07E-32N01M 

215.0 

4-17-70 

152.7 

62.3 

5108 

8-28-70 

6.3 

18.7 

5050 

9-29-70 

9.4 

15.6 

5050 

YOLO  COUNTY  5-21.09 

10N/04E-36B01M 

37.0 

10-10-69 

31.6 

5.4 

5050 

3-19-70 

27.7 

9.3 

5050 

6N/03E-12R01M 

2.5 

11-08-69 
4-11-70 

5.1 
2.3 

-2.6 
0.2 

5104 
5104 

10N/05E-07M03M 

34.8 

4-22-70 

59.6 

-24.8 

5108 

6N/03E-15B01M 

4.0 

11-08-69 

4.3 

-0.3 

5104 

10N/05E-14Q01M 

86.0 

4-22-70 

79.3 

6.7 

5108 

4-11-70 

2.9 

1.1 

5104 

10N/05E-15P01M 

67.5 

10-29-69 

71.8 

-4.3 

5050 

6N/03E-23P01M 

4.9 

11-08-69 

5.4 

-0.5 

5104 

11-25-69 

71.0 

-3.5 

5050 

4-11-70 

.      3.1 

1.8 

5104 

12-30-69 

70.0 

-2.5 

5050 

1-28-70 

69.4 

-1.9 

5050 

7N/03E-04QO1M 

19.0 

11-07-69 

25.3 

-6.3 

5104 

2-25-70 

68.7 

-1.2 

5050 

4-11-70 

9.4 

9.6 

5104 

3-31-70 

68.6 

-1.1 

5050 

4-22-70 

69.3 

-1.8 

5108 

7N/03E-08J0m 

17.0 

10-17-69 

28.2 

-11.2 

5050 

4-28-70 

69.5 

-2.0 

5050 

3-23-70 

11.6 

5.4 

5050 

5-29-70 

70.7 

-3.2 

5050 

6-30-70 

72.0 

-4.5 

5050 

7N/03E-08M01M 

19.0 

9-29-69 

(1) 

5001 

7-30-70 

73.5 

-6.0 

5050 

3-12-70 

27.8 

-8.8 

5001 

8-28-70 

(3) 

5050 

9-29-70 

(3) 

5050 

7N/03E-17F01M 

16.0 

10-17-69 
,     3-23-70 

23.4 
17.9 

-7.4 
-1.9 

5050 
5050 

10N/05E-17N02M 

51.0 

4-22-70 

57.2 

-6.2 

5108 

7N/03E-19N01M 

21.0 

9-29-69 

(1) 

5001 

10N/05E-25H01M 

100.0 

10-05-69 
3-05-70 

115.0 
108.0 

-15.0 
-8.0 

4400 
4400 

3-12-70 

26.2 

-5.2 

5001 

7N/03E-30Q01M 

17.0 

9-29-69 

14.2 

2.8 

5001 

10N/05E-26BO2M 

81.0 

4-22-70 

77.9 

3.1 

5108 

3-12-70 

10.3 

6.7 

5001 

10N/05E-30L01M 

36.0 

4-21-70 

(8) 

5108 

»  8N/01B-01J02M 

65.0 

11-07-69 
3-22-70 

34.0 
28.6 

31.0 
36.4 

5104 
5104 

10N/05E-32Q02M 

39.0 

10-06-69 

42.3 

-3.3 

5050 

3-19-70 

39.3 

-0.3 

5050 

8N/01E-02B01M 

78.0 

10-02-69 

3-09-70 

28.3 

19.4 

49.7 
58.6 

50 
50 

01 

01 

10N/05E-34M01M 

47.0 

4-21-70 

53.6 

-6.6 

5108 

8N/01E-04A01M 

97.0 

10-02-69 

32.4 

64.6 

50 

01 

10N/05E-36B01M 

90.0 

10-05-69 
3-05-70 

102.0 
95.0 

-12.0 
-5.0 

4400 
4400 

8N/01E-04Q02M 

95.0 

3-09-70 
11-07-69 

28.4 
28.1 

68.6 
66.9 

50 

51 

01 

04 

10N/05E-36J0IM 

105.0 

10-05-69 
3-05-70 

112.0 
107.0 

-7.0 
-2.0 

4400 
4400 

8N/01E-05A01M 

115.0 

3-22-70 
10-02-69 

(1) 

(1) 

51 
50 

04 
01 

10N/05E-36K01M 

92.0 

10-05-69 

107.0 

-15.0 

4400 

4-07-70 

45.0 

70.0 

50 

01 

3-05-70 

99.0 

-7.0 

4400 

1 

8N/01K-07B02M 

107.0 

10-02-69 

(5) 

50 

01 

10N/05E-36Q02M 

86.0 

10-05-69 

95.0 

-9.0 

4400 

11-07-69 

(5) 

51 

04 

3-05-70 

87.0 

-1.0 

4400 

3-09-70 
3-22-70 

21.8 
(5) 

85.2 

50 
51 

01 
04 

10N/06E-19K01M 

150.5 

4-22-70 

DRY 

5108 

5-13-70 

25.3 

81.7 

50 

50 

10N/06E-21F02M 

158.5 

4-22-70 

138.3 

20.2 

5108 

8N/01E-08M03M 

100.0 

11-07-69 
3-21-70 

32.0 
21.5 

68.0 
78.5 

51 
51 

04 
04 

10N/06E-22C01M 

170.0 

4-22-70 

(2) 

5108 

8N/01E-09E01M 

97.0 

11-07-69 

37.2 

59.8 

5104  1 

10N/06E-221I01M 

134.7 

10-01-69 

84.2 

50.5 

5050 

3-21-70 

30.3 

66.7 

5104  1 

3-16-70 

83.4 

51.3 

5050 

10N/06E-25N0U1 

155.0 

4-20-70 

116.3 

38.7 

5108 

10N/06E-30L01M 

115.0 

10-05-69 
3-05-70 

110.0 
109.0 

5.0 
6.0 

4400 
4400 
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TABLE      C-2      (Cont.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

YOLO  COUNTY      5-21.0 

9    (Continued) 

YOLO  COUNTY  5-21.09 

(Continued) 

8N/01E-09R01M 

90.5 

10-30-69 

35.0 

55.5 

5050 

8N/02E-19B01M 

67.0 

10-02-69 

46.1 

20.9 

5001 

11-26-69 

33.4 

57.1 

5050 

3-10-70 

42.1 

24.9 

5001 

12-30-69 

32.6 

57.9 

5050 

1-29-70 

29.1 

61.4 

5050 

8N/03E-03Q01M 

14.0 

11-08-69 

(9) 

5104 

2-26-70 

28.0 

62.5 

5050 

4-11-70 

6.6 

7.4 

5104 

3-31-70 

28.8 

61.7 

5050 

4-28-70 

40.0 

50.5 

5050 

8N/03E-04R01M 

16.0 

11-08-69 

18.3 

-2.3 

5104 

5-29-70 

50.1 

40.4 

5050 

4-11-70 

13.4 

2.6 

5104 

6-30-70 

55.3 

35.2 

5050 

7-31-70   (2)  61.2 

29.3 

5050 

8N/03E-07B01M 

25.0 

11-07-69 

(9) 

5104 

8-28-70 

49.0 

41.5 

5050 

11-08-69 

(0) 

5050 

9-30-70 

42.9 

47.6 

5050 

8N/03E-07B02M 

25.0 

11-07-69 

37.1 

-12.1 

5104 

8N/01E-10M01M 

91.3 

11-07-69 
3-21-70 

28.5 
28.3 

52.8 
63.0 

5104 
5104 

4-11-70 

16.2 

8.8 

5104 

8N/03E-07M01M 

32.4 

10-30-69 

38.4 

-6.0 

5050 

8N/01E-11F01M 

78.0 

11-07-69 

33.9 

44.1 

5104 

11-26-69 

34.4 

-2.0 

5050 

3-22-70 

29.7 

48.3 

5104 

12-30-69 
1-29-70 

31.6 
26.4 

0.8 
6.0 

5050 
5050 

•8N/01E-12D01M 

70.0 

11-07-69 

29.3 

40.7 

5104 

2-26-70 

24.6 

7.8 

5050 

3-22-70 

27.6 

42.4 

5104 

3-31-70 
4-28-70 

30.7 
54.1 

1.7 
-21.7 

5050 
5050 

8N/01E-12R03M 

64.0 

10-02-69 

41.6 

22.4 

5001 

5-29-70 

67.6 

-35.2 

5050 

3-09-70 

34.5 

29.5 

5001 

6-30-70 
7-31-70 

66.6 
69.5 

-34.2 
-37.1 

5050 
5050 

<    8N/01E-14P01M 

79.0 

11-07-69 

40.4 

38.6 

5104 

8-28-70 

67.6 

-35.2 

5050 

3-21-70 

32.1 

46.9 

5104 

9-30-70 

55.8 

-23.4 

5050 

8N/01E-15B01M 

85.0 

10-30-69 

25.8 

59.2 

5050 

8N/03E-15D01M 

14.0 

10-17-69 

19.9 

-5.9 

5050 

11-07-69 

23.7 

61.3 

5104 

3-23-70 

6.3 

7.7 

5050 

11-26-69 

26.3 

58.7 

5050 

12-30-69 

26.8 

58.2 

5050 

8N/03E-19D01M 

37.0 

10-06-69 

54.4 

-17.4 

5001 

1-21-70 

25.6 

59.4 

5050 

11-07-69 

41.9 

-4.9 

5104 

2-26-70 

24.8 

60.2 

5050 

3-11-70 

26.9 

10.1 

5001 

3-31-70 

24.4 

60.6 

5050 

4-11-70 

28.0 

9.0 

5104 

* 

4-28-70 

23.8 

61.2 

5050 

5-29-70 

21.8 

63.2 

5050 

8N/03E-20R01M 

22.0 

10-17-69 

26.8 

-4.8 

5050 

6-30-70 

20.0 

65.0 

5050 

3-23-70 

(6) 

5050 

7-31-70 

20.4 

64.6 

5050 

8-28-70 

22.3 

62.7 

5050 

8N/03E-28H01M 

20.0 

11-07-69 

17.4 

2.6 

5104 

9-30-70 

24.3 

60.7 

5050 

4-11-70 

6.3 

13.7 

5104 

8N/01E-16B01M 

93.5 

10-03-69 

49.7 

43.8 

5001 

8N/03E-31N01M 

32.0 

10-06-69 

62.8 

-30.8 

5001 

3-10-70 

27.4 

66.1 

5001 

11-07-69 
3-11-70 

51.1 
38.0 

-19.1 
-6.0 

5104 
5001 

8N/01E-16D01M 

94.0 

11-07-69 
3-21-70 

(9) 

27.4 

66.6 

5104 
5104 

4-11-70 

44.5 

-12.5 

5104 

8N/03E-32G01M 

21.0 

10-17-69 

24.0 

-3.0 

5050 

8N/01E-17D01M 

102.0 

11-07-69 
3-21-70 

30.3 
26.6 

71.7 
75.4 

5104 
5104 

3-23-70 

13.4 

7.6 

5050 

8N/03E-32L01M 

25.0 

10-17-69 

38.4 

-13.4 

5050 

8N/01E-17F01M 

101.0 

10-08-69 
3-17-70 

37.3 
28.1 

63.7 
72.9 

5001 
5001 

3-23-70 

22.5 

2.5 

5050 

8N/01W-02K01M 

130.0 

11-07-69 

27.6 

102.4 

5104 

8N/01E-18J02M 

104.0 

11-07-69 
3-21-70 

36.3 
26.5 

67.7 
77.5 

5104 
5104 

3-21-70 

25.0 

105.0 

5104 

8N/01W-03D03M 

163.0 

10-01-69 

53.6 

109.4 

5001 

8N/02E-01K01M 

34.0 

10-01-69 
3-09-70 

65.9 
27.5 

-31.9 
6.5 

5001 
5001 

3-09-70 

45.6 

117.4 

5001 

8N/01W-09C01M 

163.0 

11-07-69 

51.7 

111.3 

5104 

8N/02E-02M01M 

41.0 

10-01-69 
3-09-70 

67.9 
32.9 

-26.9 

8.1 

5001 
5001 

3-21-70 

(3) 

5104 

8N/01W-10A02M 

135.0 

10-01-69 

47.9 

87.1 

5001 

8N/02E-04E01M 

52.0 

10-01-69 
2-10-70 

59.7 
26.1 

-7.7 
25.9 

5001 
5001 

3-09-70 

34.6 

100.4 

5001 

8N/01W-10E01M 

U9.0 

10-01-69 

53.3 

85.7 

5001 

8N/02E-08R03M 

55.0 

10-01-69 
3-09-70 

60.9 
36.6 

-5.9 
18.4 

5001 
5001 

3-09-70 

42.0 

97.0 

5001 

8N/01W-11K02M 

125.0 

11-07-69 

38.2 

86.8 

5104 

8N/02E-09A01M 

43.0 

11-22-69 
3-22-70 

59.1 
36.3 

-16.1 
6.7 

5104 
5104 

3-21-70 

34.8 

90.2 

5104 

8N/01W-12D01M 

122.0 

11-07-69 

34.2 

87.8 

5104 

8N/02E-13B06M 

36.5 

10-06-69 
3-12-70 

58.0 
28.0 

-21.5 
8.5 

5001 
5001 

3-21-70 

38.0 

84.0 

5104 

8N/01W-UF05M 

114.0 

10-01-69 

42.9 

71.1 

5001 

8N/02E-15M02M 

52.7 

10-02-69 
3-09-70 

70.8 
47.8 

-18.1 
4.9 

5001 
5001 

3-09-70 

29.2 

84.8 

5001 

8N/01W-13G03M 

113.0 

11-07-69 

37.6 

75.4 

5104 

8N/02E-16M01M 

58.0 

10-02-69 
3-10-70 

60.8 
41.2 

-2.8 
16.8 

5001 
5001 

3-21-70 

28.9 

84.1 

5104 

8N/01W-14Q01M 

120.0 

11-07-69 

40.8 

79.2 

5104 

8N/02E-16N01M 

60.0 

11-07-69 

59.9 

0.1 

5104 

3-21-70 

(3) 

5104 

3-21-70 

45.3 

14.7 

5104 

5-L3-70   (1)  44.5 

75.5 

5050 

8N/02E-17M01M 

59.0 

10-02-69 
3-10-70 

51.0 
35.9 

8.0 
23.1 

5001 
5001 
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TABLE      C-2      (Cent.) 

GROUND    WATER    LEVELS    AT   WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

STATE    WELL   NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

YOLO  COUNTY  5-21.09 

(Continued) 

YOLO  COUNTY  5-21.09 

(Continue 

d) 

8N/01W-16R02M 

128.0 

10-01-69 
11-07-69 

53.6 
50.7 

74.4 
77.3 

5001 
5104 

9N/01E-22A02M 

78.0 

5-12-70 

6.9 

71.1 

5050 

3-09-70 

41.2 

86.8 

5001 

9N/01E-22B01M 

86.0 

11-08-69 

16.2 

69.8 

5104 

3-21-70 

(3) 

5104 

3-22-70 

14.0 

72.0 

5104 

5-13-70 

46.0 

82.0 

5050 

9N/01E-24D01M 

67.0 

11-08-69 

21.5 

45.5 

5104 

8N/01W-20R02M 

149.0, 

10-01-69 
3-09-70 

67.2 
52.0 

81.8 
97.0 

5001 
5001 

9N/01E-26N01M 

77.0 

3-22-70 
11-08-69 

21.1 
15.3 

45.9 
61.7 

5104 
5104 

8N/01W-20R0SM 

147.0 

11-07-69 
3-21-70 

62.2 
55.4 

84.8 
91.6 

5104 
5104 

9N/01E-27Q01M 

87.0 

3-22-70 
11-08-69 

9.2 
19.7 

67.8 
67.3 

5104 
5104 

8N/01W-21N01M 

145.0 

10-01-69 
3-09-70 

72.6 
53.8 

72.4 
91.2 

5001 
5001 

9N/01E-28M01M 

102.0 

3-22-70 
11-09-69 

16.7 
12.3 

70.3 
89.7 

5104 
5104 

8N/01W-22G02M 

126.5 

10-08-69 
3-17-70 

45.8 
34.8 

80.7 
91.7 

5001 
5001 

9N/01E-31D01M 

116.0 

3-22-70 
10-17-69 

•11.0 
15.9 

91.0 
100.1 

5104 
5050 

8N/01H-22L01M 

128.0 

10-01-69 
3-10-70 

56.0 
40.6 

72.0 
87.4 

5001 
5001 

9N/01E-31K02M 

111.0 

3-23-70 
10-01-69 

10.1 
33.3 

105.9 
77.7 

5050 
5001 

8N/01W-28B01M 

139.0 

10-01-69 
3-10-70 

64.7 
43.8 

74.3 
95.2 

5001 
5001 

9N/02E-05C01M 

68.0 

3-09-70 
11-09-69 

21.0 
36.9 

90.0 
31.1 

5001 
5104 

8N/01W-28B02M 

139.0 

10-01-69 

3-10-70 

57.5 

41.8 

81.5 
97.2 

5001 
5001 

9N/02E-07A01M 

72.0 

3-28-70 
11-09-69 

41.4 
50.3 

26.6 
21.7 

5104 
5104 

8N/01W-28N01M 

142.0 

9-30-69 
3-10-70 

56.0 
42.2 

86.0 
99.8 

5001 
5001 

9N/02E-07K01M 

70.0 

3-28-70 
11-09-69 

(1) 
48.0 

22.0 

5104 
5104 

8N/01W-29M01M 

155.0 

10-01-69 
3-09-70 

(1) 

54.1 

100.9 

5001 
5001 

9N/02E-07L01M 

66.0 

3-28-70 
11-09-69 

44.0 
46.5 

26.0 
19.5 

5104 
5104 

8N/01W-31H01M 

153.0 

10-08-69 
.      3-17-70 

36.6 
33.7 

116.4 
119.3 

5001 
5001 

9N/02E-09B01M 

53.0 

3-28-70 
11-08-69 

42.3 
35.7 

23.7 
17.3 

5104 
5104 

8N/01W-3U03M 

144.7 

10-08-69 
3-10-70 

25.8 
22.4 

118.9 
122.3 

5001 
5001 

9N/02E-10D01M 

46.0 

3-28-70 
11-08-69 

31.2 
(9) 

21.8 

5104 
5104 

8N/01W-31K01M 

157.0 

10-08-69 
3-11-70 

38.0 
33.9 

119.0 
123.1 

5001 
5001 

9N/02E-11D01M 

34.0 

3-28-70 
11-08-69 

19.6 
12.6 

26.4 
21.4 

5104 
5104 

8N/01W-32C01M 

147.0 

9-30-69 
3-10-70 

50.0 
39.4 

97.0 
107.6 

5001 
5001 

9N/02E-12J01M 

25.0 

3-28-70 
11-08-69 

9.0 
(6) 

25.0 

5104 
5104 

9N/01E-01L01M 

74.0 

11-09-69 

52.0 

22.0 

5104 

3-28-70 

42.6 

31.4 

5104 

9N/02E-16E01M 

53.0 

11-09-69 
*  3-28-70 

35.7 
23.6 

17.3 
29.4 

5104 
5104 

9N/01E-01R01M 

71.0 

11-09-69 

(4) 

5104 

3-28-70 

(4) 

5104 

9N/02E-16N01M 

52.0 

10-30-69 

37.1 

14.9 

5050 

5-14-70 

(4)(0) 

5050 

11-26-69 
12-30-69 

33.4 
29.7 

18.6 
22.3 

5050 
5050 

9N/01E-02A01M 

84.0 

11-09-69 

59.1 

24.9 

5104 

1-29-70 

23.6 

28.4 

5050 

3-28-70 

53.3 

30.7 

5104 

2-26-70 
3-31-70 

22.3 
22.1 

29.7 
29.9 

5050 
5050 

9N/01E-02N01M 

87.0 

11-09-69 

49.3 

37.7 

5104 

4-28-70 

42.0 

10.0 

5050 

3-28-70 

48.9 

38.1 

5104 

5-29-70 
6-30-70 

54.0 
54.2 

-2.0 
-2.2 

5050 
5050 

9N/01E-03A02M 

91.0 

11-09-69 

62.0 

29.0 

5104 

7-31-70 

58.5 

-6.5 

5050 

3-28-70 

60.5 

30.5 

5104 

8-28-70 
9-30-70 

55.7 
42.9 

-3.7 
9.1 

5050 
5050 

9N/01E-03C03M 

96.0 

11-09-69 

60.6 

35.4 

5104 

3-28-70 

52.8 

43.2 

5104 

9N/02E-17M01M 

65.0 

11-13-69 
3-22-70 

39.9 
30.7 

25.1 
34.3 

5104 
5104 

9N/01E-05E01M 

U6.0 

11-14-69 

14.5 

101.5 

5104 

3-28-70 

5.5 

110.5 

5104 

9N/02E-20M01M 

61.0 

11-13-69 
3-22-70 

35.0 
33.0 

26.0 
28.0 

5104 
5104 

9N/01E-07D01M 

121.0 

11-09-69 

19.8 

101.2 

5104 

3-28-70 

9.2 

111.8 

5104 

9N/02E-21L01M 

51.0 

11-08-69 
3-28-70 

37.7 
24.8 

13.3 
26.2 

5104 
5104 

9N/01E-08D01M 

116.0 

11-09-69 

6.4 

109.6 

5104 

3-28-70 

(5) 

5104 

9N/02E-29Q03M 

50.0 

11-08-69 
3-22-70 

37.3 
26.4 

12.7 
23.6 

5104 
5104 

9N/01E-12A01M 

70.0 

11-09-69 

47.3 

22.7 

5104 

3-28-70 

43.5 

26.5 

5104 

9N/02E-31D01M 

65.0 

11-08-69 
3-22-70 

37.2 
34.0 

27.8 
31.0 

5104 
5104 

9N/01E-12M01M 

81.0 

11-09-69 

36.4 

44.6 

5104 

3-28-70 

36.1 

44.9 

5104 

9N/02E-33H01M 

47.0 

11-07-69 
3-22-70 

42.8 
28.7 

4.2 
18.3 

5104 
5104 

9N/01E-12Q01M 

71.0 

11-09-69 

43.0 

28.0 

5104 

3-28-70 

40.8 

30.2 

5104 

9N/02E-35E01M 

34.0 

11-07-69 
3-22-70 

(9) 
(4) 

5104 
5104 

9N/01E-16A01M 

92.0 

10-17-69 

14.4 

77.6 

5050 

5-14-70   (1)   64.0 

-30.0 

5050 

3-23-70 

11.5 

80.5 

5050 

9N/03E-07DO1M 

25.0 

11-08-69 

15.6 

9.4 

5104 

9N/01E-20E01M 

112.0 

11-09-69 

3-22-70 

16.1 
10.8 

95.9 
101.2 

5104 
5104 

3-28-70 

9.8 

15.2 

5104 
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TABLE     C-2     (Cont.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


STATE    WELL   NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 

IN  FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

GROUND 

SURFACE 

TO    WATER 

SURFACE 

IN  FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 

YOLO  COUNTY  5-21.09 

(Continued) 

YOLO  COUNTY  5-21.09 

(Continued) 

9N/03E-11N09M 

13.0 

U-19-69 
4-11-70 

8.9 
(5) 

4.1 

5104 
5104 

9N/02W-0LA01M 
lON/OlE-OlNOlM 

218.0 
73.0 

11-18-69 
11-13-69 

(6) 
(6) 

5104 
5104 

9N/03E-3U02M 

21.0 

11-07-69 

(4) 

5104 

3-22-70 

13.3 

7.7 

5104 

10N/01E-02QO2M 

72.5 

11-13-69 
4-05-70 

53.2 
42.4 

19.3 
30.1 

5104 
5104 

9N/04E-32GO1M 

12.0 

10-30-69 

9.9 

2.1 

5050 

11-26-69 

9.3 

2.7 

5050 

10N/01E-03E01M 

79.0 

11-14-69 

73.8 

5.2 

5104 

12-30-69 

7.2 

4.8 

5050 

4-05-70 

63.2 

15.8 

5104 

1-29-70 

4.1 

7.9 

5050 

2-26-70 

4.0 

8.0 

5050 

10N/01E-07D01M 

205.0 

11-14-69 

46.0 

159.0 

5104 

3-31-70 

5.3 

6.7 

5050 

4-04-70 

46.6 

158.4 

5104 

4-28-70 

7.3 

4.7 

5050 

5-29-70 

8.0 

4.0 

5050 

lON/OlE-lOGOlM 

84.0 

11-14-69 

70.9 

13.1 

5104 

6-30-70 

9.3 

2.7 

5050 

4-05-70 

50.7 

33.3 

5104 

7-31-70 

10.1 

1.9 

5050 

8-28-70 

10.6 

1.4 

5050 

10N/01E-13L01M 

82.0 

11-14-69 

S9.8 

22.2 

5104 

9-30-70 

9.5 

2.5 

5050 

4-05-70 

(1) 

3104 

9N/04E-34K01M 

18.4 

10-03-69 

14.8 

3.6 

5050 

10N/01E-14K01M 

91.0 

11-14-69 

73.2 

17.8 

5104 

3-16-70 

4.8 

13.6 

5050 

4-05-70 

56.5 

34.5 

5104 

9N/01W-02Q02M 

136.0 

11-09-69 

(4) 

5104 

10N/01E-15D01M 

93.0 

11-14-69 

63.9 

27.1 

5104 

3-28-70 

10.6 

125.4 

5104 

4-05-70 

61.6 

31.4 

5104 

9N/01W-03B01M 

148.0 

11-09-69 

15.9 

132.1 

5104 

10N/01E-15F02M 

87.0 

11-14-69 

70.2 

16.8 

5104 

3-28-70 

6.0 

142.0 

5104 

4-05-70 

52.8 

34.2 

5104 

9N/01W-05B01M 

185.0 

11-18-69 

12.6 

172.4 

5104 

10N/01E-15R01M 

94.0 

11-14-69 

76.0 

18.0 

5104 

3-28-70 

11.3 

173.7 

5104 

4-05-70 

50.2 

43. » 

3104 

9N/01W-07R01M 

210.0 

11-19-69 

26.9 

183.1 

5104 

10N/01E-18C01M 

185.0 

11-14-69 

(4) 

3104 

3-28-70 

(1) 

5104 

4-04-70 
5-12-70 

(4) 
53.1 

131.9 

3104 
5050 

9N/01W-08Q01M 

190.0   ' 

11-09-69 

16.4 

173.6 

5104 

3-28-70 

14.8 

175.2 

5104 

10N/01E-19K01M 

120.0 

11-14-69 
4-04-70 

(9) 

7.3 

112.7 

5104 
5104 

9N/01W-09K01M 

168.0 

11-09-69 

10.3 

157.7 

5104 

3-28-70 

4.1 

163.9 

5104 

10N/01E-23G01M 

92.0 

11-14-69 
4-04-70 

70.2 
55.4 

21.8 
36.6 

5104 
5104 

9N/01W-09P01M 

182.0 

11-09-69 

17.0 

165.0 

5104 

3-28-70 

14.2 

167.8 

5104 

10N/01E-23Q02M 

87.0 

11-14-69 
4-05-70 

(1) 

53.1 

33.9 

5104 
5104 

9N/01W-11K01M 

138.0 

11-09-69 

9.8 

128.2 

5104 

3-28-70 

6.3 

131.7 

5104 

10N/01E-24E01M 

83.0 

11-14-69 
4-05-70 

63.2 
50.4 

19.8 
32.6 

5104 
5104 

9N/01W-15D01M 

164.0 

11-09-69 

16.2 

147.8 

5104 

3-22-70 

8.7 

155.3 

5104 

10N/01E-26E03M 

97.0 

11-14-69 
4-05-70 

69.6 
58.5 

27.4 
38.5 

5104 
5104 

9N/01W-16N01M 

180.0 

11-09-69 

9.1 

170.9 

5104 

3-22-70 

4.6 

175.4 

5104 

10N/01E-27F01M 

100.0 

11-14-69 
4-05-70 

76.3 
50.1 

23.7 
49.9 

5104 
5104 

9N/01W-21E01M 

170.0 

11-09-69 

8.0 

162.0 

5104 

3-22-70 

4.1 

165.9 

5104 

10N/01E-28KD1M 

109.0 

11-14-69 
4-04-70 

46.6 
30.3 

62.4 
78.7 

5104 
5104 

9N/01W-24G01M 

125.0 

11-09-69 

9.8 

115.2 

5104 

' 

3-22-70 

18.5 

106.5 

5104 

10N/01E-29K01M 

110.0 

11-14-69 
4-04-70 

(4) 
(9) 

5104 
5104 

9N/01W-27B01M 

149.0 

11-09-69 
3-22-70 

14.4 
10.5 

134.6 
138.5 

5104 
5104 

10N/01E-30L01M 

125.0 

5-12-70 
11-14-69 

16.7 
(6) 

93.3 

5050 
5104 

9N/01W-29J01M 

182.0 

11-09-69 

25.1 

156.9 

5104 

3-22-70 

26.0 

156.0 

5104 

10N/01E-31E01M 

128.0 

11-14-69 
4-04-70 

23.4 
14.1 

104.6 
113.9 

5104 
5104 

9N/01W-33J01M 

169.0 

11-09-69 

31.6 

137.4 

5104 

3-22-70 

(4) 

5104 

10N/01E-32E01M 

124.0 

11-14-69 

23.7 

100.3 

5104 

5-13-70 

35.1 

133.9 

5050 

4-04-70 

13.9 

110.1 

5104 

9N/01W-35M01M 

143.0 

10-30-69 

36.3 

106.7 

5050 

10N/01E-33P01M 

130.0 

11-09-69 

63.9 

66.1 

5104 

11-09-69 

35.6 

107.4 

5104 



3-28-70 

58.4 

71.6 

5104 

11-26-69 

35.9 

107.1 

5050 

12-30-69 

35.4 

107.6 

5050 

10N/01E-34A03M 

100.0 

11-14-69 

71.6 

28.4 

5104 

1-29-70 

30.3 

112.7 

5050 

4-05-70 

60.2 

39.8 

5104 

2-26-70 

29.7 

113. 3 

5050 

3-22-70 

29.7 

113. 3 

5104 

10N/01E-34C01M 

113.2 

10-28-69 

76.8 

36.4 

5050 

3-31-70 

29.7 

113.3 

5050 

11-28-69 

75.6 

37.6 

5050 

4-28-70 

39.8 

103.2 

5050 

12-29-69 

74.6 

38.6 

5050 

5-29-70 

44.7 

98.3 

5050 

1-28-70 

71.8 

41.4 

5050 

6-30-70 

43.5 

99.5 

5050 

2-27-70 

67.6 

45.6 

5050 

7-31-70 

44.7 

98.3 

5050 

3-30-70 

64.6 

48.6 

5050 

8-28-70 

41.0 

102.0 

5050 

4-30-70 

67.6 

45.6 

5050 

9-30-70 

43.1 

99.9 

5050 

5-30-70 
6-30-70 

72.1 
77.0 

41.1 
36.2 

5050 
5050 

9N/01W-36G03M 

119.5 

11-09-69 

24.9 

94.6 

5104 

7-31-70 

79.4 

33.8 

5050 

3-22-70 

17.2 

102.3 

5104 

8-31-70 
9-30-70 

80.5 
80.4 

32.7 
32.8 

5050 
5050 
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TABLE      C-2      (Cont.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


STATE    WELL    NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 

IN  FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

GROUND 

SURFACE 

TO   WATER 

SURFACE 

IN   FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 

YOLO  COUNTY   5-21.09 

(Continue 

d) 

YOLO  COUNTY   5-21.09 

(Continued) 

10N/01E-36Q02M 

85.0 

11-19-69 

61.3 

23.7 

5104 

10N/03E-14C01M 

25.0 

10-17-69 

14.2 

10.8 

5050 

3-28-70 

59.0 

26.0 

5104 

3-23-70 

7.8 

17.2 

5050 

10N/02E-01P02M 

30.0 

11-13-69 

18.2 

11.8 

5104 

10N/03E-30A01M 

24.0 

10-17-69 

18.9 

5.1 

5050 

4-05-70 

(1) 

5104 

3-23-70 

(9) 

5050 

10N/02E-03R02M 

37.0 

11-13-69 

25.1 

11.9 

5104 

10N/03E-32E01M 

21.0 

10-17-69 

16.1 

4.9 

5050 

4-05-70 

18.9 

18.1 

5104 

3-23-70 

2.6 

18.4 

5050 

10N/02E-04R01M 

44.0 

11-13-69 

26.0 

18.0 

5104 

10N/03E-33B01M 

22.0 

10-17-69 

12.9 

9.1 

5050 

4-05-70 

17.2 

26.8 

5104 

3-23-70 

5.1 

16.9 

5050 

10N/02E-05M02M 

64.5 

11-13-69 

45.6 

18.9 

5104 

10N/01W-04C01M 

178.0 

11-18-69 

45.9 

132.1 

5104 

4-05-70 

40.1 

24.4 

5104 

4-04-70 

33.2 

144.8 

5104 

10N/02E-06B01M 

65.0 

11-13-69 

50.5 

14.5 

5104 

10N/01W-05E01M 

185.0 

11-18-69 

57.7 

127.3 

5104 

4-05-70 

45.5 

19.5 

5104 

4-04-70 

42.6 

142.4 

5104 

10N/O2E-06M01M 

72.0 

11-13-69 

57.6 

14.4 

5104 

10N/01W-06A01M    • 

189.0 

11-18-69 

57.0 

132.0 

5104 

4-05-70 

48.7 

23.3 

5104 

4-04-70 

52.0 

137.0 

5104 

10N/02E-08D02M 

67.0 

11-13-69 

47.2 

19.8 

5104 

10N/01W-06D01M 

205.0 

10-17-69 

73.1 

131.9 

5050 

4-05-70 

50.8 

16.2 

5104 

3-23-70 

58.6 

146.4 

5050 

10N/02E-08E01M 

67.0 

11-13-69 

(3) 

5104 

10N/01W-08B01M 

176.0 

11-18-69 

48.0 

128.0 

5104 

4-05-70 

42.3 

24.7 

5104 

4-04-70 

36.9 

139.1 

5104 

10N/02E-08Q01M 

63.0 

11-13-69 

44.2 

18.8 

5104 

10N/01W-09F02M 

171.0 

11-18-69 

39.0 

132.0 

5104 

4-05-70 

(1) 

5104 

4-04-70 

27.3 

143.7 

5104 

10N/02E-09N01M 

63.0 

11-13-69 

50.1 

12.9 

5104 

10N/01W-14B01M 

153.0 

11-14-69 

22.5 

130.5 

5104 

4-05-70 

(1) 

5104 

4-04-70 

17.2 

135.8 

5104 

10N/02E-10R01M 

47.0 

11-13-69 
4-05-70 

31.7 
28.0 

15.3 
19.0 

5104 
5104 

10N/01W-15A01M 

155.0 

4-04-70 

17.1 

137.9 

5104 

10N/01W-15B01M    • 

153.0 

11-14-69 

28.5 

124.5 

5104 

10N/02E-12R01M 

35.0 

11-13-69 
4-05-70 

23.9 
(1) 

11.1 

5104 
5104 

4-04-70 

18.1 

134.9 

5104 

10N/01W-15P01M     , 

160.0 

11-14-69 

33.8 

126.2 

5104 

10N/02E-14E0m 

36.0 

11-13-69 
4-04-70 

15.7 
8.9 

20.3 
27.1 

5104 
5104 

4-04-70 

23.8 

136.2 

5104 

10N/01W-17N01M 

180.0 

11-18-69 

46.3 

133.7 

5104 

10N/02E-14G01M 

32.0 

10-30-69 
11-26-69 

16.4 
15.6 

15.6 
16.4 

5050 
5050 

4-04-70 

24.9 

155.1 

5104 

12-30-69 

13.1 

18.9 

5050 

10N/01W-18A01M 

179.0 

10-17-69 

46.3 

132.7 

5050 

1-29-70 

14.6 

17.4 

5050 

3-23-70 

27.0 

152.0 

5050 

2-26-70 

11.5 

20.5 

5050 

3-31-70 

11.9 

20.1 

5050 

10N/01W-18E01M    I 

188.0 

■»  10-17-69 

49.7 

138.3 

5050 

4-28-70 

16.2 

15.8 

5050 

3-23-70 

26.0 

162.0 

5050 

5-29-70 

21.2 

10.8 

5050 

6-30-70 

25.7 

6.3 

5050 

10N/01W-19Q04M 

188.0 

11-18-69 

43.5 

144.5 

5104 

7-31-70 

25.3 

6.7 

5050 

4-04-70 

38.4 

149.6 

5104 

8-28-70 

20.6 

11.4 

5050 

9-30-70 

21.2 

10.8 

5050 

10N/01W-20R01M 

163.0 

11-18-69 
4-04-70 

34.8 
(6) 

128.2 

5104 
5104 

10N/02E-15N01M 

45.0 

11-13-69 

32.6 

12.4 

5104 

4-05-70 

33.0 

12.0 

5104 

10N/01W-21G01M 

163.0 

11-14-69 
4-04-70 

(7) 
(9) 

5104 
5104 

10N/02E-18M01M 

74.0 

11-13-69 

43.1 

30.9 

5104 

4-05-70 

46.3 

27.7 

5104 

10N/01W-21J01M 

160.0 

11-14-69 
4-04-70 

33.6 
27.0 

126.4 
133.0 

5104 
5104 

10N/02E-20E01M 

62.0 

11-13-69 

(4) 

5104 

4-05-70 

(4) 

5104 

10N/01W-23P0m 

141.0 

11-14-69 

24.5 

116.5 

5104 

5-12-70 

33.0 

29.0 

5050 

4-04-70 

16.9 

124.1 

5104 

10N/02E-20N01M 

65.0 

11-13-69 

46.0 

19.0 

5104 

10N/01W-24L02M    • 

137.0 

11-14-69 

19.3 

117.7 

5104 

4-05-70 

(9) 

5104 

4-04-70 

12.9 

124.1 

5104 

5-12-70   (2)  39.3 

25.7 

5050 

10N/01W-26IX)3M 

147.0 

11-14-69 

28.3 

118.7 

5104 

10N/02E-21M02M 

52.0 

11-13-69 
4-05-70 

31.1 
28.5 

20.9 
23.5 

5104 
5104 

4-04-70 

(1) 

5104 

10N/01W-27F01M 

147.0 

11-14-69 

24.9 

122.1 

5104 

10N/02E-24B01M 

29.0 

11-13-69 
4-05-70 

18.8 
13.1 

10.2 
15.9 

5104 
5104 

4-04-70 

13.1 

133.9 

5104 

10N/01W-27N01M 

150.0 

10-30-69 

25.8 

124.2 

5050 

10N/02E-26Q0m 

32.0 

11-18-69 

20.1 

11.9 

5104 

11-26-69 

24.6 

125.4 

5050 

4-05-70 

(4) 

5104 

12-30-69 

22.2 

127.8 

5050 

5-12-70 

46.3 

-14.3 

5050 

1-29-70 
2-26-70 

13.7 
11.6 

136.3 
138.4 

5050 
5050 

10N/02E-31M01M 

77.0 

11-09-69 

58.5 

18.5 

5104 

3-31-70 

11.6 

138.4 

5050 

3-28-70 

50.6 

26.4 

5104 

4-28-70 
5-29-70 

15.7 
20.0 

134.3 
130.0 

5050 
5050 

10N/02E-33R01M 

52.0 

11-18-69 

39.6 

12.4 

5104 

6-30-70 

23.2 

126.8 

5050 

3-28-70 

25.5 

26.5 

5104 

7-31-70 
8-28-70 

28.1 
37.3 

121.9 
112.7 

5050 
5050 

10N/02E-34M01M 

54.0 

11-18-69 
3-28-70 

39.1 
28.0 

14.9 
26.0 

5104 
5104 

9-30-70 

30.8 

119.2 

5050 
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TABLE      C-2      (Cont.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


STATE    WELL    NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 

STATE    WELL   NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

GROUND 

SURFACE 

TO   WATER 

SURFACE 

IN   FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 

YOLO  COUNTY  5-21.09 

(Concinued) 

YOLO  COUNTY  5-21.09 

(Continued) 

10N/01W-27P01M 

146.0 

11-14-69 

27.4 

118.6 

5104 

11N/01E-16J01M 

46.0 

10-15-69 

32.1 

13.9 

5001 

3-28-70 

12.7 

133.3 

5104 

3-18-70 

23.1 

22.9 

5001 

10N/01W-29M01M      ^      173.0 

11-18-69 

13.8 

159.2 

5104 

11N/01E-17F01M 

50.5 

10-14-69 

42.3 

8.2 

5001 

4-04-70 

3.6 

169.4 

5104 

3-17-70 

24.9 

25.6 

5001 

10N/01W-30K01M 

181.0 

11-18-69 

22.6 

158.4 

5104 

11N/01E-18C01M 

52.0 

10-14-69 

62.7 

-10.7 

5001 

4-04-70 

9.5 

171.5 

5104 

3-17-70 

31.3 

20.7 

5001 

10N/01W-32B01M 

180.0 

11-18-69 

14.2 

165.8 

5104 

11N/01E-19A02M 

57.0 

10-14-69 

46.3 

10.7 

5001 

4-04-70 

U.O 

169.0 

5104 

3-17-70 

34.8 

22.2 

5001 

10N/01W-32E01M 

188.0 

11-18-69 

17.6 

170.4 

5104 

llN/01E-22D0m 

45.0 

10-15-69 

22.5 

22.5 

5001 

3-28-70 

13.2 

174.8 

5104 

3-18-70 

20.7 

24.3 

5001 

10N/01W-33F01M     ^ 

'       165.0 

11-18-69 

25.6 

139.4 

5104 

11N/01E-23C01M 

46.6 

10-15-69 

49.7 

-3.1 

5001 

3-28-70 

12.7 

152.3 

5104 

3-18-70 

26.7 

19.9 

5001 

10N/01W-36B02M     (p     131.0 

11-14-69 

22.3 

108.7 

5104 

11N/01E-23P01M 

56.0 

10-15-69 

59.0 

-3.0 

5001 

4-04-70 

12.8 

118.2 

5104 

3-18-70 

33.6 

22.4 

5001 

ION/02W-01M02M 

225.0 

10-17-69 

91.9 

133.1 

5050 

11N/01E-24P03M 

46.0 

10-15-69 

34.0 

12.0 

5001 

3-23-70 

76.9 

148.1 

5050 

3-18-70 

24.0 

22.0 

5001 

10N/02W-12D01M    * 

210.0 

10-17-69 

DRY 

5050 

11N/01E-24P04M 

45.0 

10-15-69 

33.9 

11.1 

5001 

3-23-70 

60.2 

149.8 

5050 

3-18-70 

24.4 

20.6 

5001 

10N/02W-14A01M 

200.0 

11-22-69 

71.9 

128.1 

5104 

11N/01E-25E01M 

48.0 

10-15-69 

31.8 

16.2 

5001 

4-04-70 

66.5 

133.5 

5104 

3-17-70 

28.3 

19.7 

5001 

10N/02W-15R01M 

213.0 

11-22-69 

(6) 

5104 

11N/01E-25R01M 

55.0 

10-14-69 
3-17-70 

43.8 
31.6 

11.2 
23.4 

5001 
5001 

10N/02W-16R01M      1 

►      229.0 

11-22-69 

15.8 

213.2 

5104 

4-04-70 

14.7 

214.3 

5104 

11N/01E-26N01M 

66.0 

10-14-69 

44.9 

21.1 

5001 

, 

3-17-70 

42.7 

23.3 

5001 

I0N/02H-17J01M 

254.0 

11-22-69 

11.2 

242.8 

5104 

4-04-70 

8.7 

245.3 

5104 

11N/01E-26N02M 

66.0 

10-14-69 
3-17-70 

44.6 
41.0 

21.4 
25.0 

5001 
5001 

10N/02W-21G01M    • 

239.0 

11-22-69 

16.6 

222.4 

5104 

4-04-70 

15.4 

223.6 

5104 

11N/01E-27A01M 

65.0 

10-15-69 
3-17-70 

(9) 

40.0 

25.0 

5001 
5001 

10N/02W-25D01M 

232.0 

11-18-69 

(4) 

5104 

4-04-70 

35.2 

196.8 

5104 

11N/01E-27N02M 

63.0 

10-14-69 
3-17-70 

(9) 
37.6 

25.4 

5001 
5001 

10N/02W-28J01M 

365.0 

11-18-69 

76.0 

289.0 

5104 

4-04-70 

70.7 

294.3 

5104 

11N/01E-35J01M 

58.0 

10-14-69 
3-17-70 

51.3 
32.2 

6.7 
25.8 

5001 
5001 

10N/02W-35A01M 

250.0 

11-18-69 

52.3 

197.7 

5104 

4-04-70 

51.6 

198.4 

5104 

11N/02E-16R01M 

35.0 

10-06-69 
3-24-70 

21.3 
12.4 

13.7 
22.6 

5050 
5050 

10N/02W-36A01M 

191.0 

U-22-69 

(8) 

5104 

4-04-70 

6.7 

184.3 

5104 

11N/02E-17P01M 

42.0 

10-15-69 
3-18-70 

34.8 
19.7 

7.2 
22.3 

5001 
5001 

11N/01E-03E01M 

36.0 

10-15-69 

50.3 

-14.3 

5001 

3-18-70 

13.7 

22.3 

5001 

11N/02E-18E01M 

34.0 

10-30-69 
11-26-69 

22.7 
22.0 

11.3 
12.0 

5050 
5050 

UN/01E-04E02M 

37.0 

10-15-69 

43.0 

-6.0 

5001 

12-30-69 

21.1 

12.9 

5050 

3-18-70 

14.9 

22.1 

5001 

1-29-70 
2-26-70 

15.4 
12.3 

18.6 
21.7 

5050 
5050 

UN/01E-06P01M 

40.0 

10-15-69 

55.6 

-15.6 

5001 

3-31-70 

12.7 

21.3 

5050 

3-18-70 

19.2 

20.8 

5001 

4-28-70 
5-29-70 

13.7 
17.3 

20.3 
16.7 

5050 
5050 

11N/01E-06R02M 

35.0 

10-15-69 

21.8 

13.2 

5001 

6-30-70 

19.0 

15.0 

5050 

3-18-70 

19.0 

16.0 

5001 

7-31-70 
8-28-70 

19.7 
20.4 

14.3 
13.6 

5050 
5050 

11N/01E-08F01M 

40.0 

10-15-69 
3-18-70 

27.5 
19.8 

12.5 
20.2 

5001 
5001 

9-30-70 

20.8 

13.2 

5050 

11N/02E-18F02M 

40.0 

10-15-69 

38.5 

1.5 

5001 

11N/01E-09F01M 

46.0 

10-15-69 
3-18-70 

(9) 
21.3 

24.7 

5001 
5001 

3-18-70 

16.3 

23.7 

5001 

11N/02E-18N01M 

40.0 

10-15-69 

41.1 

-1.1 

5001 

im/01E-O9FO2M 

45.0 

10-15-69 
3-18-70 

(9) 

17.3 

27.7 

5001 
5001 

3-18-70 

18.9 

21.1 

5001 

11N/02E-20K04M 

50.0 

10-06-69 

48.6 

1.4 

5050 

11N/01E-09P01M 

47.5 

10-15-69 
3-18-70 

27.6 
20.8 

19.9 
26.7 

5001 
5001 

3-24-70 

31.0 

19.0 

5050 

11N/02E-23M01M 

29.0 

10-14-69 

14.4 

14.6 

5001 

11N/01E-09R01M 

39.0 

10-15-69 
3-18-70 

24.8 
13.5 

14.2 
25.5 

5001 
5001 

3-17-70 

7.4 

21.6 

5001 

11N/02E-27E04M 

37.0 

10-15-69 

21.9 

15.1 

5001 

UN/01E-14E01M 

39.0 

10-15-69 
3-18-70 

40.6 
17.4 

-1.6 
21.6 

5001 
5001 

3-18-70 

13.2 

23.8 

5001 

11N/02E-28C01M 

42.0 

10-15-69 

30.3 

11.7 

5001 

11N/01E-15C01M 

42.0 

10-15-69 
3-18-70 

45.5 
17.8 

-3.5 
24.2 

5001 
5001 

3-18-70 

17.8 

24.2 

5001 
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TABLE      C-2     (Cont.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


GROUND 

GROUND 
SUR  FACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

STATE    WELL   NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

YOLO  COUNTY   5-21.09 

(Continued) 

YOLO  COUNTY  5-21. OS 

(Continued) 

11H/02E-29A01M 

44.0 

10-15-69 

36.4 

7.6 

5001 

12N/01W-24F01M 

36.1 

10-14-69 

17.6 

18.5 

5001 

3-18-70 

21.0 

23.0 

5001 

3-17-70 

13.3 

22.8 

5001 

11H/02B-29N01M 

52.0 

10-15-69 

43.8 

8.2 

5001 

12N/01H-26L02M 

50.0 

10-14-69 

51.9 

-1.9 

5001 

3-17-70 

28.4 

23.6 

5001 

3-17-70 

35.4 

14.6 

5001 

11H/02E-33N01M 

43.0 

10-15-69 

21.9 

21.1 

5001 

12N/01W-36K01M 

40.0 

10-14-69 

51.7 

-11.7 

5001 

3-18-70 

(6) 

5001 

3-17-70 

28.8 

11.2 

5001 

11N/02E-35E01M 

32.0 

10-06-69 

18.4 

13.6 

5050 

3-24-70 

6.1 

25.9 

5050 

CAPAY  VAT.T.KY  5-21.10 

11M/01W-28D01M 

222.0 

10-17-69 

21.2 

200.8 

5050 

10N/02W-07A01M 

280.0 

11-22-69 

15.4 

264.6 

5104 

3-23-70 

17.6 

204.4 

5050 

4-04-70 

14.4 

265.6 

5104 

11M/01W-30D01M 

237.0 

10-17-69 

40.7 

196.3 

5050 

10N/02W-18F01M 

334.0 

11-22-69 

17.6 

316.4 

5104 

3-23-70 

38.9 

198.1 

5050 

4-04-70 

12.0 

322.0 

5104 

11N/01W-34P01M 

195.0 

10-17-69 

19.3 

175.7 

5050 

10N/03W-02R01M 

335.0 

11-22-69 

35.9 

299.1 

5104 

3-23-70 

18.2 

176.8 

5050 

4-04-70 

19.8 

315.2 

5104 

11N/02W-23A01M 

292.0 

10-17-69 

65.1 

226.9 

5050 

10N/03W-13E01M 

385.0 

11-22-69 

31.5 

353.5 

5104 

3-23-70 

64.4 

227.6 

5050 

4-04-70 

27.0 

358.0 

5104 

11H/02W-24A01M 

250.0 

10-17-69 

27.7 

222.3 

5050 

10N/03W-24B01M 

430.0 

11-22-69 

19.8 

410.2 

5104 

3-23-70 

26.7 

223.3 

5050 

4-04-70 

15.8 

414.2 

5104 

11N/02W-26A0U1 

275.0 

11-22-69 

72.3 

202.7 

5104 

11N/03W-03L01M 

345.0 

11-22-69 

13.4 

331.6 

5104 

4-04-70 

70.0 

205.0 

5104 

4-04-70 

7.7 

337.3 

5104 

1IN/02W-26J01M   - 

274.0 

11-22-69 

81.5 

192.5 

5104 

11N/03W-04P01M  • 

409.0 

11-22-69 

78.2 

330.8 

5104 

4-04-70 

77.2 

196.8 

5104 

4-04-70 

37.5 

371.5 

5104 

11N/02W-35E01M 

305.0 

11-22-69 

119.9 

185.1 

5104 

11N/03W-09()01M 

415.0 

11-22-69 

(9) 

5104 

4-04-70 

111-0 

194.0 

5104 

4-04-70 

6.6 

408.4 

5104 

12N/01E-10H01M 

25.6 

10-14-69 

5.7 

19.9 

5001 

11N/03W-15G01M   • 

330.0 

11-22-69 

24.2 

305.8 

5104 

3-17-70 

4.7 

20.9 

5001 

4-04-70 

21.0 

309.0 

5104 

12N/01E-15QO1M 

20.7 

10-14-69 

11.2 

9.5 

5001 

11N/03W-22BO1M 

327.0 

11-22-69 

21.6 

305.4 

5104 

3-17-70 

6.9 

13.8 

5001 

4-04-70 

22.0 

305.0 

5104 

12N/02E-30F01M 

26.0 

10-14-69 

10.0 

16.0 

5001 

11N/03W-23N01M    • 

317.0 

11-22-69 

21.3 

295.7 

5104 

3-17-70 

4.2 

21.8 

5001 

4-04-70 

(7) 

5104 

12N/01Vf-01G01M 

35.0 

10-14-69 

22.5 

12.5 

5001 

11N/03W-26M03M    • 

308.0 

11-22-69 

29.5 

278.5 

5104 

3-17-70 

16.2 

18.8 

5001 

4-04-70 

17.6 

290.4 

5104 

12N/01H-05B01M 

U7.9 

10-14-69 

121.1 

16.8 

5001 

11N/03H-34C01M 

370.0 

11-22-69 

35.1 

334.9 

5104 

10-30-69 

121.8 

16.1 

5050 

4-04-70 

(4)   51.1 

318.9 

5104 

U-26-69 

119.9 

18.0 

5050 

12-30-69 

119.5 

18.4 

5050 

11N/03W-35J01M 

292.0 

11-22-69 

(9) 

5104 

1-29-70 

117.5 

20.4 

5050 

4-04-70 

(4) 

5104 

2-26-70 

115.9 

22.0 

5050 

5-13-70 

11.0 

281.0 

5050 

3-17-70 

114.9 

23.0 

5001 

3-30-70 

115.4 

22.5 

5050 

11N/03W-36M01M 

286.0 

11-22-69 

17.1 

268.9 

51W 

4-28-70 

115.2 

22.7 

5050 

4-04-70 

(4) 

5104 

5-29-70 

117.5 

20.4 

5050 

5-13-70 

13.7 

272.3 

5050 

6-30-70 

120.0 

17.9 

5050 

7-31-70 

(1) 

5050 

12H/03W-18G02M 

435.0 

11-22-69 

37.4 

397.6 

5104 

8-28-70 

121.7 

16.2 

5050 

4-04-70 

35.7 

399.3 

5104 

9-30-70 

(1) 

5050 

12N/03W-20D01M 

402.0 

11-22-69 

19.7 

382.3 

5104 

12N/01W-06J01M 

165.0 

10-14-69 
3-17-70 

156.0 
133.9 

9.0 
31.1 

5001 
5001 

12N/03W-29K01M 

400.0 

4-04-70 
11-22-69 

22.3 
(9) 

379.7 

5104 
5104 

12H/01W-09E01M 

110.2 

10-14-69 
3-17-70 

103.1 

85.0 

7.1 
25.2 

5001 
5001 

4-04-70 

(8) 

5104 

12N/03W-32Q01M 

410.0 

11-22-69 

46.3 

363.7 

5104 

12N/01W-09R0Ui 

79.2 

10-14-69 
3-17-70 

66.0 
63.6 

13.2 
15.6 

5001 
5001 

4-04-70 

26.9 

383.1 

5104 

12N/03H-33F01M 

361.0 

11-22-69 

20.7 

340.3 

5104 

12H/01W-14M01M 

43.5 

10-14-69 
3-17-70 

40.0 
24.8 

3.5 
18.7 

5001 
5001 

4-04-70 

15.8 

345.2 

5104 

12N/04W-12R01M 

446.0 

11-22-69 

23.2 

422.8 

5104 

12M/01W-22R0111 

51.0 

10-30-69 
11-26-69 
12-30-69 

44.0 
42.6 
41.2 

7.0 
8.4 
9.8 

5050 
5050 
5050 

4-04-70 

23.1 

422.9 

5104 

1-29-70 

39.8 

11.2 

5050 

SOLANO  COUNTY  5-21 

.11 

2-26-70 

38.8 

12.2 

5050 

3-31-70 

38.2 

12.8 

5050 

4N/01E-12A01M 

78.0 

10-09-69 

12.8 

65.2 

5050 

4-28-70 

44.1 

6.9 

5050 

3-26-70 

3.1 

74.9 

5050 

5-29-70 

47.5 

3.5 

5050 

6-30-70 

51.4 

-0.4 

5050 

4N/02E-09A01M 

39.0 

10-22-69 

21.1 

17.9 

5109 

7-31-70 

56.1 

-5.1 

5050 

4-22-70 

21.2 

17.8 

5109 

8-28-70 

54.3 

-3.3 

5050 

9-30-70 

50.0 

1.0 

5050 
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TABLE     C-2     (Coot.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


STATE    WELL   NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 

STATE    WELL   NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

GROUND 

SURFACE 

TO   WATER 

SURFACE 

IN  FEET 

WATER 
SURFACE 

ELEVATION 
IN    FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 

SOLANO  COUNTY  5-21. 

11   (Continued) 

SOLANO  COUNTY  5-21. 

11   (Continued) 

5N/01E-02E01M 

25.0 

10-23-69 

7.8 

17.2 

5109 

6N/01E-18N0U1 

72.7 

10-21-69 

7.7 

6S.0 

5109 

4-29-70 

5.4 

19.6 

5109 

4-14-70 

4.9 

67.8 

5109 

5N/01E-03P01M 

35.0 

10-09-69 

12.9 

22.1 

5050 

6N/01E-22D01M 

44.6 

10-21-69 

4.8 

39.8 

5109 

3-26-70 

10.8 

24.2 

5050 

4-21-70 

4.4 

40.2 

5109 

5N/01E-06G01M 

58.0 

10-09-69 

27.0 

31.0 

5050 

6N/01E-24U)3M 

32.0 

10-10-69 

11.4 

20.6 

5030 

3-26-70 

26.3 

31.7 

5050 

3-30-70 

9.0 

23.0 

5050 

5N/01E-11R01M 

24.5 

10-09-69   (4)  48.7 

-24.2 

5050 

6N/01E-27G01M 

43.0 

10-21-69 

12.2 

30.8 

5109 

3-26-70 

13.3 

11.2 

5050 

4-23-70 

(7) 

5109 

5N/01E-21E01M 

36.0 

10-22-69 

9.2 

26.8 

5109 

6N/01E-27G02M 

41.2 

10-21-69 

9.9 

31.3 

5109 

5-29-70 

6.2 

29.8 

5109 

4-23-70 

12.6 

28.6 

5109 

5N/01E-22C01M 

33.0 

10-22-69 

14.5 

18.5 

5109 

6N/01E-31A01M 

60.0 

10-09-69 

17.2 

42.8 

5050 

5-25-70 

9.5 

23.5 

5109 

3-26-70 

15.4 

44.6 

5050 

5N/01E-26MO2M 

19.0 

10-21-69 

3.8 

15.2 

5109 

6N/01E-33L01M 

43.0 

10-14-69 

11.3 

31.7 

5050 

4-29-70 

1.5 

17.5 

5109 

10-21-69 
11-14-69 

10.6 
U.O 

32.4 
32.0 

5109 
5050 

5N/01E-36A01M 

24.0 

10-22-69 

13.0 

U.O 

5109 

12-16-69 

12.1 

30.9 

5050 

4-29-70 

7.6 

16.4 

5109 

1-16-70 
2-19-70 

(9) 
10.0 

33.0 

5050 
5050 

5N/01E-36A02M 

23.0 

10-14-69 

10.0 

13.0 

5050 

3-16-70 

10.0 

33.0 

5050 

11-14-69 

10.2 

12.8 

5050 

4-15-70 

10.1 

32.9 

5050 

12-16-69 

10.3 

12.7 

5050 

4-23-70 

8.4 

34.6 

5109 

1-16-70 

(9) 

5050 

5-14-70   (1)    18.9 

24.1 

5050 

2-19-70 

4.9 

18.1 

5050 

6-15-70 

10.8 

32.2 

5050 

3-16-70 

4.6 

18.4 

5050 

7-17-70 

10.0 

33.0 

5050 

4-15-70 

6.3 

16.7 

5050 

8-17-70 

10.2 

32.8 

5050 

5-14-70 

7.1 

15.9 

5050 

9-15-70 

10.5 

32.5 

5050 

6-15-70 

10.4 

12.6 

5050 

7-17-70 

8.7 

14.3 

5050 

6N/02E-02M03M 

25.0 

10-10-69 

35.8 

-10.8 

5050 

.      8-17-70 

9.4 

13.6 

5050 

3-30-70 

28.5 

-3.5 

5050 

9-15-70 

9.7 

13.3 

5050 

6N/02E-08B01M 

25.7 

10-14-69 

56.2 

-30.5 

5050 

5N/02E-06A01M 

14.0 

10-22-69 

9.5 

4.5 

5109 

11-14-69 

48.2 

-22.5 

5050 

4-22-70 

8.1 

5.9 

5109 

12-16-69   (4)  46.2 

-20.5 

5050 

1-16-70 

43.5 

-17.8 

5050 

5N/02E-07R01M 

15.0 

10-22-69 

15.6 

-0.6 

5109 

2-19-70 

41.2 

-15.5 

5050 

4-22-70 

(1) 

5109 

3-16-70 

39.7 

-14.0 

5050 

4-15-70   (4)  43.7 

-18.0 

5050 

5N/02E-19M01M 

12.0 

10-22-69 

11.2 

0.8 

5109 

5-14-70   (4)   48.7 

-23.0 

5050 

4-22-70 

11.1 

0.9 

5109 

6-15-70   (1)   52.5 
7-17-70   (4)   51.4 

-26.8 
-25.7 

5050 
5050 

5N/02E-3U01M 

31.0 

10-22-69 

13.6 

17.4 

5109 

8-17-70 

(1) 

5050 

4-22-70 

12.5 

18.5 

5109 

9-15-70   (4)   57.4 

-31.7 

5050 

5N/02E-33G01M 

U.O 

10-22-69 

15.4 

-2.4 

5109 

6N/02E-09C01M 

21.0 

10-08-69 

44.4 

-23.4 

5001 

4-22-70 

7.0 

6.0 

5109 

3-18-70 

34.4 

-13.4 

5001 

5N/02E-36N01M 

0.7 

10-22-69 

6.3 

-5.6 

5109 

6N/02E-13N01M 

10.0 

9-29-69 

6.8 

3.2 

5001 

4-22-70 

5.1 

-4.4 

5109 

3-18-70 

3.5 

6.5 

5001 

5N/01W-02B01M 

97.0 

10-09-69 

24.4 

72.6 

5050 

6N/02E-14Q01M 

12.0 

10-14-69 

10.7 

1.3 

5050 

3-26-70 

16.9 

80.1 

5050 

11-14-69 
12-16-69 

8.6 
10.2 

3.4 
1.8 

5050 
5050 

5N/01W-12H01M 

62.0 

10-09-69 

21.0 

41.0 

5050 

1-16-70 

2.6 

9.4 

5050 

3-26-70 

19.8 

42.2 

5050 

2-19-70 
3-16-70 

5.4 
5.5 

6.6 
6.5 

5050 
5050 

6N/01E-02B01M 

46.0 

10-10-69 

56.6 

-10.6 

5050 

4-15-70 

14.6 

-2.6 

5050 

3-30-70 

28.1 

17.9 

5050 

5-14-70 
6-15-70 

14.9 
12.6 

-2.9 
-0.6 

5050 
5050 

6N/01E-06D01M 

77.0 

10-14-69 

11.3 

65.7 

5109 

7-17-70 

18.2 

-6.2 

5050 

4-14-70 

10.0 

67.0 

5109 

8-17-70 
9-15-70 

18.3 
16.4 

-6.3 
-4.4 

5050 
5050 

6N/01E-I0H01M 

52.0 

10-10-69 

9.6 

42.4 

5050 

3-30-70 

8.9 

43.1 

5050 

6N/02E-20H02M 

20.0 

10-10-69 
3-30-70 

36.1 
28.0 

-16.1 
-8.0 

5050 
5050 

6N/01E-12MOm 

40.0 

10-10-69 

21.2 

18.8 

5050 

10-14-69 

21.8 

18.2 

5050 

6N/02E-26D01M 

8.0 

10-21-69 

7.3 

0.7 

5109 

11-14-69 

23.9 

16.1 

5050 

4-22-70 

7.1 

0.9 

5109 

12-16-69 

25.3 

14.7 

5050 

1-16-70 

(9) 

5050 

6N/02E--!9N01M 

19.0 

10-10-69 

11.8 

7.2 

5050 

2-19-70 

17.0 

23.0 

5050 

10-21-69 

12.3 

6.7 

5109 

3-16-70 

18.2 

21.8 

5050 

3-30-70 

9.6 

9.4 

5050 

4-15-70 

19.5 

20.5 

5050 

4-22-70 

(1) 

5109 

5-14-70 

21.0 

19.0 

5050 

6-15-70 

20.0 

20.0 

5050 

6N/01W-01B01M 

82.0 

10-14-69 

23.4 

58.6 

5109 

7-17-70 

20.8 

19.2 

5050 

10-14-69 

23.2 

58.8 

5050 

8-17-70 

21.5 

18.5 

5050 

11-14-69 

22.3 

59.7 

5050 

9-15-70 

24.9 

15.1 

5050 

12-16-69 
1-16-70 

20.9 
18.2 

61.1 
63.8 

5050 
5050 

6N/01E-12M02M 

40.0 

10-10-69 

50.8 

-10.8 

5050 

2-19-70 

17.2 

64.8 

5050 

3-30-70 

36.9 

3.1 

5050 

3-16-70 

16.5 

65.5 

5050 

i. 
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TABLE      C-2     (Cent.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 

STATE    WELL    NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 

IN  FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

GROUND 

SURFACE 

TO    WATER 

SURFACE 

IN   FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 

SOLANO  COUNTY   5-21. 

11    (Continued) 

SOLANO  COUNTY   5-21. 

11    (Continued) 

6N/01W-01B01M 

82.0 

4-14-70 

20.8 

61.2 

5109 

7N/01E-16A01M 

79.0 

10-07-69 

19.5 

59.5 

5001 

(Continued) 

4-15-70 
5-14-70 

22.0 
20.2 

60.0 
61.8 

5050 
5050 

3-18-70 

17.4 

61.6 

5001 

6-15-70 

20.3 

61.7 

5050 

7N/01E-17R01M 

77.0 

10-07-69 

9.6 

67.4 

5001 

7-17-70 

27.5 

54.5 

5050 

3-18-70 

8.7 

68.3 

5001 

8-17-70 

30.7 

51.3 

5050 

9-15-70 

27.6 

54.4 

5050 

7N/01E-20DO1M 

85.0 

10-07-69 
3-18-70 

8.2 
(0) 

76.8 

5001 
5001 

6N/01W-09L02M 

175.0 

10-14-69 

0.6 

174.4 

5109 

4-14-70 

(7) 

5109 

7N/01E-21A01M 

74.0 

10-08-69 
3-18-70 

21.5 
14.8 

52.5 
59.2 

5001 
5001 

6N/01W-10R01M 

100.0 

10-10-69 

36.4 

63.6 

5050 

3-26-70 

31.2 

68.8 

5050 

7N/01E-2LA02M 

74.0 

10-08-69 
3-18-70 

17.0 
9.1 

57.0 
64.9 

5001 
5001 

6N/01W-10R04M 

100.0 

10-10-69 

34.5 

65.5 

5050 

3-26-70 

31.1 

68.9 

5050 

7N/01E-22DO3M 

71.0 

10-06-69 
3-18-70 

43.9 
21.5 

27.1 
49.5 

5001 
5001 

6N/01W-12Q01M 

77.0 

10-09-69 

9.5 

67.5 

5050 

3-26-70 

8.4 

68.6 

5050 

7N/01E-24N03M 

55.0 

10-06-69 
3-18-70 

31.7 
30.1 

23.3 
24.9 

5001 
5001 

6N/01W-13R01M 

74.5 

10-09-69 

7.2 

67.3 

5050 

3-26-70 

4.5 

70.0 

5050 

7N/01E-26Q02M 

55.0 

10-06-69 
3-18-70 

51.0 
24.9 

4.0 
30.1 

5001 
5001 

6N/01W-15N01M 

130.0 

10-10-69 

129.7 

0.3 

5050 

3-26-70 

124.3 

5.7 

5050 

7N/01E-29P01M 

74.0 

10-08-69 
3-18-70 

9.0 
8.3 

65.0 
65.7 

5001 
5001 

6N/01W-15P01M 

123.0 

10-10-69 

116.5 

6.5 

5050 

3-26-70 

105.3 

17.7 

5050 

7N/01E-30M01M 

87.0 

10-07-69 
3-19-70 

14.0 
12.9 

73.0 
74.1 

5001 
5001 

6N/01W-20D01M 

201.0 

10-21-69 

18.9 

182.1 

5109 

4-14-70 

13.2 

187.8 

5109 

7N/01E-33A01M 

65.0 

10-06-69 
3-18-70 

49.1 
20.9 

15.9 
44.1 

5001 
5001 

6N/01W-21A01M 

138.0 

10-14-69 

28.2 

109.8 

5109 

4-14-70 

24.3 

113.7 

5109 

7N/01E-33R01M 

60.0 

10-14-69 
11-14-69 

8.2 
9.4 

51.8 
50.6 

5050 
5050 

6N/01W-21R01M 

135.0 

10-14-69 

12.9 

122.1 

5109 

12-16-69 

10.2 

49.8 

5050 

4-14-70 

3.2 

131.8 

5109 

1-16-70 
2-19-70 

3.4 
3.6 

56.6 
56.4 

5050 
5050 

6N/01W-23B01M 

93.0 

10-11-69 

25.2 

67.8 

5109 

3-16-70 

5.1 

54.9 

5050 

4-14-70 

20.6 

72.4 

5109 

4-15-70 
5-14-70 

6.8 
6.5 

53.2 
53.5 

5050 
5050 

6N/01W-23C01M 

100.0 

10-22-69 

32.0 

68.0 

5109 

6-16-70 

5.1 

54.9 

5050 

4-14-70 

27.3 

72.7 

5109 

7-17-70 
8-17-70 

5.3 
5.6 

54.7 
54.4 

5050 
5050 

6N/01W-24N01M 

88.0 

10-09-69 
3-26-70 

28.5 

29.7 

59.5 
58.3 

5050 
5050 

9-15-70 

6.4 

53.6 

5050 

7N/02E-02B02M 

34.0 

9-29-69 

68.9 

-34.9 

5001 

6N/01W-24N02M 

90.0 

10-09-69 
3-26-70 

90.5 
84.4 

-0.5 
5.6 

5050 
5050 

-  3-12-70 

50.2 

-16.2 

5001 

7N/02E-04A02M 

50.0 

10-06-69 

93.2 

-43.2 

5001 

7N/01E-01M02M 

64.0 

10-07-69 
3-12-70 

23.7 
24.7 

40.3 
39.3 

5001 
5001 

3-18-70 

64.1 

-14.1 

5001 

7N/02E-04M03M 

52.5 

10-06-69 

89.2 

-36.7 

5001 

7N/01E-03G01M 

82.0 

10-07-69 
3-18-70 

41.1 
30.8 

40.9 
51.2 

5001 
5001 

3-18-70 

64.9 

-12.4 

5001 

7N/02E-07G03M 

55.0 

9-29-69 

39.1 

15.9 

5001 

7N/01E-04P03M 

89.0 

10-07-69 
3-18-70 

21.5 
20.9 

67.5 
68.1 

5001 
5001 

7N/02E-09F01M 

51.0 

3-12-70 
10-06-69 

29.2 
(9) 

25.8 

5001 
5001 

7N/01E-05F01M 

91.3 

10-07-69 
3-18-70 

23.3 
21.1 

68.0 
70.2 

5001 
5001 

3-18-70 

70.1 

-19.1 

5001 

7N/02E-12C01M 

27.0 

9-29-69 

76.6 

-49.6 

5001 

7N/01E-08F03M 

86.0 

10-07-69 
3-18-70 

13.8 
9.6 

72.2 
76.4 

5001 
5001 

3-12-70 

54.6 

-27.6 

5001 

7N/02E-12C02M 

28.0 

9-29-69 

78.3 

-50.3 

5001 

7N/01E-10E01M 

78.5 

10-07-69 
3-18-70 

20.0 
21.7 

58.5 
56.8 

5001 
5001 

3-12-70 

53.9 

-25.9 

5001 

7N/02E-14F02M 

31.0 

9-29-69 

80.5 

-49.5 

5001 

7N/01E-11M01M 

75.0 

10-07-69 
3-18-70 

28.4 
28.7 

46.6 
46.3 

5001 
5001 

7N/02E-14M01M 

34.0 

3-12-70 
9-29-69 

61.2 
(1) 

-30.2 

5001 
5001 

7N/01E-12N02M 

64.0 

10-06-69 
10-14-69 

27.9 
28.0 

36.1 
36.0 

5001 
5050 

3-12-70 

61.9 

-27.9 

5001 

11-14-69 

28.0 

36.0 

5050 

7N/02E-19E02M 

50.3 

9-29-69 

48.3 

2.0 

5001 

12-16-69 

28.4 

35.6 

5050 

3-12-70 

42.0 

8.3 

5001 

1-16-70 

27.5 

36.5 

5050 

2-19-70 

26.2 

37.8 

5050 

7N/02E-21F02M 

46.0 

9-29-69 

84.2 

-38.2 

5001 

3-12-70 

26.3 

37.7 

5001 

3-12-70 

61.1 

-15.1 

5001 

3-16-70 

26.2 

37.8 

5050 

4-15-70 

25.7 

38.3 

5050 

5-14-70 

24.3 

39.7 

5050 

6-16-70 

22.5 

41.5 

5050 

7-20-70 

25.2 

38.8 

5050 

8-17-70 

27.0 

37.0 

5050 

9-15-70 

28.1 

35.9 

5050 
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TABLE      C-2     (Cent.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


STATE    WELL    NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 

IN  FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

GROUND 

SURFACE 

TO   WATER 

SURFACE 

IN   FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 

SOLANO  COUNTY  5-21. 

11   (Continued) 

SOLANO  COUNTY  5-21. 

11    (Continued) 

7N/02E-24N02M 

23.0 

10-14-69 

31.3 

-8.3 

5050 

8N/01E-23Q01M 

73.0 

10-03-69 

41.6 

31.4 

5001 

11-14-69 

31.3 

-8.3 

5050 

3-11-70 

31.0 

42.0 

5001 

12-16-69 

31.1 

-8.1 

5050 

1-16-70 

30.6 

-7.6 

5050 

8N/01E-24Q01M 

68.0 

10-03-69 

72.7 

-4.7 

5001 

2-19-70 

(1) 

5050 

3-17-70 

38.5 

29.5 

5001 

3-16-70 

28.8 

-5.8 

5050 

4-15-70 

28.0 

-5.0 

5050 

8N/01E-27G02M 

80.0 

10-03-69 

(1) 

5001 

5-14-70 

28.2 

-5.2 

5050 

3-17-70 

26.5 

53.5 

5001 

6-16-70 

28.4 

-5.4 

5050 

7-17-70 

28.6 

-5.6 

5050 

8N/01E-28G01M 

92.0 

10-03-69 

36.6 

55.4 

5001 

8-17-70 

29.5 

-6.5 

5050 

3-11-70 

31.6 

60.4 

5001 

9-15-70 

30.2 

-7.2 

5050 

8N/01E-29D01M 

103.0 

10-03-69 

41.3 

61.7 

5001 

7N/02E-26Q01M 

27.5 

9-29-69 
3-12-70 

40.8 
33.7 

-13.3 
-6.2 

5001 
5001 

3-17-70 

34.4 

68.6 

5001 

8N/01E-30G02M 

110.0 

9-30-69 

44.9 

65.1 

5001 

7N/02E-26Q02M 

27.5 

9-29-69 
3-12-70 

47.7 
36.1 

-20.2 
-8.6 

5001 
5001 

8N/01E-32E01M 

100.0 

3-17-70 
10-07-69 

40.3 
(1) 

69.7 

5001 
5001 

7N/02E-30N03M 

43.0 

9-29-69 
3-12-70 

64.7 
41.3 

-21.7 
1.7 

5001 
5001 

3-11-70 

30.1 

69.9 

5001 

8N/01E-33A01M 

84.0 

10-03-69 

21.3 

62.7 

5001 

7N/02E-33D02M 

33.0 

9-29-69 
3-12-70 

73.7 
47.0 

-40.7 
-14.0 

5001 
5001 

3-11-70 

22.7 

61.3 

5001 

8N/01E-33H01M 

82.0 

10-03-69 

22.1 

59.9 

5001 

7N/02E-34C02M 

35.0 

9-29-69 
3-12-70 

66.7 
47.8 

-31.7 
-12.8 

5001 
5001 

3-11-70 

21.3 

60.7 

5001 

8N/01E-33Q02M 

86.0 

10-14-69 

21.4 

64.6 

5050 

7N/01W-01E02M 

103.0 

10-07-69 

25.1 

77.9 

5001 

11-14-69 

23.5 

62.5 

5050 

3-11-70 

20.8 

82.2 

5001 

12-16-69 
1-16-70 

24.8 
25.1 

61.2 
60.9 

5050 
5050 

7N/01W-01E03M 

103.0 

10-07-69 

27.2 

75.8 

5001 

2-19-70 

24.8 

61.2 

5050 

3-11-70 

22.4 

80.6 

5001 

3-16-70 
4-15-70 

25.1 
20.4 

60.9 
65.6 

5050 
5050 

7N/01W-O4DO1M 

145.0 

•     9-30-69 

51.5 

93.5 

5001 

5-14-70 

18.0 

68.0 

5050 

3-10-70 

43.9 

101.1 

5001 

6-16-70 
7-20-70 

17.1 
17.3 

68.9 
68.7 

5050 
5050 

7N/OIW-05R01M 

170.0 

9-30-69 

(1) 

5001 

8-17-70 

18.6 

67.4 

5050 

3-10-70    (6)   45.4 

124.6 

5001 

9-15-70 

(1) 

5050 

7N/01W-06E01M 

157.0 

10-02-69 

54.1 

102.9 

5001 

8N/01E-33Q03M 

85.7 

10-03-69 

18.3 

67.4 

5001 

4-06-70 

55.7 

101.3 

5001 

3-11-70 

22.8 

62.9 

5001 

7N/01W-13A01M 

103.0 

10-07-69 

13.9 

89.1 

5001 

8N/01E-35K01M 

73.0 

10-03-69 

72.2 

0.8 

5001 

3-19-70 

13.0 

90.0 

5001 

3-11-70 

33.3 

39.7 

5001 

7N/01W-13H01M 

105.0 

10-07-69 

15.6 

89.4 

5001 

8N/02E-19F01M 

70.0 

10-03-69 

67.5 

2.5 

5001 

3-19-70 

13.7 

91.3 

5001 

3-17-70 

41.6 

28.4 

5001 

7N/01W-15GO1M 

128.0 

10-07-69 

30.5 

97.5 

5001 

8N/02E-24N01M 

37.5 

10-06-69 

53.2 

-15.7 

5001 

3-19-70   (1)     3.1 

124.9 

5001 

3-11-70 

30.5 

7.0 

5001 

7N/01W-16GO1M 

230.0 

10-07-69 

118.3 

111.7 

5001 

8N/02E-25B01M 

35.0 

10-06-69 

53.1 

-18.1 

5001 

3-19-70 

117.6 

112.4 

5001 

10-14-69 
11-14-69 

49.7 
43.2 

-14.7 
-8.2 

5050 
5050 

7N/01W-17Q01M 

225.0 

10-07-69 

46.6 

178.4 

5001 

12-16-69 

40.3 

-5.3 

5050 

3-19-70 

48.9 

176.1 

5001 

1-16-70 
2-19-70 

(9) 
30.0 

5.0 

5050 
5050 

7N/01W-21G01M 

154.0 

10-07-69 

61.0 

93.0 

5001 

3-16-70 

28.6 

6.4 

5050 

3-19-70 

55.9 

98.1 

5001 

3-17-70 
4-15-70 

28.7 
42.4 

6.3 
-7.4 

5001 
5050 

7N/01W-21Q01M 

150.0 

10-07-69 

DRY 

5001 

5-14-70 

(8) 

5050 

3-19-70 

27.1 

122.9 

5001 

6-16-70 
7-20-70 

66.1 
(9) 

-31.1 

5050 
5050 

7N/01W-34KD1M 

125.0 

10-14-69 

61.9 

63.1 

5109 

8-17-70 

(8) 

5050 

4-14-70 

60.3 

64.7 

5109 

9-15-70 

61.5 

-26.5 

5050 

7N/01W-35R01M 

91.0 

10-07-69 

14.6 

76.4 

5001 

8N/02E-27C01M 

50.0 

10-03-69 

56.8 

-6.8 

5001 

3-19-70 

13.0 

78.0 

5001 

3-12-70 

38.5 

11.5 

5001 

8N/01E-15P01M 

84.0 

9-30-69 

38.2 

45.8 

5001 

8N/02E-27Q02M 

45.0 

9-29-69 

(1) 

5001 

3-17-70 

30.4 

53.6 

5001 

3-12-70 

42.4 

2.6 

5001 

8N/01E-17K01M 

100.0 

10-03-69 

40.4 

59.6 

5001 

8N/02E-29K01M 

55.0 

10-03-69 

53.9 

1.1 

5001 

3-11-70 

35.0 

65.0 

5001 

3-17-70 

38.6 

16.4 

5001 

8N/01E-19K01M 

104.0 

10-03-69 

44.4 

59.6 

5001 

8N/02E-30H02M 

62.0 

10-03-69 

59.7 

2.3 

5001 

3-10-70 

34.3 

69.7 

5001 

3-17-70 

39.5 

22.5 

5001 

8N/01E-20G01M 

98.0 

10-03-69 

39.2 

58.8 

5001 

8N/02E-31D01M 

65.0 

10-03-69 

60.8 

4.2 

5001 

3-10-70 

32.3 

65.7 

5001 

3-11-70 

36.1 

28.9 

5001 

8N/01E-22N01M 

83.0 

11-10-69 

29.2 

53.8 

5001 

8N/02E-32M01M 

60.3 

10-03-69 

65.0 

-4.7 

5001 

3-17-70 

24.3 

58.7 

5001 

3-12-70 

47.0 

13.3 

5001 

8N/01E-23C01M 

84.2 

10-03-69 

53.6 

30.6 

5001 

8N/02E-35F03M 

41.0 

10-06-69 

68.5 

-27.5 

5001 

3-17-70 

36.8 

47.4 

5001 

3-11-70 

46.2 

-5.2 

5001 
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TABLE      C-2     (Cent.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 

STATE    WELL   NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

GROUND 

SURFACE 

TO   WATER 

SURFACE 

IN  FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 

SOLANO  COUNTY  5-21. 

11   (Continued) 

SAN  JOAQUIN  VALLEY 

5-22.00 

8N/02E-35G02M 

35.0 

9-29-69 

68.5 

-33.5 

5001 

MOKELUMNE  RIVER  AREA  5-22.01 

3-12-70 

44.1 

-9.1 

5001 

2N/06E-01A01M 

37.6 

10-02-69 

41.9 

-4.3 

5050 

8N/01W-22J01M 

89.8 

10-01-69 
3-09-70 

(7) 
(0) 

5001 
5001 

3-17-70 

39.1 

-1.5 

5050 

2N/06E-03D03M 

22.0 

10-24-69 

28.4 

-6.4 

5110 

8N/01W-22P01M 

129.0 

10-03-69 
3-10-70 

55.7 
41.2 

73.3 
87.8 

5001 
5001 

3-19-70 

25.4 

-3.4 

5110 

2N/06E-04E01M 

17.0 

9-01-69 

31.8 

-14.8 

5110 

8N/01W-22R02M 

125.5 

10-03-69 

50.0 

75.5 

5001 

5-01-70 

29.2 

-12.2 

5110 

3-11-70 

41.2 

84.3 

5001 

9-01-70 

32.7 

-15.7 

5110 

8N/01W-23B01M 

123.1 

9-30-69 

45.3 

77.8 

5001 

2N/06E-04F01M 

18.0 

9-01-69 

31.2 

-13.2 

5110 

3-10-70 

34.8 

88.3 

5001 

5-01-70 
9-01-70 

28.4 
32.5 

-10.4 

-14.5 

5110 
5110 

8N/01W-24P01M 

117.0 

9-30-69 

47.0 

70.0 

5001 

2N/06E-08C02M 

13.0 

9-01-69 
5-01-70 

19.2 
10.7 

-6.2 
2.3 

5110 
5110 

8N/01W-25A02M 

114.0 

9-30-69 
3-17-70 

46.4 
45.4 

67.6 
68.6 

5001 
5001 

9-01-70 

15.2 

-2.2 

5110 

2N/06E-08F01M 

9.6 

10-24-69 

21.8 

-12.2 

5110 

8N/01W-26A01M 

120.0 

10-03-69 
3-10-70 

53.2 
44.6 

66.8 
75.4 

5001 
5001 

3-20-70 

18.8 

-9.2 

5110 

2N/06E-09C02M 

18.0 

3-26-70 

23.7 

-5.7 

5050 

8N/01W-26IX)5M 

126.2 

10-08-69 

49.2 

77.0 

5001 

3-17-70 

39.6 

86.6 

5001 

2N/06E-11E11M 

23.5 

10-01-69 
3-02-70 

18.4 
26.0 

5.1 
-2.5 

8201 
8201 

8N/01W-26K02M 

116.0 

10-03-69 

42.3 

73.7 

5001 

3-09-70 

33.3 

82.7 

5001 

2N/06E-12H01M 

31.8 

10-02-69 
3-17-70 

31.5 
36.0 

0.3 
-4.2 

5050 
5050 

8N/01W-27H01M 

123.0 

9-30-69 

47.1 

75.9 

5001 

3-19-70 

36.8 

86.2 

5001 

2N/06E-13M01M 

26.7 

10-23-69 
3-18-70 

33.5 
(3) 

-6.8 

5110 
5110 

8N/01W-27L01M 

133.0 

10-03-69 
3-10-70 

51.3 
37.8 

81.7 
95.2 

5001 
5001 

4-21-70 

36.2 

-9.5 

5050 

2N/06E-13R02M 

30.0 

10-23-69 

44.5 

-14.5 

5110 

8N/01W-28J01M 

138.0 

10-02-69 
10-14-69 

55.8 
57.3 

82.2 
80.7 

5001 
5050 

3-18-70 

45.0 

-15.0 

5110 

11-14-69 

50.8 

87.2 

5050 

2N/06E-15J01M 

20.3 

10-24-69 

30.7 

-10.4 

5110 

12-16-69 

48.2 

89.8 

5050 

3-20-70 

32.7 

-12.4 

5110 

1-16-70 

43.9 

94.1 

5050 

2-19-70 

38.0 

100.0 

5050 

2N/06E-16E03M 

12.0 

9-01-69 

46.5 

-34.5 

5110 

3-09-70 

39.0 

99.0 

5001 

5-01-70 

41.8 

-29.8 

5110 

3-16-70 

40.3 

97.7 

5050 

9-01-70 

57.2 

-45.2 

5110 

4-15-70 

,2)   43.9 

94.1 

5050 

5-14-70 

49.6 

88.4 

5050 

2N/06E-16L01M 

11.5 

10-24-69 

36.7 

-25.2 

5110 

6-17-70 

49.0 

89.0 

5050 

3-20-70 

29.9 

-18.4 

5110 

7-20-70 

(1) 

5050 

^ 

8-17-70   { 

[2)  51.8 

86.2 

5050 

2N/06E-17A01M 

12.0 

9-01-69 

42.3 

-30.3 

5110 

9-15-70 

50.6 

87.4 

5050 

5-01-70 
9-01-70 

41.8 
41.4 

-29.8 
-29.4 

5110 
5110 

8N/01W-28J02M 

138.0 

10-02-69 

57.3 

80.7 

5001 

3-09-70 

40.4 

97.6 

5001 

2N/06E-17J01M 

11.2 

10-02-69 
3-17-70 

43.3 
28.7 

-32.1 
-17.5 

5050 
5050 

8N/01W-28K01M 

105.5 

10-08-69 

17.3 

88.2 

5001 

4-06-70 

4.5 

101.0 

5001 

2N/06E-20A01M 

7.5 

10-02-69 
3-17-70 

42.2 
27.2 

-34.7 
-19.7 

5050 
5050 

8N/01W-28R03M 

140.0 

10-07-69 

53.0 

87.0 

5001 

3-09-70 

39.0 

101.0 

5001 

2N/06E-20F01M 

14.8 

10-02-69 
3-17-70 

28.8 

17.8 

-14.0 
-3.0 

5050 
5050 

8N/01W-32H01M 

140.0 

10-02-69 

45.7 

94.3 

5001 

3-09-70 

34.5 

105.5 

5001 

2N/06E-20J01M 

7.0 

9-01-69 
5-01-70 

51.0 
40.9 

-44.0 
-33.9 

5110 
5110 

8N/01W-33A01M 

134.7 

10-02-69 
4-06-70 

46.3 
40.6 

88.4 
94.1 

5001 
5001 

9-01-70 

53.0 

-46.0 

5110 

2N/06E-20L01M 

4.0 

9-01-69 

45.2 

-41.2 

5110 

8N/01W-33B02M 

136.0 

9-30-69 

50.2 

85.8 

5001 

5-01-70 

35.2 

-31.2 

5110 

3-10-70 

37.8 

98.2 

5001 

9-01-70 

44.5 

-40.5 

5110 

8N/01W-33H01M 

130.8 

10-02-69 

46.6 

84.2 

5001 

2N/06E-21C01M 

10.0 

5-01-70 

50.0 

-40.0 

5110 

3-09-70 

34.2 

96.6 

5001 

9-01-70 

64.3 

-54.3 

5110 

8N/01W-34A01M 

120.0 

10-03-69 

45.5 

74.5 

5001 

2N/06E-21C02M 

10.0 

9-01-69 

64.7 

-54.7 

5110 

3-10-70 

38.0 

82.0 

5001 

5-01-70 
9-01-70 

49.9 
66.9 

-39.9 
-56.9 

5110 
5110 

8N/01W-34H01M 

121.0 

10-07-69 

42.0 

79.0 

5001 

3-18-70 

35.5 

85.5 

5001 

2N/06E-21F01M 

10.0 

9-01-69 
5-01-70 

55.2 
47.7 

-45.2 
-37.7 

5110 
5110 

8N/01W-35G02M 

111.0 

10-07-69 
3-18-70 

35.3 
34.7 

75.7 
76.3 

5001 
5001 

9-01-70 

57.0 

-47.0 

5110 

2N/06E-21G01M 

11.0 

9-01-69 

50.1 

-39.1 

5110 

8N/01W-36H01M 

102.0 

10-07-69 

28.9 

73.1 

5001 

5-01-70 

43.2 

-32.2 

5110 

3-18-70 

24.2 

77.8 

5001 

9-01-70 

54.4 

-43.4 

5110 

2N/06E-21K01M 

13.0 

10-25-69 
3-25-70 

66.0 
64.0 

-53.0 
-51.0 

4701 
4701 
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TABLE     C-2     (Cent.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


STATE    WELL    NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

GROUND 

SURFACE 

TO   WATER 

SURFACE 

IN   FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 

MOKELUMNE  RIVER  ARE 

A  5-22.01 

(Continued) 

MOKELUMNE  RIVER  AREA  5-22.01 

(Continued) 

2N/06E-21P01M 

11.0 

10-25-69 
3-25-70 

52.0 
40.0 

-41.0 
-29.0 

4701 
4701 

3N/06E-24M01M 

39.9 

3-31-70 

41.2 

-1.3 

5050 

3N/06E-25H11M 

41.0 

10-02-69 

49.3 

-8.3 

8201 

2N/06E-22B01M 

17.0 

10-25-69 
3-25-70 

52.0 
50.0 

-35.0 
-33.0 

4701 
4701 

3-02-70 

44.9 

-3.9 

8201 

3N/06E-25R05M 

39.6 

10-02-69 

48.5 

-8.9 

5050 

2N/06E-22D01M 

17.2 

10-02-69 
3-17-70 

52.3 
40.7 

-35.1 
-23.5 

5050 
5050 

3-17-70 

43.1 

-3.5 

5050 

3N/06E-26P02M 

32.4 

10-24-69 

34.6 

-2.2 

5110 

2N/06E-24J02M 

30.1 

10-23-69 
3-18-70 

50.4 
51.4 

-20.3 
-21.3 

5110 
5110 

3-19-70 

33.6 

-1.2 

5110 

3N/06E-27E01M 

25.3 

10-24-69 

33.5 

-8.2 

5110 

2N/06E-24J03M 

26.8 

10-02-69 
3-17-70 

47.6 
46.1 

-20.8 
-19.3 

5050 
5050 

3-19-70 

31.5 

-6.2 

5110 

3N/06E-29CO1M 

17.2 

10-24-69 

43.0 

-25.8 

5110 

2N/06E-26H01M 

22.8 

10-23-69 
3-18-70 

59.3 
48.3 

-36.5 

-25.5 

5110 
5110 

3-20-70 

25.3 

-8.1 

5110 

3N/06E-30R01M 

12.0 

10-24-69 

28.5 

-16.5 

5110 

2N/06E-27B01M 

16.0 

10-25-69 
4-25-70 

55.0 
50.0 

-39.0 
-34.0 

4701 
4701 

3-20-70 

19.5 

-7.5 

5110 

3N/06E-32R01M 

15.0 

10-24-69 

28.5 

-13.5 

5110 

2N/06E-28E03M 

7.2 

10-28-69 
11-28-69 

29.3 
28.2 

-22.1 
-21.0 

5050 
5050 

3-20-70 

23.0 

-8.0 

5110 

12-29-69 

26.4 

-19.2 

5050 

3N/06E-35P02M 

28.4 

10-07-69 

27.1 

1.3 

5050 

1-28-70 

25.1 

-17.9 

5050 

3-18-70 

28.8 

-0.4 

5050 

3-27-70 

24.4 

-17.2 

5050 

3-30-70 

27.8 

-20.6 

5050 

3N/06E-36R02M 

38.0 

10-03-69 

43.1 

-5.1 

8201 

4-30-70 

29.3 

-22.1 

5050 

3-02-70 

40.3 

-2.3 

8201 

5-30-70 

34.5 

-27.3 

5050 

6-30-70 

35.9 

-28.7 

5050 

3N/07E-02C02M 

84.6 

10-02-69 

58.0 

26.6 

8201 

7-31-70 

39.5 

-32.3 

5050 

3-02-70 

53.4 

31.2 

8201 

8-31-70 

39.4 

-32.2 

5050 

9-30-70 

38.3 

-31.1 

5050 

3N/07E-02G01M 

84.0 

10-09-69 
3-19-70 

79.6 

72.3 

4.4 
11.7 

5050 
5050 

2N/06E-28P01M 

7.0 

.     3-26-70 

20.1 

-13.1 

5050 

3N/07E-03C01M 

83.2 

10-06-69 

DRY 

8201 

2N/06E-29N01M 

1.0 

3-26-70 

6.5 

-5.5 

5050 

1-06-70 

DRY 

8201 

3N/05E-03J01M 

7.0 

3-26-70 

(4)(0) 

5050 

3N/07E-03R01M 

74.8 

10-24-69 
3-19-70 

70.1 
64.6 

4.7 
10.2 

5110 
5110 

3N/05E-13L01M 

12.0 

10-24-69 

16.5 

-4.5 

5110 

3-20-70 

11.8 

0.2 

5110 

3N/07E-06Q04M 

57.0 

10-24-69 
3-19-70 

52.5 
42.2 

4.5 
14.8 

5110 
5110 

3N/05E-14CO1M 

6.7 

10-24-69 

7.5 

-0.8 

5110 

3-20-70 

6.0 

0.7 

5110 

3N/07E-07M01M 

52.6 

10-02-69 
3-02-70 

49.5 
44.4 

3.1 
8.2 

8201 
8201 

3N/05E-24L01M 

8.0 

3-26-70 

8.6 

-0.6 

5050 

7-01-70 

(0) 

8201 

3N/06E-0U01M 

51.8 

10-01-69 

35.2 

16.6 

8201 

3N/07E-08B12M 

64.4 

10-03-69 

55.7 

8.7 

8201 

3-02-70 

33.6 

18.2 

8201 

3-02-70 

52.6 

11.8 

8201 

3N/06E-01N02M 

46.8 

10-01-69 

36.7 

10.1 

8201 

3N/07E-08E02M 

60.0 

10-24-69 

62.5 

-2.5 

5110 

3-02-70 

33.2 

13.6 

8201 

3-19-70 

51.7 

8.3 

5110 

3N/06E-01R13M 

53.1 

10-01-69 

43.2 

9.9 

8201 

3N/07E-09C01M 

68.3 

10-24-69 

64.0 

4.3 

5110 

3-02-70 

39.4 

13.7 

8201 

3-19-70 

60.0 

8.3 

5110 

3N/06E-03K11M 

41.0 

10-07-69 

28.9 

12.1 

5050 

3N/07E-10L04M 

72.8 

10-06-69 

73.5 

-0.7 

8201 

3-18-70 

27.4 

13.6 

5050 

11-03-69 
12-01-69 

71.1 
70.0 

1.7 
2.8 

8201 
8201 

3N/06E-04C01M 

35.0 

3-26-70 

19.4 

15.6 

5050 

1-06-70 
2-03-70 

68.9 
67.6 

3.9 
5.2 

8201 
8201 

3N/06E-07H03M 

23.4 

10-24-69 

22.4 

1.0 

5110 

3-02-70 

66.7 

6.1 

8201 

3-20-70 

19.9 

3.5 

5110 

4-01-70 
5-04-70 

67.8 
76.7 

5.0 
-3.9 

8201 
8201 

3N/06E-09F06M 

32.0 

10-24-69 

29.0 

3.0 

5110 

6-01-70 

74.5 

-1.7 

8201 

3-19-70 

26.5 

5.5 

5110 

7-01-70 
8-01-70 

(1) 
(1) 

8201 
8201 

3N/06E-12P01M 

45.0 

10-24-69 
3-19-70 

(3) 

44.2 

0.8 

5110 
5110 

9-02-70 

76.7 

-3.9 

8201 

3N/07E-12P01M 

77.0 

3-30-70 

78.9 

-1.9 

5050 

3N/06E-12Q32M 

48.8 

10-01-69 

47.1 

1.7 

8201 

3-02-70 

45.1 

3.7 

8201 

3N/07E-17K02M 

57.0 

10-24-69 
3-19-70 

63.0 
56.5 

-6.0 
0.5 

5110 
5110 

3N/06E-13R08M 

45.6 

10-02-69 

50.7 

-5.1 

5050 

3-17-70 

44.4 

1.2 

5050 

3N/07E-18D12M 

50.0 

10-28-69 
3-30-70 

50.1 
47.9 

-0.1 
2.1 

5050 
5050 

3N/06E-17D11M 

23.8 

10-01-69 

30.7 

-6.9 

8201 

3-02-70 

25.0 

-1.2 

8201 

3N/07E-18N12M 

47.4 

10-02-69 
3-02-70 

53.2 
46.5 

-5.8 
0.9 

8201 
8201 

3N/06E-20Q01M 

18.0 

10-24-69 

41.5 

-23.5 

5110 

3-20-70 

28.0 

-10.0 

5110 

3N/07E-19N02M 

42.0 

10-01-69 
3-17-70 

52.7 
44.2 

-10.7 
-2.2 

5050 
5050 

3N/06E-22D01M 

27.0 

10-24-69 

32.0 

-5.0 

5110 

3-19-70 

27.5 

-0.5 

5110 

3N/07E-20P02M 

49.9 

10-23-69 
3-19-70 

(9) 
57.5 

-7.6 

5110 
5110 
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TABLE      C-2     (Cont.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 

DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 

IN    FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

MOKELUMNE  RIVER  AREA  5-22.01 

(Continued) 

MOKELUMNE  RIVER  AREA   5-22.01 

(Continued) 

3N/07E-22C11M 

66.6 

10-06-69 

76.0 

-9.4 

8201 

4N/05E-36P01M 

16.0 

10-28-69 

9.5 

6.5 

5110 

3-02-70 

70.4 

-3.8 

8201 

3-18-70 

(6) 

5110 

3N/07E-23C02M 

72.0 

10-24-69 

78.0 

-6.0 

5110 

4N/06E-03A12M 

48.3 

10-02-69 

(1) 

8201 

3-19-70 

73.0 

-1.0 

5110 

1-05-70 

52.0 

-3.7 

8201 

3N/07E-25C01M 

70.1 

10-22-69 

83.8 

-13.7 

5110 

4N/06E-05Q01M 

30.0 

10-20-69 

36.9 

-6.9 

5050 

3-18-70 

80.3 

-10.2 

5110 

3-26-70 

23.3 

6.7 

5050 

3N/07E-25G01M 

75.7 

10-22-69 

86.0 

-10.3 

5110 

4N/06E-05R11M 

34.0 

10-20-69 

42.2 

-8.2 

5050 

3-18-70 

79.7 

-4.0 

5110 

3-26-70 

27.7 

6.3 

5050 

3N/07E-27F13M 

61.1 

10-03-69 

73.8 

-12.7 

8201 

4N/06E-06N12M 

21.0 

10-20-69 

21.5 

-0.5 

5050 

3-02-70 

67.7 

-6.6 

8201 

3-26-70 

13.3 

7.7 

5050 

3N/07E-31B01M 

41.0 

10-23-69 

52.0 

-11.0 

5110 

4N/06E-07B11M 

26.0 

10-20-69 

25.2 

0.8 

5050 

3-19-70 

47.5 

-6.5 

5110 

3-26-70 

16.9 

9.1 

5050 

3N/08E-03R01M 

146.0 

10-22-69 

94.0 

52.0 

5110 

4N/06E-11B01M 

47.0 

10-10-69 

68.4 

-21.4 

5001 

3-19-70 

93.5 

52.5 

5110 

3-20-70 

63.1 

-16.1 

5001 

3N/08E-04Q01M 

120.6 

10-07-69 

119.0 

1.6 

8201 

4N/06E-12C04M 

55.0 

10-28-69 

70.5 

-15.5 

5110 

1-19-70 

116.8 

3.8 

8201 

3-18-70 

66.0 

-11.0 

5110 

3N/08E-05B02M 

108.0 

10-07-69 

109.5 

-1.5 

8201 

4N/06E-12N02M 

52.0 

10-28-69 

63.3 

-11.3 

5110 

1-08-70 

102.2 

5.8 

8201 

3-18-70 

(7) 

5110 

3N/08E-05K11M 

107.5 

10-07-69 

113.8 

-6.3 

8201 

4N/06E-12R11M 

57.9 

10-02-69 

75.4 

-17.5 

8201 

1-08-70 

107.0 

0.5 

8201 

3-02-70 

64.7 

-6.8 

8201 

3N/08E-07DO2M 

86.0 

3-31-70 

89.3 

-3.3 

5050 

4N/06E-13G01M 

56.0 

10-28-69 
3-17-70 

62.5 

57.0 

-6.5 
-1.0 

5110 
5110 

3N/08E-08E01M 

95.8 

10-22-69 

102.3 

-6.5 

5110 

3-19-70 

93.3 

2.5 

5110 

4N/06E-15B02M 

40.0 

10-28-69 
3-18-70 

42.7 
(7) 

-2.7 

5110 
5110 

3N/08E-09Q11M 

126.3 

10-07-69 

131.0 

-4.7 

8201 

1-08-70 

128.6 

-2.3 

8201 

4N/06E-17D01M 

23.8 

10-28-69 

3-18-70 

18.7 
11.0 

5.1 
12.8 

5110 
5110 

3N/08E-15L01M 

127.7 

10-07-69 

133.6 

-5.9 

8201 

1-08-70 

128.3 

-0.6 

8201 

4N/06E-19F01M 

21.8 

3-26-70 

8.2 

13.6 

5050 

3N/08E-19C01M 

82.0 

10-22-69 

99.5 

-17.5 

5110 

4N/06E-19R11M 

26.7 

10-02-69 

14.5 

12.2 

8201 

3-19-70 

88.5 

-6.5 

5110 

3-02-70 

12.1 

14.6 

8201 

3N/08E-20B01M 

97.0 

10-09-69 
3-19-70 

111.8 
103.5 

-14.8 
-6.5 

5050 
5050 

4N/06E-21D01M 

31.0 

3-26-70 

15.2 

15.8 

5050 

4N/06E-22M01M 

38.2 

10-28-69 

24.5 

13.7 

5110 

3N/08E-20K01M 

92.7 

10-03-69 
1-06-70 

102.9 
100.8 

-10.2 
-8.1 

8201 
8201 

'     3-18-70 

20.5 

17.7 

5110 

4N/06E-23M01M 

45.2 

10-02-69 

38.3 

6.9 

8201 

3N/08E-22A01M 

136.5 

10-22-69 
3-19-70 

(7) 

133.6 

2.9 

5110 

5110 

3-02-70 

33.5 

11.7 

8201 

4N  06E-24F01M 

55.0 

10-27-69 

52.0 

3.0 

5110 

3N/08E-30H01M 

84.9 

10-22-69 
3-18-70 

96.6 
88.6 

-11.7 
-3.7 

5110 
5110 

3-17-70 

43.5 

11.5 

5110 

4N/06E-25R01M 

55.0 

10-27-69 

43.5 

11.5 

5110 

4N/05E-01H11M 

19.9 

10-20-69 
3-26-70 

(9) 

10.3 

9.6 

5050 
5050 

3-17-70 

40.0 

15.0 

5110 

4N/06E-27D02M 

34. 5 

10-28-69 

14.5 

20.0 

5110 

4N/05E-03D02M 

7.8 

10-29-69 
3-19-70 

13.0 
(7) 

-5.2 

5110 
5110 

3-18-70 

9.5 

25.0 

5110 

4N/06E-29A01M 

33.0 

10-28-69 

13.2 

19.8 

5110 

AN/05E-05C02M 

5.0 

10-29-69 
3-19-70 

(7) 
(7) 

5110 
5110 

3-18-70 

13.2 

19.8 

5110 

4N/06E-29N02M 

26.0 

10-28-69 

15.3 

10.7 

5110 

4N/05E-05H01M 

4.0 

10-29-69 
3-19-70 

6.7 
5.0 

-2.7 
-1.0 

5110 
5110 

3-18-70 

13.0 

13.0 

5110 

4N/06E-31P01M 

24.0 

10-28-69 

13.2 

10.8 

5110 

4N/05E-09D01M 

0.0 

10-29-69 
3-19-70 

5.3 
1.8 

-5.3 
-1.8 

5110 
5110 

3-18-70 

12.0 

12.0 

5110 

4N/06E-33B04M 

36.0 

3-26-70 

15.1 

20.9 

5050 

4N/05E-10K01M 

6.3 

10-28-69 

7.8 

-1.5 

5110 

3-19-70 

4.8 

1.5 

5110 

4N/06E-34R30M 

43.2 

10-01-69 
3-02-70 

22.8 
24.9 

20.4 
18.3 

8201 
8201 

4N/05E-13H01M 

19.6 

10-28-69 

14.1 

5.5 

5110 

3-19-70 

6.6 

13.0 

5110 

4N/06E-36D02M 

49.1 

10-02-69 
3-02-70 

28.5 
27.7 

20.6 
21.4 

8201 
8201 

4N/05E-22A01M 

8.2 

10-28-69 

4.1 

4.1 

5110 

3-19-70 

3.6 

4.6 

5110 

4N/07E-01B01M 

105.0 

10-10-69 
3-25-70 

125.6 
97.8 

-20.6 
7.2 

5001 
5001 

4N/05E-24C02M 

14.0 

10-28-69 

7.0 

7.0 

5110 

3-19-70 

4.5 

9.5 

5110 

4N/07E-03B01M 

93.2 

10-10-69 

3-25-70 

113.8 
97.8 

-20.6 
-4.6 

5001 
5001 

4N/05E-26K02M 

13.0 

10-08-69 

6.2 

6.8 

5050 

10-28-69 

6.5 

6.5 

5110 

4N/07E-04B12M 

85.0 

10-28-69 

93.7 

-8.7 

5110 

3-18-70 

4.4 

8.6 

5050 

3-18-70 

88.7 

-3.7 

5110 

3-19-70 

4.5 

8.5 

5110 
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TABLE      C-2     (Cent.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

MOKELUMNE  RIVER  ARE 

A   5-22.01 

(Continued) 

MOKELUMNE  RIVER  AREA   5-22.01 

(Continued) 

4N/07E-04Q12M 

83.4 

10-06-69 

(1) 

8201 

4N/08E-06C02M 

105.0 

10-09-69 

110.3 

-5.3 

5050 

1-07-70 

87.8 

-4.4 

8201 

3-19-70 

96.2 

8.8 

5050 

4N/07E-07A01M 

68.0 

10-28-69 

99.0 

-31.0 

5110 

4N/08E-06N02M 

116.0 

10-27-69 

115.0 

1.0 

5110 

3-17-70 

(7) 

5110 

3-20-70 

110.0 

6.0 

5110 

4-22-70 

80.8 

-12.8 

5050 

4N/08E-14K01M 

150.0 

10-27-69 

112.9 

37.1 

5110 

4N/07E-07H11M 

67.6 

10-02-69 
1-05-70 

83.5 
77.4 

-15.9 
-9.8 

8201 
8201 

3-20-70 

110.4 

39.6 

5110 

4N/08E-17J01M 

131.9 

10-27-69 

120.9 

U.O 

5110 

4N/07E-09D12M 

77.4 

10-06-69 
1-07-70 

91.8 
84.0 

-14.4 
-6.6 

8201 
8201 

3-20-70 

114.4 

17.5 

5110 

4N/08E-18L12M 

122.4 

10-08-69 

121.4 

1.0 

8201 

4N/07E-12E01M 

105.7 

10-27-69 
3-20-70 

110.2 
98.2 

-4.5 
7.5 

5110 
5110 

4N/08E-21M01M 

114.0 

1-09-70 
10-27-69 

115.9 
(2) 

6.5 

8201 
5110 

AN/07E-14E01M 

93.1 

10-27-69 
3-20-70 

84.0 
82.0 

9.1 
11.1 

5110 
5110 

3-20-70 

98.1 

15.9 

5110 

4N/08E-22C01M 

126.0 

10-27-69 

58.2 

67.8 

5110 

4N/07E-14Q02M 

98.0 

3-31-70 

88.8 

9.2 

5050 

3-20-70 

57.7 

68.3 

5110 

4N/07E-15BHM 

91.2 

10-07-69 

94.8 

-3.6 

8201 

4N/08E-25L01M 

192.9 

10-08-69 

157.9 

35.0 

8201 

3-02-70 

90.5 

0.7 

8201 

1-15-70 

157.8 

35.1 

8201 

4N/07E-17N01M 

67.0 

10-27-69 

77.8 

-10.8 

5110 

4N/08E-26A12M 

159.3 

10-08-69 

DRY 

8201 

3-17-70 

69.3 

-2.3 

5110 

1-15-70 

DRY 

8201 

4N/07E-18M01M 

57.8 

10-28-69 

66.2 

-8.4 

5050 

4N/08E-27J11M 

195.4 

10-08-69 

178.0 

17.4 

8201 

11-28-69 

64.7 

-6.9 

5050 

1-08-70 

171.2 

24.2 

8201 

12-29-69 

63.3 

-5.5 

5050 

3-31-70 

59.1 

-1.3 

5050 

4N/08E-28H11M 

131.2 

10-08-69 
1-08-70 

(1) 

113.2 

18.0 

8201 
8201 

4N/07E-18P30M 

61.4 

10-02-69 

67.4 

-6.0 

8201 

3-02-70 

60.3 

1.1 

8201 

4N/08E-30A11M 

70.3 

10-07-69 

15.7 

54.6 

8201 

1-08-70 

17.1 

53.2 

8201 

4N/07E-19K01M 

62.4 

10-27-69 

66.5 

-4.1 

5110 

3-17-70 

57.0 

5.4 

5110 

4N/08E-32N01M 

105.0 

10-27-69 
3-20-70 

106.0 
99.5 

-1.0 
5.5 

5110 
5110 

4N/07E-21F01M 

78.2 

10-27-69 

77.0 

1.2 

5110 

3-20-70 

69.5 

8.7 

5110 

4N/08E-34E01M 

158.7 

10-08-69 
1-08-70 

146.6 
143.3 

12.1 
15.4 

8201 
8201 

4N/07E-22Q05M 

83.8 

10-06-69 

77.4 

6.4 

8201 

3-02-70 

69.8 

14.0 

8201 

4N/08E-34Q11M 

162.6 

10-08-69 
1-08-70 

148.4 
146.9 

14.2 
15.7 

8201 
8201 

4N/07E-25G15M 

88.8 

10-07-69 

83.5 

5.3 

8201 

3-02-70 

72.5 

16.3 

8201 

4N/08E-35P01M 

196.0 

10-27-69 
3-20-70 

89.9 
88.4 

106.1 
107.6 

5110 
5110 

4N/07E-27P01M 

81.5 

10-06-69 

39.7 

41.8 

8201 

3-02-70 

34.7 

46.8 

8201 

4N/08E-36P01M 

209.0 

10-09-69 
3-19-70 

199.8 
200.1 

9.2 
8.9 

5050 
5050 

4N/07E-28J02M 

74.8 

10-27-69 

68.0 

6.8 

5110 

3-20-70 

68.0 

6.8 

5110 

4N/09E-06L11M 

125.6 

10-09-69 
1-09-70 

8.5 
6.5 

117.1 
119.1 

8201 
8201 

4N/07E-29H01M 

70.6 

10-06-69 

64.2 

6.4 

8201 

3-02-70 

57.2 

13.4 

8201 

4N/09E-07K02M 

172.7 

10-10-69 
1-12-70 

31.2 
31.0 

141.5 
141.7 

8201 
8201 

4N/07E-30E04M 

57.2 

10-02-69 

49.6 

7.6 

8201 

3-02-70 

44.2 

13.0 

8201 

4N/09E-15M11M 

191.6 

10-10-69 
1-13-70 

41.7 
42.4 

149.9 
149.2 

8201 
8201 

4N/07E-31M13M 

55.2 

10-02-69 

32.5 

22.7 

8201 

3-02-70 

29.8 

25.4 

8201 

4N/09E-16D13M 

191.4 

10-10-69 
3-06-70 

3.4 
6.6 

188.0 
184.8 

8201 
8201 

4N/07E-31N11M 

45.9 

10-02-69 

12.5 

33.4 

8201 

3-02-70 

12.1 

33.8 

8201 

4N/09E-20M01M 

238.8 

10-14-69 
1-15-70 

144.0 
145.0 

94.8 
93.8 

8201 
8201 

4N/07E-33H01M 

73.4 

10-27-69 

39.4 

34.0 

5110 

3-20-70 

34.9 

38.5 

5110 

4N/09E-21A01M 

216.4 

10-14-69 

1-15-70 

54.6 
54.5 

161.8 
161.9 

8201 
8201 

4N/07E-34F11M 

61.6 

10-06-69 

16.4 

45.2 

8201 

3-02-70 

U.O 

50.6 

8201 

4N/09E-28C02M 

313.4 

10-14-69 
1-15-70 

136.1 
136.0 

177.3 
177.4 

8201 
8201 

4N/07E-34U)3M 

85.6 

10-06-69 

43.5 

42.1 

8201 

3-02-70 

39.0 

46.6 

8201 

4N/09E-31M01M 

250.0 

10-27-69 
3-20-70 

219.2 
219.2 

30.8 
30.8 

5110 
5110 

4N/07E-36L01M 

90.0 

10-27-69 

83.0 

7.0 

5110 

3-20-70 

76.8 

13.2 

5110 

5N/05E-28L03M 

6.0 

10-29-69 
3-19-70 

7.3 
4.5 

-1.3 
1.5 

5110 
5110 

4N/08E-01K01M 

170.7 

10-09-69 

101.5 

69.2 

8201 

1-09-70 

101.2 

69.5 

8201 

5N/05E-32M01M 

1.5 

10-29-69 
3-19-70 

8.7 
6.7 

-7.2 
-5.2 

5110 
5110 

4N/08E-04N01M 

140.0 

10-27-69 

137.0 

3.0 

5110 

3-20-70 

126.5 

13.5 

5110 

5N/06E-36R01M 

63.1 

10-28-69 
3-18-70 

87.9 
72.9 

-24.8 
-9.8 

5110 
5110 

4N/08E-04PUM 

139.5 

10-08-69 

125.2 

14.3 

8201 

1-09-70 

121.6 

17.9 

8201 
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TABLE     C-2     (Coot.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

STATE    WELL   NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

STATE    WELL   NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

MOKELUMNE  RIVER  AREA  5-22.01 

(Continued) 

CALAVERAS  RIVER  AREA  5-22.02 

(Continued) 

5N/07E-31JOm 

71.5 

10-10-69 

85.9 

-14.4 

5001 

1N/06E-12N01M 

19.0 

10-25-69 

128.0 

-109.0 

4701 

10-28-69 

86.5 

-15.0 

5110 

4-25-70 

75.0 

-56.0 

4701 

3-18-70 

(7) 

5110 

3-24-70 

81.7 

-10.2 

5001 

1H/06E-13G01M 

19.0 

10-01-69 
3-17-70 

76.1 
66.2 

-57.1 
-47.2 

5050 
5050 

5N/07E-34G01M 

88.8 

10-27-69 

105.9 

-17.1 

5110 

3-20-70 

87.9 

0.9 

5110 

m/06E-13J01M 

20.0 

10-25-69 
4-25-70 

84.0 
70.0 

-64.0 
-50.0 

4701 
4701 

5H/08E-16Q01M 

125.0 

3-24-70   (3)  60.1 

64.9 

5050 

1N/06E-14Q03M 

14.3 

10-28-69 

51.5 

-37.2 

5050 

5H/08E-24Q1111 

257.2 

10-09-69 

(1) 

8201 

11-28-69 

51.2 

-36.9 

5050 

3-09-70 

(8) 

8201 

12-29-69 
1-28-70 

50.4 
49.5 

-36.1 
-35.2 

5050 
5050 

5M/08E-25F11M 

265.7 

10-09-69 

201.1 

64.6 

8201 

2-27-70 

48.3 

-34.0 

5050 

1-13-70 

200.9 

64.8 

8201 

3-30-70 
4-30-70 

47.3 
47.8 

-33.0 
-33.5 

5050 
5050 

5N/08E-31R01M 

137.0 

10-27-69 

135.3 

1.7 

5110 

5-30-70 

49.2 

-34.9 

5050 

3-20-70 

127.4 

9.6 

5110 

6-30-70 
7-31-70 

50.1 
51.5 

-35.8 
-37.2 

5050 
5050 

5N/08E-32Rllil 

162.1 

10-09-69 

(1) 

8201 

8-31-70 

53.9 

-39.6 

5050 

1-12-70 

149.3 

12.8 

8201 

9-30-70 

54.0 

-39.7 

5050 

5N/08E-34G11M 

224.8 

10-09-69 

197.8 

27.0 

8201 

1N/06E-16H01M 

4.0 

10-28-69 

29.2 

-25.2 

5050 

1-20-70 

198.0 

26.8 

8201 

3-26-70 

24.1 

-20.1 

5050 

5N/08E-35K12M 

188.6 

10-09-69 
1-12-70 

142.5 
142.9 

46.1 
45.7 

8201 
8201 

1N/06E-17A01M 

4.0 

3-26-70 

7.2 

-3.2 

5050 

1N/06E-23D01M 

9.0 

3-26-70 

30.4 

-21.4 

5050 

CALAVERAS  RIVER  AREA  5-22.02 

1N/06E-23D02M 

9.0 

10-28-69 

34.2 

-25.2 

5050 

3-26-70 

30.6 

-21.6 

5050 

1N/06E-01J01M 

22.0 

10-25-69 

92.0 

-70.0 

4701 

3-25-70 

80.0 

-58.0 

4701 

1N/07E-0LA02M 

62.0 

10-28-69 
3-23-70 

94.5 
81.5 

-32.5 
-19.5 

5550 
5550 

1S/06E-01L03M 

20.0 

10-03-69 

(2) 

5050 

3-17-70 

68.0 

-48.0 

5050 

1N/07E-01J02M 

60.0 

10-28-69 
3-23-70 

92.0 
80.5 

-32.0 
-20.5 

5550 
5550 

1N/06E-02C01M 

19.0 

10-03-69 

76.0 

-57.0 

5050 

3-17-70 

62.3 

-43.3 

5050 

1N/07E-01M01M 

54.2 

10-21-69 
3-17-70 

(3) 
(3) 

5110 
5110 

1N/06E-02J02M 

17.0 

10-03-69 
3-17-70 

89.2 
69.9 

-72.2 
-52.9 

5050 
5050 

4-22-70 

84.2 

-30.0 

5050 

UJ/07E-02F01M 

48.0 

10-28-69 

82.5 

-34.5 

5550 

1N/06E-02M01M 

16.0 

10-25-69 
3-25-70 

71.0 
67.0 

-55.0 
-51.0 

4701 
4701 

3-24-70 

74.0 

-26.0 

5550 

1N/07E-02GOU1 

50.0 

10-28-69 

92.0 

-42.0 

5550 

UI/06E-02Q01M 

16.0 

10-25-69 
3-25-70 

75.0 
65.0 

-59.0 
-49.0 

4701 
4701 

3-23-70 

(7) 

5550 

1N/07E-03L01M 

43.0 

10-28-69 

80.0 

-37.0 

5550 

1N/06E-03C01M 

10.0 

10-25-69 
3-25-70 

60.0 
54.0 

-50.0 
-44.0 

4701 
4701 

3-24-70 

71.5 

-28.5 

5550 

1N/07E-03M01M 

41.0 

10-28-69 

78.5 

-37.5 

5550 

1II/06E-03C03M 

9.0 

10-02-69 
3-17-70 

62.0 
41.1 

-53.0 
-32.1 

5050 
5050 

3-24-70 

73.0 

-32.0 

5550 

1N/07E-04N01M 

34.0 

10-28-69 

81.5 

-47.5 

5550 

1N/06E-03K01M 

11.0 

10-03-69 
3-17-70 

51.6 
42.0 

-40.6 
-31.0 

5050 
5050 

1N/07E-04P03M 

35.4 

3-23-70 
10-21-69 

76.5 
(9) 

-42.5 

5550 
5110 

1N/06E-04B01M 

6.0 

10-25-69 
3-25-70 

45.0 
36.0 

-39.0 
-30.0 

4701 
4701 

3-20-70 

76.4 

-41.0 

5110 

1M/07E-04R01M 

39.0 

10-28-69 

82.5 

-43.5 

5550 

1N/06E-04D01M 

4.0 

10-25-69 
3-25-70 

52.0 
32.0 

-48.0 
-28.0 

4701 
4701 

3-23-70 

74.5 

-35.5 

5550 

1N/07E-O5A01M 

33.0 

10-25-69 

85.0 

-52.0 

4701 

1N/06E-04J01M 

8.4 

10-02-69 
3-17-70 

40.2 
28.5 

-31.8 
-20.1 

5050 
5050 

4-25-70 

77.0 

-44.0 

4701 

1N/07E-05NOU1 

28.0 

10-25-69 

94.0 

-66.0 

4701 

1N/06E-05F01M 

0.0 

3-26-70 

6.1 

-6.1 

5050 

4-25-70 

88.0 

-60.0 

4701 

1N/06E-10R01M 

14.0 

10-02-69 

52.7 

-38.7 

5050 

1N/07B-07E01M 

25.0 

10-25-69 

95.0 

-70.0 

4701 

3-17-70 

48.4 

-34.4 

5050 

3-25-70 

84.0 

-59.0 

4701 

1N/06E-11C01M 

14.0 

10-03-69 

(2) 

5050 

UI/07E-07F01M 

25.8 

10-02-69 

98.0 

-72.2 

5050 

3-17-70 

(2) 

5050 

3-17-70 

82.2 

-56.4 

5050 

1N/06E-11K01M 

17.0 

10-25-69 

120.0 

-103.0 

4701 

1N/07E-08B01M 

30.0 

10-30-69 

94.0 

-64.0 

5550 

4-25-70 

70.0 

-53.0 

4701 

3-23-70 

92.0 

-62.0 

5550 

m/06E-12A01M 

23.0 

10-25-69 

85.0 

-62.0 

4701 

1N/07E-08R02M 

31.5 

10-21-69 

93.5 

-62.0 

5110 

4-25-70 

82.0 

-59.0 

4701 

3-20-70 

87.0 

-55.5 

5U0 

1N/06E-12G01M 

21.2 

10-02-69 

107.5 

-86.3 

5050 

1N/07E-09E04M 

33.0 

10-28-69 

96.0 

-63.0 

5550 

3-17-70 

74.5 

-53.3 

5050 

3-23-70 

84.5 

-51.5 

5550 

Ui/06E-12J01M 

22.5 

10-07-69 

89.0 

-66.5 

5050 

1N/07E-09H01M 

39.0 

10-28-69 

87.0 

-48.0 

5550 

3-17-70 

77.9 

-55.4 

5050 

3-23-70 

83.0 

-44.0 

5550 
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TABLE     C-2     (Cent.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

CALAVERAS  RIVER  AREA  5-22.02 

(Coulinucii) 

CALAVERAS   RIVER  AREA   5-22.02 

(Continued) 

1N/07E-09Q03M 

38.0 

10-28-69 

86.2 

-48.2 

5550 

2N/07E-07J05M 

37.0 

9-01-69 

59.6 

-22.6 

5110 

3-23-70 

81.0 

-43.0 

5550 

5-01-70 
9-01-70 

53.1 
60.7 

-16.1 
-23.7 

5110 
5110 

1N/07E-10D01M 

39.0 

10-28-69 

83.0 

-44.0 

5550 

3-23-70 

(3) 

5550 

2N/07E-07K04M 

36.0 

9-01-69 
5-01-70 

55.6 
50.7 

-19.6 
-14.7 

5110 
5110 

1N/07E-10G01M 

43.0 

10-28-69 
3-23-70 

81.5 
78.0 

-38.5 
-35.0 

5550 
5550 

9-01-70 

55.4 

-19.4 

5110 

2N/07E-07R05M 

37.0 

10-23-69 

57.0 

-20.0 

5110 

1N/07E-17A01M 

31.0 

10-28-69 
3-23-70 

94.0 
88.5 

-63.0 
-57.5 

5550 
5550 

3-18-70 

51.5 

-14.5 

5110 

2N/07E-08D01M 

42.0 

10-23-69 

58.7 

-16.7 

5110 

1N/07E-18B01M 

26.0 

10-25-69 
3-25-70 

84.0 
80.0 

-58.0 
-54.0 

4701 
4701 

3-18-70 

53.2 

-11.2 

5110 

2N/07E-08K03M 

44.5 

10-23-69 

68.5 

-24.0 

5110 

1N/08E-02B01M 

84.0 

3-31-70 

96.4 

-12.4 

5050 

3-18-70 

60.5 

-16.0 

5110 

1N/08E-02J01M 

86.0 

3-31-70 

(9) 

5050 

2N/07E-08R01M 

46.0 

10-07-69 
3-18-70 

65.9 
60.5 

-19.9 
-14.5 

5050 
5050 

1N/08E-03P01M 

80.0 

10-20-69 

113.0 

-33.0 

5110 

3-16-70 

96.0 

-16.0 

5110 

2N/07E-09B02M 

54.0 

10-22-69 
3-18-70 

69.4 
63.9 

-15.4 
-9.9 

5110 
5110 

1N/08E-05J01M 

71.0 

10-20-69 

108.0 

-37.0 

5110 

3-16-70 

92.5 

-21.5 

5110 

2N/07E-11F01M 

58.0 

10-23-69 
3-18-70 

76.0 
69.0 

-18.0 
-11.0 

5110 
5110 

1N/09E-01C01M 

191.0 

10-20-69 

146.7 

44.3 

5110 

3-16-70 

144.2 

46.8 

5110 

2N/07E-12A01M 

72.2 

10-23-69 
3-18-70 

87.5 
80.0 

-15.3 
-7.8 

5110 
5110 

1N/09E-02D01M 

156.0 

3-31-70 

117.4 

38.6 

5050 

2N/07E-12A03M 

72.2 

10-07-69 

90.5 

-18.3 

5050 

lN/09E-05B0rM 

139.5 

3-31-70 

132.2 

7.3 

5050 

3-18-70 

79.7 

-7.5 

5050 

1N/09E-05J01M 

153.0 

10-20-69 

142.5 

10.5 

5110 

2N/07E-14P01M 

57.3 

10-22-69 

82.3 

-25.0 

5110 

3-16-70 

137.5 

15.5 

5110 

3-17-70 

72.8 

-15.5 

5110 

4-21-70 

(1) 

5050 

* 

2N/07E-15C01M 

51.7 

10-23-69 

93.0 

-41.3 

5110 

1N/09E-06B01M 

136.0 

3-31-70 

135.9 

0.1 

5050 

3-18-70 

68.5 

-16.8 

5110 

1N/09E-06N01M 

118.5 

10-20-69 

(8) 

5110 

2N/07E-16L01M 

46.2 

10-23-69 

71.0 

-24.8 

5110 

3-16-70 

123.0 

-4.5 

5110 

3-18-70 

65.5 

-19.3 

5110 

2N/06E-33N01M 

4.0 

10-25-69 

50.0 

-46.0 

4701 

2N/07E-18B01M 

34.0 

9-01-69 

52.6 

-18.6 

5110 

3-25-70 

43.0 

-39.0 

4701 

5-01-70 
9-01-70 

49.5 
53.5 

-15.5 
-19.5 

5110 
5110 

2N/06E-34K02M 

12.0 

10-25-69 

60.0 

-48.0 

4701 

3-25-70 

51.0 

-39.0 

4701 

2N/07E-18E01M 

33.3 

10-02-69 
3-17-70 

40.5 
40.7 

-7.2 
-7.4 

5050 
5050 

2N/06E-34L01M 

15.8 

10-02-69 

71.4 

-55.6 

5050 

3-17-70 

47.2 

-31.4 

5050 

2N/07E-18H02M 

36.0 

9-01-69 
5-01-70 

61.1 
56.7 

-25.1 
-20.7 

5110 
5110 

2N/06E-35D02M 

17.5 

10-02-69 
3-17-70 

68.8 
54.4 

-51.3 
-36.9 

5050 
5050 

9-01-70 

64.5 

-28.5 

5110 

2N/07E-18K01M 

36.5 

10-23-69 

54.0 

-17.5 

5110 

2N/06E-36A01M 

26.0 

10-25-69 
4-25-70 

70.0 
63.0 

-44.0 
-37.0 

4701 
4701 

3-18-70 

(9) 

5110 

2N/07E-20N02M 

35.0 

10-23-69 

72.5 

-37.5 

5110 

2N/06E-36D01M 

22.0 

10-25-69 
3-25-70 

63.0 
58.0 

-41.0 
-36.0 

4701 
4701 

3-18-70 

59.0 

-24.0 

5110 

2N/07E-21K02M 

45.0 

10-29-69 

88.5 

-43.5 

5550 

2N/06E-36N02M 

20.4 

10-02-69 
3-17-70 

(4) 
(4) 

5050 
5050 

3-24-70 

67.5 

-22.5 

5550 

2N/07E-21N01M 

40.0 

10-29-69 

82.0 

-42.0 

5550 

2N/06E-36R03M 

24.0 

10-25-69 
3-25-70 

82.0 
71.0 

-58.0 
-47.0 

4701 
4701 

3-24-70 

67.0 

-27.0 

5550 

2N/07E-22H01M 

52.0 

10-25-69 

84.0 

-32.0 

5550 

2N/07E-03N03M 

55.2 

10-23-69 
3-18-70 

(3) 
(3) 

5110 

5110 

3-24-70 

76.0 

-24.0 

5550 

4-22-70 

(0) 

5050 

2N/07E-23B01M 

57.0 

10-28-69 
3-24-70 

87.0 
77.5 

-30.0 
-20.5 

5550 
5550 

2N/07E-05E01M 

41.1 

10-23-69 

53.1 

-12.0 

5110 

3-19-70 

48.1 

-7.0 

5110 

2N/07E-23J02M 

59.6 

10-22-69 
3-17-70 

100.2 
86.2 

-40.6 
-26.6 

5110 
5110 

2N/07E-05R01M 

46.0 

10-23-69 

63.9 

-17.9 

5110 

3-18-70 

(5) 

5110 

2N/07E-24B01M 

65.4 

10-22-69 

94.5 

-29.1 

5110 

4-22-70 

57.1 

-11.1 

5050 

3-17-70 

80.5 

-15.1 

5110 

21J/07E-06U)3M 

37.0 

9-01-69 

47.3 

-10.3 

5110 

2N/07B-24J01M 

65.0 

10-28-69 

90.0 

-25.0 

5550 

5-01-70 

43.6 

-6.6 

5110 

3-23-70 

85.0 

-20.0 

5550 

9-01-70 

46.0 

-9.0 

5110 

2N/07E-24Q01M 

62.5 

10-28-69 

95.5 

-33.0 

5550 

2N/07E-06P02M 

36.0 

9-01-69 
5-01-70 

50.0 
47.0 

-14.0 
-11.0 

5110 
5110 

3-23-70 

92.5 

-30.0 

5550 

9-01-70 

48.8 

-12.8 

5110 

2N/07E-26H03M 

58.0 

10-28-69 
3-23-70 

94.0 
81.5 

-36.0 
-23.5 

5550 
5550 

2N/07E-07C03M 

36.0 

9-01-69 

45.0 

-9.0 

5110 

5-01-70 

42.5 

-6.5 

5110 

2N/07E-26N01M 

50.3 

10-22-69 

98.0 

-47.7 

5110 

9-01-70 

44.7 

-8.7 

5110 

3-17-70 

77.0 

-26.7 

5110 
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TABLE      C-2      (Cont.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN    FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

CALAVERAS   RIVER  AREA  5-22.02 

(Continued) 

CALAVERAS  RIVER  AREA   5-22.02 

(Continued) 

2N/07E-26R01M 

56.0 

10-28-69 

89.5 

-33.5 

5550 

2N/08E-13K01M 

105.6 

10-22-69 

111.2 

-5.6 

5110 

3-23-70 

78.0 

-22.0 

5550 

3-16-70 

(9) 

5110 

2N/07E-27DO1M 

46.7 

10-22-69 

94.2 

-47.5 

5110 

2N/08E-14C01M 

94.4 

10-22-69 

106.9 

-12.5 

5110 

3-17-70 

85.2 

-38.5 

5110 

3-24-70 

97.9 

-3.5 

5110 

2N/07E-27G01M 

47.0 

10-29-69 

87.0 

-40.0 

5550 

2N/08E-15M02M 

84.9 

10-21-69 

93.1 

-8.2 

5110 

3-24-70 

71.0 

-24.0 

5550 

3-17-70 

100.6 

-15.7 

5U0 

2N/07E-27L01M 

47.0 

10-29-69 

90.5 

-43.5 

5550 

2N/08E-16D01M 

80.5 

10-23-69 

96.6 

-16.1 

5110 

3-24-70 

73.0 

-26.0 

5550 

3-18-70 

86.8 

-6.3 

5110 

2N/07E-28K02M 

42.0 

10-28-69 

81.0 

-39.0 

5550 

2N/08E-18C01M 

68.9 

10-22-69 

87.4 

-18.5 

5110 

3-24-70 

75.0 

-33.0 

5550 

3-18-70 

82.4 

-13.5 

5110 

2N/07E-28N0AM 

38.0 

10-24-69 

76.0 

-38.0 

5110 

2N/08E-19C03M 

67.3 

10-22-69 

90.4 

-23.1 

5110 

3-17-70 

67.0 

-29.0 

5110 

3-17-70 

81.9 

-14.6 

5110 

2N/07E-28P01M 

39.0 

10-30-69 

(4) 

5550 

2N/08E-19P02M 

69.2 

10-22-69 

95.0 

-25.8 

5110 

3-24-70 

(4) 

5550 

3-17-70 

86.5 

-17.3 

5110 

2N/07E-29B01M 

40.0 

10-29-69 

70.5 

-30.5 

5550 

2N/08E-20F01M 

73.0 

10-22-69 

96.8 

-23.8 

5110 

3-24-70 

71.0 

-31.0 

5550 

3-16-70 

90.3 

-17.3 

5110 

2N/07E-29M02M 

34.0 

10-29-69 

62.0 

-28.0 

5550 

2N/08E-21R01M 

79.9 

10-21-69 

108.1 

-28.2 

5110 

3-24-70 

66.5 

-32.5 

5550 

3-16-70 

91.1 

-11.2 

5110 

2N/07E-30E01M 

28.0 

10-23-69 

62.5 

-34.5 

5110 

2N/08E-24P01M 

126.0 

10-22-69 

140.4 

-14.4 

5110 

3-18-70 

57.0 

-29.0 

5110 

3-16-70 

129.4 

-3.4 

5110 

2N/07E-30H01M 

32.5 

10-29-69 

68.0 

-35.5 

5550 

2N/08E-25P01M 

101.0 

10-20-69 

117.0 

-16.0 

5110 

3-24-70 

64.5 

-32.0 

5550 

3-16-70 

107.5 

-6.5 

5110 

2N/07E-31R02M 

29.0 

11-04-69 

69.0 

-40.0 

5550 

2N/08E-30H01M 

69.4 

10-22-69 

98.4 

-29.0 

5110 

3-24-70 

67.0 

-38.0 

5550 

3-17-70 

85.4 

-16.0 

5110 

2N/07E-32J02M 

35.0 

11-04-69 

74.2 

-39.2 

5550 

2N/08E-32L02M 

69.5 

10-21-69 

97.7 

-28.2 

5110 

3-24-70 

73.5 

-38.5 

5550 

3-16-70 

89.2 

-19.7 

5110 

2N/07E-32M02M 

30.0 

10-22-69 

67.0 

-37.0 

5550 

2N/08E-33E01M 

75.0 

10-21-69 

102.5 

-27.5 

5110 

3-24-70 

68.5 

-38.5 

5550 

3-16-70 

91.5 

-16.5 

5110 

2N/07E-32R01M 

32.0 

10-24-69 

70.6 

-38.6 

5110 

2N/08E-34E01M 

82.6 

10-20-69 

111.2 

-28.6 

5110 

3-20-70 

73.1 

-41.1 

5110 

3-16-70 

98.7 

-16.1 

5110 

2N/07E-33H01M 

41.0 

10-22-69 

83.0 

-42.0 

5110 

2N/08E-36L01M 

97.2 

10-28-69 

115.3 

-18.1 

5050 

3-17-70 

73.0 

-32.0 

5110 

11-28-69 
-.  12-29-69 

112.6 
110.5 

-15.4 
-13.3 

5050 
5050 

2N/07E-33L01M 

38.0 

11-04-69 

80.5 

-42.5 

5550 

1-28-70 

108.7 

-11.5 

5050 

3-24-70 

73.0 

-35.0 

5550 

2-27-70 
3-30-70 

106.6 
105.2 

-9.4 
-8.0 

5050 
5050 

2N/07E-34E01M 

44.0 

11-04-69 

(3) 

5550 

4-30-70 

107.4 

-10.2 

5050 

3-24-70 

(3) 

5550 

5-30-70 
6-30-70 

110.8 
113.0 

-13.6 
-15.8 

5050 
5050 

2N/07E-34R01M 

47.0 

10-28-69 

84.0 

-37.0 

5550 

7-31-70 

115.9 

-18.7 

5050 

3-24-70 

79.5 

-32.5 

5550 

8-31-70 
9-30-70 

118.1 
118.0 

-20.9 
-20.8 

5050 
5050 

2N/07E-35L01M 

49.8 

10-21-69 

89.9 

-40.1 

5110 

3-20-70 

80.9 

-31.1 

5110 

2N/09E-03A01M 

150.0 

10-22-69 

3-16-70 

58.9 

56.9 

91.1 
93.1 

5110 
5110 

2N/07E-36H01M 

58.7 

10-21-69 

93.7 

-35.0 

5110 

3-16-70 

76.7 

-18.0 

5110 

2N/09E-04H01M 

158.1 

10-22-69 
3-16-70 

76.5 
76.5 

81.6 
81.6 

5110 
5110 

2N/07E-36P02M 

54.0 

10-07-69 

91.0 

-37.0 

5050 

3-18-70 

79.2 

-25.2 

5050 

2N/09E-05H01M 

132.2 

10-22-69 
3-16-70 

100.5 
99.0 

31.7 
33.2 

5110 
5110 

2N/08E-03G02M 

108.8 

10-22-69 

117.5 

-8.7 

5110 

3-19-70 

108.5 

0.3 

5110 

2N/09E-05L02M 

130.0 

10-09-69 
10-22-69 

106.9 
107.0 

23.1 
23.0 

5050 
5110 

2N/08E-04C01M 

92.0 

10-22-69 

108.0 

-16.0 

5110 

3-16-70 

108.0 

22.0 

5110 

3-19-70 

96.5 

-4.5 

5110 

3-19-70 

105.8 

24.2 

5050 

2N/08E-08N01M 

76.7 

10-23-69 

93.2 

-16.5 

5110 

2N/09E-05N01M 

126.1 

10-22-69 

(8) 

5110 

3-18-70 

86.4 

-9.7 

5110 

3-16-70 

(8) 

5110 

2N/08E-09C302M 

87.0 

10-22-69 

105.0 

-18.0 

5110 

2N/09E-07G02M 

117.5 

10-22-69 

108.0 

9.5 

5110 

3-18-70 

94.0 

-7.0 

5110 

3-16-70 

104.0 

13.5 

5110 

2N/08E-10H02M 

105.4 

10-22-69 

116.0 

-10.6 

5110 

2N/09E-08N01M 

141.6 

10-22-69 

132.0 

9.6 

5110 

3-18-70 

108.5 

-3.1 

5110 

3-16-70 

129.5 

12.1 

5110 

2N/08E-11B01M 

106.0 

10-22-69 

109.1 

-3.1 

5110 

2N/09E-09D01M 

132.8 

10-22-69 

104.6 

28.2 

5110 

3-18-70 

103.6 

2.4 

5110 

3-16-70 

102.6 

30.2 

5110 

2N/08E-12C02M 

109.3 

10-22-69 

106.0 

3.3 

5110 

2N/09E-11A01M 

253.0 

10-22-69 

165.0 

88.0 

5110 

3-16-70 

101.5 

7.8 

5110 

3-16-70 

165.5 

87.5 

5110 
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TABLE     C-2     (Cont.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

CALAVERAS  RIVER  ARE 

A   5-22.02 

(Continued) 

FARMINGTON-COLLEGEVILI.F.  AREA 

5-22.03   (Continued) 

2N/09E-17C01M 

186.0 

10-22-69 

(3) 

5110 

1N/06E-26A02M 

13.0 

10-07-69 

37.1 

-24.1 

5050 

3-16-70 

(3) 

5H0 

3-18-70 

31.7 

-18.7 

5050 

4-21-70 

(0) 

5050 

1N/07E-11E01M 

48.6 

10-20-69 

(3) 

5110 

2N/09E-18Q01M 

107.1 

10-22-69 

112.7 

-5.6 

5110 

3-16-70 

(3) 

5110 

3-16-70 

(9) 

5110 

4-22-70 

(0) 

5050 

2N/09E-22B01M 

171.0 

3-31-70 

125.2 

45.8 

5050 

1N/07E-11L01M 

50.0 

10-28-69 
3-23-70 

88.0 
80.0 

-38.0 
-30.0 

5550 
5550 

2N/09E-28N01M 

179.5 

10-20-69 

161.1 

18.4 

5110 

3-16-70 

154.6 

24.9 

5110 

1N/07E-12Q01M 

54.4 

10-20-69 
3-16-70 

95.0 
93.0 

-40.6 
-38.6 

5110 
5110 

2N/09E-32D01M 

154.2 

3-31-70 

148.1 

6.1 

5050 

1N/07E-14L01M 

47.0 

3-31-70 

82.2 

-35.2 

5050 

3N/07E-33G01M 

52.0 

10-23-69 

68.5 

-16.5 

5110 

3-18-70 

60.0 

-8.0 

5110 

1N/07E-20G01M 

29.0 

10-21-69 
3-19-70 

82.5 
72.5 

-53.5 
-43.5 

5110 
5110 

3N/07E-35C02M 

61.2 

10-22-69 

75.0 

-13.8 

5110 

3-18-70 

65.5 

-4.3 

5110 

1N/07E-21R01M 

37.0 

10-21-69 
3-19-70 

(1) 
(9) 

5110 
5110 

3N/07E-35L01M 

64.0 

10-22-69 

75.5 

-11.5 

5110 

3-18-70 

69.8 

-5.8 

5110 

1N/07E-23H02M 

51.0 

10-07-69 
3-18-70 

92.3 
84.3 

-41.3 
-33.3 

5050 
5050 

3N/07E-36D01M 

67.7 

10-22-69 

84.5 

-16.8 

5110 

3-18-70 

70.0 

-2.3 

5110 

1N/07E-24R01M 

57.0 

10-21-69 
3-16-70 

(3) 

97.5 

-40.5 

5110 
5110 

3N/07E-36K02M 

74.5 

10-20-69 

85.3 

-10.8 

5110 

3-18-70 

80.8 

-6.3 

5110 

1N/07E-27H02M 

44.0 

10-21-69 
3-19-70 

87.5 
80.0 

-43.5 
-36.0 

5110 
5110 

3N/08E-11M01M 

137.5 

10-14-69 

DRY 

8201 

1-15-70 

(0) 

8201 

1N/07E-28R01M 

36.0 

3-27-70 

66.1 

-30.1 

5050 

3N/08E-11M11M 

139.9 

10-14-69 
1-15-70 

131.1 
129.7 

8.8 
10.2 

8201 
8201 

1N/07E-31L01M 

21.0 

3-27-70 

30.9 

-9.9 

5050 

• 

1N/07E-32A01M 

29.5 

3-27-70 

54.1 

-24.6 

5050 

3N/08E-11N02M 

156.0 

10-22-69 

178.0 

-22.0 

5110 

3-19-70 

156.2 

-0.2 

5110 

1N/07E-35H01M 

49.1 

10-21-69 
3-19-70 

88.6 
76.1 

-39.5 
-27.0 

5110 
5110 

3N/08E-12P11M 

181.7 

10-07-69 

168.1 

13.6 

8201 

1-08-70 

167.1 

14.6 

8201 

1N/08E-13J01M 

94.8 

10-20-69 
3-16-70 

113.5 
97.0 

-18.7 
-2.2 

5110 
5110 

3N/08E-23F11M 

173.1 

10-07-69 

172.7 

0.4 

8201 

1-08-70 

170.6 

2.5 

8201 

1N/08E-13P02M 

90.5 

10-07-69 
10-20-69 

112.0 
117. 5 

-21.5 
-27.0 

5050 
5110 

3N/08E-26Q01M 

130.0 

10-28-69 
11-28-69 

131.8 
130.7 

-1.8 
-0.7 

5050 
5050 

3-18-70 

96.6 

-6.1 

5050 

12-29-69 

129.8 

0.2 

5050 

1N/08E-16P01M 

73.0 

3-31-70 

96.0 

-23.0 

5050 

1-28-70 

129.2 

0.8 

5050 

2-27-70 

128.1 

1.9 

5050 

1N/08E-17D01M 

68.7 

10-20-69 

110.5 

-41.8 

5110 

3-30-70 

127.5 

2.5 

5050 

3-16-70 

95.0 

-26.3 

5110 

4-30-70 

129.1 

0.9 

5050 

5-30-70 

130.1 

-0.1 

5050 

1N/08E-19B01M 

62.0 

10-20-69 

(4) 

5110 

6-30-70 

131.4 

-1.4 

5050 

3-17-70 

(4) 

5110 

7-31-70 

133.0 

-3.0 

5050 

8-31-70 

133.9 

-3.9 

5050 

1N/08E-21M01M 

71.0 

3-31-70 

95.9 

-24.9 

5050 

9-30-70 

134.2 

-4.2 

5050 

1N/08E-22B01M 

80.5 

10-20-69 

(6) 

5110 

3N/08E-27R01M 

126.4 

10-22-69 

130.8 

-4.4 

5110 

3-19-70 

130.8 

-4.4 

5110 

1N/08E-23J01M 

88.7 

10-21-69 
3-17-70 

(3) 

(3) 

5110 
5110 

3N/08E-32P01M 

85.0 

10-22-69 
3-19-70 

109.4 
91.4 

-24.4 
-6.4 

5110 
5110 

4-21-70 

(0) 

5050 

1N/08E-26A02M 

88.7 

10-21-69 

108.5 

-19.8 

5110 

3N/09E-05D01M 

280.0 

10-22-69 
3-20-70 

(7) 
(2) 

5110 
5110 

3-17-70 

100.0 

-11.3 

5110 

4-22-70 

(7) 

5050 

1N/08E-27R02M 

78.0 

10-21-69 
3-17-70 

115.2 
92.7 

-37.2 
-14.7 

5110 
5110 

3N/09E-25R01M 

169.8 

10-22-69 

44.8 

125.0 

5110 

3-16-70 

42.8 

127.0 

5110 

1N/08E-29M02M 

64.1 

10-21-69 
3-17-70 

100.6 
89.6 

-36.5 
-25.5 

5110 
5110 

3N/09E-33J01M 

140.0 

10-22-69 

86.9 

53.1 

5110 

3-16-70 

75.4 

64.6 

5110 

1N/08E-30M01M 

57.0 

3-31-70 

84.8 

-27.8 

5050 

3N/09E-36GO1M 

180.4 

10-22-69 

76.7 

103.7 

5110 

1N/08E-33H01M 

71.6 

10-21-69 

104.5 

-32.9 

5110 

3-16-70 

(7) 

5110 

3-17-70 

86.5 

-14.9 

5110 

4-21-70 

68.3 

112.1 

5050 

1N/08E-33J01M 

72.0 

10-21-69 
3-17-70 

104.0 
86.0 

-32.0 
-14.0 

5110 
5110 

FARM1NGT0N-C0I,I.EGEV 

ILLE  AREA 

5-22.03 

1N/08E-35R02M 

82.0 

10-21-69 

113.0 

-31.0 

5110 

1N/06E-23J01M 

11.8 

10-20-69 
3-19-70 

(3) 
(3) 

5110 
5110 

3-17-70 

83.0 

-1.0 

5110 

4-21-70 

36.3 

-24.5 

5050 

1N/08E-36F01M 

87.0 

10-21-69 
3-17-70 

106.0 
86.0 

-19.0 
1.0 

5110 
5110 

1N/06E-25H02M 

19.0 

3-27-70 

49.2 

-30.2 

5050 
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TABLE      C-2     (Cent.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

FARMINGTON-COLLEGEVILLE  AREA 

5-22.03    (Cor 

tinued) 

FARMINGTON-COLLEGEVILLE  AREA 

5-22.03    (Continued) 

1N/09E-13D01M 

142.0 

10-20-69 

100.5 

41.5 

5110 

1S/08E-09A01M 

71.0 

10-21-69 

85.5 

-14.5 

5110 

3-16-70 

98.0 

44.0 

5110 

3-19-70 

78.0 

-7.0 

5110 

1N/09E-15B02M 

120.0 

10-20-69 

102.0 

18.0 

5110 

1S/08E-11F01M 

80.0 

10-22-69 

89.2 

-9.2 

5110 

3-16-70 

98.0 

22.0 

5110 

3-17-70 

77.2 

2.8 

5110 

1N/09E-17D01M 

103.0 

10-20-69 

117.5 

-14.5 

5110 

1S/08E-15A01M 

73.5 

10-07-69 

80.8 

-7.3 

5050 

3-16-70 

97.5 

5.5 

5110 

10-21-69 
3-18-70 

80.0 
70.8 

-6.5 
2.7 

5110 
5050 

1N/09E-17M01M 

102.2 

10-20-69 
3-16-70 

123.7 
97.2 

-21.5 
5.0 

5110 
5110 

3-19-70 

71.0 

2.5 

5110 

1S/08E-21A01M 

66.8 

10-21-69 

60.0 

6.8 

5110 

1N/09E-19C01M 

98.5 

10-20-69 
3-16-70 

124.0 
97.0 

-25.5 
1.5 

5110 
5110 

3-19-70 

54.5 

12.3 

5110 

1S/08E-29H01M 

62.5 

10-21-69 

34.8 

27.7 

5110 

1N/09E-22G02M 

118.0 

10-20-69 
3-16-70 

97.4 
94.4 

20.6 
23.6 

5110 
5110 

3-19-70 

33.3 

29.2 

5110 

1S/08E-30C01M 

52.0 

10-21-69 

25.0 

27.0 

5110 

1N/09E-23Q01M 

125.0 

10-07-69 
10-20-69 

90.8 
92.8 

34.2 
32.2 

5050 
5110 

3-19-70 

26.0 

26.0 

5110 

3-16-70 

87.3 

37.7 

5110 

1S/09E-02D01M 

146.0 

10-21-69 

112.5 

33.5 

5110 

3-18-70 

86.1 

38.9 

5050 

3-17-70 

100.5 

45.5 

5110 

1N/09E-29A01M 

106.5 

10-21-69 

105.0 

1.5 

5110 

1S/09E-02J01M 

157.0 

10-00-69 

106.2 

50.8 

4520 

3-17-70 

87.0 

19.5 

5110 

3-00-70 

103.8 

53.2 

4520 

1N/09E-30C05M 

96.0 

10-21-69 

108.0 

-12.0 

5110 

1S/09E-02R01M 

162.0 

10-21-69 

113.2 

48.8 

5110 

3-17-70 

89.0 

7.0 

5110 

3-17-70 

103.2 

58.8 

5110 

1N/09E-32J01M 

107.5 

10-21-69 

100.0 

7.5 

5110 

1S/09E-05R01M 

105.7 

10-22-69 

83.5 

22.2 

5110 

3-17-70 

85.0 

22.5 

5110 

3-17-70 

75.3 

30.4 

5110 

1N/09E-33P01M 

117.3 

10-21-69 

113.0 

4.3 

5110 

1S/09E-07N01M 

96.2 

10-22-69 

83.5 

12.7 

5110 

3-17-70 

93.0 

24.3 

5110 

3-17-70 

73.0 

23.2 

5110 

1N/09E-36P01M 

147.2 

10-21-69 

108.7 

38.5 

5110 

1S/09E-09R01M 

127.6 

10-22-69 

88.0 

39.6 

5110 

3-17-70 

100.7 

46.5 

5110 

3-17-70 

80.5 

47.1 

5110 

1S/07E-01J01M 

53.4 

10-21-69 

81.0 

-27.6 

5110 

1S/09E-11J01M 

140.0 

10-00-69 

76.9 

63.1 

4520 

3-19-70 

70.5 

-17.1 

5110 

3-00-70 

75.3 

64.7 

4520 

1S/07E-03A01M 

43.1 

10-21-69 

71.0 

-27.9 

5110 

1S/09E-18R03M 

103.8 

10-21-69 

85.8 

18.0 

5110 

3-19-70 

58.0 

-14.9 

5110 

3-17-70 

68.8 

35.0 

5110 

1S/07E-05A01M 

28.9 

10-21-69 

43.4 

-14.5 

5110 

1S/09E-19Q01M 

97.5 

10-21-69 

62.0 

35.5 

5110 

3-23-70 

39.4 

-10.5 

5110 

3-17-70 

56.0 

41.5 

5110 

1S/07E-06M02M 

23.5 

10-20-69 

(4) 

5110 

^ 

3-19-70 

(4) 

5110 

SOUTH  SAN  JOAQUIN   IRRIGATION 

DISTRICT  5-22.05 

1S/07E-08J02M 

30.9 

10-20-69 
3-19-70 

21.4 
22.9 

9.5 
8.0 

5110 
5110 

1S/06E-24H02M 

23.0 

3-26-70 

10.1 

12.9 

5050 

1S/07E-17N02M 

30.0 

3-27-70 

12.3 

17.7 

5050 

1S/07E-10A01M 

41.0 

10-07-69 

55.8 

-14.8 

5050 

10-21-69 

52.9 

-11.9 

5110 

1S/07E-23N01M 

45.0 

3-30-70 

19.6 

25.4 

5050 

3-18-70 

44.8 

-3.8 

5050 

3-19-70 

44.9 

-3.9 

5110 

1S/07E-25R01M 

56.0 

3-30-70 

23.8 

32.2 

5050 

1S/07E-12H01M 

51.0 

10-21-69 

63.0 

-12.0 

5110 

1S/07E-28D01M 

34.0 

10-07-69 

7.2 

26.8 

5050 

3-19-70 

57.5 

-6.5 

5110 

3-18-70 

8.6 

25.4 

5050 

1S/07E-13J01M 

48.0 

10-21-69 
3-19-70 

41.5 
38.5 

6.5 
9.5 

5110 
5110 

1S/07E-29N02M 

30.0 

3-27-70 

10.3 

19.7 

5050 

1S/07E-33H01M 

40.0 

10-01-69 

9.8 

30.2 

5050 

1S/07E-14P02M 

44.5 

10-21-69 
3-19-70 

26.5 
(7) 

18.0 

5110 
5110 

3-18-70 

11.5 

28.5 

5050 

4-21-70 

29.0 

15.5 

5050 

1S/07E-35Q01M 

49.0 

3-30-70 

(1) 

5050 

1S/07E-I5F01M 

40.0 

10-20-69 

(4) 

5110 

1S/08E-25Q01M 

90.5 

10-21-69 

45.6 

44.9 

5110 

3-19-70 

(4) 

5110 

3-17-70 

44.1 

46.4 

5110 

1S/08E-06D01M 

55.4 

10-21-69 
3-19-70 

(7) 
72.5 

-17.1 

5110 
5110 

1S/08E-27A01M 

75.0 

3-27-70 

48.8 

26.2 

5050 

1S/08E-33N01M 

67.0 

10-07-69 

29.8 

37.2 

5050 

1S/08E-08J01M 

62.7 

10-28-69 
11-28-69 

76.2 

74.4 

-13.5 
-11.7 

5050 
5050 

3-18-70 

29.4 

37.6 

5050 

12-29-69 

72.6 

-9.9 

5050 

1S/08E-35R02M 

88.0 

3-27-70 

38.2 

49.8 

5050 

1-28-70 

71.1 

-8.4 

5050 

2-27-70 

69.7 

-7.0 

5050 

1S/09E-36A01M 

145.0 

10-00-69 

50.5 

94.5 

4520 

3-30-70 

71.0 

-8.3 

5050 

3-00-70 

51.2 

93.8 

4520 

4-30-70 

70.0 

-7.3 

5050 

5-30-70 

70.7 

-8.0 

5050 

2S/07E-07Q01M 

28.0 

3-27-70 

5.4 

22.6 

5050 

6-30-70 

74.8 

-12.1 

5050 

7-31-70 

77.5 

-14.8 

5050 

2S/07E-08R01M 

36.9 

9-28-69 

11.3 

25.6 

5050 

8-31-70 

80.8 

-18.1 

5050 

3-27-70 

11.1 

25.8 

5050 

9-30-70 

81.0 

-18.3 

5050 
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TABLE      C-2      (Cont.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

SOUTH  SAN  JOAQUIN    IRRIGATION 

DISTRICT  5-22.05    (Cont 

inued) 

DELTA  AREA  5-22.52    (Continued) 

2S/O7E-10BO1M 

46.0 

3-27-70 

14.1 

31.9 

5050 

3S/07E-05J01M               34.0 

3-27-70 

9.3 

24.7 

5050 

2S/07E-12G01M 

56.0 

3-27-70 

13.3 

42.7 

5050 

3S/07E-06Q01M                26.0 

10-07-69 
3-18-70 

4.7 
7.3 

21.3 
18.7 

5050 
5050 

2S/07E-12R01M 

55.0 

10-07-69 
3-18-70 

16.9 
16.5 

38.1 
38.5 

5050 
5050 

2S/07E-12R02M 

55.0 

10-07-69 

14.4 

40.6 

5050 

LAHONTAN 

REGION  6-00.00 

3-18-70 

14.3 

40.7 

5050 

SURPRISE  VALLEY  6-01.00 

2S/07E-20R02M 

32.0 

3-27-70 

8.1 

23.9 

5050 

40N/16E-36G01M           4625.2 

10-21-69 

74.0 

4551.2 

5050 

2S/07E-22J01M 

44.0 

3-27-70 

(1) 

5050 

11-18-69 
12-22-69 

71.0 
70.0 

4554.2 
4555.2 

5050 
5050 

2S/07E-24R02M 

56.0 

3-27-70 

15.5 

40.5 

5050 

1-21-70 
2-18-70 

70.5 
66.0 

4554.7 
4559.2 

5050 
5050 

2S/07E-34R01M 

45.0 

3-27-70 

11.1 

33.9 

5050 

3-18-70 
4-21-70 

64.6 
63.8 

4560.6 
4561.4 

5050 
5050 

2S/08E-09J01M 

73.0 

3-27-70 

20.3 

52.7 

5050 

5-20-70 
6-18-70 

70.2 
(1) 

4555.0 

5050 
5050 

2S/08E-14E01M 

79.0 

3-27-70 

22.4 

56.6 

5050 

7-15-70 
8-19-70 

(1) 
(1) 

5050 
5050 

2S/08E-17N01M 

64.0 

3-27-70 

20.0 

44.0 

5050 

9-22-70 

(1) 

5050 

2S/09E-02E01M 

135.0 

10-07-69 

39.0 

96.0 

5050 

41N/16E-27Q01M            4657.2 

10-21-69 

24.0 

4633.2 

5050 

10-21-69 

42.0 

93.0 

5110 

11-18-69 

26.2 

4631.0 

5050 

3-17-70 

(7) 

5110 

12-22-69 

25.0 

4632.2 

5050 

3-18-70 

(7) 

5050 

1-21-70 
2-18-70 

14.4 
14.3 

4642.8 
4642.9 

5050 
5050 

2S/09E-05C01M 

110. 0 

3-27-70 

37.7 

72.3 

5050 

3-18-70 
4-21-70 

19.1 
20.0 

4638.1 
4637.2 

5050 
5050 

2S/09E-09Q01M 

120.0 

3-27-70 

37.0 

83.0 

5050 

5-20-70 
6-18-70 

19.5 
19.9 

4637.7 
4637.3 

5050 
5050 

2S/09E-11K01M 

139.0 

3-27-70 

40.7 

98.3 

5050 

7-15-70 
8-19-70 

22.6 
25.3 

4634.6 
4631.9 

5050 
5050 

2S/09E-18E01M 

94.0 

3-27-70 

26.2 

67.8 

5050 

9-22-70 

25.8 

4631.4 

5050 

2S/09E-19B02M 

89.0 

10-07-69 

(1) 

5050 

41N/16E-35D02M           4621.5 

10-21-69 

44.0 

4577.5 

5050 

3-18-70 

21.5 

67.5 

5050 

11-18-69 

12-22-69 

1-21-70 

(1) 

42.9 
41.2 

4578.6 
4580.3 

5050 
5050 
5050 

DELTA  AREA  5-22.52 

2-18-70 
3-18-70 

38.8 
38.9 

4582.7 
4582.6 

5050 
5050 

1N/06E-27R01M 

11.0 

3-26-70 

23.1 

-12.1 

5050 

4-21-70 
5-20-70 

(1) 
45.5 

4576.0 

5050 
5050 

3N/05E-I6A01M 

-3.0 

10-24-69 

(3) 

5110 

6-18-70 

39.8 

4581.7 

5050 

3-20-70 

5.5 

-8.5 

5110 

7-15-70 
8-19-70 

(1) 
(1) 

5050 
5050 

1S/05E-35Q02M 

8.0 

10-20-69 
3-20-70 

6.5 
6.5 

1.5 
1.5 

5110 
5110 

42N/16E-17K01M           4651.6 

9-22-70 
10-21-69 

(1) 

27.4 

4624.2 

5050 
5050 

1S/06E-02G02M 

16.0 

3-26-70 

23.4 

-7.4 

5050 

11-18-69 
12-22-69 

26.2 
25.8 

4625.4 
4625.8 

5050 
5050 

1S/06E-04A02M 

8.5 

10-07-69 

6.8 

1.7 

5050 

1-21-70 

25.4 

4626.2 

5050 

3-18-70 

4.4 

4.1 

5050 

2-18-70 
3-18-70 

26.4 
24.1 

4625.2 
4627.5 

5050 
5050 

1S/06E-09J01M 

7.0 

3-26-70 

8.2 

-1.2 

5050 

4-21-70 
5-20-70 

22.1 
(1) 

4629.5 

5050 
5050 

1S/06E-11D01K 

14.8 

10-28-69 

26.1 

-11.3 

5050 

6-18-70 

59.2 

4592.4 

5050 

11-28-69 

25.8 

-11.0 

5050 

7-15-70 

29.2 

4622.4 

5050 

12-29-69 

24.2 

-9.4 

5050 

8-19-70 

(1) 

5050 

1-28-70 

22.9 

-8.1 

5050 

9-22-70 

27.3 

4624.3 

5050 

2-27-70 

21.8 

-7.0 

5050 

3-30-70 

22.3 

-7.5 

5050 

43N/16E-17D01M            4687.4 

10-21-69 

34.6 

4652.8 

5050 

4-30-70 

25.3 

-10.5 

5050 

11-18-69 

34.4 

4653.0 

5050 

5-30-70 

26.8 

-12.0 

5050 

12-22-69 

34.0 

4653.4 

5050 

6-30-70 

27.9 

-13.1 

5050 

1-21-70 

33.8 

4653.6 

5050 

7-31-70 

30.6 

-15.8 

5050 

2-18-70 

33.5 

4653.9 

5050 

8-31-70 

31.0 

-16.2 

5050 

3-18-70 

33.2 

4654.2 

5050 

9-30-70 

29.6 

-14.8 

5050 

4-21-70 
5-20-70 

33.2 
33.1 

4654.2 
4654.3 

5050 
5050 

1S/06E-12P01M 

21.0 

3-26-70 

18.9 

2.1 

5050 

6-18-70 
7-1  -70 

33.0 
32.8 

4654.4 
4654.6 

5050 
5050 

1S/06E-22Q02M 

10.0 

10-07-69 

9.4 

0.6 

5050 

8-19-70 

32.5 

4654.9 

5050 

3-18-70 

5.4 

4.6 

5050 

9-22-70 

32.4 

4655.0 

5050 

1S/06E-34K01M 

9.0 

3-26-70 

9.2 

-0.2 

5050 

46N/16E-04Q01M           4600.0 

10-21-69 
11-18-69 

70.0 
69.9 

4530.0 
4530.1 

5050 
5050 

1S/06E-36C01M 

23.0 

3-26-70   (1)   36.2 

-13.2 

5050 

12-22-69 

69.5 

4530.5 

5050 

1-21-70 

69.5 

4530.5 

5050 

2S/06E-02H01M 

20.0 

3-26-70 

17.1 

2.9 

5050 

2-18-70 
3-18-70 

68.8 
68.4 

4531.2 
4531.6 

5050 
5050 

2S/06E-1U01M 

20.0 

10-07-69 

8.8 

11.2 

5050 

4-21-70 

69.2 

4530.8 

5050 

3-18-70 

7.7 

12.3 

5050 

5-20-70 
6-18-70 

69.0 
69.5 

4531.0 
4530.5 

5050 
5050 

2S/06E-25R01M 

23.0 

3-27-70 

7.6 

15.4 

5050 

7-15-70 
8-19-70 
9-22-70 

(7) 
73.0 
72.5 

4527.0 

4527.5 

5050 
5050 
5050 
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TABLE      C-2     (Cent.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


STATE    WELL   NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 

IN  FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 

STATE    WELL    NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

GROUND 

SURFACE 

TO    WATER 

SURFACE 

IN  FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 

MADELINE   PLAINS   6-02.00 

TAHOE  VALLEY  6-05.00 

35N/13E-26J02M           5296.0         10-22-69 

51.0 

5245.0 

5050 

SOUTH  TAHOE  VALLEY 

6-05.01 

11-19-69 

51.5 

5244.5 

5050 

12-23-69 

51.0 

5245.0 

5050 

11N/18E-05N01M 

6396.1 

10-21-69 

15.5 

6380.6 

5050 

1-22-70 

50.9 

5245.1 

5050 

2-19-70 

50.7 

5245.3 

5050 

11N/18E-08M01M 

6435.5 

10-21-69 

9.2 

6426.3 

5050 

3-18-70 

51.0 

5245.0 

5050 

1-26-70 
2-24-70 

3.6 
6.3 

6431.9 
6429.2 

5050 
5050 

37N/13E-09J01M           5342.4          10-22-69 

15.0 

5327.4 

5050 

3-25-70 

6.6 

6428.9 

5050 

11-19-69 

15.5 

5326.9 

5050 

4-29-70 

7.0 

6428.5 

5050 

12-23-69 

15.7 

5326.7 

5050 

5-21-70 

5.7 

6429.8 

5050 

1-22-70 

14.3 

5328.1 

5050 

6-26-70 

7.3 

6428.2 

5050 

2-19-70 

13.0 

5329.4 

5050 

7-29-70 

8.8 

6426.7 

5050 

3-18-70 

11.9 

5330.5 

5050 

8-26-70 
9-28-70 

9.4 
9.7 

6426.1 
6425.8 

5050 
5050 

HONEY  LAKE  VALLEY  6-04.00 

12N/18E-02C09M 

6291.1 

10-21-69 
1-26-70 

48.9 
47.9 

6242.2 
6243.2 

5050 
5050 

26N/16E-15E01M           4106.1          10-22-69 

53.0 

4053 . 1 

5050 

2-24-70 

47.0 

6244.1 

5050 

11-19-69 

53.1 

4053.0 

5050 

3-25-70 

46.7 

6244.4 

5050 

12-23-69 

54.0 

4052.1 

5050 

4-29-70 

47.1 

6244.0 

5050 

1-22-70 

54.8 

4051.3 

5050 

5-27-70 

47.3 

6243.8 

5050 

2-19-70 

54.5 

4051.6 

5050 

6-26-70 

48.1 

6243.0 

5050 

3-18-70 

54.8 

4051.3 

5050 

7-29-70 

49.6 

6241.5 

5050 

4-22-70 

55.3 

4050.8 

5050 

8-26-70 

50.3 

6240.8 

5050 

5-21-70 

55.0 

4051.1 

5050 

9-28-70 

50.7 

6240.4 

5050 

6-17-70 

55.5 

4050.6 

5050 

7-16-70 

55.7 

4050.4 

5050 

12N/18E-03A01M 

6270.4 

10-21-69 

24.0 

6246.4 

5050 

8-20-70 

55.6 

4050.5 

5050 

9-21-70 

56.6 

4049.5 

5050 

12N/18E-03D05M 

6253.4 

10-21-69 

16.7 

6236.7 

5050 

27N/15E-32G01M            4052.8          10-22-69 

14.8 

4038.0 

5050 

12N/18E-03D08M 

6261.9 

10-21-69 

(2) 

5050 

11-19-69 

16.4 

4036.4 

5050 

12-23-69 

17.7 

4035.1 

5050 

12N/18E-04A05M 

6254.4 

10-21-69 

20.9 

6233.5 

5050 

1-22-70 

(9) 

5050 

2-19-70 

(9) 

5050 

12N/18E-04B02M 

6236.7 

10-21-69 

8.0 

6228.7 

5050 

3-18-70 

12.9 

4039.9 

5050 

1-26-70 

6.4 

6230.3 

5050 

4-22-70 

U.O 

4041.8 

5050 

2-24-70 

6.5 

6230.2 

5050 

5-21-70 

9.0 

4043.8 

5050 

3-25-70 

6.8 

6229.9 

5050 

6-17-70 

9.0 

4043.8 

5050 

4-29-70 

6.8 

6229.9 

5050 

7-16-70 

10.0 

4042.8 

5050 

5-27-70 

7.0 

6229.7 

5050 

8-20-70 

13.3 

4039.5 

5050 

6-26-70 

6.8 

6229.9 

5050 

9-21-70 

15.4 

4037.4 

5050 

7-29-70 
8-26-70 

[1)    10.0 
7.9 

6226.7 
6228.8 

5050 
5050 

28N/13E-11R01M           4068.6          10-22-69 

25.2 

4043.4 

5050 

9-28-70 

8.2 

6228.5 

5050 

11-19-69 

21.8 

4046.8 

5050 

12-23-69 

20.6 

4048.0 

5050 

12N/18E-04L01M 

6264.0 

10-21-69 

25.8 

6238.2 

5050 

1-22-70 

19.3 

4049.3 

5050 

2-19-70 

17.7 

4050.9 

5050 

12N/18E-05A02M 

6239.7 

^10-21-69 

5.7 

6234.0 

5050 

3-18-70 

17.0 

4051.6 

5050 

4-22-70 

17.1 

4051.5 

5050 

12N/18E-05C02M 

6257.6 

10-21-69 

21.1 

6236.5 

5050 

5-21-70 

(1) 

5050 

6-17-70 

30.7 

4037.9 

5050 

12N/18E-05H01M 

6256.3 

10-21-69 

13.9 

6242.4 

5050 

7-17-70 

(1) 

5050 

1-26-70 

11.7 

6244.6 

5050 

8-20-60 

(1) 

5050 

2-24-70 

11.4 

6244.9 

5050 

9-21-70 

45.7 

4022.9 

5050 

3-25-70 
4-29-70 

11.2 
11.5 

6245.1 
6244.8 

5050 
5050 

29N/12E-05J0U1           4172.3          10-22-69 

14.4 

4157.9 

5050 

5-27-70 

12.6 

6243.7 

5050 

11-19-69 

13.6 

4158.7 

5050 

6-26-70 

13.3 

6243.0 

5050 

12-23-69 

13.2 

4159.1 

5050 

7-29-70 

14.7 

6241.6 

5050 

1-22-70 

11.2 

4161.1 

5050 

8-26-70 

16.4 

6239.9 

5050 

2-19-70 

10.6 

4161.7 

5050 

9-28-70 

15.0 

6241.3 

5050 

3-18-70 

10.7 

4161.6 

5050 

4-22-70 

11.2 

4161.1 

5050 

12N/18E-05K01M 

6271.0 

10-21-69 

30.7 

6240.3 

5050 

5-21-70 

7.7 

4164.6 

5050 

6-17-70 

11.4 

4160.9 

5050 

12N/18E-09D03M 

6298.0 

10-21-69 

58.9 

6239.1 

5050 

7-17-70 

15.1 

4157.2 

5050 

8-20-70 

17.7 

4154.6 

5050 

12N/18E-16M01M 

6297.9 

10-21-69 

20.7 

6277.2 

5050 

9-21-70 

U.O 

4159.3 

5050 

12N/18E-21D01M 

6283.0 

10-21-69 

(2) 

5050 

29N/14E-17R02M           4046.9         10-22-69 

6.2 

4040.7 

5050 

11-19-69 

6.4 

4040.5 

5050 

12N/18E-29L01M 

6335.0 

2-24-70 

14.0 

6321.0 

5050 

12-23-69 

6.4 

4040.5 

5050 

3-25-70 

14.5 

6320.5 

5050 

1-22-70 

4.9 

4042.0 

5050 

4-29-70 

14.7 

6320.3 

5050 

2-19-70 

2.9 

4044.0 

5050 

5-27-70 

15.6 

6319.4 

5050 

3-18-70 

3.4 

4043.5 

5050 

6-26-70 

17.2 

6317.8 

5050 

4-22-70 

4.2 

4042.7 

5050 

7-29-70 

18.3 

6316.7 

5050 

5-21-70 

5.2 

4041.7 

5050 

8-26-70 

19.2 

6315.8 

5050 

6-17-70 

3.9 

4043.0 

5050 

9-28-70 

20.1 

6314.9 

5050 

7-17-70 

5.6 

4041.3 

5050 

8-20-70 

5.6 

4041.3 

5050 

12N/18E-29N01M 

6337.7 

10-21-69 

[4)   28.3 

6309.4 

5050 

9-21-70 

7.0 

4039.9 

5050 
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TABLE      C-2     (Cont.) 

GROUND     WATER    LEVELS    AT    WELLS 


STATE    WELL   NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN  FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


STATE    WELL    NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


DATE 


GROUND 

SURFACE 

TO   WATER 

SURFACE 

IN  FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


SOUTH  TAHOE  VALLEY  6-05.01    (Continued) 


UN/18E-27K01M 

6276.7 

10-21-69 

37.3 

6239.4 

5050 

1-26-70 

35.5 

6241.2 

5050 

2-24-70 

36.0 

6240.7 

5050 

3-25-70 

36.5 

6240.2 

5050 

4-29-70 

35.8 

6240.9 

5050 

5-27-70 

37.2 

6239.5 

5050 

6-26-70 

36.8 

6239.9 

5050 

7-29-70 

38.2 

6238.5 

5050 

8-26-70 

40.4 

6236.3 

5050 

9-28-70 

37.7 

6239.0 

5050 

13N/18E-33K01M 

6242.0 

10-21-69 

12.0 

6230.0 

5050 

UN/18E-33H01M 

6253 . 1 

10-21-69 

25.0 

6228.1 

5050 

1-26-70 

22.5 

6230.6 

5050 

2-24-70 

22.7 

6230.4 

5050 

3-25-70 

23.3 

6229.8 

5050 

4-29-70 

22.7 

6230.4 

5050 

5-27-70 

25.7 

6227.4 

5050 

6-26-70 

25.7 

6227.4 

5050 

7-29-70 

27.2 

6225.9 

5050 

8-26-70 

27.7 

6225.4 

5050 

9-28-70 

26.6 

6226.5 

5050 

13N/18E-33R05M 

6265.6 

10-21-69 

27.2 

6238.4 

5050 

13N/18E-34M02M 

6262.8 

10-21-69 

23.4 

6239.4 

5050 

333 


Appendix  D 
SURFACE  WATER  QUALITY 
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INTRODUCTION 


This  appendix  contains  surface  water  quality  data  for  242 
stream  and  estuarine  stations  in  Northeastern  California  collected 
during  the  period  from  October  1,  1969,  through  September  30,  1970. 
Samples  were  collected  at  50  locations  by  the  U.  S.  Bureau  of  Recla- 
mation; at  2  by  the  U.  S.  Corps  of  Engineers;  at  3  by  the  U.  S.  Geo- 
logical survey;  and  at  236  by  the  Department  of  Water  Resources. 

The  Department  of  Water  Resources  Laboratory  used  proced- 
ures from  the  latest  edition  of  "Standard  Methods  for  the  Examination 
of  Water  and  Wastewater",  for  the  determination  of  mineral,  nutrient, 
and  biological  constituents.   U.  S.  Bureau  of  Reclamation  laboratory 
services  are  provided  by  the  U.  S.  Air  Force  at  McClellan  Air  Force 
Base.   It  uses  procedures  in  accordance  with  the  "FWPCA  Methods  for 
Chemical  Analysis  of  Water  and  Wastes",  November  1968,  for  all 
parameters. 

Two  numbering  systems  are  used  in  this  bulletin  for  iden- 
tifying water  quality  stations.   The  first  is  for  those  stations  for 
which  the  flow  of  water  can  be  measured  readily,  as  in  streams  and 
rivers.   This  system  is  that  which  has  been  used  in  prior  editions 
of  the  Bulletin  No.  130  series  and  is  also  described  in  the  Depart- 
ment's Bulletin  No.  157,  "Index  of  stream  Gaging  Stations  in  and 
Adjacent  to  California,  1970". 

The  second  system  is  used  for  stations  located  in  broad 
water  bodies.   This  system  is  described  as  follows:   The  first  two 
digits  identify  the  hydrologic  basin  as  in  the  first  system.   The 
third  digit  identifies  the  type  of  water  body  and  for  this  publica- 
tion is  a  "B"  for  Bay  system;  "C"  for  canal;  "D"  for  Sacramento-San 
Joaquin  Delta  system,  "L"  for  lake;  "R"  for  reservoir;  "S"  for  slough; 
"V"  for  drain;  and  "X"  for  a  channel  of  two-direction  flow.   The  next 
digit  is  the  last  digit  of  the  latitude  in  degrees,  "3"  for  33°,  or 
"9"  for  29°.   The  next  three  digits  are  the  minutes  of  latitude  to 
the  tenth  of  a  minute.   The  last  four  digits  are  the  longitude  in  the 
same  manner  as  latitude. 


Example:     EO  B  807.3  145.6 


EG 

San  Francisco  Bay 

B 

Water  Body  --  Bay 

8 

^   38°  Latitude 

07.3 

07.3  Minutes  Latitude 

1 

121°  Longitude 

45.6 

45.6  Minutes  Longitude 
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123" 


122° 


30 
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FIGURE   D-l,   SHEET  3  OF  4 
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FIGURE  D-l,   SHEET  4  0F4 
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FIGURE    D-2 
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TABLE      D-l 

SAMPLING    STATION    DATA 


AND    INDEX 


Station 
Number 

Location 

Beginning 
Of  Record 

Frequency 
Of  Sampling 

Anal 

yses    on    Pages 

station 

Latitudt 

Longitud* 

T 

obies 

Figures       1 

D-2   0-3   D-4  0-5 

0-6  0-7   0-8    0-9   D-K)|0-l  02    0^3 1 

AMERICAN   RIVER  AT   FAIR  OAKS 

AO   7175.00 

38  38  35 

121    13  36 

Nov. 

1958 

Special 

369 

343 

AMERICAN   RIVER  BEUW  HDOUS  DAM 

AO  7180.00 

38  38  08 

121   13  36 

Jan. 

1958 

Special 

369 

457  477 

343 

AMERICAN   RIVER  AT  SACRAMENTO 

AO  7140.00 

38  34  05 

121  25  20 

April 

1951 

Special 

369 

343 

AMERICAN  RIVER  AT  SACRAMENTO  WTR  PIT  AT  SACRAMENTO 

AO   7140.10 

38  33  35 

121   24  51 

Oct. 

1968 

Continuous 

369 

457  477                    528 

343 

AMERICAN  R,    EF  OF  NF  OF  NF,   AT  TUNNEL  MILL  CAMFGMD 

A7  2650.01 

39   15  02 

120  38   54 

Special 

380 

343 

AMERICAN  RIVER,  MIDDLE  FORK.   HEAR  ADWM 

A7  3100.00 

38  54  51 

121  02  07 

July 

1958 

Special 

381 

343 

AMERICAN   RIVER,  MF,    BELOW   FRENCH  MEADOWS   DAM 

A7  3800.10 

39  06  43 

120  28  14 

Special 

381 

343 

AMERICAN   RIVER,   MIDDLE   FORK,   AT   GREENWOOD  BRIO(X 

A7  3175.01 

38  57   13 

120  55  43 

Special 

381 

343 

AMERICAN  RIVER,  HF,   AB  RUBICOII  RIVER  NR  FORESTHILL 

A7  3273.01 

39  00  56 

120  42   12 

Special 

381 

343 

AMERICAN   RIVER,    NORTH  FORK,   AT  AUBURN   DAM  SITE 

A7  2160.01 

38  52  59 

121  03  38 

Special 

380 

343 

AMERICAN   RIVER,   NORTH  FORK,   AT  COLFAX 

A7  2500.01 

39  06  08 

120  55  26 

Special 

380 

343 

AMERICAM   RIVER,    NORTH  FORK,   NEAR  COLFAX 

A7  2350.00 

39  02  25 

120  54  06 

Special 

380 

343 

AMERICAN   RIVER,    NORTH  FORK,   NEAR  MONONA   FLAT 

A7  2530.01 

39  07  53 

120  51   12 

Special 

380 

343 

AMERICAN   RIVER,    NF  ABOVE  MIDDLE   FORK,   AT  AUBURN 

A7  2190.01 

38  55  34 

121  02  20 

Special 

380 

343 

AMERICAN  RIVER,   NF,   AT  FONOEROSA  BRIDGE  NR  APPLEGATE 

A7  2250.01 

39  00  00 

120  56  21 

Special 

380 

343 

AMERICAN  RIVER,   NORTH  FORK,   AT  THE  CEDARS 

A7  2825.01 

39  14  54 

120  21  07 

Special 

380 

343 

AMERICAN  RIVER,   HF  OF  MF,   NEAR  FORESTHILL 

A7  3280.00 

39  01  29 

120  43  03 

Special 

381 

483 

343 

AMERICAN   RIVER,  NF  OF  NF,   ABOVE  BLUE  CANTOH 

A7  2620.01 

39  12  03 

120  44  45 

Special 

380 

343 

AMERICAN   RIVER,    NF  OF  NF,   NEAR  EMIGRANT  GAP 

A7  2672.01 

39  16  18 

120  39  27 

Special 

380 

343 

AMERICAN   RIVER,    SILVER  FORK  OF  SF,    AT  MOUTH 

A7  4580.01 

38  46  00 

120  18  47 

Special 

382 

483 

343 

AMERICAN   RIVER,    SOUTH  FORK,    AT  COUMA 

A7  4170.00 

38  48  06 

120  53  24 

Special 

381 

459  483 

343 

AMERICAN   RIVER,    SF,    ABOVE   DIV  DAM  NR  POLIOCK  PINES 

A7  4320.10 

38  47   14 

120  40  52 

Special 

381 

343 

AMERICAN  RIVER,    SOOTH  FORK,   AT  42  MILE  CAMP 

A7  4727.01 

38  47  28 

120  09  04 

Special 

382 

343 

AMERICAN  RIVER,    SOUTH  FORK,   NEAR  LOTOS 

A7  4150.00 

38  49  05 

120  56  45 

July 

1958 

Special 

381 

343 

AMERICAN  RIVER,    SOUTH  FORK,   NEAR  PILOT  HILL 

A7  4080.01 

38  06  25 

121  02  00 

Special 

381 

343 

AMERICAN   RIVER,    SOUTH  FORK,  HEAR  PLACERVILLE 

A7  4200.00 

38  45  58 

120  49  16 

Special 

381 

343 

AMERICAN   RIVER,    SOUTH  FORK,   AT  RIVEKION 

A7  4490.01 

38  46   14 

120  26  50 

Special 

382 

343 

MIERICAN  RIVER,    SOOTH  FORK,   AT  SILVER  FORK 

A7  4692.01 

38  46  12 

120  18  38 

June 

1960 

Special 

382 

343 

ANTELOPE  CREEK  NEAR  MOUTH  NEAR  RED  BLUFF 

AO  4520.50 

40  06  30 

122  06  35 

Oct. 

1958 

Special 

359 

340 

ANTELOPE  CREEK  NEAR  RED  BLUFF 

A4  5110.50 

40  12   10 

122  07  05 

Nov. 

1958 

Special 

376 

340 

AHIELOPE  LAKE  AT  AKTELOPE  CREEK  BRIDGE 

A5  R  011.3  034.1 

40  11   18 

120  34  05 

Oct. 

1969 

Special 

377  425 

457  480 

341 

ANTELOPE  LAKE  AT   EAST   END  OF  DAM 

A5  R  010.8  036.3 

40  10  47 

120  36  20 

Oct. 

1969 

Special 

376  425 

457  480 

341 

ANTELOPE  LAKE  AT  LOHE  BOCK  CAMPGROUND 

A5  R  011.7  036.5 

40   11   42 

120  36  32 

Oct. 

1969 

Special 

377   425 

457  480 

341 

BATTLE  CREEK  NEAR  COTIOmDOD 

A4  7110.00 

40  23  50 

122  08  05 

April 

1958 

Special 

376 

340 

BEAR  CREEK  NEAR  IDMSEY 

A8  1250.00 

38  56  38 

122  20  34 

Oct. 

1968 

Monthly 

383 

483 

342 

BEAR  RIVER  AT   FORTY  MILE  ROAD  NEAR  WHEATLAND 

AO  6535.01 

38  59  04 

121  29  12 

Mar. 

1970 

Biweekly 

367 

475 

343 

BEAR  RIVER  NEAR  RIO  OSO 

AO  6512.01 

38  58  26 

121  32  27 

Feb. 

1970 

Biweekly 

366 

475 

340 

BEAR  RIVER  NEAR  WHEATLAND 

AO  6550.00 

39  00  01 

121   24  20 

Dec. 

1951 

Continuous 

367 

476                    527 

343 

BEAVER  SLOUGH  NEAR  THORNTOH 

B9  D  812.3  126.8 

38   12   15 

121  26  46 

Monthly 

405  440 

494 

346 

BIG   BREAK  AT   BIG  BREAK  RESORT 

B9  D  800.8  143.9 

38  00  48 

121  43  54 

Mar. 

1968 

Irregular 

504 

347 

BIG  BREAK  NEAR  OAKLEY 

B9  D  801.1   142.6 

38  01  05 

121   42   38 

Mar. 

1968 

Monthly 

393  431 

488  505 

347 

BIG  CHICO  CREEK  NEAR  CHICO 

A4  2110.00 

39  46  35 

121  45  45 

July 

1952 

Biaonthly 

375 

340 

BIG  GRIZZLY  CREEK  AB  OLD  HOUSE  CREEK  AB  LAKE  DAVIS 

A5  5488.01 

39  55  36 

120  34  42 

June 

1970 

Special 

376 

341* 

BIG   INDIAN  CREEK  NEAR  NASHVILLE 

Bl    1300.01 

38  33  00 

120  50  49 

Special 

388 

343 

BLUE  CANYOK  AT  MOUTH  NEAR  BAXTER 

A7  2605.01 

39  12  03 

120  44  47 

Special 

380 

343 

HmCH  CANYON  AT  MOUTH  NEAR  COLFAX 

A7  2301.01 

39  02   12 

120  54  30 

Special 

380 

343 

■DTIE  CREEK  NEAR  CHICO 

A4  1110.00 

39  43  34 

121  42  28 

July 

1952 

Bimonthly 

375 

340 

BOTIE  SLOUGH  AT  OUTFALL  GATES 

AO  2967.00 

39  11  42 

121   56  06 

Aug. 

1969 

Biweekly 

357 

467 

340 

CACHE  CREEK  NEAR  CAPAY 

A8  1120.00 

38  43  43 

122  06  14 

Dec. 

1951 

Continuous 

382 

529 

342 

CACHE  CREEK  NEAR  LOWER  LAKE 

A8  1350.00 

38  55  24 

122  33  54 

Dec. 

1951 

Monthly 

384 

484 

340 

CACHE  CREEK,   NORTH  FORK,  NEAR  LOWER  LAKE 

a8  2050.00 

39  01  06 

122  34  05 

Dec. 

1951 

Monthly       ■* 

384 

340 

CALAVERAS   RIVER  BELOW  NEW  HOGAN  DAM 

B2  5300.00 

38   11  48 

120  43  16 

Jan. 

1964 

Irregular 

389 

343 

CALAVERAS   RIVER  ABOVE  NEW  HOGAN   RESERVOIR 

B2   5320.10 

38  11  48 

120  43  16 

Jan. 

1964 

Special 

389 

343 

CALAVERAS   RIVER  AT   STOCKTON 

BO  2515.01 

37  59  35 

121   17   11 

July 

1958 

Special 

386 

343 

CAMP  CREEK  BELOW  DIAMOND  CREEK  NEAR  BALTIC   LOOKOUT 

Bl  2470.01 

38  43   18 

120  30  22 

Special 

388 

343 

OMP  CREEK  NEAR  SOMERSET 

Bl   2300.00 

38  29  28 

120  39  42 

Special 

388 

343 

CANYON  CREEK  NEAR  GEORGETOW 

A7  3200.00 

38  56  03 

120  52   19 

Special 

381 

343 

CAKIOINEZ   STRAIT  AT  CROCKETT 

EO  B  803.5  213.3 

38  03  28 

122   13  18 

Four-day 

448  449 

CABqOINEZ   STRAIT  AT  MARTINEZ 

EO  B  801.9  207.8 

38  01  55 

122  07  46 

Four -day 

448   449 

CARSOM   RIVER,    EF,    AT   »K  4   BRIDGE  NR  MARKLEEVILLE 

G8  3420.20 

38  41  20 

119  45  44 

Sept. 

1958 

Seniannua  1 

417 

345 

CARSON  RIVER,   WEST  FORK,   AT  WOODFORDS 

G8  2300.00 

38  46  10 

119   50  00 

Aug. 

1958 

Seaiannual 

417 

345 

CEMR  CREEK  AT  COYOTEVILLE 

Bl  4125.01 

38  32   57 

120  41   41 

Special 

389 

343 

CLEAR  CREEK  NEAR  IGO 

A3  6130.00 

40  30  47 

122  31  24 

April 

1958 

Four-aonth 

375 

338 

CLEAR  LAKE  NEAR  CLEARLAKE   HIGHLANDS 

a8  L  857.0  239.6 

38  58  05 

122  39  46 

Hov. 

1968 

Special 

385 

484 

340 

CLEAR  LAKE  AT  LAKEPOICT 

A8  L  902.7  254.7 

39  02  36 

122  54  48 

April 

1951 

Monthly 

485 

340 

COLUSA   BASDi    DRAIN   AT   HIGHMAY   20 

AO  2976.00 

39  11  45 

122  03  35 

Monthly 

357 

340 

COLUSA   BASIN  DRAIN  NEAR  KNIGHTS  LANDING 

AO  2947.10 

38  48  45 

121   46  25 

Mar. 

1967 

Cont Inuous 

356 

464                    525 

342 

COSUMNES   RIVER  AT  HCCOWELL 

BO   1125.00 

38  21  29 

121  20  34 

July 

1968 

Special 

385 

343 

COSUMNES   RIVER  AT  MICHIGAN  BAR 

Bl   1150.00 

38  30  01 

121  02  40 

July 

1952 

Continuous 

387 

532 

343 

COSDMIES   RIVER  AT   SLOUGHHOUSE 

BO   1170.00 

38  29  06 

121   11   16 

Special 

385 

343 

COSnWES   RIVER,  MIDDLE   FORK,   AT  MOUTH 

Bl   3000.01 

38  23  22 

120  50  24 

Special 

388 

343 

COSUMNES   RIVER,  MF,    AT   PI    PI   RESERVOIR   SITE 

Bl   3600.00 

38  34  01 

120  26  24 

Special 

389 

343 

COSUMNES   RIVER,   MIDDLE   FORK.    NEAR   SOMERSET 

Bl  3150.00 

38  37  29 

120  42  02 

Oct. 

1967 

Irregular 

388 

343 

COSOtWES  RIVER,   NF,   AT  BUCKS  BAR 

Bl    2200.01 

38  39  12 

120  42  02 

Oct. 

1967 

Special 

388 

343 

COSUMNES   RIVER,   NORTH  FORK,   NEAR  EL  DORADO 

Bl   2100.00 

38  35  20 

120  50  38 

Irregular 

388 

343 

COSUMNES   RIVER,   NORTH  FORK,   AT  SWEENEYS  CROSSING 

Bl   2659.01 

38  39  07 

120  37  28 

Special 

388 

343 

COSUWES   RIVER,    SOUTH  FORK,   AT   RIVER  PINES 

Bl   4110.01 

38  32  48 

120  44  10 

Quarterly 

389 

343 

COSUMNES   RIVER,    SOUTH  FORK,   NEAR  RIVER  PINES 

Bl   4100.00 

39  33  27 

120  47  32 

Oct. 

1967 

Special 

389 

343 

COSUMENS    RIVER,    STEELY   FORK,    NEAR  COLES   STATION 

Bl  2670.01 

38  37   17 

120  34  38 

Special 

388 

343 

COTTONWOOD  CREEK  AT  COTTONWOOD 

AO  3520.50 

40  22  35 

122   16  45 

April 

1951 

Monthly 

358 

340 

COTTONWOOD  CREEK  BELOW  NORTH  FORK  COTTONWOOD  CREEK 

AO  3540.00 

40  23  00 

122  29  10 

Oct. 

1958 

Bimonthly 

358 

340 

tOTTOHWOOD  CREEK,    SOUTH  FORK,   NEAR  COTTONWOOD 

AO  3595.00 

40  19  00 

122  26  55 

Nov. 

1958 

Irregular 

359 

340 

COW  CREEK  NEAR  MILLVILLE 

A4  8110.00 

40  30  20 

122   13  55 

April 

1958 

Four-Bonth 

376 

338 

DEER  CREEK  NEAR  SLOUGHHOUSE 

BO  1580.00 

38  33  06 

121  06  30 

Special 

385 

343 

DISAPPOINTMENT  SLOUGH  NEAR  LODI 

B9  D  802.7   123.3 

38  02  42 

121  23  15 

Monthly 

397  434 

490 

34; 

DRY  CREEK  AT  FORTY  MILE   ROAD  NEAR  RIO  OSO 

AO  6620.01 

38  59  47 

121  29  25 

Mar. 

1970 

Biweekly 

368 

476 

343 

DUTCH  SLOUGH  AT  BETHEL  ISLAND  BRIDGE 

B9  D  800.7  138.4 

38  00  43 

121   38  24 

May 

1955 

Four-day 

393  431  448  449 

487 

347 

EAST  WALKER  RIVER  HEAR  BRIDGEPORT 

G9  3200.00 

38   19  40 

119   12  49 

Aug. 

1958 

Semiannual 

418 

345 

ELDER  CREEK  NEAR  PASKENTA 

A3  3110.00 

40  01   30 

122   30  36 

Oct. 

1958 

Four-aonth 

375 

340 

FALSE   RIVER  AT  BRADFORD  ISLAND 

B9  D  803.5  140.0 

38  03  28 

121  40  01 

April 

1965 

Four-day 

448  449 

3i 
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TABLE      D-l  (Cont  ) 

SAMPLING    STATION    DATA    AND    INDEX 


Stotioi 
Numba 

Location 

Beginning 
Of  R«cord 

Frequency 
Of  Sampling 

Analyse*    on    Page*                        | 

station 

r 

Loiiiudt 

Longtiud* 

Tobitt 

Figurts 

02 

l>-3 

0-4  0-5  0-6  0-7   0-8    0^   0-10 

0-1  0-2    0^3 

FALSE    RIVER  AT  WEBB   PUMP 

B9   D  803.7 

136.1 

38  03  43 

121   36  03 

Frb. 

1968 

Monthly 

399 

436 

492 

347 

FEATHER   RIVER  NEAR  CRIDLEY 

AO   5165.00 

39  22  01 

121   38  43 

Mar. 

1967 

BlHeekly 

363 

423 

457  471 

340 

FEATHER   RIVER  AT  NICOLAUS 

AO  5103.00 

38  54  01 

121   35  00 

M«r. 

1949 

Biweekly 

359 

421 

457  468 

342 

FEATHER   RIVER  AT   SHANGHAI    BEND 

AO  5125.00 

39  05  58 

121   35  40 

Mar. 

1970 

Biweekly 

361 

470 

340 

FEATHER   RIVER  BELOW  SHANGHAI    BEND 

AO  5120.00 

39  04  44 

121   36  08 

July 

1958 

Biweekly 

361 

469 

340 

FEATHER  RIVER  BELOU  STAR  BEMD 

AO  Sill. 01 

39  00  32 

121  34  42 

F«b. 

1970 

Biweekly 

360 

469 

340 

FEATHER  RIVER  ABOVE  YUBA    RIVER  AT  YUBA  CITY 

AO  5134.01 

39  07  45 

121   35  55 

Ffb. 

1970 

Biweekly 

362 

470 

340 

FEATHER   RIVER  AT  YUBA   CITY   DIVERSION 

AO  5136.01 

39  09  35 

121   36  37 

Sept. 

1969 

Biweekly 

362 

423 

471 

340 

FEATHER   RIVER   TISH  HATCHERY 

AO  5990.00 

39  31  05 

121   33  11 

H«r. 

1969 

Cont  iDuou* 

519 

340 

FRANKS  TRACT  NEAR  RUSSOS  LANDING 

B9  D  802.6 

136.8 

38  02  38 

121   36  49 

April 

1968 

Monthly 

396  433 

489  509 

347 

FXEEHAN  CREEK  NEAR  LAKE   DAVIS 

A5  5486.55 

39  54  42 

120  34  00 

June 

1970 

Special 

376 

341* 

FRENCIHAN   LAKE  AT  CRYSTAL   SPRINGS  CAMPGROUND 

A5  R  954.9 

010.9 

39  54  55 

120  10  52 

Oct. 

1969 

Irregular 

378 

426 

459  481 

341 

FRENCmAN   LAKE   NEAR  UPPER  END 

A5  R  956.9 

012.3 

39  56  55 

120  12   16 

Oct. 

1969 

Irregular 

379 

427 

459  483 

341 

FRENCIHAN   LAKE  AT   WEST   END  OF   DtM 

A5  R  953.6 

011.4 

39  53  37 

120  11  26 

June . 

1962 

Irregular 

378 

426 

458  481 

341 

GENERAL  CREEK  NEAR  HEEKS    BAY 

G7  3300.01 

39  03  15 

120  06  49 

July 

1968 

Special 

411 

445 

500 

341 

GRANITE  CREEK  AT  LOTUS 

A7  4162.01 

38  48  00 

120  54  45 

Special 

381 

343 

GRINDSTONE  CREEK  NEAR  ELK  CREEK 

A3   1302.00 

39  40  48 

122  31   52 

April 

1969 

Blaonthly 

374 

479 

340 

HOC   SLOUGH  NEAR  THORNTON 

B9  D  810.1 

127.9 

38   10  06 

121  27   55 

Monthly 

404 

439 

494 

346 

INCLINE  CREEK  AT   INCLINE  VILLAGE 

G7  3253.01 

39  14  30 

119  56  33 

July 

1968 

Special 

411 

445 

499 

341 

JACK   SLOUGH  AT  MAKYSVILLE 

AO  5660.00 

39  09  34 

121  35  34 

Sept. 

1967 

Biweekly 

364 

472 

340 

LAKE   DAVIS   IN  COW  CREEK  CHANNEL 

AS  R  954.9 

032.1 

39  54  54 

120  32  05 

June 

1970 

Special 

379 

482 

341* 

LAKE   DAVIS  NEAR   DAM 

A5  R  953.0 

028.6 

39  52   58 

120  28  34 

May 

1970 

Monthly 

377 

426 

458  481 

341* 

LAKE   DAVIS   IN    FREEMAN  CREEK  CHANNEL 

A5  R  955.3 

033.0 

39  55   18 

120  12   18 

June 

1970 

Special 

379 

482 

341* 

L*KE   DAVIS   IN   GRIZZLY  CREEK  CHANNEL 

A5  R  955.7 

033.7 

39  55  40 

120  33  42 

June 

1970 

Special 

379 

482 

341* 

LAKE   DAVIS,    HIDLAKE 

A5  R  954.9 

030.3 

39  54  55 

1-20  30  20 

May 

1970 

Monthly 

378 

426 

459  481 

341* 

UKE  DAVIS  OPPOSITE  KT.   NICHOLS  LOGGING  HDAD 

A5  R  955.8 

030.4 

39  55  50 

120  30  23 

Oct. 

1969 

Special 

379 

427 

459  482 

341* 

LAKE  DAVIS  AT  NORTHEAST  END  OF  DAM 

A5  R  953.0 

028.4 

39  53  02 

120  28  25 

Oct. 

1969 

Special 

377 

426 

458  480 

341* 

LAKE  DAVIS  NEAR  NORTH  END 

A5  R  955.9 

031.3 

39  55  55 

120  31  20 

May 

1970 

Monthly 

379 

427 

459  482 

341* 

UKE   DAVIS  AT  VALLEY   VISTA    RECREATIW.   AREA 

A5  R  956.1 

031.3 

39  56  06 

120  31   18 

May 

1970 

Special 

379 

427 

459  483 

341* 

UKE   DAVIS  OUTLET  TO  GRIZZLY  CREEK 

A5  R  952.8 

028.2 

39  52  48 

120  28  12 

May 

1970 

Monthly 

377 

458 

341* 

LAKE  OROVILLE  AT  BI  DWELL   BAR  BRIDGE    (STATION   3) 

A5  R  933.1 

125.7 

39  33  06 

121  25  42 

April 

1968 

Monthly 

377 

425 

458  480 

341 

LAKE  OROVILLE   IN  NORTH  FORK  AIM    (STATION   2) 

A5  R  937.0 

129.3 

39  37  00 

121  29   18 

April 

1968 

Monthly 

377 

425 

458  480 

341 

UKE  OROVILLE  NEAR  OROVILLE   DAM    (STATION    1) 

A5  R  932.7 

128.5 

39  32  42 

121  28  30 

April 

1968 

Irregular 

377 

425 

458  480 

341 

UKE   TAHOE  AT  CHAMBER  LODGE 

G7  L  904.5 

008.3 

39  04  28 

120  08   17 

July 

1968 

Special 

414 

446 

498 

341 

UKE  TAHOE  AT  GLENBROOK 

G7  L  905.4 

956.4 

39  05  22 

119  56  26 

July 

1968 

Special 

415 

446 

498 

341 

UKE  TAHOE  AT  IMCUNE  GUARD  STATKW 

G7  L  914.2 

956.8 

39   14  15 

119  56  45 

July 

1968 

Special 

417 

447 

499 

341 

UKE  TAHOE  NEAR  LAKE   FOREST 

G7  L  910.8 

007.1 

39   10  35 

120  06  50 

July 

1968 

Special 

416 

447 

499 

341 

UKE  TAHOE,   NORTH  CENTER 

G7   L  908.7 

000.3 

39  08  42 

120  00  15 

July 

1968 

Special 

415 

446 

498 

341 

UKE  TAHOE  AT   RUBICON   BAY 

G7  L  900.8 

006.6 

39  00  51 

120  06  39 

July 

1968 

Special 

414 

446 

498 

341 

UKF  TAHOE,    SOUTH  CENTER 

G7  L   900.0 

000.0 

39  00  00 

120  00  00 

July 

1968 

Special 

413 

446 

497 

341 

lAKF  TAHOE  NEAR  TAHOE  KEYS 

G7  L  856.6 

000.6 

38  56  37 

120  00  37 

July 

1968 

Special 

412 

445 

497 

341 

UKE  TAHOE  AT  TAHOE  VISTA 

G7   L  914.2 

002.2 

39   14  10 

120  02    11 

July 

1968 

Special 

416 

447 

499 

341 

UKF   TAHOE  NEAR  TAYLOR  CREEK 

G7  L   956.6 

003.4 

38  56  34 

120  03  23 

July 

1968 

Special 

412 

445 

497 

341 

UKE  TAHOE  AT   ZEPHYR  COVE 

G7   L  900.5 

957.0 

39  00  32 

119  56  58 

July 

1968 

Special 

414 

446 

497 

341 

LONG  CANYON  AT   RAMSEY   CROSSING 

A7   5117.01 

38  59  54 

120  33  10 

Special 

382 

343 

HCCLOUD  RIVER  ABOVE  SHASTA  LAKE 

A2   2150.00 

40  57  30 

122   13  05 

April 

1951 

Monthly 

373 

338 

MIDDLE   RIVER  AT  BORDEN   HIGHWAY 

B9  D  753.5 

129.3 

37  53  28 

121  29  20 

Sept. 

1968 

Monthly 

391 

428 

486 

347 

MIDDLE   RIVER  AT   WILLIAMS   BRIDGE  NEAR  HOLT 

B9  D  752.6 

122.9 

37  52   35 

121  22   56 

Monthly 

390 

428 

486 

347 

MILL  CREEK  NEAR  MOUTH  NEAR  LOS  MOLINOS 

A4  4110.00 

40  02  35 

122  05  55 

July 

1952 

Blnonthly 

376 

340 

MOKELUMNE    RIVER  NEAR  THORNTON 

B9  D  815.3 

126.3 

38  15  20 

121   26  21 

Monthly 

406 

440 

495  515 

346 

HOKELUMNE    RIVER  AT  WOODBRIDGE 

BO  2105.00 

38  09  30 

121    18   10 

April 

1951 

Continuous 

385 

530 

343 

RATOKAS  CROSS  CANAL  AT  VERONA 

AO  X  846.8 

136.2 

38  46  50 

121   36  11 

Biweekly 

370 

477 

342 

RATCHAS   EAST  MAIN   DRAIN   AT   SACRAMENTO 

AO  V  836.3 

128.4 

38  36   18 

121  28  25 

Biweekly 

370 

343 

HEW  YORK  SLOUGH  NEAR  PITTSBURG   POINT 

B9  D  801.9 

151.4 

38  01   54 

121    51   25 

Sept. 

1968 

Monthly 

396 

433 

489 

347 

HORTH  HONCUT  CREEK  AT  HIGHWAY   70 

AO  5710.01 

39  18  35 

121   35  42 

April 

1967 

Biweekly 

364 

473 

340 

OLD  RIVER  AT  CLIFTON  COURT  FERRY 

B9  D  749.5 

133.1 

37  49  28 

121  33  05 

Oct. 

1963 

Continuous 

520 

347 

OLD  RIVER  BELOW  HEAD 

B9  D  748.5 

120.0 

37  48  32 

121   19  59 

Special 

428 

486 

347 

OLD  RIVER  AT   HOLLAND  TRACT 

B9   D  800.5 

134.8 

38  00  27 

121  34  47 

April 

1968 

Monthly 

392 

431 

487 

347 

OLD  RIVER  AT  JUNCTION  OF  MIDDLE   RIVER 

B9  D  749.3 

122.5 

37  49   19 

121   20  27 

Special 

428 

486 

347 

OLD  RIVER  AT  MOUTH 

B9  D  804.4 

134.2 

38  04  23 

121  34  14 

Feb. 

1968 

Monthly 

400 

436 

492 

347 

OLD  RIVER  AT  TRACY    ROAD  BRIDGE 

B9  D  748.3 

126.9 

37  48  17 

121  26  55 

Feb. 

1968 

Monthly 

390 

427 

485 

347 

PALEWW  CANAL  OUTLET   fRCM   LAKE  OROVILLE 

A5  C  932.0 

128.9 

39   32  00 

121  28  53 

376 

341 

FERRY  CREEK  NEAR  FAIR  PLAY 

Bl   3158.01 

38  35  52 

120  39  08 

Special 

389 

343 

PERRY  CREEK  NEAR  SOMERSET 

BI   3155.01 

38  37  31 

120  41   55 

Special 

388 

343 

PILOT  CREEK  NEAR  GEORGETOWN 

A7  5200.00 

38  54   17 

120  36  17 

Special 

382 

343 

FIT  RIVER  NEAR  CANBY 

Al   1680.00 

41  24  23 

120  55  38 

April 

1951 

Monthly 

371 

424 

339 

PIT   RIVER  NEAR  MONTGOMERY  CREEK 

Al    1020.00 

40   50   30 

122   01   00 

April 

1951 

Bimonthly 

371 

338 

PIT.  RIVER,    SOUTH   FORK,    NEAR  LIKELY 

Al  4400.00 

41    13   51 

120  26    10 

Aug. 

1958 

Special 

372 

339 

PUTAH  CREEK  NEAR  WINTERS 

A9   1250.00 

38  30  55 

122  04  50 

Dec. 

1951 

Monthly 

385 

342 

R.    D.    70   DRAINAGE  TO   SACRAMENTO   RIVER 

AO  2965.00 

39  04  06 

121   51  42 

Aug. 

1969 

Biweekly 

357 

466 

340 

R.    D.    108   DRAINAGE  TO   SACRAMENTO   RIVER 

AO  2933.00 

38  51  48 

121  47  30 

Aug. 

1969 

Biweekly 

356 

464 

342 

R.    D.    787    DRAINAGE  TO  COLUSA   BASIN    DRAIN 

AO  2950.00 

38  48  06 

121  43  36 

Aug. 

1969 

Monthly 

356 

465 

342 

R.    D.    787    DRAINAGE  TO   SACRAMENTO   RIVER 

AO  2955.00 

38  50  48 

121  43  48 

Aug. 

1969 

Biweekly 

357 

465 

342 

R.    D.    1000   DRAIN  NO.    3   TO   SACRAMENTO   RIVER 

AO  2911.50 

38  38  43 

121   33  46 

Monthly 

463 

342 

RED  BANK  CREEK  NEAR  RED  BLUFF 

AO  3460.00 

40  05  25 

122  24  45 

Jan. 

1959 

Special 

358 

340 

»UtK  CREEK  NEAR  MOSQUITO  CAMP 

A7  4242.01 

38  47  45 

120  46  30 

Special 

381 

343 

RUBICON   RIVER  AT   ELLICOnT    ROAD 

A7  5250.10 

38  57  37 

120  28  54 

Special 

382 

343 

RUBICON   RIVER  BELOW   HELL   HOLE   DAM 

A7   5310.00 

39  03  25 

120  24  27 

Special 

382 

343 

BJBICON   RIVER  BEL   RALSTON   POWERHOUSE  NR  FORESTHILL 

A7   5050.01 

39  00  02 

120  43  24 

Special 

382 

459  483 

343 

SACRAMENTO   RIVER  AT   BEND  BRIDGE 

AO  2785.00 

40   15  48 

122   13  19 

Jan. 

1957 

Biweekly 

355 

421 

463 

340 

SACRAMENTO   RIVER  AT   BUTTE  CITY 

AO  2500.00 

39  27  35 

121   59  35 

Jan. 

1957 

Blaonthly 

355 

340 

SACRAMENTO   RIVER  AT  COLLINSVILLE 

B9  D  804.4 

151.0 

38  04  27 

121   50  58 

1924 

Four^day 

448  449 

347 

SACRAMENTO   RIVER  AT  COLUSA 

AO  2420.00 

39  12  48 

121   59  54 

Oct. 

1958 

Continuous 

354 

420 

523 

340 

SACRAMENTO   RIVER  ABOVE  COLUSA   BASIN   DRAIN 

AO  2230.02 

38  48  29 

121  43  25 

July 

1960 

Biweekly 

354 

420 

462 

340 

SACRAMENTO  RIVER  AT   DELTA 

A2    1300.00 

40  56  20 

122  24  55 

April 

1951 

Monthly 

372 

338 

SACRAMENTO  RIVER  AT  ElKHORN  FERRY 

AO  2U2.00 

38  40  33 

121  37   15 

Aug. 

1969 

Biweekly 

352 

461 

342 

SACRAMENTO   RIVER  AT   EJtlATON 

B9  D  805.1 

144.3 

38  05  04 

121  44  17 

Oct. 

1967 

Monthly 

401 

436 

493 

347 

SACRAMENTO   RIVER   BELOW  E>WATOH 

B9   D  804.6 

145.2 

38  04  35 

121  45  10 

1955 

Four • day 

448  449 

347 

SACRAMENTO  RIVER  AT   FREEPORT 

B9  D  827.3 

130.0 

38  27  21 

121  30  00 

June 

1960 

Biweekly 

408 

443 

495 

346 

SACRAMENTO   RIVER  AT   FREMONT  WEIR,   WEST  END 

AO  2170.00 

38  45  34 

121  39  59 

June 

1965 

Continuous 

353 

461   502  518 

342 

Arra  of   concentrated  sampling. 
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TABLE      0-1  (Cont.) 

SAMPLING    STATION    DATA    AND    INDEX 


station 


Station 
Number 


Location 


Latitude  Longiti^de 


Beginning 
Of  Record 


Frequency 
Of  Sampling 


Analyses    on     Pages 


Tobies 
D-2   >3   D-4   D-5   0-6   D-7    0-8    0-9   D-K) 


Figures 
D-l   0-2    0  3 


SACRAMENTO    RIVER  AT   GREENE'S   LANDING 
SACRAMENTO   RIVER  AT   HAMILTON  CITY 
SACRAMENTO   RIVER  AT   ISLETON   BRIDGE 
SACRAMENTO   RIVER  AT   KESWICK 
SACRAMENTO    RIVER  BELOW   KNIGHTS   LANDING 

SACRAMENTO   RIVER  AT   PITTSBURG 
SACRAMENTO   RIVER  AT    RIO  VISTA   BRIDGE 
SACRAMENTO   RIVER  AT  WALNUT   GROVE 
SACRAMENTO   SLOUGH  AT   SACRAMENTO   RIVER 
SAN   JO/QUIN    RIVER  AT  ANTIOCH 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH  BRIDGE 

SAN   JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH  BRIDGE    (AT   LIGHT    12) 

SAN   JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH   SHIP  CHANNEL 

SAN   JOAQUIN  RIVER  AT   BLIND  POINT 

SAN   JOAQUIN  RIVER  AT   BRANDT   BRIDGE 

SAN  JOAQUIN    RIVER  AT   BUCKLEY   COVE 
SAN  JOAQUIN   RIVER  AT  JERSEY   ISLAND 
SAN   JOAQUIN   RIVER  AT  JERSEY   POINT 
SAN   JOAQUIN   RIVER  AT   LIGHT  NO   24 
SAN   JOAQUIN   RIVER  AT  MOSSDALE   BRIDGE 

SAN   JOAQUIN   RIVER  AT   RINDGE   PUMP 

SAN  JOAQUIN    RIVER  AT   SAN   ANDREAS   LANDING 

SAN   JOAQUIN    RIVER  AT  TWITCHELL   ISLAND 

SAN   JOAQUIN    RIVER  NEAR  VERNALIS 

SCOTT  CREEK   BELOW  CEDAR  CREEK  NEAR  AUKUH 

SHEFMAN   LAKE  NEAR  ANTIOCH 

SHIRTTAIL  CANYON  ABOVE   DEVILS   CANYON 

SILVER  CREEK   BELOW  JUNCTION   DAM  NEAR  RIVERTON 

SNODGRASS    SLOUGH  AT    SOUTHERN   PACIFIC    RR  BRIDGE 

SNODGRASS    SLOUGH  AT   TWIN  CITIES    ROAD  NEAR  HOOD 

STEAMBOAT    SLOUGH  ABOVE  CACHE   SLOUGH 
STOCKTON   DIVERTING  CANAL  AT   STOCKTON 
STOCKTON    SHIP  CHANNEL  AT   BURNS   CUTOFF 
STONY   CREEK  BELOW  BLACK   BUTTE   DAM 
STONY   CREEK  NEAR  FRUTO 

STRAWBERRY   CREEK  AT   SCIOTS  CAMP 
SUISUN    BAY  AT  NICHOLS 
SUISUN   BAY   AT   PORT  CHICAGO 
SUSAN    RIVER  NEAR  LITCHFIELD 
SUSAN   RIVER  AT   SUSANVILLE 

SYCAMORE   SLOUGH  AT   DRAIN   NEAR  LODI 

TAYLOR  CREEK  NEAR  CAMP   RICHARDSON 

THERMALITO  AFTERBAY    RLSE   TO   FEATHER   R  NR  OROVILLE 

THEIMALITO   FOREBAY   AT  NELSON  AVENUE   BRIDGE 

THEIMALITO   POWER  CANAL  AT  CALIFORNIA   WTR  CO  TURNOUT 

THOMES   CREEK  AT   PASKENTA 

THOMES   CREEK  AT   RICHFIELD 

THREE  MILE    SLOUGH  AT   SACRAMENTO   RIVER 

THREE  MILE   SLOUGH  AT   SAN   JOAQUIN    RIVER 

TRUCKEE    RIVER  AT   FARAD 

WEBER  CREEK   BELOW  PINEHEM  CREEK 

WEST  WALKER  R  BELOW  LITTLE  WALKER  R  NEAR  COLEVILLE 

WILLOW  CREEK  AT  NATOMA 

WHISKY    SLOUGH  AT   HOLT 

WHITE    SLOUGH  AT    RIO   BLANCO  TRACT  NEAR  LODI 

WHITE    SLOUGH  NEAR  LODI 
UNION   VALLEY    RESERVOIR  AT   DAM 
UPPER  TRUCKEE    RIVER  NEAR  MOUTH 
YUBA    RIVER  AT  MARYSVILLE 
YUBA    RIVER  NEAR  MARYSVILLE 


B9  D  820.7    132.7 

AO   2630.00 

B9   D  810.3    135.6 

A2    1010.00 

AO  2195.01 

B9  D  802.3  153.0 

B9  D  809.6  141.1 

B9  D  814.5  130.8 
AO  2925.00 

B9  D  801.1  148.1 

B9  D  801.7  145.0 
B9  D  801.6  145.2 
B9  D  801.2  148.5 
B9  D  801.9  143.2 
B9  D  751.9  119.3 

B9  D  758.7  122.9 

B9  D  802.6  141.5 

B9  D  803.1  141.3 

B9  D  759.9  126.6 

B9  D  747.2  118.4 

B9  D  759.8  125.1 
B9  D  806.3  135.6 
B9  D  805.8  140.1 
BO  7020.00 
Bl   4120.01 

B9  D  802.6   147.6 

A7   2358.01 

A7   4380.00 

B9  D  819.1    130.1 

B9  D  816.6  129.8 

B9  D  811.0  139.3 

BO  2580.00 

B9  D  757.8   121.9 

A3   1110.00 

A3   1250.00 

A7  4726.01 

EO  B  803.0   159.0 

EO  B  803.4  202.3 

G4   1590.01 

G4   1600.00 

B9  D  808.8   125.8 

G7   3571.01 

AO  5975.00 

AO  R  931.5  136.7 

AO  X  931.7   133.3 

A3  2120.00 

AO  3220.01 

B9  D  806.4   142.0 

B9  D  805.2    141.1 

G7    1195.00 

A7  4100.10 

G9  2460.00 

A7    1114.01 

B9  D  756.1   125.8 

B9  D  805.2    124.1 

B9   D  805.2    126.0 
A7   R  852.2   026.3 
G7   3705.01 
AO  6120.00 
AO  6150.00 


38  20  45 

39  45  06 
,38   10  20 

40  36  40 
38  45  38 

38  02  18 

38  09  35 

38  14  32 

38  46  50 

38  01  04 

38  01  43 

38  01  38 

38  01  15 

38  01  57 

37  51  53 

37  58  42 

38  02  37 
38  03  09 
37  59  51 
37  47  11 

37  59  51 

38  06  20 
38  05  50 

37  40  30 

38  32  54 

38  02  34 

39  02  23 
38  51  08 
38  19  03 
38  16  37 

38  10  59 

37  58  53 

37  57  46 

39  49  00 

39  40  15 

38  47  16 
38  03  01 
38  03  24 

40  22  45 
40  25  05 

38  08  48 

38  55  50 

39  27  26 
39  31  28 
39  31  42 

39  52  57 

39  58  45 

38  06  22 

38  05  13 

39  25  13 

38  45  44 

38  22  47 

38  39  25 

37  56  07 

38  05  14 

38  05  07 

38  52  11 

38  55  24 

39  08  32 
39  10  35 


121  32  42 

121  59  48 

121  35  35 

122  26  45 
121  40  35 

121  52  58 

121  41  06 

121  30  48 

121  38  03 

121  48  06 

121  44  58 

121  45  12 

121  48  28 

121  43  09 

121  19  19 

121  22  55 

121  41  32 

121  41  17 

121  26  36 

121  18  22 

121  25  06 

121  35  37 

121  40  05 

121  15  51 

120  42  50 

121  47  34 
120  53  39 

120  27  19 

121  30  04 
121  29  45 

121  39  20 

121  14  54 

121  21  54 

122  20  10 
122  31  05 

120  09  10 

121  58  58 

122  02  20 
120  23  35 

120  40  15 

121  25  46 

120  03  13 

121  38  09 
121  36  42 

121  33  15 

122  33  03 
122  10  35 
121  42  02 
121  41  07 
120  01  51 

120  58  58 

119  26  57 

121  10  53 
121  25  49 
121  24  07 

121  26  03 

120  26  18 
119  59  28 

121  34  30 
121  31  25 


July 

April 

April 

April 

July 


April 
Dec. 
Jan. 
April 

June 
June 
Mar. 

May 
Aug. 

Feb. 
July 
Oct. 


1962 
1951 
1950 
1951 
1967 

1945 
1951 
1960 
1951 
1951 

1960 
1950 
1968 
1968 
1940 

1968 
1952 
1967 


Sept.  1952 


Jan. 
Mar. 
Feb. 


1955 
1952 
1968 
1951 


Feb.  1958 

Aug.  1969 

Sept.  1958 

Jan.  1958 

Feb.  1950 


1945 

1945 

Nov.   1968 

April  1951 

Feb.   1969 
July   1968 


Oct.   1958 

Jan.   1959 

1931 

1955 

April  1951 


July  1958 
April  1951 
Oct.   1957 


Monthly 
Continuous 
Four-day 
Biweekly 
Monthly 

Four-day 
Four-day 

Continuous 
Biweekly 

Continuous 

Four-day 

Monthly 

Monthly 

Biweekly 

Special 

Monthly 
Four-day 
Biweekly 
Special 
Continuous 

Continuous 
Four-day 
Monthly 
Monthly 
Special 

Monthly 
Special 
Special 
Monthly 
Monthly 

Monthly 
Continuous 
Continuous 

Bimonthly 
Monthly 

Special 
Four-day 
Four -day 
Monthly 
Monthly 

Monthly 

Special 

Continous 


Monthly 

Special 

Four-day 

Four-day 

Special 

Special 
Semiannual 
Special 
Monthly 
Monthly 

Monthly 
Special 
Special 
Continuous 
Biweekly 


407  442 
355  420 

448  449 
372  424 
353  420 

448  449 
404  438  448  449 

355 

448  449 

448  449 
394  432 
394  432 
395 

428 

392  429 

448  449 
398  434 
430 
389  427  448  449 


495 


477 


524 


494  513 
453 


489 
488  506 

486 

487  502 

490  511 
487 
485  502 


522 
522 


340 


338 


342 


520  533 
521 


448  449 


402  437 
386  427 
389 

397  434 
380 
382 

407  442 
406  442 

405  440 
386 

429 
373 
374 

382 

448  449 
448  449 

410 

410 

403  438 

411  445 

369 
371 

374 
358 

403  437  448  449 
448  449 

411 

481 
417 
380 
391  429 

401  436 

402  437 
382 

412  445 
365 
366 


493 
485 


490 


495 
495 

494 

487 
478 
478 


346 

346 

342 

347 
345 
345 

347 

347 
347 
347 
347 
347 

347 
347 
347 
347 
347 

347 
347 
347 


}43 
343 


347 


543 
J43 


346 
346 


346 


531 
521   534 


343 


340 
340 


343 


341 
341 


347 


493 

500 


479 
493 


487 
493 

493 

500 
473 
477 


346 


518 


343 
340 
340 
340 

340 
340 


347 
347 


341 

343 
345 
J43 


519   525 


343 
341 
)40 
340 


347 
347 
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TABLE  D-2 
haNERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  WATER 

Abbreviations  and  Codes 

Sampler    -  5001  -  U.  S.  Bureau  of  Reclamation 

5002  -  U.  S.  Army  Corps  of  Engineers 

5050  -  Department  of  Water  Resources 

5212  -  Yuba  City  Water  Treatment  Plant 

5213  -  Marysville  Sewage  Treatment  Plant 

5401  -  Cordua  Water  District 

5402  -  Linda  Public  Utility  District 

5403  -  Reclamation  District  784 

5405  -  Wheatland  Sewage  Treatment  Plant 

Lab        -   5000  -  U.  S.  Geological  Survey  Laboratory  at  Sacramento 

5006  -  McClellan  Air  Force  Base  Laboratory  (used  by  USBR) 

5050  -  Department  of  Water  Resources  Laboratory  at  Bryte 

5060  -  Department  of  Public  Health  Laboratory  at  Berkeley 

G.H.       -   Instaneous  gage  height  in  feet  above  an  established  datum 

^  or  Depth  -   Instaneous  discharge  measured  in  cubic  feet  per  second  (cfs) 

or  the  depth  at  which  the  sample  was  collected 

DO  -  Dissolved  oxygen  content  in  milligrams  per  liter 

Sat  -  Percent  saturation 

Temp  -  Water  temperature  in  degrees  Fahrenheit  (F)  and  Celsius  (C) 

pH  -  Measure  of  acidity  or  alkalinity  of  water 

EC  -  Specific  electrical  conductance  in  micromhos  at  25°  Celsius 

TDS  -  Gravimetric  determination  of  total  dissolved  solids  at  ISO^C 

Sum  -  Summation  of  analyzed  constituents  in  prescribed  manner 

TH  -  Total  hardness 

NCH  -  Noncarbonate  hardness 

Turb       -  A  -  Jackson  Turbidity  Units  measured  with  a  Hach  Nephelometer 

E  -  Jackson  Turbidity  Units  measured  with  a  Hellege  Turbidmeter 

Percent  Reactance  Value  is  determined  by  dividing  the  sum  of  the  cations 
or  anions  in  milliequivalents  per  liter  into  each  constituent 
in  milliequivalents  per  liter,  arriving  at  a  percentage.  For 
a  partial  analysis,  an  approximate  value  is  determined  by  mul- 
tiplying the  electrical  conductance  by  0.01  and  using  that  as 
the  cation  or  anion  sum. 


Chemical  Symbols 


B 

-  Boron 

Ca 

-  Calcium 

CI 

-  Chloride 

CO^ 

-  Carbonate 

F 

-  Fluoride 

HCG^ 

-  Bicarbonate 

K  -  Potassium 

Mg  -  Magneisum 

Na  -  Sodium 

NO^  -  Nitrate 

Si02  -  Silica 

SO,  -  Sulfate 
4 
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TABLE   D-2 

MINERAL  ANALYSES  OF  SJkF*cE  WATE» 

DATE  SAMPLER   G.H.    00  TEMP  FIELD  MILLIGRAMS  PER  LITER        MILLIGRAMS  RfcR  LITER 

TIMF  LAB      0  SAT  LABORATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEQDIVALENTS  PER  LITER 

PH     EC  PERCENT  RFACTANCF  VALUE  b     F     TOS     TH    TUk- 

CA     MG     NA     K         C03   HC03    SO*.    CL    N03  SI02     bUM    NCM 

AO   2112.00  SACRAMENTO  RIVER  AT  ELKHOHN  FERRY 

10/07/69  5050  10.6  59   F  7.5    117     —     —     —    ~   —     —     —     —    ~     —    —                   20E 

1010  5050  106  15   C  119 

10/21/69  5050  9.9  56   F  7.3    120     --     —     --    —    ~     —     —     —    ~     —    —                   2Ct 

1000  5050  9*  13   C  122 

11/04/69  5050  9.9  5fl   F  7.3    121     —     —     —    —    —     —     —     —    —     —    —                   Ut 

1010  5050  97  14   C  128 

11/18/69  5050  10.7  56   F  7.4    124     —     —     —    —    —     —     —     —    —     —    --                   15E 

1300  5050  102  13   C  136 

12/02/69  5050  11.2  50   F  7.3    125     --     --     ~    —    —     —     —     —    —     —    —                   IbE 

1110  5050  99  10   C  126 

12/16/69  5050  10.6  50   F  7.2    120     —     —     —    —    —     —     —     --    —     --    —                   80E 

1230  5050  94  10   C  115 

01/06/70  5050  11.3  45   F  7.4    132     —     —     ~    ~    —     —     —     —    ~     —    ~                   40E 

1120  5050  93  7   C  127 

01/20/70  5050  11.6  50   F  7.0     78     —     —     —    —    —     —     —     —    —     —    —                   bOE 

1320  5050  103  10   C  77 

02/17/70  5050  11.0  49   F  7.2    100     --     —     ~    ~    ~     --     —     --    --     —    ~                   90c 

1200  5050  95  9   C  104 

03/03/70  5050  11.0  50   F  7.2     90     —     —     —    —    —     —     —     —    —     —    —                   75E 

1115  5050  98  10   C  100 

03/17/70  5050  12.1  54   F  7.4    125     --     --     —    —    —     —     --     --    —     --    ~                   45E 

1145  5050  113  12   C  134 

04/07/70  5050  9.5  56   F  7.5    165     ~     ~     —    —    —     —     —     —    —     —    —                   40E 

0900  5050  93  14   C  170 

04/21/70  5050  9.8  57   F  7.3    155     ~     —     ~    ~    —     —     —     —    —     —    —                   35E 

0900  5050  93  14   C  156 

05/05/70  5050  9.1  63   F  7.4    145     — »     —     —    —    —     —     —     —    ~     —    —                   i;5£ 

1010  5050  95  17   C  150                                                 , 

05/19/70  5050  8.7  67   F  7.5    175     —     —     —    —    —     —     —     —    —     —    —  ,                 35E 

1540  5050  95  19   C  187 

06/03/70  5050  7.9  72   F  7.3    175     —     —     —    ~    ~     --     —     —    --     —    —                   2Sf 

0940  5050  91  22      C  198 

06/16/70  5050  8.7  67   F  7.4    170     —     —     —    —    —     —     —     —    —     —    —                   35t 

0745  5050  95  19   C  172 

07/21/70  5050  8.5  74   F  7.4    156     —     —     —    —    —     —     —     —    —     —    —                    30E 

1210  5050  100  23   C  163 

08/04/70  5050  8.1  72   F  7.H    160     —     ~     —    —    —     —     —     —    —     —    —                   25E 

0900  5050  94  2?   C  164 

08/18/70  5050  8.6  73   F  7.9    160     —     —     —    —    —     —     —     —    —     —    —                   «;St 

1300  5050  99  23   C  166 

09/0?/70  5050  8.6  69. 4F  7.5    156     --     —     —    —    —     —     --     —    --     —    ~                   2oE 

0955  5050  97  20. 8C  153 

09/15/70  5050  9.4  65   F  7.4    150     —     —     —    —    —     —     —     —    —     ~    —                   2SF 

1215  5050  100  18   C  158 


352 


TABLE   D-2  (CONT) 


DATE 
TIMf 


SAMPLER   G.M.    00 
LAB      a      SAT 


MINERAL  ANALYSES  OF  SJMFACE  WATER 


TEMP    FIELD 

LABORATORY 
PH     EC 


MILLIGRAMS  PER  LITER  MILLIGRAMS  PER  LITER 
MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEOUI VALENTS  PER  LITER 

PERCENT  REACTANCE  VALUE  B  F  TOS  TH 
CA     M6     NA     R    C03   MC03    S04    CL    N03        SI02     SUM    NCH 


TURB 


10/07/69   5050 
1110     5050 


11/04/69   5050 
1110     5050 


12/02/69   5050 
1230     5050 


01/06/70   5050 
1315     5050 


02/03/70   5050 
1250     5050 


03/03/70   5050 
1200     5050 


J4/07/70   5050 
1215     5050 


•5/05/70   5050 
1120    5050 


•6/03/70   5050 
1030     5050 


AG   2170.00          SACRAMENTO  RIVER  AT  FREMONT  tlZlA    WEST  END 

10.7   58. 3F   7.4    139     U  6.4  6.5  2.1  .0     71  4.6  1.3  .9    .10 

106    14. 6C   7.4    141    .55  .53  .28  .05  .00   1.16  .10  .04  .01 

39  3a  20  4  89  6  3  1 

6.83   10.0   57. 6F   7.3    149     12  6.4  7.8  2.0  .0     74  5.9  2.4  .8    .10 

98  14. 2C   7.5    147    .60  .53  .34  .05  .00   1.21  .12  .07  .01 

39  35  22  3  86  9  5  1 

7.09   11.4   49   F   7.6    150     12  6.5  10  1.7  .0     78  3.0  4.1  .7    .10 

99  9   C   7.7    150    .60  .53  .44  .04  .00   1.28  .06  .12  .01 

37  33  27  2  87  4  8  1 

7.90   11.6   45   F   7.4    149     12  6.2  9.0  1.9  .0     70  5.1  4.1  .9    .10 

96     7   0   7.5    147    .60  .51  .39  .05  .00   1.15  .11  .12  .01 

39  33  25  3  83  8  9  1 

6.50  11.4   48   F   7.3    115     11  4.7  6.4  1.0  .0     60  5.6  3.1  .9    .10 

96  9   C   7.5    120    .55  .39  .28  .03  .00    .98  .12  .09  .01 

44  31  22  2  82  10  a  1 

2.51  10.9   50. 8F   7.3    100    9.8  4.7  6.2  .9  .0     56  4.4  3.7  1.0    .10 
98    10. 4C   7.4    116    .49  .39  .27  .02  .00    .92  .09  .10  .02 

42  33  23  2  81  a  9  2 

7.80    9.7   59. 2F   7.5    175 

97  15. IC         196 

7.55  9.1   64   F   7.4    175     — 
95    IS   C        182 

4.56  8.0   72   F   7.5    180 
92    22   C         196 


105 
68 

54 

4 

30E 

119 
74 

55 

4 

lOE 

107 
77 

55 

8 

lOE 

7* 
74 

55 

2 

50C 

90 
63 

47 
2 

180E 

85 
59 

44 

2 

140 

45E 


30E 


30C 


07/07/70 
1030 

5050 
5050 

5.29 

8.3 
96 

72 
22 

F 
C 

7.7 

8.0 

160 
175 

12 

.60 
34 

7.0 

.58 

33 

13 

.57 

32 

1.2 

.03 
2 

.0 
.00 

77 

1.26 

77 

9.5 

.20 

12 

6.0 

.17 

10 

.8 
.01 

1 

08/04/70 
1000 

5050 
5050 

5.58 

8.2 
95 

72 
22 

F 
C 

7.9 
8.1 

183 
192 

12 

.60 
30 

8.8 

.72 

36 

15 

.65 

33 

1.1 

.03 

2 

.0 
.00 

87 

1.43 

76 

13 

.27 

14 

6.5 

.18 

10 

.6 

.01 

1 

09/01/70 
1000 

5050 
5050 

7.05 

8.9 

99 

68. 
20. 

5F 
3C 

7.6 

8.0 

200 
208 

12 

.60 
28 

10 

.82 

38 

16 

.70 

33 

.9 
.02 

1 

.0 
.00 

95 

1.56 

75 

14 

.29 
14 

7.9 

.22 

11 

.1 

.00 

AO 

2195. 

01 

SACRAMENTO  RIVER  BELOW  KNIGHTS 

LANDING 

10/07/69 
1400 

5050 
5050 

8.56 
8530 

11.0 
110 

60 
16 

F 
C 

7.7 

7.8 

147 

— 

— 

6.9 

.30 

20 

-- 

.0 
.00 

72 

1.18 

80 

— 

3.7 
.10 

7 

" 

11/04/69 
1330 

5050 
5050 

9.00 
9140 

11.2 
112 

60 
16 

F 
C 

7.8 
7.5 

151 

" 

— - 

8.6 

.37 

25 

-— 

.0 
.00 

75 

1.23 

81 

-- 

6.2 

.17 

U 

" 

12/02/69 
1320 

5050 
5050 

9.26 
9510 

12.9 
115 

51 
11 

F 
C 

7.8 
7.7 

150 

"" 

"• 

8.9 

.39 

26 

•• 

.0 
.00 

77 

1.26 

84 

— 

4.8 

.14 

9 

-- 

04/07/70 
1210 

5050 
5050 

0.25 
10610 

10.3 
101 

59 

15 

F 
C 

7.6 
7.6 

196 

•" 

•• 

11 

.48 

24 

•• 

.0 
.00 

90 

1.48 

76 

— 

6.5 

.18 

9 

— 

05/OS/70 
1225 

5050 
5050 

9.65 
10080 

9.8 
105 

66 
19 

F 
C 

7.5 
7.9 

200 

13 

.65 
34 

7.7 

.63 

33 

14 

.61 

32 

1.4 

.04 

2 

.0 
.00 

80 

1.31 

70 

16 

.33 

18 

7.9 

.22 

12 

.9 
.01 

1 

06/03/70 
1300 

5050 
5050 

5.61 
6650 

8.7 
103 

76 
24 

F 
C 

7.5 
7.7 

205 

"" 

"'" 

15 

.65 

32 

•"• 

.0 
.00 

90 

1.48 

72 

~" 

8.0 

.23 

11 

" 

07/1S/70 
1230 

5050 
5050 

7.86 
8240 

9.2 

105 

72 
22 

F 
C 

7.5 
7.9 

157 

•• 

~~ 

11 

.48 
31 

~~ 

.0 
.00 

73 

1.20 

76 

•"■ 

3.9 
.11 

7 

~~ 

08/1SI/70 
1730 

5050 
5050 

7.67 
8420 

9.5 
109 

73 
23 

F 
C 

7.9 
8.1 

194 

— — 

— — 

16 

.70 

36 

— 

.0 
.00 

93 

1.53 

79 

— 

7.8 

.22 

11 

" 

09/10/70 
1400 

5050 
5050 

8.44 
9450 

8.6 
98 

72 
22 

F 
C 

7.3 
8.1 

240 

— 

— 

18 

.78 

32 

— 

.0 
.00 

106 

1.74 

72 

— 

11 

.31 

13 

— 

.00 


.00 


.00 


.10 


.10 


.00 


.00 


.10 


.00 


.10 


.20 


106 
88 

59 

4 

116 

101 

66 
6 

127 
108 

71 

7 

119 
101 


TOE 


50E 


70t 


53   lOE 


56   21E 


56 


83 


64 
2 


71 


5E 


75E 


95E 


30E 


56   20E 


73   20E 


80 


30E 


353 
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MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  WATER 

TEMP    FIELD  MILLIGRAMS  PER  LITER        MILLIGRAMS  PER  LITER 

LABOHATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEQUI VALENTS  PER  LITER 

PM     EC  PERCENT  REACTANCE  VALUE      B     F 

CA     MG     NA     K  C03   HC03    SO*    CL    N03        SI02 


DATE 
TIME 


SAMPLER   6.H.    DO 
LAB      0     SAT 


IDS     TH    TUKB 
SUM    NCH 


AO   2420.00 


10/07/69   5050 
1545     5050 


11/04/69  5050 

1550  5050 

12/02/69  5050 

1610  5050 


01/06/70   5050 


3.16   11.3   59   F   7.6 
7690   111    15   C   8.0 


SACRAMENTO  RIVER  AT  COLUSA 
128 


3.44   11.4   59   F   7.6 

8040   112    15   C   7.4    128 


3.93   12.8   51   F   7.6 

8560   114    11   C   7.6    141 


2.28   12.8   46   F   7.3 


1445 


5050    18300   107 


8   C   7.3    130 


02/03/70   5050     5.30   12.6   51   F   7.4 

1405     5050    41800   113    11   C   7.3    112 


03/03/70   5050     6.45   12.0   50   F   7.4 

1440     5050    24100   106    10   C   7.4    110 


04/07/70   5050 
1645    5050 


1.68   10.7   58   F   7.4 
8680   104    14   C   7.6 


160 


5.7 

.25 

20 

.0 
.00 

67 

1.10 

86 

2.9 
.08 

6 

6.4 

.28 

22 

.0 
.00 

67 

1.10 

86 

4.2 

.12 

9 

8.0 

.35 

25 

.0 
.00 

75 

1.23 

87 

4.4 

.12 

9 

6.7 

.29 

22 

.0 
.00 

66 

1.08 

83 

3.2 
.09 

7 

5.4 

.23 

21 

.0 
.00 

58 

.95 

85 

1.8 
.05 

4 

4.8 

.21 

19 

.0 
.00 

54 

.89 

81 

1.4 
.04 

4 

7.2 

.31 

19 

.0 
.00 

79 

1.30 

81 

3.1 

.09 

6 

.10 


.10 


.10 


.10 


.00 


.10 


.00 


49     3E 


49     7E 


55     4E 


50    30E 


46   180E 


45   lOOE 


69    45E 


05/05/70  5050 

1510  5050 

06/03/70  5050 

1530  5050 


07/14/70   5050 
1415     5050 


08/19/70   5050 
1145    5050 


4.51   10.5   63   F   7.6 


11 


5.5    7.0   1.5    .0 


67    5.6    2.4    .6 


8630   108    17   C   7.9    127    .55    .45    .30   .04   .00   1.10    .12    .07   .01 


2.55    9.8   73   F   7.8 

6950   113    23   C   7.9    129 


3.80    9.7   70   F   7.7 

8530   108    21   C   7.8    113 


2.13    9.8   68   F   7.5 

6630   107    20   C   7.7    122 


41 


34 


22 


85 


6.0 

.26 

20 

.0 
.00 

68 

1.12 

87 

4.4 

.12 

9 

5.4 

.23 

20 

.0 
.00 

59 

.97 

86 

2.7 

.08 

7 

5.8 

.25 

20 

.0 
.00 

64 

1.05 

86 

2.8 
.08 

7 

1 


.00 


.10 


.10 


.10 


78 
67 


50    50E 

5 


51    15E 


46    25E 


50    lOE 


09/10/70   5050 
0940     5050 


2.20    9.5   65. 3F   7.3 


11 


5.5    5.9   1.0 


6800   102    18. 5C   7.3    122    .55    .45    .26   .03   .00   1.05 

43     35     20     2  87 


64    3.8    2.9    .0    .00 
.08    .08   .00 
7      7 


AO   2230.02 


10/07/69   5050 
1000     5050 


11/04/69   5050 
1050     5050 


12/02/69   5050 
1045    5050 


01/06/70   5050 
1040     5050 


8.56   10.9   59   F   7.6 
8190   107    15   C   7.9 


SACRAMENTO  RIVER  ABOVE  COLUSA  BASIN  DRAIN 
133 


9.00   11.4   59   F   7.6 
8800   112    15   C   7.3 


9.26   12.8   51   F   7.7 
9170   114    11   C   7.6 


0.44   12.8   46   F   7.5 
20100   107     8   C   7.3 


02/03/70   5050     8.27   12.4   50   F   7.2 
1025     5050    27100   109    10   C   7.3 


03/03/70   5050     4.57   12.3   51   F   7.3 
0955    5050    25000   110    11   C   7.5 


04/07/70   5050 
1125    5050 


0.25   10.2   59   F   7.5 
9780   100    15   C   7.5 


130 


143 


143 


120 


116 


166 


6.0 

.26 

20 


6.6 

.29 

22 

8.2 

.36 

25 

7.6 

.33 

23 

6.3 

.27 

22 

5.9 

.26 

22 

7.8 

.34 

20 


.0     69 
.00   1.13 
85 


.0     69 

.00   1.13 

87 

.0     76 

.00   1.25 

87 

.0     66 

.00   1.08 

76 


.0 
.00 


.0 
.00 


57 

.93 

77 

56 

.92 

79 


.0     84 

.00   1.38 

83 


2.8 

.08 

6 

4.6 

.13 

10 

4.8 

.14 

10 

4.0 

.11 

8 

3.0 
.08 

7 

2.4 

.07 

6 

3.0 
.08 

5 


.10 


.10 


.10 


.10 


.10 


.10 


.00 


80     50    30E 
62      3 


51    lOE 


50    15E 


54     6E 


54    34E 


48   200E 


34   140E 


72    55E 


05/05/70   5050 
0930     5050 


06/03/70   5050 
0945    5050 


07/15/70   5050 
0845     5050 


08/19/70   5050 
1445     5050 


09/10/70   5050 
1135     5050 


9.65   10.2   63   F   7.9 


12    7.3    8.9   1.2    .0 


71    9.2    5.0    .7    .00 


8260   105    17   C   7.9    152    .60    .60    .39   .03   .00   1.16    .19    .14   .01 


6.51    9.0   73   F   7.7 

5810   103    23   C   7.9    174 


7.83    9.3   71   F   7.6 

7560   105    22   C   7.8    129 


7.67    9.5   72   F   7.4 

4680   108    22   C   7.9    160 


9.93    9.2   73   F   7.4 

7290   106    23   C   8.3    174 


37 


37 


24 


77 


13 


10 

.44 

25 

.0 
.00 

78 

1.28 

74 

7.0 

.20 

11 

7.0 

.30 

23 

.0 
.00 

64 

1.05 

81 

1.9 

.05 

4 

9.8 

.43 

27 

.0 
.00 

77 

1.26 

79 

5.1 
.14 

9 

11 

.48 

28 

.0 
.00 

82 

1.34 

77 

5.8 

.16 

9 

.10 


.10 


.10 


.20 


95 
80 


60    60E 

2 


64    25E 


49    20E 


59    ICE 


63    lOE 


354 
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MINERAL  ANALYSES  OF  SJHFACE  MATER 


DATE     SAMPLER   6.M.    DO     TEMP    FIELD  MILLIGRAMS  PER  LITER       MILLIGRAMS  PER  LITER 

TiMF      LAB      a      SAT  LABORATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILL lEOUI VALENTS  PER  LITER 

PH     EC  PERCENT  REACTANCE  VALUE      B     F     TOS     TH    TURB 

CA     M6     NA     K  C03   HC03    S04    CL    N03        SI02     SUM    NCH 


50     8E 


AO 

2500. 

,00 

S* 

iCRAMEl 

«jTO  RI 

VER  AT 

BUTTE 

;  CITY 

11/P5/69 
0835 

5050 
5050 

1.61 
8500 

11.1 
100 

52 
11 

F 
C 

7.6 
7.4 

128 

"~ 

"~ 

6.4 

.28 

22 

"" 

.0 
.00 

67 

1.10 

86 

"" 

4.4 

.12 

9 

"^ 

.10 

— 

01/06/70 
1545 

5050 
5050 

6. 02 
19300 

12.3 
103 

46 
8 

F 
C 

7.3 
7.3 

132 

"" 

*" 

7.0 

.30 

23 

"" 

.0 
.00 

67 

1.10 

B3 

"" 

3.8 
.11 

8 

•• 

.00 

— 

03/03/70 
1535 

5050 
5050 

6.75 
20400 

12.1 

108 

51 
11 

F 
C 

7.4 
7.4 

12* 

•• 

"" 

5.6 

.24 

19 

"• 

.0 
.00 

60 

.98 

79 

•• 

2.5 

.07 
6 

•" 

.10 

"• 

05/07/70 
0945 

5050 
5050 

2.21 

8760 

10.8 
108 

60 
16 

F 
C 

7.5 
7.8 

134 

12 

.60 
<r3 

5.6 

.46 

33 

6.6 

.29 

21 

1.1 
.03 

2 

.0 
.00 

68 
1.12 

84 

5.9 

.12 

9 

2.7 

.08 
6 

.9 

.01 

1 

.00 

— 

07/14/70 
1330 

5050 
5050 

2.14 
9130 

10.1 
109 

67 
19 

F 
C 

7.7 
7.6 

114 

"•" 

•~ 

5.6 

.24 

21 

"" 

.0 
.00 

60 

.98 

86 

•" 

2.3 
.06 

5 

•• 

.00 

— 

08/19/70 
1020 

5050 
5050 

1.15 

6940 

9.8 
105 

66 
19 

F 
C 

7.1 
7.4 

120 

9.8 
38 

6.2 
.51 

40 

5.9 

.26 

20 

.7 

.02 
2 

.0 
.00 

62 

1.02 

86 

4.1 

•  09 
6 

2.9 

.08 
7 

.1 

.00 

.00 

— 

09/04/70 
0900 

5050 
5050 

1.27 
7200 

9.7 
101 

64 
18 

F 
C 

7.1 
8.2 

122 

~~ 

~~ 

6.1 

.27 

22 

"" 

.0 
.00 

62 

1.02 

84 

"" 

3.4 
.10 

8 

"" 

.10 

— 

AO 

2630. 

00 

SACRAMENTO  RIVER  AT 

HAMILTON  CITY 

11/05/69 
1355 

5050 
5050 

9.00 
9180 

11.6 
111 

57 
14 

F 
C 

7.7 
7.5 

123 

•" 

~~ 

6.2 

.27 

22 

•"■ 

.0 
.00 

64 

1.05 

85 

•" 

■■" 

•~ 

•~ 

•• 

01/07/70 

1420 

5050 
5050 

1.34 
17500 

11.8 
100 

47 

8 

F 
C 

7.3 

7.4 

125 

"" 

"*"■ 

6.3 

.27 

22 

"" 

.0 
.00 

63 

1.03 
82 

•~ 

3.4 

.10 

8 

~" 

.00 

"• 

03/04/70 
1340 

5050 
5050 

1.57 
17200 

12.2 
106 

49 
9 

F 
C 

7.2 
7.4 

124 

~" 

—  » 

5.6 

.24 

19 

~~ 

.0 
.00 

60 

.98 

79 

•• 

2.5 
.07 

6 

*w 

.10 

"• 

05/06/70 
1340 

5050 
5050 

9.00 
8370 

11.4 

lis 

61 
16 

F 
C 

7.5 

8.0 

125 

12 

.60 
46 

4.9 

.40 

31 

6.2 

.27 

21 

1.1 

.03 

2 

.0 
.00 

64 

1.05 

84 

5.3 
.11 

9 

2.7 

.08 
6 

.8 

.01 

.1 

.00 

~ 

07/14/70 
1015 

5050 
5050 

9.10 
8830 

10.4 
107 

63 
17 

F 
C 

7.4 
7.6 

108 

.. 

~~ 

5.0 

.22 

20 

"^ 

.0 
.00 

57 

.93 

86 

"~ 

1.9 
.05 

S 

^^ 

.10 

— 

09/04/70 
0815 

5050 
5050 

8.41 
6970 

10.0 
102 

61 
16 

F 
C 

7.5 
7.7 

117 

8.9 

.44 

37 

5.8 

.48 

40 

5.9 

.26 

22 

•  8 
•  0? 

2 

.0 

.ao 

61 

1.00 

86 

4.0 
.06 

7 

2.9 
.08 

7 

.0 
.00 

.00 

— 

AO 

2785. 

00 

SACRAMENTO  RIVER  AT 

BEND 

BRIDGE 

11/13/69 
0920 

5050 
5050 

9.43 
7320 

10.2 
96 

54 
12 

F 
C 

7.3 
7.7 

123 

— - 

— — 

6.7 

.29 

24 

"• 

.0 
.00 

64 

1.05 

85 

•" 

3.8 
.11 

9 

.3 

.00 

.00 

— 

01/07/70 
0830 

5050 
5050 

2.13 

13900 

12.0 
104 

48 

9 

F 
C 

7.3 

7.4 

121 

" 

•" 

6.7 

.29 

24 

"" 

.0 
.00 

64 

1.05 

87 

"" 

2.7 

.08 

7 

.5 

.01 

1 

.10 

~~ 

03/05/70 
0915 

5050 
5050 

3.41 
17700 

12.2 
104 

47 
8 

F 
C 

7.1 
7.5 

105 

•" 

"~ 

5.0 

.22 

21 

"" 

.0 
.00 

50 

.82 

78 

"" 

2.7 

.08 
8 

.7 

.01 

1 

.10 

— 

05/07/70 
0735 

5050 
5050 

0.52 
10000 

11.4 
106 

53 
12 

F 
C 

7.1 
7.7 

113 

9.5 

.47 

41 

5.0 

.41 

35 

6.0 

.26 

22 

.9 
.02 

2 

.0 
.00 

59 

.97 

86 

5.9 

.12 

11 

1.3 

.04 

4 

.1 
.00 

.00 

•• 

07/02/70 
1300 

5050 
5050 

0.68 
10400 

12.0 
115 

56 
13 

F 
C 

7.3 
7.7 

HI 

— 

-- 

6.0 

.26 

23 

— 

.0 
.00 

58 

.95 

86 

— 

1.8 
.05 

5 

.4 
.01 

1 

.00 

" 

09/02/70 

1440 

5050 
5050 

9.91 

8520 

12.7 
119 

54 
12 

F 
C 

7.0 
7.0 

109 

9.4 

.47 

41 

5.0 

.41 

36 

5.6 

.24 

21 

1.0 

.03 

3 

.0 
.00 

58 

.95 

88 

3.0 

.06 

6 

2.6 

.07 

6 

.1 
.00 

.00 

— 

AO 

2925. 

00 

SACRAMENTO  SLOUGH  AT 

SACRAMENTO 

RIVER 

10/07/69 
0915 

5050 
5050 

63 

10.3 
105 

62 
17 

F 
C 

8.2 
8.2 

34* 

-- 

-- 

19 

.83 

24 

•■" 

.0 
.00 

187 

3.07 

89 

"" 

12 

.34 

10 

"" 

.10 

~ 

11/04/69 
1005 

5050 
5050 

312 

9.9 
100 

61 
16 

F 
C 

7.9 
7.2 

296 

"" 

•" 

18 

.78 

26 

"• 

.0 

.00 

158 

2.59 

87 

•" 

14 

.39 

13 

"• 

.10 

"~ 

12/02/69 
0940 

5050 
5050 

408 

12.4 
104 

46 
8 

F 
C 

8.0 
7.7 

335 

~ 

~ 

23 

1.00 
30 

— 

.0 
.00 

173 

2.84 
85 

~ 

19 

.54 
16 

~~ 

.10 

— 

04/07/70 
1015 

5050 
5050 

547 

8.9 
90 

61 
16 

F 
C 

7.8 
7.5 

263 

•• 

"• 

16 

.70 

25 

•" 

.0 
.00 

150 

2.46 

87 

•• 

12 
.34 

12 

"" 

.00 

~ 

05/05/70 
Oft^iO 

5050 
5050 

1060 

8.1 

87 

67 
19 

F 
C 

7.8 
8.1 

426 

28 

1.40 

31 

20 

1.64 

37 

32 

1.39 

31 

1.7 

.04 

1 

.0 
.00 

179 

2.94 

67 

19 

.40 

9 

36 

1.02 

23 

1.6 

.03 

1 

.00 

— 

50    30E 


51    60E 


83     53    35E 
69      3 


49    15E 


78     50    35E 
61       1 

53    6E 


49    15E 


50    50E 


86     50    40E 
65      3 


42     7E 


78      46    15E 
59       4 


47     5E 


46    15E 


43   170E 


55     44     8E 
58      5 


42    lOE 


70      44    15E 
56       4 


135    25E 


115    17E 


126     7E 


114   160E 


229     151   140E 
228      5 


355 
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MINERAL  ANALYSES  Or  SURFACE  WATER 
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MILLIGRAMS  PEP  LITER  MILLIGRAMS  PER  LITER 
MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEOUI VALENTS  PER  LITER 

PERCENT  REACTANCE  VALUE  B     F  TDS  TH    TURB 

CA     MG     NA     K    C03   HC03    S04    CL    N03  SI02  SUM  NCH 


0*TE 

SAMPLER 

G.H. 

DO 

TEMP    FIELD 

TIME 

LAB 

Q 

SAT 

LABORATORY 
PH     EC 

I 


AO 

2925 

00 

SACRAMENTO  PLOUGH  AT  SACRAMENTO 

RIVER 

CONTINUED 

06/03/70 
0855 

5050 
5050 

435 

5.2 
63 

78 
26 

F 
C 

7.0 
7.7 

574 

» 

~~ 

43 

1.87 

33 

~~ 

.0 
.00 

224 

3.67 

64 

"" 

55 

1.55 

27 

"* 

07/15/70 
1110 

5050 
5050 

600 

6.7 
82 

79 
26 

F 
C 

7.6 
7.8 

470 

~~ 

~~ 

35 

1.52 

32 

~~ 

.0 
.00 

219 

3.59 

76 

"~ 

34 

.96 

20 

"^ 

08/19/70 
1500 

5050 
5050 

737 

6.8 
81 

77 
25 

F 
C 

7.7 
7.9 

508 

"^ 

~" 

39 

1.70 

33 

•~ 

.0 
.00 

236 

3.87 

76 

■" 

40 

1.13 

22 

" 

09/10/70 
1215 

5050 
5050 

1060 

6.8 

82 

76. 

24. 

IF 
5C 

7.1 
7.3 

405 

29 

1.45 

33 

22 

1.81 

41 

25 

1.09 

25 

1.9 

.05 

1 

.0 
.00 

218 

3.58 
83 

9.0 

.19 

4 

18 

.51 

12 

1.4 

.02 

AO 

2933. 

00 

RD108  DRAIN  TO  SACRAMENTO 

RIVER 

07/15/70 
1340 

5050 
5050 

6.5 

7.3 
93 

83 
28 

F 
C 

7.5 
7.5 

603 

24 

1.20 

19 

24 

1.97 

31 

71 

3.09 

49 

.7 
.02 

.0 
.00 

199 

3.26 

53 

83 
1.73 

28 

41 

1.16 

19 

1.8 
.03 

08/19/70 
1640 

5050 
5050 

13 

6.4 
75 

75 
24 

F 
C 

7.4 
7.8 

562 

"" 

■" 

71 

3.09 

53 

~~ 

.0 
.00 

208 

3.41 

59 

"~ 

41 

1.16 

20 

•" 

09/10/70 
1330 

5050 
5050 

13 

5.8 
67 

72 

22 

F 
C 

7.0 
7.1 

516 

25 

1.25 

23 

20 

1.64 

31 

55 

2.39 

45 

2.4 
.06 

1 

.0 
.00 

198 

3.25 

61 

54 

1.12 

21 

35 

.99 

18 

.9 
.01 

AO 

2947. 

10 

COLUSA 

BASIN 

DRAIN 

NEAR  KNIGHTS 

LANDING 

10/07/69 
1040 

5050 
5050 

205 

11.9 
122 

62 
17 

F 
C 

8.4 
7.7 

635 

34 

1.70 

25 

24 

1.97 

29 

70 

3.05 

45 

2.4 

.06 

1 

.0 
.00 

233 

3.82 

57 

84 

1.75 

26 

40 

1.13 

17 

3.8 

.06 

1 

11/04/69 
1140 

5050 
5050 

293 

10.6 
108 

62 
17 

F 
C 

8.2 
7.5 

725 

34 

1.70 

22 

29 

2.38 

31 

81 

3.52 

46 

4.0 
.10 

1 

.0 
.00 

255 

4.18 

56 

103 

2.14 

28 

42 

1.18 

16 

2.1 

.03 

12/02/69 
1130 

5050 
5050 

171 

12. V 
111 

48 
9 

F 
C 

8.4 
8.1 

923 

39 

1.95 

20 

39 

3.21 

33 

106 

4.61 

47 

3.4 

.09 

1 

.0 
.00 

301 

4.94 

51 

141 

2.93 

30 

61 

1.72 

18 

2.1 
.03 

01/06/70 
1110 

505C 
5050 

.0 

13.1 
104 

42 
6 

F 
C 

8.2 
7.8 

962 

39 

1.95 

19 

37 

3.0'^ 

30 

120 

5.22 

51 

3.5 
.09 

1 

.0 
.00 

275 

4.51 

46 

170 

3.54 

36 

64 

1.80 

18 

3.1 

.05 

1 

02/03/70 
1055 

5050 
5050 

.0 

11.2 
99 

49 
9 

F 
C 

8.0 
7.7 

501 

27 

1.35 

26 

17 

1.40 

27 

54 
2.35 

45 

3.0 

.08 

2 

.0 
.00 

174 

2.85 

57 

72 

1.50 
30 

21 

.59 

12 

4.5 

.07 

1 

03/03/70 
1050 

5050 
5050 

.0 

10.? 

98 

56 
13 

F 
C 

8.3 
8.1 

1070 

55 

2.74 

24 

39 

3.21 

28 

127 

5.52 

48 

2.5 

.06 

1 

.0 
.00 

322 

5.28 
45 

192 

3.99 

34 

88 

2.4» 

21 

3.4 
.05 

04/07/70 
1300 

5050 
5050 

415 

9.3 
94 

61 
16 

F 
C 

8.2 
8.6 

724 

36 

1.80 

28 

15 

1.23 

19 

76 

3.31 

52 

2.4 

.06 

1 

11 

.37 

5 

200 

3.28 

43 

118 

2.45 

32 

51 

1.44 

19 

3.1 

.05 

1 

05/05/70 
1025 

5050 
5050 

906 

7.7 

87 

70 
21 

F 
C 

8.1 
8.1 

550 

28 

1.40 

24 

19 

1.56 

27 

64 

2.78 

48 

2.7 

.07 
1 

.0 
.00 

169 
2.77 

48 

96 

2.00 

35 

34 

.96 

17 

2.8 

.05 

1 

06/03/70 
1015 

5050 
5050 

417 

5.4 
65 

78 
26 

F 
C 

8.2 
7.7 

700 

29 

1.45 

20 

24 

1.97 

28 

84 

3.65 

51 

1.9 
.05 

1 

.0 
.00 

216 

3.54 

48 

115 

2.39 

33 

4b 

1.35 

18 

3.0 
.05 

1 

07/15/70 
1000 

5050 
5050 

340 

8.4 
104 

81 
27 

F 
C 

8.1 

8.3 

595 

29 

1.45 

23 

25 

2.06 

32 

65 

2.83 

44 

1.4 
.04 

1 

.0 
.00 

225 

3.69 

59 

79 

1.64 

26 

31 

.87 

14 

2.8 

.05 

1 

08/19/70 
1550 

5050 
5050 

4.47 
1870 

7.3 
89 

77 
25 

F 
C 

7.8 
8.1 

551 

31 

1.55 

27 

21 

1.73 

30 

56 

2.44 

42 

1.2 
.03 

1 

.0 
.00 

232 

3.80 

65 

58 

1.21 

21 

29 

.82 

14 

1.7 
.03 

1 

09/10/70 
1230 

5050 
5050 

4.53 
1080 

7.5 
90 

75 
24 

F 
C 

7.6 
7.6 

607 

30 

1.50 

29 

lb 

1.4b 

28 

50 

2.18 

42 

1.8 
.05 

1 

.0 
.00 

210 

3.44 

65 

51 

1.06 

20 

28 

.79 

15 

1.5 

.02 

AO 

2950. 

00 

RD787 

DRAINAGE  TO 

COLUSA 

BASIN 

DRAIN 

07/15/70 
1035 

5050 
5050 

.0 

6.6 
77 

75 
24 

F 
C 

7.5 
7.8 

386 

20 

1.00 

24 

20 

1.64 

39 

3? 

1.52 

36 

1.7 

.04 

1 

.0 
.00 

196 

3.21 

75 

35 

.73 

17 

10 
.28 

7 

2.4 
.04 

1 

08/19/70 
1600 

5050 
5050 

18 

8.7 
107 

80 
27 

F 
C 

7.5 
8.3 

525 

— 

-""■ 

47 

2.04 
39 

~~ 

.0 
.00 

234 

3.84 

73 

" 

28 

.79 

15 

~ 

09/10/70 
1300 

5050 
5050 

9.88 
.0 

5.8 
70 

75 
24 

F 
C 

7.5 
7.6 

397 

23 

1.15 

27 

19 

1.56 

37 

34 

1.48 

35 

1.7 

.04 

1 

.0 
.00 

190 

3.12 

75 

28 

.58 

14 

16 

.45 

11 

.7 

.01 

.20 


.10 


.20 


.10 


.20 


.40 


.30 


.20 


.30 


.30 


.30 


.20 


.40 


.20 


.20 


.40 


.20 


.20 


.20 


.40 


.80 


.40 


220 
215 


377 
345 


304 
292 


216 
223 


195 


171 


184 


161 

16 


159 

5 


175 


144 
18 


363 
375 

184 
8 

412 
423 

205 

5 

548 
542 

256 
11 

558 
574 

250 
24 

304 
286 

137 
5 

648 
668 

297 
34 

409 
413 

203 
31 

328 
331 

147 
10 

418 
413 

173 
6 

350 
346 

175 

9 

312 
314 

163 
26 

296 
286 

151 
23 

223 
218 


134 
29 


180 


134 
21 


40E 


55E 


50E 


80E 


95E 


70E 


130E 


55E   ! 


45E 


35E 


70E 


160E 


70E 


140E 


350E 


llOE 


280E 


210E 


250E 


120E 


40E 


85E 


I 


356 


TABLE  D-2  (CONT) 


MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  WATER 


PATE 
TlMr 


SAMPLER   G.M,    00 
LAB      0      SAT 


TEMP    FIELD 

LABORATORY 
PH     EC 


MILLIGRAMS  PER  LITER 
MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILL lEOUIVALENTS  PER  LITER 

PERCENT  REACTANCE  VALUE 
CA     MO     NA     K    C03   HC03    S04    CL    N03 


MILLIGRAMS  PER  LITER 


B     F 
SI02 


TDS 
SUM 


TH 
NCM 


TUR8 


AO   2955.00 


R07e7 


DRAINAGE  TO  SACRAMENTO  RIVER 


07/15/70 
1255 

5050 
5050 

57 

7.1 

86 

78 
26 

F 
C 

7.3 
7.5 

496 

29 

1.45 

27 

27 
2.22 

41 

40 
1.74 

32 

.7 

.02 

.0 
.00 

220 

3.61 

68 

46 

1.00 

19 

23 

.65 

12 

1.4 
.02 

08/19/70 
1620 

5050 
5050 

57 

7.2 

85 

76 
24 

F 
C 

7.4 
8.1 

514 

"" 

*" 

42 

1.83 

36 

"" 

.0 
.00 

237 

3.89 

76 

"" 

24 

.68 

13 

"" 

09/10/70 
1310 

5050 
5050 

8.90 
.0 

7.2 
83 

72 
Z2 

F 
C 

7.0 
7.1 

528 

34 

1.70 

30 

27 

Z.ZZ 

39 

39 

1.70 

30 

1.7 

.04 

1 

.0 
.00 

250 

4.10 

72 

43 

.89 

16 

25 

.71 

12 

.3 

.00 

AO 

2965, 

,00 

R070  DRAINAGE 

:  TO  SACRAMENTO  RIVER 

07/15/70 

0735 

5050 
5050 

12 

6.3 
75 

77 

25 

F 
C 

7.7 

8.0 

548 

31 

1.55 

26 

26 
2.14 

35 

54 

2.35 

39 

1.0 
.03 

.0 
.00 

264 

4.33 

73 

30 

.62 

10 

34 

.96 

16 

2.3 

.04 
1 

08/19/70 
1350 

5050 
5050 

16 

9.6 
119 

81 
27 

F 
C 

7.9 
8.2 

477 

~^ 

"■" 

44 

1.91 

40 

** 

.0 
.00 

238 

3.90 

82 

■"" 

26 

.73 

15 

"" 

09/03/70 
1045 

5050 
5050 

66 

6.2 
73 

73 
23 

F 
C 

7.1 
7.3 

527 

31 

1.55 

27 

25 

2.06 

36 

46 

2.00 

35 

1.4 
.04 

1 

.0 
.00 

270 

4.43 

78 

19 

.40 

7 

30 

.85 

15 

.8 
.01 

AO 

2967. 

00 

BUTTE  SLOUGH 

AT  OUTFALL  GATES 

07/14/70 
1600 

5050 
5050 

.0 

7.6 
106 

91 
33 

F 
C 

7.8 
7.9 

344 

26 

1.30 

34 

20 

1.64 

43 

20 

.87 

23 

1.0 

.03 

1 

.0 
.00 

193 
3.17 

as 

12 
.25 

7 

9.0 
.25 

7 

2.3 

.04 

1 

08/19/70 
1305 

•5050 
5050 

.0 

7.9 
92 

75 
24 

F 
C 

7.6 
8.2 

342 

"■• 

•• 

20 

.87 

25 

"• 

.0 
.00 

204 

3.35 

98 

•" 

5.2 
.15 

4 

•• 

09/10/70 
1015 

5050 
5050 

4.15 
209 

5.7 
67 

73 

23 

F 
C 

7.3 
7.4 

316 

25 

1.25 

36 

17 

1.40 
40 

18 

.78 

22 

1.8 
.05 

1 

.0 
.00 

184 

3.02 

90 

8.1 
.17 

5 

6.2 

.17 

5 

.0 
.00 

AO 

2976. 

00   • 

COLUSA 

BASIN 

DRAIN 

AT  HIGHWAY  20 

10/07/69 
1445 

5050 
5050 

8.52 
224 

11.2 
114 

62 
17 

F 
C 

8.2 
7.8 

709 

38 

1.90 

25 

28 

2.30 

30 

79 

3.44 

45 

2.5 
.06 

1 

.0 
.00 

245 

4.02 

53 

107 

2.23 

29 

46 

1.30 

17 

1.9 
.03 

11/04/69 
1505 

5050 
5050 

8.70 
264 

10.2 
105 

63 
17 

F 
C 

8.1 
7.4 

616 

31 

1.55 

24 

25 

2.06 

31 

66 

2.87 

44 

3.6 

.09 

1 

.0 
.00 

235 

3.85 

61 

78 

1.62 

26 

29 

.62 

13 

2.2 

.04 

1 

12/02/69 
1505 

5050 
5050 

7.81 
91 

15.8 
138 

49 
9 

F 
C 

8.3 
8.1 

758 

44 

2.20 

22 

36 

2.96 

30 

109 

4.74 

47 

3.1 

.08 

1 

.0 
.00 

308 

5.05 

51 

149 

3.10 

32 

58 

1.64 

17 

1.4 
.02 

01/06/70 
1350 

5050 
5050 

8.72 
272 

13.8 
111 

43 

6 

F 
C 

8.2 
7.8 

1020 

45 

2.25 

20 

40 

3.29 

30 

125 

5.44 
49 

2.7 
.07 

1 

.0 
.00 

317 

5.20 
49 

169 

3.52 

33 

66 

1.86 

17 

3.1 
.05 

02/03/70 
1445 

5050 
5050 

3.94 
1290 

10.9 
101 

54 
12 

F 
C 

8.0 
7.8 

715 

38 

1.90 

25 

27 

Z.Zi 

29 

80 

3.48 

45 

2.8 
.07 

1 

.0 
.00 

249 

4.08 

54 

102 

2.12 

26 

44 

1.24 

16 

6.3 
.10 

1 

03/03/70 
1350 

5050 
5050 

9.17 
357 

11.5 

109 

56 
13 

F 
C 

8.4 
8.2 

1130 

57 

2.84 

23 

41 

3.37 

27 

138 

6.00 

49 

2.5 

.06 

.0 
.00 

333 

5.46 

45 

194 

4.04 

34 

68 

2.48 

21 

2.5 
.04 

04/07/70 
1610 

5050 
5050 

9.67 
452 

10.3 
105 

62 
17 

F 
C 

8.0 
8.5 

444 

26 

1.30 

28 

18 

1.48 

31 

43 

1.87 

40 

2.1 

.05 

1 

5.0 
.17 

4 

156 

2.56 

56 

57 

1.19 

26 

22 

.62 

14 

3.3 

.05 

1 

05/05/70 
1425 

5050 
5050 

2.63 
1030 

9.2 
101 

69 
21 

F 
C 

8.0 
8.2 

432 

23 

I.IS 

26 

15 

1.23 

28 

46 

2.00 

45 

2.3 

.06 

1 

.0 
.00 

156 

2.56 

57 

68 

1.41 

31 

18 

.51 

11 

2.4 
.04 

1 

06/03/70 
1445 

5050 
5050 

9.18 
260 

6.6 
86 

85 
29 

F 
C 

8.1 
7.8 

625 

27 

1.35 
21 

24 

1.97 

31 

70 

3.05 

48 

1.0 
.03 

.0 
.00 

208 

3.41 

52 

103 

2.14 

32 

36 

1.02 

15 

2.0 
.03 

07/14/70 
1445 

5050 
5050 

0.51 
526 

7.8 
99 

B3 
28 

F 
C 

7.7 

8.1 

513 

28 

1.40 

25 

22 

1.81 

33 

53 

2.31 

42 

.8 
.02 

.0 
.00 

209 

3.43 

64 

63 

1.31 

24 

21 

.59 

11 

2.6 

.04 

1 

08/19/70 
1240 

5050 
5050 

1.91 
832 

8.0 
91 

72 
22 

F 
C 

7.4 
7.6 

465 

28 

1.40 

27 

20 

1.64 

32 

47 
2.04 

40 

1.0 

.03 

1 

.0 
.00 

218 

3.58 

72 

43 

.89 

18 

16 

.51 

10 

.1 
.00 

09/10/70 
0915 

5050 
5050 

3.47 
1190 

7.4 

84 

70 
21 

F 
C 

7.4 
7.5 

426 

25 

1.25 

28 

17 

1.40 
32 

39 

1.70 

39 

1.5 

.04 

1 

.0 
.00 

194 

3.18 

72 

37 

.77 

17 

17 

.48 

11 

.0 
.00 

.40 


.60 


.40 


.10 


.20 


.20 


.00 


.10 


.10 


.20 


.30 


.30 


.40 


.20 


.40 


.10 


.10 


.40 


.20 


.20 


.20 


292 
260 


184   160E 
3 


190    50E 


306     196   lOOE 
295      9 


315 
310 


293 

288 


200 
187 


181 
168 


184 
32 


157   20E 


162    80E 
41 


147    28E 
12 


144    30E 


131    70E 
19 


393 
425 

209 

9 

25E 

346 
353 

179 
12 

55E 

556 
555 

258 
6 

15E 

604 
610 

279 
17 

45E 

432 
425 

207 

2 

170E 

706 
690 

310 
38 

50E 

249     136    90E 
255      3 


246     118   500E 
253      9 


379     168   55E 
367      5 


302 
295 

160 
11 

lOOE 

264 

266 

154 
27 

80E 

236 
23« 

134 
27 

270E 

357 


TABLE   D-2  (CONT) 


MINERAL  ANALYSES  OF  SJRFACE  WATER 


I 


DATE     SAMPLER  6.H.    DO  TEMP  FIELD  MILLIGRAMS  PER  LITER        MILLIGRAMS  PER  LITER 

TIME      LAB  Q      SAT  LABORATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEOUIVALENTS  PER  LITER 

PH     EC  PERCENT  REACTANCE  VALUE  B     F     TOS     TH    TUkB 

CA     MG     NA     K    C03   HC03    S04    CL    N03  SI02     SUM    NCH 

AO  3220.01  THOMES  CREEK  AT  RICHFIELD 

01/05/70   5050  14.3  40  F  7.7           —     —    4.8    —    .0    108     —    4.4    —    .10    —            106     7E 

.1135     5050  100   111  4  C  7.7 

05/06/70   5050  10.8  61  F  8.0           39    9.6    6.4    .9    .0    145     26    1.8    .1    .00    —     151     137    20E 

0920     5050  200   110  16  C  8.2    285   1.95    .79    .28   .02   .00   2.38    .54    .05   .00          —     156      18 

AO  3460.00 

01/05/70   5050  4.39   12.7  40  F  8.1           --     --     16    ~    .0    254     —     20    —    .00    ~            258     IE 

1405     5050  28   100  4  C  8.0 

03/06/70   5050  5.12   12.0  50  F  8.2           —     —     12    —    .0    210     —    3.1    —    .10    —            190    50E 

1025     5050  167   108  10  C  8.2 

05/06/70   5050  4.04   11.2  68  F  8.2           53     30     17    .9   6.0    262     49    8.7    .0    .10    —     253     253     IE 

1205     5050  3.0   124  20  C  8.4    510   2.64   2.47    .74   .02   .20   4.30   1.02    .25   .00          —     296      31 

AO  3520. $0 

10/01/69   5050  8.5  63  F  7.1            —     —    6.1    ~    .0    104     —    4.6    —    .10    —             82     IE 

0800     5050  106    90  17  C  8.1 

11/13/69   5050  10.9  57  F  8.*           ~     --     12    —    .0    142     —     22    --    .10    --            132     3E 

1020     5050  81   106  14  C  7.6 

12/01/69   5050  13.2  47  F  7.7           --     --     12    --    .0    136     —     18    —    .10    —            126     IE 

1135     5050  83   113  8  C  7.8 

01/07/70   5050  13.3  39  F  7.5           —     —    9.6    ~    .0    129     —     12    —    .00    —            117     4E 

1005     5050  448   102  4  C  7.7 

02/05/70   5050  11.8  51  F  7.6           —     —    7.6    —    .0    124     —    4.3    —    .00    —            106    85E 

1500     5050  2200   107  11  C  7.6 

14  89  5 

03/05/70   5050  12.8  43  F  7.4           ~     —    8.7    ~    .0     96     —    4.1    —    .10    —             86   160E   ■ 

1135     5050  3380   104  6  C  7.7 

04/03/70   5050  12.5  55  F  7.9           —     —    9.2    —   1.0    141     --    5.3    ~    .00    —            131     8E 

1015     5050  870   120  13  C  8.4 

05/07/70   5050  10.6  63  F  7.6           26     12     10   1.0    .0    133     18    6.1    .2    .00    —     132     115     2E 

0915     5050  415   110  17  C  8.1    260   1.30    .99    .44   .03   .00   2.18    .37    .17   .00          —     140       6 

47     36     16     1  80     14  &■ 

06/05/70   5050  8.8  72  F  7.3           —     —    8.8    —    .0    135     —    9.0    —    .10    —             114     2E 

0745     5050  250   101  22  C  8.0 

07/03/70   5050  7.9  74  F  7.3           —     —    8.7    —    .0    123     —    7.0    —    .00    —            101     IE 

0830     5050  155    92  23  C  8.0 

08/07/70   5050  10.0  79  F  7.1            —     —    7.8    —    .0    120     —    3.9    —    .10    —             97     2E 

1300     5050  50   123  26  C  8.1 

09/02/70   5050  9.8  77  F  7.0.           —     —    7.1    —    .0    106     --    4.1    —    .10    —             83     9E 

1410     5050  187   118  25  C  8.0 

AO  3540.00  COTTONk 

11/13/69   5050  10.8  56  F  7.8           —     —     10    ~    .0    159     ~     16    —    .10    ~             141     2E 

1100     5050  43   105  13  C  7.7 

01/07/70   5050  13.7  39  F  7.7           —     —    7.1    —    .0    121     —    7.1    —    .00    —            109     4E 

1135     5050  186   106  4  C  7.8 

03/05/70   5050  13.3  44  F  7.6           —     —    7.8    —    .0    104     —    2.8    —    .10    —             91    90E 

1025     5050  1320   111  7  C  7.8 

05/07/70   5050  10.7  63  F  7.9           24     12    7.6    .9    .0    133     13    3.4    .0    .00    —     130     111     IE 

1040     5050  179   113  17  C  8.1    240   1.20    .99    .33   .02   .00   2.18    .27    .10   .00          —     127       1 
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0900  5050  49    96  26  C  8.2 
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0745  5050  20    68  21  C  8.3 
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TABLE  D-2  (CONT) 

MINERAL  ANALYSES  OF  SJHFACE  MATER 

DATE     SAMPLER   6.M.    00     TEMP    FIELD  MILLIGRAMS  PER  LITER  MILLIGRAMS  PER  LITER 
TIME      LAB      Q      SAT          LABOHATOBY    MINERAL  CONSTITUEMTS  IN   MILLIEOUIVALENTS  PER  LITER 

PH     EC  PERCENT  REACTANCE  VALUE  B     F     TUS     TM    TURB 

CA  M6  NA  K    C03   HC03  504    CL    N03        SI02     SUM    NCH 

AO   3S95.00  COTTONWOOD  CREEK  SOUTH  FORK  NEAR  COTTONWOOD 

11/13/69   50S0     2.69   11.7   60   F   8.2           —  —  20  —    .0    K.2  —     48    —    .20    —            157     2E 

1200     5050       l".   118    16   C   8.0    406  .87  .00   2.33  1.35 

21  57  33 

01/07/70   5050     3.02   13.9   38   F   7.6           --  —  13  ~    .0    123  —     16    --    .00    —            U6     5E 

09?0     5050       87   105     3   C   7.8    275  .57  .00   2.02  .45 

21  73  16 

03/05/70   5050     3.57   12.8   50   F   8.0           —  —  11  ~    .0    131  —    7.6    --    .10    --            129   105€ 

1210     5050      60S   114    10   C   7.9    296  .48  .00   2.15  .21  — 

16  73  7 

05/07/70   5050     1.83   10.8   60   F   8.0           37  10  14  1.0    .0    152  25     12    .0    .00    --     161     135     IE 

08«.0     5050       84   109    16   C   8.3    313   1.85  .82  .61  .03   .00   2.49  .52    .34   .00          —     175       9 

56  25  IS  1          74  16     10 

07/01/70   5050     0.93    9.6   77   F   8.2           --  ~  14  --    .0    141  —     18    ~    .10    —            129     IE 

1000     5050       21   116    25   C   8.2    316  .61  .00   2.31  .51 

19  73  16 

AO   4520.50          ANTELOPE  CREEK  NEAR  MOUTH  NEAR  KED  BLUFF 

01/05/70   5050            14.1   35   F   7.1            --  --  6.4  —    .0     70  —    5.9    --    .10    --             52     3E 

1015     5050      105   102     2   C   7.2    130  .28  .00   1.15  .17 

ZZ  88  13 

05/06/70   5050            8.9   62   F   7.1            14  8.3  10  1.8    .0     91  5.8    7.1   1.4    .20    —     129      69    25E 

0B?0     5050       87    92    17   C   8.3    182    .70  .68  .44  .05   .00   1.49  .12    .20   .02          —      94       6 

37  36  24  3          81  7     II     1 

AO   5103.00  FEATHER  RIVER  AT  NICOLAUS 

10/02/69   5050     3.27    9.1   64. 9F   7.5     85    8.3  4.0  2.7  --    .0     45  2.5    2.4    --    .00    .1      64      37 

1215     5050     3760    97    18. 3C   7.5     84    .41  .33  .12  .00    .74  .05    .07               —      42       0 

49  39  14  88  6      8 

10/21/69   5050     3.15   10.0   56   F   7.3     86     --  —  ~  ~    —     —  —     —    —     —    —                    «£ 

0830     5050     3470    95    13   C          84  — 

ll/OS/69   5050     3.14   10.3   57. 8F   7.3     96    8.5  3.6  3.4  —    .0     49  2.6     .0    .1    .00    .0      62      36 

1055     5050     3520   101    14. 3C   7.7     91    .42  .30  .15  .00    .80  .05    .00   .00          —      43       4 

46  33  16  94  6 

ll/lft/69   5050     3.32   10.8   52   F   7.2     86     —  —  —  --    —     —  —     —    —     —    —                    St. 

0945     5050     3940    98    11   C  90 

12/03/69   5050     3.28   12.1   49. 5F   7.3     96    8.5  3.6  3.6  --    .0     51  2.0    1.3    —    .00    .0      67      36 

1120     5050     4060   107     9.7C   7.6     90    .42  .30  .16  .00    .84  ,04    .04                —      45       6 

47  33  18  93  4  4 

12/16/69   5050           II. 5   50   F   7.3     80     —  ~  —  —    —     —  —     —    —     —    —                    aC 

1030     5050     7030   102    10   C  88 

01/07/70   5050            11.3   44. 7F   7.3    102    8.6  4.0  3.3  --    .0     51  .0    1.6    —    .00    .1      74      38 

1225     5050     6510    93     7.0C   7.7     94    .43  .33  .14  .00    .84  .00    .05               —      43       4 

46  35  15  89  5 

01/20/70   5050     4.22   10.8   52   F   7.0     76     --  —  —  —    —     —  —     —    —     —    —                   50E 

1125     5050            98    11   C          78  — 

01/20/70   5050     4.22   10.8   52   F   7.0     76     ~  --  —  —    —     —  —     —    —     —    —                   50E 

1135     5050            98    11   C          78  ~ 

02/04/70   5050            11.2   49   F   7.2     75    6.9  2.4  2.5  --    .0     36  3.8    1.3    ~    .00    .1      57      27 

1040     5050    26300    97     9   C   7.7     70    .34  .20  .11  .00    .59  .08    .04               —      35       3 

49  29  16  84  11       6 

02/17/70   5050            11.1   49   F   7.1     73     ~  —  ~  —    --     —  —     --    —     —    --                   50E 
1120     5050    24400    96     9   C           69 

03/04/70   5050           11.4   49. OF   7.3     74    6.7  2.8  2.9  —    .0     34  4.6    1.4    —    .00    .0      56      28    50E 

1220     5050            100     9.4C   7.6     69    .33  .23  .13  .00    .56  .10    .04               —      35       0 

48  33  19  81  14  6 

03/17/70   5050           12.4   53   F   7.4     70     —  —  --  —    --     —  —     —    —     —    —                  5SC 

1030     5050    15900   113    12   C          78  ~ 

04/0«/70   5050     3.42   10.0   64   F   7.3     95    8.3  4.0  3.5  ~    .0     47  3.0    2.0    —    .00    .0      65      37 

1210     5050     3880   104    18   C   7.6     91    .41  .33  .15  .00    .77  .06    .06                —      44       2 

45  36  16  85  7      7 

04/21/70   5050     2.31   10.1   58   F   7.3    105     ~  —  —  —    —     —  —     —    —     —    —                   20E 

1015     5050     2460    99    14   C         103 

05/0f>/70   5050     3.74   10.1   58. 6F   7.3     88    8.2  3.4  3.2  —    .0     38  .0    1.8    .3    .00    .0      50      34 

1125     5050     4760   100    14.80   7.6     83    .41  .28  .14  .00    .62  .00    .05   .00          —      36       4 

49  34  17  93  7 

05/19/70   5050     2.94    9.3   65   F   7.4     75     —  —  —  ~    —     —  —     —    —     —    —                   JOE 

1340     5050     3d40    99    18   C          91  — 
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TABLE   D-2  (CONT) 

MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  MATER 

DATE     SAMPLER  6.H.    00     TEMP    FIELD                                  MILLIGRAMS  PER  LITER        MILLIGRAMS  PER  LITER 

TIME      LAB  0      SAT          LABORATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEQUIVALENTS  PER  LITER 

PH  EC  PERCENT  REACTANCE  VALUE      B     F     TOS     TH    TURB 

CA     MG     NA     K    C03   HC03    SO*    CL    N03        SI02     SUM    NCM 

AO  5103.00          FEATHER  RIVER  AT  NICOLAUS                              CONTINUED 

06/03/70   5060  1.9o    8.1   76. 5F   7.4    102    9.3    4.5    4.7    ~    .0     54    3.0    1.1    —    .00    .1      67      41 

1030     5050  1890    99    24. 7C   7.5    101    .46    .37-    .20        .00    .89    .06    .03                --      50       3 

46     37     20  88      6      3 

06/16/70   5030  8.9   68   F   7.3     86     —     —     —    —    —     —     —     —    —     —    —                   25E 

0845     5050  2700    99    20   C          90 

07/07/70   5050  1.71    8.1   78   F   7.3     96    9.2    4.1    3.4    —    .0     50    3.1    2.1    —    .10    .1      85      40 

1015     5050  2060    99    26   C   7.7     94    .46    .34    .15        .00    .82    .06    .06                ~      47       1 

49     36     16  87      6      6 

07/21/70   5050  2.26    8.3   76   F   7.4     89     ~     —     —    —    —     —     —     —    —     --    --                  lOE 

0940     5050  1620   100    24   C          92                                                                — 

08/05/70   5050  3.52    8.6   72   F   7.3     89    8.1    3.6    3.2    —    .0     46    6.7     .6    —    .10    .0      61      35 

0830     5050  4720    99    22   C   7.6     84    .40    .30    .14        .00    .75    .14    .02               —      45       3 

48     36     17  89     17      2 

08/06/70  10.1   58. 6F   7.3     88 

1125     5050  100    14. 8C 

08/18/70   5050  4.02    8.5   74   F   7.5     85     --     —     —    —    —     —     —     —    —     —    —                    8E 

1150     5050  5580   100    23   C          89 

09/02/70   5050  4.64    8.9   70. 4F   7.3     89    8.8    3.6    3.2    —    .0     48    2.1    1.7    —    .00    .0      49      37 

0840     5050  6520   101    21. 3C   7.6     88    .44    .30    .14        .00    .79    .04    .05                —      43       3 

50     34     16  90      5      6 

09/15/70   5050  9.7   64   F   7.3     82     --     —     --    --    --     —     —     —    —     —    —                   9E 

0740     5050  7630   101    18   C          83 

AO  5111.01          FEATHER  RIVER  BELOW  STAR  BEND 

02/25/70   5403  11.4   50   F   7.1     74     —     —     --    —    —     —     —     —    —     —    35E; 

1545     5050  101    10   C          66 

03/10/70   5402  65   F                —     —     —    —    —     —     —     —    —     —    -_                 <,oE 

0925     5050  18   C          68 

03/24/70   5403  55   F   7.3           —     ~     —    —    —     —     —     —    —     —    —                  13E 

0935     5050  13   C          83 

04/14/70   5403  56   F   7.2           --     ~     —    --    —     —     --     —    —     —    —                   25E 

0.935     5050  13   C          94 

04/26/70   5403  62   F   7.3           —     —     --    —    --     —     --     —  •»  —     —    —                   13E 

0910     5050  17   C         100 

05/12/70   5403  56   F   7.3           —     --     *-    —    --     —     —     —    —     —    —                   lOE 

0920     5050  13   C          80 

05/26/70   5403  66   F   7.2           —     —     —    —    —     —     —     —    —     —    iflF 

0905     5050  19   C          88 

06/09/70   5403  62   F   7.0           —     —     —    —    —     —     —     —     7E 

0933     5050  17   C          89 

06/23/70   5403  72   F   7.4           —     --     —    —    —     —     —     —    —     —    —                   lOE 

5050  22   C          89 

07/14/70   5403  76   F   7.2           —     —     --    —    —     —     —     —     ~                   25E 

0907     5050  24   C          94                                                                - 

m 

07/28/70   5403  72   F   7.4           --     —     --    --    —     —     —     —    —     —    —                    7E 

0856     5050  22   C          86 

08/11/70   5403  73   F                 --     --     --    —    —     —     —     —    —     —    —                    8E 

0849  5050  23   C   7.2     86 

08/25/70   5403  68   F   7.8  —     —     —    5E 

0905     5050  20   C          85 

09/15/70   5403  64   F   7.0           ~     —     --    —    —     —     —     —    —     —    —                    6E 

0850  5050  18   C          84 

09/29/70   5403  62   F   7.4           —     —     —    —    —     —     —     —    —     —    —                   lOE 

0915     5050  17   C          83 
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TABLE  D-2  (CONT) 

MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  MATER 

DATE  SAMPLER  6.H.    00  TEMP  FIELD                                 MILLIGRAMS  PER  LITER        MILLIGRAMS  PER  LITER 

TiMF  LAB  0      SAT  LABORATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEOUI VALENTS  PER  LITER 

PM     EC  PERCENT  RFACTANCE  VALUE  8     F     TDS     TM    TURB 

CA     MG     NA     K    C03   HC03    S0<>    CL    N03  SI02     SUM    NCH 

AO  S120.00  FEATHER  RIVER  BELOW  SHANGHAI  BENO 

03/03/70  5050  tt.lb       12.4  52   F  6.9     64     —     —     —    —    ~     —     —     —    —     —    —                   30E 

1310  5050           113  11   C  67 

03/10/70  5050            11.7  48   F  7.6  —     —     —    —    ~     —     —     —    —     —    —                   40E 

OQIO  5050            99  9   C  68 

03/17/70  5050  0.95   12.7  51   F  7.2     65     —     —     —    —    —     —     —     —    —     —    "                   *0E 

Ofl45  5050            113  11   C  73 

04/07/70  5050  5.30   10.4  58   F  7.3     87     —     —     —    —    —     —     —     —    —     —    —                   lOE 

1055  5050           102  14   C  90 

04/14/70  5050  53   F  7.5  —     —     —    —    —     —     —     —    —     —    —                   20E 

1025  5050  12   C  91 

04/21/70  5050  4.22   10.1  59   F  7.1     97     --     --     --    ~    —     —     —     —    —     —    —                   20E 

1200  5050           101  15   C  98 

05/0S/70  5050  6.02   10.5  55. 6F  7.3     85     ~     --     —    —    —     —     —     —    —     —    —                   lOE 

1045  5050           100  13. IC 

05/19/70  5050  5.03    9.7  61   F  7.3     74     —     —     —    —    —     —     —     —    —     —    —                   lOE 

1230  5050            99  16   C  85 

06/0  3/70  5050            8.0  76   F  7.3    102     —     —     —    —    —     —     —     —    —     —    —  lOE 

0950  5050            96  24   C  100 

06/16/70  5050  4.22    8.6  69   F  6.2     87     —     —     —    —    —     —     —     —    —     —    —                    7E 

0930  5050            95  21   C  88  — 

07/07/70  5050  3.50    7.9  77. 8F  7.3     96     —     —     —    —    —     —     —     -"    —     —    —                   12E 

0900  5050            98  25. 4C  91 

07/21/70  5050            8.3  73   F  7.5     82     ~     —     —    —    --     —     —     —    —     —    —  •£ 

0900  5050            96  23   C  86  — 

08/04/70  5050            8.5  74   F  7.3     90     —     —     —    —    —     —     —     —    —     —    —  35E 

14?0  5050           100  23   C  85 

08/18/70  5050  6.15    8.5  72   F  7.5     85     —     —     —    —    —     —     —     —    —     —    —                    BE 

1100  5050            98  22   C  87 

09/01/70  5050            8.8  72. 2F  7.3     89     —     —     —    —    --     —     —     —    —     —    —  lOE 

1405  5050           102  22. 3C  88 

09/15/70  5050  7.44    9.7  64   F  7.2     82     —     —     ~    —    —     —     —     —    —     —    —                  BE 

0815  5050            101  18   C  83 

AO  5125.00  FEATHER  RIVER  AT  SHANGHAI  BEND 

03/24/70  5402           12.0  54. 5F  7.5  —     —     —    —    —     —     —     —    —     —    —                   28E 

1000  5050           113  12. 5C  94  — 

04/28/70  5402           12.0  56   F  7.6  ~     —     —    —    —     —     —     —    —     —    ~                   20E 

0940  5050           114  13   C  98 

05/12/70  5402  53   F  7.7  ~     —     --    ~    ~     —     —     —    -     "    "                   lOE 

0830  5050  12   C  82 

05/26/70  5402  62. 5F  7.4  —     —     —    —    —     —     —     —    —     —    —                   15E 

0855  5050  16. 9C  86 

06/09/70  5402           11.0  62   F  7.4  ~     --     ~    —    —     —     —     "    "     —    "                   15E 

0900  5050           112  17   C  89 

06/23/70  5402            9.0  70. 5F  7.4  —     —     —    ~    —     —     —     —    —     —    "                   20E 

0915  5050           103  21. 4C  86 

07/14/70  5402  75   F  7.7  —     —     —    —    —     —     —     —    —     —    —                   50E 

0840  5050  24   C  91  ~ 

08/11/70  5402            9.0  71. 5F  ~     —     —    --    "     —     —     —    "     —    "  lOE 

0B50  5050           104.  21. 9C  7.5     87 
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MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  WATER 

DATE     SAMPLER  G.H.    00  TEMP    FIELD                                  MILLIGRAMS  PER  LITER        MILLIGRAMS  PER  LITER 

TIME      LAB  Q      SAT  LABORATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEQUI VALENTS  PER  LITER 

PH     EC  PERCENT  REACTANCE  VALUE      B     F     TOS     Tm    TURB 

CA     MG     NA     K    C03   HC03    SO*.    CL    N03  SI02     SUM    NCH 

AO  5125.00  FEATHER  RIVER  AT  SHANGHAI  BENO                         CONTINUED 

08/25/70   5402  69. OF   7.6  —     —     —    —    —     —     —     —    —     —    —                   ISE 

0735     5050  20. 5C  89 

09/15/70   5402  10.0  62. 5F   7.8           --     --     —    —    --     —     --     --    --     —    —                   7E 

0900     5050  104  16. 9C          86 

09/29/70   5402  10.0  62   F                 —     —     —    —    —     —     —     —    —     —    ~                   lOE 

0920     5050  102  17   C          82 

AO  5134.01  FEATHER  RIVER  ABOVE  YUBA  RIVER  AT  YUBA  CITY 

02/25/70   5212  10.1  50   F   7.2     73     --     --     —    —    —     —     —     --    —     —    —                  40E 

1030     5050  90  10   C          66                                                            ~. 

03/10/70   5212  11.6  50   F   7.7           —     —     —    —    —     —     --     —    —     —    --                  *0E 

0950     5050  103  10   C          68                                                            — 

03/24/70   5212  2.22    9.7  59   F   7.5           —     —     —    —    —     —     --     —    —     —    —                  *0E 

1210     5050  97  15   C         108                                                            — 

04/14/70   5212  0.81   10.2  56. 5F   7.6           —     —     —    —    —     —     —     —    ~     —    —                  20E 

0930     5050  99  13. 6C          90 

04/28/70   5212  0.48    9.8  59. OF   7.7           —     —     —    —    —     —     —     —    —     —    —                   30E 

1315     5050  98  15. OC          97 

05/12/70   5212  0.97    9.6  60. 8F   7.6           —     —     —    —    —     —     —     —    —     —    —                   20E 

1300     5050  98  16. OC          98 

05/26/70   5212  9.99  71. 2F   7.7           —     —     —    —    —     —     —     —    —     —    —                  aoE 

1330     5050  21. 8C  94                                                            ~. 

06/23/70   5212  9.79    7.9  77. 5F   7.5           ~     —     --    —    --     —     —     —    —     —    —                  20E 

1315     5050  97  25. 3C          90                                                            — 

07/28/70   5212  8.2  72. OF   7.8           —     —     —    --    —     —     —     —    —     —    —                  goE 

1105     5050  95  22. 2C          89                                                            — 

J08/11/70   5212  7.8  75. 7F                --     ~     ~    --    --     —     —     --    —     —    —                  lOE 

5050  94  24. 3C   7.6     87                                                            — 

08/25/70   5212  1.88    8.6  69. 6F   7.8           ~     ~     —    —    —     —     —     —  **  —     —    —                    9E 

1155     5050  97  20. 9C          89 

09/29/70   5212  9.5  61. 9F   7.8           —     --     --    --    —     —     --     —    —     —    --                   BE 

1205     5050  98  16. 6C          81 

AO  5136.01  FEATHER  RIVER  AT  YUBA  CITY  DIVERSION 

03/04/70   5050  12.0  48. 5F   7.1     71    7.0    2.1    2.5    —    .0     36    4.8    1.0    —    .00    .1      64      26    40E 

1100     5050  105  9.2C   7.8     67    .35    .17    .11        .00    .59    .10    .03               —      35       4          { 

52     25     16  88     15      4                                          ■ 

03/10/70   5050  14.1  50.4F   7.9           —     —     --    —    --     --     --     —    --     —    —                   35E 

1005     5050  126  10.2C          68                                                                — 

03/24/70   5212  13.1  59. 5F   7.7           —     ~     ~    —    —     —     --     --    —     —    ~                  44E 

1230     5050  132  15. 3C         105 

04/14/70   5212  8.75  56. 8F   7.7           —     —     ~    ~    --     --     --     —    ~     —    —                   30E 

0955     5050  13. 8C  9C 

04/28/70   5050  7.50   12.8  59. OF   7.8           --     —     —    ~    --     —     --     —    ~     —    —                  25E 

1145     5050  128  15. OC          94 

05/12/70   5050  8.00   12.6  63. 5F   7.8           —     --     --    --    —     —     —     —    —     —    —                  15E 

1330     5050  133  17. 5C          95 


05/26/70   5050     7.50   11.9   71. 6F   7.8 

1345     5050  138    22. OC  92 


^W 


06/23/70   5050     7.50    8.1   77   F   7.7  —     —     __    —    —     _-     _     —    —     —    —  15E 

1250     5050  99    25   C  88 

07/28/70   5050     7.75    8.4   72   F   7.9  —     —     —    —    —     —     —     —    —     —    —  l^E 

1125     5050  97    22   C  86  — 
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MINERAL  ANALYSES  OF  SJHFACE  WATER 

DATE     SAMPLER   6.H.    DO     TEMP    FIELD  MILLIGRAMS  PER  LITER  MILLIGRAMS  PER  LITER 
TIMF      LAb      0      SAT          LABOHATOrtY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEOUIVALENTS  PER  LITER 

PM     EC  PERCENT  REACTANCE  VALUE  B     F     TDS     TM    TUHB 

CA  M6  NA  K    C03   HC03  S04  CL    N03        SI02     SUM    NCH 

AO   5136.01          FEATHER  RIVER  AT  YUBA  CITY  DIVERSION                   CONTINUED 

OB/11/70   5050            S.O   75. 7F                —  —  —  —    —     —  —  —    —     —    —                  ICE 

5050  97    2A.3C   7.7     88 

08/2^/70   5050     0.00    8.6   69. 4F   7.8           —  —  —  ~    ~     —  —  —    ~     —    —                    6E 
1230     5050            97    20. SC          88 

09/29/70   5050     9.75    9.7   61. 5F   7.8           —  —  —  —    —     —  —  —    —     —    —                   12E 

11*5     5050  100    16. *C  80 

AO   5165.00          FEATHER  RIVER  NEAR  GRIDLEY 

10/02/69   5050            9.6   60. 8F   7.4     74    8.0  3.4  2.5  —    .0     38  1.5  2.8    —    .00    .1      63      34 

1010     5050            98    16. OC   7.5     74    .40  .28  .11  .00    .62  .03  .08               —      37       3 

54  38  15  84  4  11 

11/05/69   5050           10.4   56. 8F   7.3     85    8.3  3.5  3.6  —    .0     47  2.0  1.1    .2    .00    .0      58      35 

0845     5050            101    13. 8C   8.0     82    .41  .29  .16  .00    .77  .04  .03   .00          —      42       * 

50  35  20  92  5  4 

12/03/69   5050            11.6   50. OF   7.3     95    6.8  4.6  3.0  —    .0     49  1.5  1.8    —    .00    .0      68      36 

0925     5050           103    10. OC   7.6     87    .34  .38  .13  .00    .80  .03  .05               —      42       ♦ 

39  44  15  92  3  6 

01/07/70   5050           11.9   46. 2F   7.3     97    9.1  3.5  3.2  —    .0     49  .6  1.0    —    .00    .0      66      37 

1005     5050            100     7.9C   7.9     89    .45  .29  .14  .00    .80  .01  .03                --      42       3 

51  33  16  90  1  3 

02/04/70   5050           11.7   47. 5F   7.2     75    6.9  Z.Z  2.5  —    .0     38  2.3  1.0    —   2.70    .0      56      26 

0910     5050            101     8.6C   7.8     69    .34  .18  .11  .00    .62  .05  .03                —      37       5 

49  26  16  90  7  4 

02/26/70   5050     8.80   11.8   50   F   7.1     74     —  —  —  —    —     —  —  —    —     —    —                   25E 

0950     5050  105    10   C  66 

03/04/70   5050            12.4   48. 5F   7.2     71    6.6  2.3  2.5  —    .0     35  6.6  1.2    —    .00    .0      65      26    25E 

0930     5050           108     9.2C   7.9     65    .33  .19  .11  .00    .57  .14  .03               —      37       3 

51  29  17  88  22  5 

03/17/70   5050           13.2   50   F   7.2     57     --  —  —  --    --     --  —  --    —     --    —                  35E 

0745     5050            117    10   C          67  — 

04/0fl/70   5050            10.4   57   F   7.3    112    7.4  2.8  2.9  —    .0     43  .0  1.0    —    .00    .0      58      30 

0955     5050            99    14   C   7.5     74    .37  .23  .13  .00    .71  .00  .03               —      36       6 

50  31  18  96  * 

04/21/70   5050     6.04   10.6   56   F   7.1     77     --  —  —  —    ~     --  —  —    —     —    —                   15E 

1320     5050           101    13   C          80  ~ 

05/0ft/70   5050            9.9   69. 4F   7.3     84    7.3  3.4  3.2  —    .0     43  .0  1.0    —    .00    .0      41      32 

0935     5050           112    20.80   7.5     78    .36  .28  .14  .00    .71  .00  .03                —      36       4 

46  36  18  91  4 

05/19/70   5050            9.2   64   F   7.3     75     —  —  ~  —    —     —  —  —    —     —    —                    9E 

1130     5050  96    18   C  82 

06/03/70   5050            8.0   70. 3F   7.3     84    7.5  3.6  3.6  ~    .0     46  1.2  .5    —    .00    .1      58      33 

0750     5050            91    21. 3C   7.5     80    .37  .30  .16  .00    .75  .02  .01                —      39       4 

46  38  20  94  3  1 

06/16/70   5050     5.82    8.8   70   F   6.2     78     —  —  —  —    —     —  —  —    —     —    —                    6E 

mo     5050           100    21   C          91  — 

07/06/70   5050            8.0   72. 4F   7.3     87    8.1  3.6  3.0  —    .0     46  1.6  1.1    —    .10    .0      74      35 

0630     5050            93    22. 4C   7.7     82    .40  .30  .13  .00    .75  .03  .03               —      41       3 

49  37  16  91  4  4 

07/21/70   5050            8.4   71   F   7.5     74     —  —  —  —    —     —  --  —    —     —    —                    4E 

0720     5050  95    22   C  81 

08/05/70   5050            8.7   68. 7F   7.3     91    8.5  3.4  3.4  —    .0     47  6.1  1.1    —    .10    —      62      35 

0640     5050            97    20. 4C   7.5     85    .42  .28  .15  .00    .77  .13  .03                —      46       4 

49  33  18  91  15  4 

08/18/70   5050     6.93    8.9   70   F   7.5     85     --  —  —  --    —     —  --  —    —     —    —                    4E 
0950     5050           101    21   C          86 

09/02/70   5050            9.1   66. 5F   7.3     90    8.6  3.8  3.4  —    .0     42  1.8  1.3    —    .00    .0      49      37 

0«15     5050            99    19. IC   7.8     87    .43  .31  .15  .00    .69  .04  .04                —      40       3 

49  36  17  79  5  5 

09/15/70   5050     6.90   10.2   62   F   7.3     80     —  —  --  ~    —     —  —  —    —     —    —                    *E 

0950     5050  104    17   C  81 
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MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  WATER 

DATE  SAMPLER  G.H.    DO     TEMP    FIELD                              MILLIGRAMS  PER  LITER       MILLIGRAMS  PER  LITER 

TIME  LAB  0      SAT          LABORATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEOUI VALENTS  PER  LITER 

PH     EC  PERCENT  REACTANCE  VALUE      B     F     TOS     TH    TURB 

CA     MG     NA     K    C03   HC03    S04    CL    N03        SI02     SUM    NCH 

AO  5660.00  JACK  SLOUGH  AT  MARYSVILLE 

02/26/70  5401  7.7   56  F   7.1    320     —    —     --    ~    ~     —     —     "    ~     ~    ~                 35E 

1056  5050  74    13  C        296 

03/10/70  5401  54  F                —     —     —    —    —     —     —     —    —     —    —                  90E 

1128  5050  12  C        110 

03/24/70  5401  61  F                —     --     —    —    —     —     —     —    —     —    —                  lOE 

0844  5050  16  C         351 

04/14/70  5401  54  F   7.1           —     —     —    "    —     —     —     —    —     ~    —                  35E 

0841  5050  12  C          92                                                              — 

04/28/70  5401  56  F               —    —    —    —    —    --     —    --    —    --    "                 25E 

1011  5050  13  C        102 

05/12/70  5401  56  F   6.7          --    —    —   "    --     —     —     --    "    —    —                 30E 

1025  5050  100        13  C         99 

05/26/70  5401  65  F   7.8           --     —     —    —    "     —     —     —    "     —    ~                  40E 

0648  5050  105        18  C        102 

06/09/70  5401  61  F   7.0           —     —     —    —    —     —     ~     —    —     —    —                  25E 

0947  5050  100        16  C         98 

06/23/70  5401  70  F   6.9          —    —    —   —    —    —     —    —    —    —    —                 20E 

0844  5050  100         21  C         106 

07/14/70  5401  73  F   6.7          --    --    --    --    --    --    —     --    —    —    --                 25E 

0735  5050  100        23  C        104 

07/28/70  5401  71  F   6.9           —     —     —    --    —     —     —     —    —     —    —                  15E 

0926  5050  95        22  C        102 

08/11/70  5401  73  F        109     —    —    —    —    —    —    —     —    ~    —    —                 20E 

0904  5050  23  C 

08/25/70  5401  67  F   7.2          —    —    —   —   —    —     --     —    —    —    ~                 15E 

0915  5050  95        19  C        104 

09/29/70  5401  70  F   7.2           —     —     —    —    —     —     —     —    —     —    —                  20E 

1015  5050  21  C        102                                            , 

AO  5710.01  NORTH  MONCUT  CREEK  AT  HIGHWAY  70 

02/26/70  5401  10.2   55  F   7.3     85     --    --    —    --    --     —     --    —    --    —    --                 30E 

1105  5050  95    13  C         164 

03/10/70  5401  53  F               —    --    —   —    —    —    —    —    —    --    --                 40E 

1057  5050  12  C         114 

03/24/70  5401  60  F                —     —     —    —    —     —     —     —    —     —    —                   6E 

0814  5050  16  C         179 

04/14/70  5401  54  F   7»6           —     —     —    —    —     —     —     —    —     —    —                  35E 

0825  5050  12  C        201                                                          — 

04/28/70  5401  54  F   7.6           —     —     —    —    —     —     —     —    --     —    ~                  15E 

0930  5050  12  C        162 

05/12/70  5401  59  F   7.6           —     —     —    —    —     —     —     —    —     --    ~                  25E 

0954  5050  55        15  C        202 

05/26/70  5401  62  F   7.8           --     —     —    —    —     —     —     —    —     —    —                  30E 

0821  5050  45         17  C         421 

06/09/70  5401  64  F   7.1           —     —     —    —    —     —     —     —    —     —    ~                  25E 

0910  5050  45         18  C         105                                                             —                       i 

06/23/70  5401  72  F   7.4           —     —     —    --    —     —     —     —    —     —    --                  25E 

0814  5050  30         22  C         286 

07/14/70  5401  71  F   7.3           —     —     —    —    —     —     —     —    —     —    —                 HOE 

0718  5050  30        22  C        149                                                          — 

07/28/70  5401  69  F   7.7           —     —     —    —    —     —     —     —    —     —    —                  45E 

0849  5050  10        21  C        367                                                          — 
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MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  MATER 


DATE     SAMPLER   G.M.    00 
TIMF      LAB      0      SAT 


TEMP    FIELD 


MILLIGRAMS  PER  LITER 


LABORATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEQUIVALENTS  PER  LITER 


MILLIGRAMS  PER  LITER 


PH     EC 


CA     MG 


NA 


PERCENT  REACTANCE  VALUE 
C03   HC03    SOA    CL    N03 


B     F 
SI02 


TDS     TH    TURB 

SUM    NCH 


AO   5710.01 


NORTH  HONCUT  CREEK  AT  HIGHWAY  70 


CONTINUED 


08/11/70 


5^.01 
5050 


71 
22 


7.7    656 


25E 


08/25/70   5401 
0R42     5050 


67   F   7.7 
19   C 


419 


9S 


AO   6120.00 


YUBA  RIVER  AT  MARYSVILLE 


12/11/69   5050 
1130 


11.8   51   F   7.3    110 
105    11   C 


01/15/70   5050 
0939 


12.5   48   F   7.3 
106     9   C 


62 


M   02/04/70   5050 
'     1010 


13.2   48. 5F   7.2     60 
115     9.2C 


02/25/70   5213 
1130     5050 


03/10/70   5213 
0850     5050 


03/10/70 
1320 

5050 

03/24/70 
0905 

5213 
5050 

04/14/70 

0905 

5213 
5050 

04/28/70 
0825 

5213 
5050 

05/12/70 
1020 

5213 
5050 

05/19/70 
0950 

5050 

05/26/70 
1030 

5213 
5050 

06/05/70 
1200 

5050 

11.8 

49 

F 

7.1 

75 

102 

9 

C 

66 

12.0 

47 

F 

7.8 

101 

8 

C 

65 

12.4 

49 

F 

7.3 

65 

108 

9 

C 

13.0   52   F 
118    11   C 


9.00   13.0   49. 5F   7.6 

115     9.7C  65 


93 


06/09/70   5213 
1000     5050 


12.0   51   F 

107    11   C         101 


12.0   49   F   7.8 

104     9   0  66 


10.8   52. 5F   7.3     68 
99    11. 4C 


54   F   7.6 

12   C  71 


10.5   57. 7F   7.3     65 
103    14. 3C 


10.0   57   F   7.4 
95    14   C  90 


25E 


40E 


6£ 


4E 


5E 


lOE 


5E 


ze 


06/23/70   5213 
1030     5050 


11.0   60   F   7.4 
110    16   C 


86 


07/03/70   5050 
1200 


8.5   69   F   7.0     80 
94    21   C 


07/14/70   5213 
0750     5050 


9.0   70. 5F   7.6 
103    21. 4C         101 


2E 


I  08/11/70   5213 
•  I    09S0     5050 


10.0   65   F 

107    18   C   7.8 


79 


3E 


08/25/70   5213 
0825     5050 


64   F   7.4 
18   C 


77 


2E 


09/02/70   5050 
0900 


9.7   6w   F   7.3     76 
101    18   C 


09/15/70   5213 
0825     5050 


11.8   59   F   7.6 
118    15   C 


82 


3E 


09/29/70   5213 
0810     5050 


10.0   61   F   7.3 
102    16   C 


85 


lOE 
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TABLE   0-2  (CONT) 

MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  WATER 

DATE     SAMPLER  G.H.    DO  TEMP    FIELD                                  MILLIGRAMS  PER  LITER        MILLIGRAMS  PER  LITER 

TIME      LAB  0      SAT  LABORATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  TN   MRLIEOlJIVALENTS  PER  LITER 

PH     EC  PERCENT  REACTANCE  VALUE      B     F     TDS     TM    TUKB 

CA     MG     NA     K    C03   HC03    S04    CL    N03  SI02     SUM    NCH 

AO  6150.00  YUBA  RIVER  NEAR  MARYSVILLE 

02/14/70   5402  11.0  69. 8F   7.4 

1045     5050  59   125  21. OC 

02/26/70   5402  U.8  51   F   7.3     71     —     --     —    --    —     —     —     —    "     —    "                  25E 

1150     5050  105  11   C          66 

03/10/70   5402  14.0  50   F   7,8           —     —     —    —    —     —     —     —    —     —    —                   30E 

1315     5050  125  10   C          65 

03/24/70   5402  14.0  52   F   7.6           —     —     —    —    —     —     —     —    —     —    —                    8E 

1325     5050  128  11   C          64 

04/14/70   5402  10.2  55   F   7.0           —     —     —    ~    ~     —     —     —    "     "    "                    5E 

1430     5050  95  13   C          85                                                            — 

04/28/70   5402  12.2  53   F   7.8           —     —     --    —    ~     —     —     —    "     "    ~                  25E 

1305     5050  111  12   C          80                                                            — 

05/12/70   5402  12.8  50   F   7.4           —     —     —    —    —     —     —     —    —     —    —                    7E 

1020     5050  114  10   C          66 

05/25/70  --     "     --    "    —     —     —     --    —     —    ■■  5E 

1035  70 

05/26/70   5402  13.0  57   F   7.6           —     —     —    —    —     —     —     —    —     —    —                  5E 

1035     5050  124  14   C          70 

06/09/70   5402  57. 2F  --     —     —    --    --     —     —     —    "     --    "                   IE 

1110     5050  14. OC  84 

06/23/70   5402  64. 4F  —     —     —    —    —     —     —     —    —     —    —                    2E 

5050  18. OC  74                                                                — 

07/14/70   5402  11.0  69. 8F   7.4           —     --     --    —    —     —     --     —    —     —    —                    6E 

1045     5050  59   125  21. OC          90                                                            — 

07/28/70   5402  11.6  63   F   7.5           —     ~     ~    ~    ~     —     --     —    —     —    —                   IE 

1015     5050  61   121  17   C          77                                                            ~ 

08/11/70   5402  11.0  66   F   7.6           —     —     —    —    —     —     —     —    —     --    —                    IE 

1005     5050  63   117  19   C   7.4     76                                               , 

08/25/70   5402  11.2  66. 2F   7.4           --     ~     —    —    —     —     —     —    —     —    —                    IE 

1040     5050  122  19. OC          76 

09/29/70   5402  13.0  64. 4F   7.5           --     --     --    --    --     —     --     —    --     —    —                   HE 

1045     5050  139  18. OC          83 

AO  6512.01  BEAR  RIVER  NEAR  RIO  OSO 

02/26/70   5050  11.5  56   F   7.3     80     —     —     —    —    —     —     —     —    —     —    —                   55E 

1630     5050  110  13   C          74                                                                — 

03/17/70   5050  12.1  54   F   7.4     70     --     —     —    --    —     —     —     —    —     --    --                   35E 

0945     5050  113  12   C          80                                                                — 


04/08/70   5050  10.4   60. OF   7.3    132     —     —     —    —    —     —     —     —    ~     —    —  8E 

1135     5050  105    15. 5C  84  — 


I 


04/21/70  5050  10.0  59   F  7.4    120     —     --     --    --    --     —     —     —    ~     —    ~                   15E 

IIOO  5050  100  15   C         124 

1 

05/05/70  5050  8.6  66   F  7.8    220     —     —     —    --    —     —     —     —    —     —    —                   35E 

0855  5050  92  19   C         231 

I 

05/19/70  5050  8.1  67   F  7.7    185     —     —     —    —    —     —     —     —    —     —    — .                 25E 

0910  5050  88  19   C         195 

06/03/70  5050  7.8  82. 5F  7.5    190     --     —     —    —    —     —     --     —    —     —    —                   15E 

1120  5050  101  28. OC         190 

06/16/70  5050  8.7  81   F  7.5    165     --     --     --    —    --     —     —     —    —     —    —                   30E 

1345  5050  111  27   C         180                                                                — 

07/07/70  5050  8.1  83. OF  8.1    155     —     —     —    —    —     —     —     —    —     —    "                   25E 

1130  5050  106  28. 3C         154 
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TABLE  D-2  (CONT) 

MINERAL  ANALYSES  OF  SUMFACE  WATER 

DATE     SAMPLER  G.M.    DO     TEMP    FIELD                                MILLIGRAMS  PtR  LITER        MILLIGRAMS  PER  LITER 

TIMf      LAB  0      SAT          LABORATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEOUIVALENTS  PER  LITER 

PM     EC  PERCENT  REACTANCE  VALUE      B     F     TDS     TM    TUR8 

CA     M6     NA     K    C03   HC03    SO*    CL    N03        SI02     SUM    NCH 

AO  6512.01          REAR  RIVER  NEAR  RIO  OSO                               CONTINUED 

07/P1/70   5050  7.2  76   F   7.2    120     —     —     —    —    —     —     —     —    —     --    —                  30e 

1100     5050  87  24   C         110 

Oe/0<»/70   5050  8.7  81   F   7.5    160     —     ~     —    ~    ~     —     —     —    —     —    —                  2Se 

1500     5050  ni  27   C         154 

09/01/70   5050  81. 6F   7.9    345     ~     ~     —    —    ~     —     ~     —    —     —    —  20E 

1510     5050  27. 5C         34*  ~ 

09/15/70   5050  8.2  66   F   7.2    117     ~     —     —    —    —     —     —     —    —     —    —                  25E 

1130     5050  87  19   C         121                                                                — 

09/29/70  13.0  64. 4F   7.5          —    —    — 

'    1045     5050  138  18. OC                                                                         «. 

AO  6535.01         REAR  RIVER  AT  FORTY  NILE  ROAD  NEAR  WHEATLAND 

03/10/70   5405  12.0  53   F   7.3          —    —    —    —    —    —    —    —    —    —    —                 50E 

1410     5050  109  12   C          65 

I  03/24/70   5405  12.0  57   F   7.3          —    --     --    —   —    —    —    —    —    —   —                 I2E 

I    1030     5050  115  14   C          68 

04/14/70   5405  1.00   12.0  53   F   7.3           —     —     ~    —    —     —     —     —    —     —    —                  lOE 

1105    5050  2.5   109  12   C         71 

I 

I  04/28/70   5405  0.50  58. 5F   7.8           —     —     —    —    —     —     —     —    —    j.-    —                  126 

1030     5050  1.5  14. 7C         134                                                                — 

05/12/70   5405  0.30   11.0  65   F   8.0           ~     —     ~    —    —     —     —     —    —     —    —                   5£ 

1400     5050  117  18   C         145                                                                » 

05/26/70   5405  10.0  74. OF   7.5           —     —     —    —    —     —     —     —    —     —    ftp 

1100     5050  119  23. 3C         101                                                                _ 

06/09/70   5405  0.40   10.0  64   F   7.8            —     —     —    —    —     —     —     —    —     —    gf 

1030     5050  104  18   C         151 

06/23/70   5405  1.00    9.0  80   F   8.0           —     ~     —    —    —     —     —     —    —     —    —                  lOg 

1105     5050  1.0   113  27   C         169                                                             

f 

07/14/70   5405  0.10    8.0  86   F   8.5           —     —     —    --    —     —     —     —    —     —    —                  lAr 

1100     5050  .5   108  30   C         159 

08/25/70   5405  10.0  87   F                .._.__..    ..     .-     .-     __    __     _    _                   |£ 

1400     5050  135  31   C         164 

AO  6550.00          BEAR  RIVER  NEAR  WHEATLAND 

10/02/69   5050  0.45   10.2  74   F   8.0    120     12    6.1    3.8    --    .0     55     —    4.2    —     —    —             55     2E 

1400     5050  120  23   C   7.7    127    .60    .50    .17        .00    .90          .12               —             10 

47     39     13  71  9 

11/06/69   5050  10.4  59   F   7.7    149     14    6.6    3.8    ~    .0     62     —    4.5    —     —    —             62     3E 

1530     5050  104  15   C   7.7    141    .70    .54    .17        .00   1.02          .13               --             11 

50     38     12  72  9 

12/11/69   5050  1.02   11.6  51   F   7.2     85    7.9    3.5    2.4    —    .0     36     —    4.0    —    340    --             34     5E 

0915     5050  103  11   C   7.5     83    .39    .29    .10        .00    .59          .11               —              5 

47    35     12  71  13 

01/17/70   5050  13.5  51   F   7.3     60     —     ~     —    --    —     —     —     —    —     ~    

1530  120  11   C                                                                         — 

02/04/70   5050  12.8  52   F   7.2     62 

I    1330  117  11   C 

02/26/70   5405  2.50   12.0  56   F   7.3     70     —     —     —    —    —     —     —     —    —     —    —                  55£ 

1430     5050  115  13   C          64                                                                  — 

03/10/70   5405  3.90   12.0  52   F   7.2           —     —     —    —    —     —     —     —    —     —    40E 

1320     5050  109  1 1   C          66                                                             ~ 

03/10/70   5405  12.0  51   F   7.3     63    6.1    2.7    2.6    --    .0     28     —    1.8    —     —    —             26    50E 

1500     5050  107  11   C   7.5     66    .30    .22          .11        .00    .46          .05               —              3 

45    33     17  70  8 

03/24/70   5050  2.80   12.0  56   F   7.2           --     ~     —    —    —     —     —     —    —     —    —                  HE 

1000     5050  4.0   115  13   C          68 
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TABLE  D-2  (CONT)  |i 

MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  WATER 

DATE  SAMPLER  G.H.    00  TEMP    FIELD                                MILLIGRAMS  PER  LITER        MILLIGRAMS  PER  LITER 

TIME  LAB  0      SAT          LABORATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEQUIVALENTS  PER  LITER 

PH     EC  PERCENT  REACTANCE  VALUE      B     F     TDS     TH    TUHB 

CA     MG     NA     K    C03   HC03    S04    CL    N03        SI02     SUM    NCH  i 

AO  6550.00  BEAR  RIVER  NEAR  WHEATLAND                             CONTINUED 

03/24/70  12.0  57  F   7.3           —     —     —    —    —     —     --     —    —     —    —                  12E 

1030  5050  4.0   115  14  C         68 

04/14/70  5405  1.00   12.0  53  F   7.3           --     --     "    "    "     —     —     ~    "     —    "                   8E 

1035  5050  2.5   109  12  C         74 

04/28/70  5405  11.0  58  F   6.8     2    —    —     --    ~    —     —     —     —    —    --    --                  5E 

1000  5050  .0   108  14  C        130 

05/12/70  5405  0.40   11.0  65  F   7.9           —     —     —    —    —     —     —     —    —     —    —                   4E 

1130  5050  1.5   117  18  C         161                                                              — 

05/19/70  5050  8.9  69  F   7.4    84 

1330  99  21  C                                                                    — 

05/26/70  5405  0.40   10.0  72. 8F   7.3          —    --    --    --    --    —     —     —    ~    ~    —                  4E 

1030  5050  117  22. 6C        103 

06/05/70  5405  4.73    7.8  75  F   7.9    143     14    6.8    4.7    —    .0     66     —    4.3    —     —    —             63     2E 

1000  5050  92  24  C   8.0    153    .70    .56    .20        .00   1.08         .12              —             9 

46    37     13  71  8 

06/09/70  5405  0.40   10.0  64  F   7.6           —     —     —    —    —     —     —     —    —     —    —                   2E 

1000  5050  2.5   104  18  C        152 

06/23/70  5405  0.30    9.0  80  F   2.9     79     —     —     —    —    —     —     —     —    —     —    —                   4E 

1030  5050  1.0   113  27  C        158 

07/02/70  5050  8.0  77  F   7.5    144 

0945  98  25  C 

07/14/70  5405  0.20    9.0  80  F   8.0           —     —     --    —    —     —     —     --    —     —    —                   3E 

1030  5050  1.0   113  27  C        159                                                          — 

07/28/70  5405  0.20    9.0  85  F   8.0          —    --    --   —    --    —    —     --    —    —    --                 HE 

1300  5050  1.0   119  29  C         68 

08/11/70  5405  0.20   12.0  87  F               —    --    —    --    --     --    —     --    —    --    —                  2E 

1315  SOSO  1.0   162  31  C        156 

08/12/70  5050  8.5  87  F   8.2    165 

1430  115  31  C                                                       ,             —                      , 

09/02/70  5050  8.8  69  F   7.3    145 

0745  98  21  C 

09/29/70  5405  —     —     —    —    —     —     —     —    —     —    —  4E 

1330  5050  1.0                     175 

AO  6620.01  DRY  CREEK  AT  FORTY  MILE  ROAD  NEA^  RIO  OSO 

03/10/70  5405  12.0  58  F   7.2           —     —     —    —    —     —     —     —    —     —    —                  25E 

1420  5050  117  14  C         146 

03/24/70  5405  10.0  63  F   8.0           —     —     —    —    —     —     —     —    —     —    —                   6E 

1045  5050  104  17  C         227 

04/14/70  5405  56  F   7.5          —    —     —    —    —    —    —    —    —     —    —                 20E 

1125  5050  13  C        321 

04/28/70  5^05  12.0  60  F   8.0           —     —     —    —    —     —     —     —    —     —    ~                  lOE 

1105  5050  .5   120  16  C        304 

05/12/70  5405  0.40   10.0  65  F   8.0           —     --     —    —    —     —     —     —    --     --    —                  15E 

1415  5050  .5   107  18  C         449 

05/26/70  5405  8.0  74  F   7.8           —     —     —    —    —     —     —     —    —     —    —                  15E 

1115  5050  94  23  C         479 

06/09/70  5405  64  F   7.2           —     --     —    —    —     —     —     —    —     —    —                  lOE 

1100  5050  .1  18  C        526 

06/23/70  5405  6.0  77  F   7.2           —     —     —    —    —     —     —     —    ~     —    —                  3bE 

1130  5050  74  25  C        596                                                          ~ 
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TABLE   D-2  (CONT) 

MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  MATER 

OATF     SAMPLER   G.M.    00     TEMP    FIELD  MILLIGRAMS  PER  LITER        MILLIGRAMS  PER  LITER 

TIMF      LAB      Q      SAT  LABORATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEOUI VALENTS  PER  LITER 

PH     EC  PERCENT  RFACTANCE  VALUE      B     F     TOS     TM    TURB 

CA     MG     NA     K    C03   HC03    SO'.    CL    N03        SI02     SUM    NCH 

AO   71<>0.00  AMERICAN  RIVER  AT  SACRAMENTO 

10/?7/6<»   5050     9.30    9.5   58   F   7.0     4?    <>.6    1.1    1.8    .8    .0     20     .0    2.0    .5    .00    ~  16     2E 

0915     5050  93    14   C   7.2     42    .23    .09    .08   .02   .00    .33    .00    .06   .01  —      21       1 

55     21     19     5  83  15     3 

AO   7140.10  AMERICAN  RIVER  AT  SACRAMENTO  KTR  PLT  AT  SACRAMENTO 


11/04/69   5050  9.8   61   F   7.1     44 

1515  100    16   C 


12/10/69   5050  11.0   53   F   7.0     51 

1330  100    1.2   C 


01/12/70   5050  11.9   50   F   7.1     48 

1500  106    10   C 


02/17/70   5050  11.8   48   F   7.1     50 

1400  100     9   C 


03/16/70   5050  13.3   50   F   7.2 

1030  lie    10   C 


07/10/70   5050  8.8   63   F   7.3     54 

1000  92    17   C 


09/04/70   5050  9.5   69   F   7.2     50 

1320  105    21   C 


AO   717S.00  AMERICAN  RIVER  AT  FAIR  OAKS 

10/27/69   5050            8.1   58   F   6.8     40    4.7    1.1    1.6    .8  .0     20     .0    1.4    .1    .00    —      36      16     5E 

0730     5050             79    14   C   7.3      1    .23    .09    .07   .02  .00    .33    .00    .04   .00          —      20       1 

56     22     17     5  89           11 

AO   7180.00  AMERICAN  klVER  BELOW  NIMBUS  DAM 

10/27/69   5050            9.8   57   F   6.8     65    5.8    2.5    3.5    —  .0     34     —    1.9    —     —    --             25 

0815     5050            93    14   C   7.2     66    .29    .21    .15  .00    .56          .05               —              3 

44     32     23  85            8 

DATE     SAMPLER   6.H.    DO     TEMP    FIELD  MILLIGRAMS  PER  LITER        MILLIGRAMS  PER  LITER 

TIMF      LAB    DEPTH    SAT          LABORATORY    MINERAL  CONSTITUE^ITS  IN   MILLIEOUIVALENTS  PER  LITER 

PH     EC  PERCENT  REACTANCE  VALUE      B     F     TOS     TH    TURB 

CA     MG     NA     K  C03   HC03    S04    CL    N03        SI02     SUM    NCH 

AO  R  931.5  136.7     THERMALITO  FOREBAY  AT  NELSON  AVENUE  BRIDGE 

10/02/69   5050            9.2   53. 2F   7.1     72     ~     —     --    —  .0     39 

5050            88    11. 8C   7.4  .00    .64 
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TABLE   D-2  (CONT) 

MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  WATER 

DATE  SAMPLER  6.H.    00  TEMP  FIELD  MILLIGRAMS  PER  LITER  MILLIGRAMS  PER  LITER 

TIME  LAB    DEPTH    SAT  LABORATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEOUIVALENTS  PER  LITER 

PH     EC  PERCENT  REACTANCE  VALUE  B     F     TDS     TH    TURB 

CA     MG     NA     K    C03   HC03    SO*    CL    N03  SI02     SUM    NCM 

AO  V  836.3  128. <♦  NATOMAS  EAST  MAIN  DRAIN  AT  SACRAMENTO 

10/07/69  5050  5.7  55  F  7.0    280     —    —     —   —    —     —     --     —    ~     ~    —                 35E 

0815  5050  55  13  C  280 

10/21/69  5050  5.7  54  F  7.0    260     --    "     --    "    --    —     —    "    —    —   "                 20E 

0745  5050  55  12  C  254 

11/04/69  5050  5.3  56  F  7.1    310     —    —    —    —    ~    —     —     —    —     —    "                 25E 

0820  5050  52  13  C  315                                                          — 

11/13/69  5050  7.4  48  F  7.0    280     —     —     —    —    --     —     —     —    —     —    —                  15E 

1040  5050  65  9  C  280 

12/02/69  5050  8.4  42  F  7.1    280     ~    --    --    —    —     —    --     —    ~    —    ~                 15E 

0915  5050  68  6  C  276 

12/16/69  5050  6.2  49  F  7.0    260     --    —     --    ~    —     —     ~     "    ~    —    —                 25E 

09*0  5050  56  9  C  254                                                          — 

01/06/70  5050  8.3  38  F  6.8    260     ~    —     —    --    --    —     —     —    ~    "    --                 20E 

0930  5050  6*  3  0  243 

01/20/70  5050  6.4  54  F  7.0    185     —    —    —    —   —    —    —    —    —    —    —                 35E 

1000  5050  62  12  C  172 

02/17/70  5050  7.2  52  F  7.1    240     —    --    —    --   —    —    —     --    —    —    —                 25E 

0945  5050  68  11  C  238 

03/03/70  5050  7.8  50  F  7.0    150     —    —    —   —    —    —    —    —    --    —    —                 40E 

0930  5050  72  10  C  162 

03/17/70  5050  8.4  58  F  7.2    230     --    --    —    —    —     —    —    —    —    —    --                 30E 

1230  5050  85  14  C  254 

04/07/70  5050  6.0  56  F  7.3    320     —    —    —    —    —     —     —    —    —    —    —                 30E 

0810  5050  59  13  C  325 

04/21/70  5050  6.0  54  F  2.7    280     —    —    —    —    —     —     —     —    —    —    —                 20E 

0820  5050  58  12  C  287                                                          — 

05/05/70  4.6  63  F  7.1    300     --     --     —    --    --     —     —     —    ~     —    --  30E 

0815  5050  50  17  C  328                                          ^ 

05/19/70  5050  '*•'*  62  F  7.3    325    --    --    --    —    —    —     —    —    —     —    —                 25E 

0810  5050  46  17  C  355 

06/03/70  5050  2.5  73  F  7.3    390     —    --    --    —    —    —    --    —    —    —    —                 25E 

0815  5050  30  23  C  412 

06/16/70  5050  ^•3  ^6  F  7.1    242    —    —    —    —   —    —    —    —    —    —   —                 50E 

0715  5050  47  19  C  252 

07/07/70  5050  3.7  70  F  7.3    400     --    --    —   —    —    —     —    —    --    —    —                 30E 

OSIO  5050  43  21  C  418                                                          — 

07/21/70  5050  6-3  77  F  7.2    400     ~    —     --    —    --     —    —     —    —    —    --                 20E 

1245  5050  80  25  C  428                                                          ■— 

08/04/70  5050  2.9  68  F  7.3    440     —     —     —    —    —     —     —     —    —     —    ~                  15E 

0740  5050  33  20  C  450 

08/18/70  5050  2.7  71  F  7.3    410     --     —     —    —    ~     —     —    —    —    —    —                 20E 

0750  5050  32  22  C  412 

AO  X  846.8  136.2  NATOMAS  CROSS  CANAL  AT  VERONA 

10/07/69  5050  4.30    7.5  59  F  7.1    172     ~     —     —    —    --     —     —     —    --     —    —                  35E 

0910  5050  77  15  C  173 

10/21/69  5050  5.06    7.4  58  F  7.1    195     —     —     ~    ~    —     —     —     —    —     —    —                  45E 

0930  5050  75  14  C  201 

11/04/69  5050  6.65    7.8  57  F  7.1    160     —    —    —   —    —    —    —    —    —    —    —                 30E 

0930  5050  77  14  C  162                                                          — 

11/18/69  5050  4.98    8.6  55  F  7.1    165     —     ~     —    ~    —     —     —     —    —     —    --                  30E 

1230  5050  83  13  C  183 


370 


TABLE  0-2  (CONT) 

MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  MATER 

SAMPLER   G.M.    00     TEMP    FIELD  MILLIGRAMS  PER  LITER        MILLIGRAMS  PER  LITER 

LAB      Q      SAT  LABORATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILL lEOUI VALENTS  PER  LITER 

PH     EC  PERCENT  REACTANCE  VALUE      B     F     TOS     TM    TURB 

CA     MG     NA     K  C03   HC03    S0<>    CL    N03        SI02     SUM    NCH 


DATE 
TIME 


AO  X  B<>6.8  136.2 


NATOMAS  CROSS  CANAL  AT  VERONA 


CONTINUED 


12/0?/5q      5050 
I0?5  5050 


<..80   11.9   <.5   F   7.3    11*2 
101     7   C         1*0 


ISE 


12/16/69   5050 
1145     5050 


2.81   10.2   51   F   7.1    122 
94    11   C         120 


2se 


01/06/70   5050 
1045     5050 


5.91    8.7   44   F   7.0    190 
72     7   C        177 


30E 


01/20/70   5050 
1230     5050 


7.27    7.2   56   F   7.0    140 
71    13   C         1** 


65E 


I  02/17/70   5050 
1030     5050 


3.U    8.2   52   F   7.3    280 
77    11   C        275 


60E 


03/03/70   5050 
1020    5050 


0.42    8.8   55   F   7.2    210 
85    13   C        237 


65E 


3/17/70   5050 
1100     5050 


6.61   11.2   61   F   7.6    165 
118    16   C         187 


3SE 


0*/07/70   5050 
0950    5050 


5.45    7.6   61   F   7.3    330 
80    16   C         338 


50E 


05/19/70   5050 
1500     5050 


7.5   70   F   7.4    460 
88    21   C         513 

AO  X  931.7  133.3     THERMALITO  POWER  CANAL  AT  CALIFORNIA  WATER  CO  TURNOUT 


04/08/70   5050 
0720     5050 


10.8   50. 7F   7.1 
100    10. 4C   7.6 


70 
65 


.0     36 

.00    .59 

91 


5SE 


Al   1020.00 

n/18/69   5050  11.5   49 

1030     5050     5760   104     9 


03/10/70   5050  13.2   47 

1000    5050    10400   117     8 


PIT  RIVER  NEAR  MONTGOMERY  CREEK 


05/13/70   5050 
1130     5050 


07/14/70   5050 
1000     5050 


09/02/70   5050 
1205     5050 


12.6   56 
4730   125    13 


10.5   67 
4160   118    19 


10.3   63 
4410   111    17 


10/15/69   5050 
1210     5050 


Al   1680.00 

3.80   10.2   45 
123    98     7 


ll/lH/69   5050     2.67   12.9   39 
1245     5050       86   114     4 


12/09/69   5050 
1120     5050 


2.65   12.9   32 
83   103     0 


01/13/70   5050     3.65   12.2   33 
1035     5050      478    98     1 


02/10/70   5050 
1110     5050 


03/10/70   5050 
1245     5050 


04/15/70   5050 
1045     5050 


05/13/70   5050 
1355    5050 


j  06/17/70   5050 
I    1130     5050 


3.70   11.2   44 
504   106     7 


5.27   11.2   43 
1540   105     6 


3.12   11.3   44 
235   107     7 


4.17   10.5   49 
792   106     9 


4.53    8.1   66 
1030   100    19 


F 
C 

7.8 
7.6 

131 

8.2 

.36 

27 

.0 
.00 

77 

1.26 

96 

4.1 
.12 

9 

F 
C 

7.4 
7.8 

124 

— • 

•• 

6.7 

.29 

23 

"" 

.0 
.00 

68 

1.12 

90 

"" 

1.8 
.05 

4 

•" 

F 
C 

7.9 
8.0 

148 

9.7 

.48 

30 

6.7 

.55 
34 

12 

.52 

33 

2.0 

.05 

3 

.0 
.00 

86 

1.41 

95 

.6 
.01 

1 

1.9 

.05 

3 

.5 

.01 

1 

F 
C 

8.2 
8.3 

146 

■"• 

"" 

11 

.48 
33 

""■ 

.0 
.00 

80 

1.31 

90 

~~ 

2.5 

.07 

5 

"" 

F 
C 

8.1 
8.3 

137 

10 

.50 

34 

5.6 

.46 

32 

10 

.44 

30 

1.9 

.05 

3 

.0 
.00 

77 

1.26 

91 

1.2 

.02 

1 

3.5 
.10 

7 

.8 

.01 

1 

PIT  RIVER  NEAR 

CAN8Y 

F 
C 

8.0 
8.2 

290 

"" 

~~ 

28 

1.22 

42 

"" 

.0 
.00 

160 

2.62 

90 

"• 

6.4 
.18 

6 

""" 

F 
C 

8.4 
7.7 

292 

~ 

-- 

31 

1.35 

46 

" 

.0 
.00 

156 

2.56 

88 

—  ~ 

9.0 
.25 

9 

"" 

F 
C 

8.0 
7.9 

274 

■■" 

"~ 

26 

1.13 

41 

"" 

.0 
.00 

144 

2.36 

86 

*^ 

7.6 

.21 

8 

"" 

F 
C 

7.5 
7.1 

166 

"" 

■" 

17 

.74 

45 

"~ 

.0 
.00 

87 

1.43 

86 

"" 

3.8 
.11 

7 

•" 

F 
C 

7.6 
7.5 

209 

"" 

•* 

20 

.87 

42 

"• 

.0 
.00 

107 

1.75 

84 

"" 

6.4 

.18 

9 

"" 

F 
C 

7.4 
7.6 

195 

•" 

•" 

20 

.87 

45 

"— 

.0 
.00 

84 

1.38 

71 

~~ 

6.8 

.19 

10 

•• 

F 
C 

7.9 

8.4 

244 

-- 

— - 

22 

.96 

39 

"• 

1.0 
.03 

1 

119 
1.95 

80 

"~ 

5.0 
.14 

6 

•" 

F 
C 

7.7 
7.8 

221 

14 

.70 

31 

9.1 

.75 

33 

17 

.74 

32 

4.0 
.10 

4 

.0 
.00 

112 
1.84 

83 

1^ 

.29 
12 

2.0 

.06 

3 

1.4 

•  02 

1 

F 
C 

7.8 
7.9 

221 

— 

-- 

18 

.78 

35 

•" 

.0 
.00 

123 

2.02 

91 

"~ 

3.5 
.10 

S 

•• 

.10 


.10 


.10 


.00 


.00 


.20 


.20 


.10 


,10 


.10 


.10 


.10 


.10 


.20 


116 
77 


100 
72 


ISO 
118 


4'     3F 


46    25E 


52    2E 
19 


52     3E 


48     7E 
15 


94   40E 


86    50E 


79   27E 


52   130E 


68    S5E 


60   130E 


77    45E 


73   50E 
20 


73    30E 
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DATE 
TIME 


SAMPLER   G.H.    DO 
LAS      0      SAT 


MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  WATER 


TEMP    FIELD 

LABORATORY 
PH     EC 


MILLIGRAMS  PER  LITER  MILLIGRAMS  PER  LITER 
MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEQUIVALENTS  PER  LITER 

PERCENT  REACTANCE  VALUE  B  F  TOS  TM 
CA     MG     NA     K    C03   HC03    S04    CL    N03        SI02     SUM    NCH 


TURB 


Al   1680.00 


07/14/70 
1215 

5050 
5050 

2.52 
37 

11.6 
156 

74 
23 

F 
C 

8.4 
7.8 

08/04/70 
0845 

5050 
5050 

2.10 
6.2 

5.9 
75 

68 
20 

F 
C 

8.1 
7.9 

09/01/70 
1030 

5050 
5050 

2.61 
71 

9.5 
117 

65 
18 

F 
C 

8.4 
7.9 

Al 

4400. 

00 

PIT  RV 

PIT  RIVER  NEAR  CANBY 


218 


225 


262 


CONTINUED 

19 

.83 
38 

.0 
.00 

120 

1.97 

90 

2.1 

.06 

3 

18 

.78 

35 

.0 
.00 

131 

2.15 
96 

3.4 
.10 

4 

24 

1.04 

40 

.0 
.00 

143 

2.35 

90 

5.8 

.16 

6 

01/13/70 
1150 


05/13/70 
1520 


5050     2.14   12.1   36 
5050       38   103     2 


5050     3.39   10.9   50 
5050      234   113    10 


PIT  RIVER  SOUTH  FORK  NEAR  LIKELY 
121 


7.6 
7.3 


7.8 
7.8 


A2   1010.00 


10/07/69 
0645 

5050 
5050 

8280 

9.6 
88 

51 
11 

F 
C 

7.1 
7.8 

11/04/69 
0740 

5050 
5050 

8250 

9.0 
85 

54 
12 

F 
C 

7.1 
7.2 

12/02/69 
0930 

5050 
5050 

7670 

9.9 
91 

52 
11 

F 
C 

7.3 
7.3 

01/06/70 
0925 

5050 
5050 

15600 

11.2 
100 

49 
9 

F 
C 

7.7 

7.4 

02/03/70 
0920 

5050 
5050 

58100 

11.7 

103 

48 
9 

F 
C 

7.1 

7.0 

J3/03/70 
0910 

5050 
5050 

8170 

10.6 
91 

46 
8 

F 
C 

7.5 
7.1 

04/07/70 
0835 

5050 
5050 

6970 

U.7 
103 

48 
9 

F 
C 

7.0 
7.6 

05/07/70 
1225 

5050 
5050 

9710 

12.1 
109 

50 
10 

F 
C 

7.1 
7.5 

06/03/70 
0835 

5050 
5050 

9030 

12.3 
109 

49 
9 

F 
C 

7.1 
7.6 

07/14/70 
0805 

5050 
5050 

11700 

10.7 
100 

53 
12 

F 
C 

7.1 

7.6 

08/19/70 

0900 

5050 
5050 

9380 

9.0 
83 

52 
11 

F 
C 

7.0 

8.0 

09/08/70 

0930 

5050 
5050 

7880 

9.8 
90 

52 

U 

F 
C 

7.0 
7.0 

A2   1300.00 


10/14/69 
1015 

5050 
5050 

3.96 
278 

11.3 
106 

52 
11 

11/17/69 
0920 

5050 
5050 

3.78 
232 

12.8 
106 

42 
6 

12/08/69 
1125 

5050 
5050 

3.86 
252 

13.3 
110 

42 
6 

01/12/70 
0935 

5050 
5050 

7.45 
3010 

12.5 
108 

.  45 

7 

02/09/70 
1050 

5050 
5050 

5.82 
1370 

12.5 
112 

48 
9 

03/09/70 
1000 

5050 
5050 

6.48 
2010 

13.2 

113 

45 

7 

04/14/70 
1120 

5050 
5050 

5.07 
870 

12.9 
114 

47 
8 

8.0 
8.0 


7.7 
7.7 


7.5 
7.8 


7.3 
6.4 


8.2 
7.5 


7.1 

7.7 


7.5 
7.8 


105 


102 


106 


123 


112 


89 


83 


113 


94 


99 


97 


99 


100 


142 


146 


150 


76 


80 


80 


92 


6.3 

.27 

22 

.0 
.00 

68 

1.12 

93 

1.0 

.03 

2 

9.3 
41 

4.0 

.33 

29 

6.4 

.28 

25 

2.1 

.05 

4 

.0 
.00 

60 

.98 

97 

.5 

.01 
1 

.0 
.00 

1.5 
.02 

2 

:r  at 

KESWICK 

■"— 

""• 

4.2 

.18 

18 

"— 

.0 
.00 

54 

.89 

87 

2.0 
.04 

4 

1.5 

.04 

4 

~~ 

•" 

"" 

5.0 

.22 

21 

"" 

.0 

.00 

59 

.97 

92 

2.4 
.05 

5 

1.8 
.05 

5 

"" 

"*• 

"" 

6.9 

.30 

24 

"" 

.0 
.00 

68 

1.12 

91 

4.3 
.09 

7 

1.8 
.05 

4 

"" 

"""■ 

" 

6.1 

.27 

2* 

"" 

.0 
.00 

61 

1.00 

89 

2.0 
.04 

4 

2.9 
.08 

7 

"" 

«H» 

•• 

4.6 

.20 

22 

"" 

.0 
.00 

45 

.74 

83 

3.4 

.07 

8 

1.1 

.03 

3 

~~ 

"• 

•" 

3.8 

.17 

20 

"• 

.0 
.00 

41 

.67 

81 

5.9 

.12 

14 

.8 

.02 

2 

~^ 

" 

~~ 

3.5 

.15 

13 

•~ 

.0 
.00 

45. 

.74 

65 

4.6 

.10 

9 

.5 

.01 

1 

~~ 

6.8 

.34 

35 

5.1 

.42 

43 

4.7 

.20 

20 

.9 
.02 

2 

.0 
.00 

49 

.80 

89 

4.3 

.09 

10 

.4 

.01 

1 

.1 
.00 

"~ 

■"^ 

4.6 

.20 

20 

^^ 

.0 
.00 

54 

.89 

90 

4.0 

.08 

8 

2.7 

.08 

8 

** 

— 

" 

4.2 

.18 

19 

" 

.0 
.00 

52 

.85 

88 

3.1 

.06 

6 

1.3 

.04 

4 

" 

•• 

"•" 

4.2 

.18 

18 

""• 

.0 
.00 

53 

.87 

88 

~~ 

1.9 
.05 

5 

"•~ 

8.2 

.41 
40 

4.7 
.39 

38 

4.7 

.20 

20 

.9 

.02 

2 

.0 
.00 

52 

.85 
89 

2.6 

.05 

5 

2.3 

.06 
6 

.2 
.00 

R  AT 

DELTA 

*•• 

•"" 

9.6 

.42 

30 

"• 

.0 
.00 

76 

1.25 

88 

"" 

6.2 

.17 

12 

~~ 

" 

" 

9.0 

.39 

27 

~" 

.0 
.00 

74 

1.21 

83 

•• 

8.8 

.25 

17 

~~ 

•• 

^^ 

10 

.44 

29 

^^ 

.0 
.00 

75 

1.23 

82 

^^ 

8.5 

.24 

16 

^^ 

•• 

~- 

2.8 

.12 

16 

••• 

.0 
.00 

41 
.67 

88 

"- 

1.4 
.04 

5 

•• 

•" 

••" 

3.4 

.15 

19 

"• 

.0 
.00 

42 

.69 
86 

~~ 

1.4 

.04 

5 

"■" 

"■• 

"• 

3.1 

.13 

16 

"•• 

.0 
.00 

45 

.74 

93 

•■" 

1.8 

.05 

6 

•• 



— 

3.8 

.17 

18 

" 

.0 
.00 

50 

.82 

89 

~ 

2.1 
.06 

7 

— 

.10 


.10 


.20 


.00 


.00 


.00 


.10 


.10 


.00 


.00 


.10 


.00 


.00 


.00 


.00 


.00 


.00 


.20 


.20 


.20 


.00 


.10 


.10    — 


.00 


104 
54 


76 
47 


66 
50 


67    20E 


77    lOE 


88    30E 


46     5E 


40    15E 
10 


40     2E 


42     7E 


46     3E 


42    22E 


34   llOE 


33    50E 


39    40E 


38    lOE 

2 


40    12E 


39     4E 


44     3E 


40     8E 

3 


60     3E 


53     3E 


52     2E 


32    20E 


33     3E 


35   •  5E 


40     2E 
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MINERAL  ANALrSES  OF  SUHFACE  HATER 


DATE 
TIMF 


SAMPLER   6.M.    00 
LAB      0      SAT 


TEMP    FIELD 

LABORATORY 
PH     EC 


MILLIGRAMS  PER  LITER  MILLIGRAMS  PER  LITER 
MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEOUI VALENTS  PER  LITER 

PERCENT  REACTANCE  VALUE  B     F  TOS  TH 

CA     MG     NA     K    C03   HC03    S04    CL    N03  SI02  SUM  NCH 


TURB 


A2 

1300. 

.00 

SACRAMENTO  RIVER  AT 

DELTA 

( 

CONTINUED 

05/1P/70 
1135 

5050 
5050 

5.12 
894 

12.9 
114 

47 

a 

F 
C 

7.4 
7.8 

97 

4.4 

.22 

21 

7.3 

.60 
58 

4.7 

.20 

19 

.6 

.02 

2 

.0 
.00 

56 

.92 

96 

.5 

.01 
1 

1.2 

.03 
3 

.1 

.00 

06/16/70 
0910 

5050 
5050 

4.30 
428 

10.6 

60 
16 

F 
C 

7.8 
7.9 

117 

"""• 

~" 

5.2 
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18 

•  9 
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12 
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29 
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"" 
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DATE     SAMPLER   G.H.    DO     TEMP    FIELD  MILLIGRAMS  PER  LITER        MILLIGRAMS  PER  LITER 

TIME      LAB      0      SAT  LABORATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEQUI VALENTS  PER  LITER 

P»  EC  PERCENT  REACTANCE  VALUE      B     F     TOS     TH    TUHB 

CA     MG     NA     K  C03   HC03    S04    CL    N03        SI02     SUM    NCH 

A3   1250.00  STONY  CREEK  NEAR  FRUTO 

10/01/69    505  9.5  158   F   8.4  —     ~     lU         —         .0    211     —     12    .9    .30    --  175    90E 

11*5     5050      220   583    70   C   8.2    386 

11/05/69   5050  11.9   58   F   8.4  --     ~     21    —    .0    201     ~     28    .1    .30    ~  207    19E 

1100     5050       23   118    14   C   B.2    476 

12/10/69   5050  11.8   49   F   8.3  —     —     27    —   5.0    206     —     42    .5    .60    —  201    20E 

1110     5050       89   105     9   C   8.4    493 

01/07/70   5050  14.4   39   F   7.8  —     —     16    —    .0    122     —     24    .4    .10    —  132    20E 

1106     5050      107   111     4   C   7.7    330 

02/05/70   5050  12.1   51   F   8.0  —     —    9.8    —    .0    113     ~    8.5    .6    .10    —  104   250E 

1220     5050     1250   110    11   C   7.7    241 

03/04/70   5050  13.1   45   F   7.8  —     —     16    —    .0    132     —     16    .3    .10    —  132   360E 

1100     5050      564   110     7   C   7.9    320 

04/03/70   5050  11.2   59   F   8.2  --     ~     11    --    .0    153     —     15    .1    .10    —  143     4E 

1305     5050      330   113    15   C   8.3    334 

05/06/70   5050  10.9   57   F   8.2  33     14     15   1.1    .0    159     22     12    .1    .10    --     172     142    30E 

1030     5050      499   107    14   C   8.1    327   1.65   1.15    .65   .03   .00   2.61    .46    .34   .00  —     177      10 

47     33 
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.0 
.00 

211 

3.46 

90 

12 

.34 

9 

.9 
.01 

.30 

21 

.91 

19 

■■" 

.0 
.00 

201 

3.30 

69 

"~ 

28 

.79 

17 

.1 

.00 

.30 

27 

1.17 

24 

"■■ 

5.0 

.17 

3 

206 

3.38 

69 

~~ 

42 

1.18 

24 

.5 
.01 

.60 

16 

.70 

21 

— 

.0 
.00 

122 

2.00 

61 

—  •" 

24 

.68 

21 

.4 
.01 

.10 

9.8 

.43 

IS 

"~ 

.0 
.00 

113 

1.85 

77 

~" 

8.5 

.24 

10 

.6 
.01 

.10 

16 

.70 

22 

•  — 

.0 
.00 

132 
2.16 

68 

"~ 

16 

.45 

14 

.3 

.00 

.10 

11 

.48 

14 

"• 

.0 
.00 

153 

2.51 

75 

~* 

15 

.42 

13 

.1 

.00 

.10 

15 

.65 

19 

1.1 

.03 

1 

.0 
.00 

159 

2.61 

77 

22 

.46 

13 

12 

.34 

10 

.1 

.00 

.10 

IS 

.65 

19 

•~ 

.0 
.00 

167 

2.74 

79 

~~ 

15 

.42 

12 

.0 
.00 

.20 

15 

.65 

18 

~~ 

.0 
.00 

178 

2.92 

79 

"~ 

12 

.34 

9 

.1 

.00 

.20 

13 

.57 

15 

"" 

.0 
.00 

206 

3.38 

91 

•~ 

12 

.34 

9 

.1 

.00 

.20 

16 

.70 

18 

.0 
.00 

214 

3.51 

90 

14 

.39 

10 

.0 
.00 

.30 

23 

1.00 

18 

— 

.0 
.00 

160 

2.62 
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.57 
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17 
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06/05/70   5050           10.0   72   F   8.2           —     —     IS  —    .0    167     --     15    .0    .20    --            152    30E 
1100     5050      164   116    22   C   8.3    345 

07/02/70   5050            9.5   72   F   8.2           —     —     15  —    .0    178     —     12    .1    .20    —            158    45E 
0930     5050      393   110    22   C   8.3    368 

08/07/70   5050            8.8   75   F   8.2           —     —     13  —    .0    206     —     12    .1    .20    —            172    30E 
0845     5050      353   105    24   C   8.2    371 

09/03/70   5050            9.1   77   F   8.4           —     —     16  —    .0    214     —     14    .0    .30    —             184    45E 
1245     5050      321   111    25   C   8.3    392 

A3   1302.00  GRINDSTONE  CREEK  NEAR  ELK  CREEK 

11/05/69   5050     9.32   12.1   57   F   8.2           —     —     23  --    .0    160     —     37    .0    .20    —            232     2E 
1005     5050      2.6   119    14   C   8.3    543 

01/07/70   5050     9.67   14.6   39   F   7.6           —     —    7.7  —    .0     98     —    6.9"  .1    .10    —            110     3E 
0925     5050       58   113     4   C   7.6    252 

03/04/70   5050     0.08   12.6   44   F   8.0           —     —     13  —    .0    111     —     17    .2    .10    —            115   240E 
0950     5050      294   105     7   C   7.5    281 

05/06/70   5050     9.72   10.7   57   F   8.2           49    6.6     12  1.2    .0    137     52    6.9    .1    .00    —     190     149    lOE 

0925     5050       58   105    14   C   8.1    341   2.45    .54    .52  .03   .00   2.25   1.08    .19   .00          —     196      37 

69     15     15  1          64     31      5 

07/02/70   5050     9.56    8.9   76   F   8.2           —     —     17  —    .0    156     —     14    .1    .10    —            192     OE 

0900     5050       12   107    24   C   8.3    452                 .7*  .00   2.56 

16  57 

09/03/70   5050            9.4   77   F   7.7           77     15     22  1.5    .0    205     99     24    .0    .10    ~     328     253     4E 

1200     5050      1.5   117    25   C   7.8    569   3.84   1.23    .96  .04   .00   3.36   2.06    .68   .00          —     341      86 

63     20     16  1          55     34 

A3      2120.00  Tt^OMES    CREEK    AT    PASKENTA 

12  —         .0         136            —            21          .2         .20         —  170            IE 
397                                      .52  .00      2.23 

13  56 

11  ~    .0    141     —     13    .1    .10    —            148     2E 

331                .48  .00   2.31 

15  70 

12/01/69   5050     4.48   12.9   48   F   8.1            —     —     11  —    .0    160     —     16    .1    .10    —            170     3E 

1250     5050       16   114     9   C   8.1    372                 .48  .00   2.62 

13  70 

01/05/70   5050     4.07   14.2   37   F   7.7           —     —    4.3  —    .0     87     —    2.8    .1    .10    —             85     7E 

1230     5050      163   108     3   C   7.8    184                 .19  .00   1.43 

10  78 

02/05/70   5050     5.00   12.4   48   F   8.0           —     --    4.0  --    .0    104     --    2.3    .1    .00    ~             95   350E 

1045     5050      534   110     9   p   7.8    195                .17  .00   1.71 

9  88 

03/06/70   5050     4.87   12.9   48   F   8.0           ~     —    4.9  —    .0    114     —    2.6    .2    .10    ~             100   120E 

1120     5050      410   114     9   C   8.0    215                 .21  .00   1.87 

10  87 
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OATF     SAMPLER   G.M.    DO 
TIMF      LAB      0  SAT 


TEMP    FIELD  MILLIGRAMS  PER  LITER        MILLIGRAMS  PER  LITER 

LABORATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEOUIVALENTS  PER  LITER 

PH     EC  PERCENT  REACTANCE  VALUE      B     F     TDS     TM 

CA     MG     NA     K  C03   HC03    SO*    CL    N03        SI02     SUM    NCM 


TURB 


A3   2120.00 

0«/03/70   S050     <>.<»3   11.7 
1130     5050      20S   HI 


05/DS/70   5050     <».51   11.3 
1020     5050      388   108 


06/05/70   5050 
0930     5050 
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1015     5050 
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09/03/70   5050     2.95   11.* 
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60     29 
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7.3 
7.5 

90 

-~ 

— — 

3.8 

.17 

19 

— " 

.0 
.00 

44 

.72 

80 

" 

3.9 

.11 

12 

— - 

2.48 
64 

12.2 
116 

54 
12 

F 
C 

7.4 
7.8 

85 

5.4 

.27 

30 

5.5 

.45 

51 

3.4 

.15 

17 

.6 
.02 

2 

.0 
.00 

46 

.75 

91 

2.1 

.04 

5 

1.2 

.03 
4 

.0 
.00 

2.38 
48 

10.6 
104 

56. 
13. 

3F 
5C 

7.4 
7.4 

84 

5.4 

.27 

31 

6.0 

.49 

56 

2.4 

.10 

11 

.6 
.02 

2 

.0 
.00 

47 

.77 

91 

1.0 
.02 

2 

2.1 
.06 

7 

.0 
.00 

A4   1110. 

00 

BUTTE  CREEK  NEAR  CHICO 

2.39 
|03 

11.6 
109 

54 
12 

F 
C 

7.7 

7.0 

112 

~~ 

~~ 

3.9 

.17 

15 

"" 

.0 
.00 

62 

1.02 
91 

•- 

2.8 

.08 

7 

— 

2.20 
306 

14.7 
116 

41 
5 

F 
C 

7.2 
7.3 

81 

"" 

"" 

2.8 

.12 

15 

•" 

.0 
.00 

47 

.77 

95 

— 

.5 

.01 
I 

~ 

3.04 
1200 

13.3 
114 

47 
8 

F 
C 

7.0 
7.5 

69 

•• 

"" 

2.3 

.10 

14 

"— 

.0 
.00 

38 

.62 

90 

~~ 

.0 
.00 

"~ 

1.81 
320 

11.8 
113 

56 
13 

F 
C 

7.5 

7.6 

81 

8.6 

.43 

49 

3.8 

.31 

35 

2.8 

.12 

14 

.9 

.02 

2 

.0 
.00 

48 

.79 

99 

.3 
.01 

1 

.0 
.00 

.1 

.00 

1.35 
149 

9.6 
109 

71 
22 

F 
C 

8.0 
7.9 

104 

~~ 

~~ 

3.8 

.17 

16 

•" 

.0 
.00 

62 

1.02 

98 

~~ 

.2 
.01 

1 

~~ 

1.27 
135 

10.9 
108 

59 
15 

F 
C 

7.6 
7.9 

109 

~~ 

~~ 

3.8 

.17 

16 

•" 

.0 
.00 

64 

1.05 

96 

~~ 

.4 

.01 

1 

~" 

A4   2110. 

00 

BIG  CHICO  CREEK  NEAR 

CHICO 

3.11 
198 

12.0 
114 

55 
13 

F 
C 

8.0 
7.2 

180 

— 

-— 

9.6 

.42 

23 

— - 

.0 
.00 

92 
1.51 

84 

— 

8.0 

.23 

13 

— 

2.22 
68 

14.8 
117 

41 

5 

F 
C 

7.4 
7.5 

140 

*•• 

•■ 

7.8 

.34 

24 

•" 

.0 
.00 

72 

1.18 

84 

•• 

6.1 

.17 

12 

•• 

4.58 
621 

13.3 
114 

47 
8 

F 
C 

7.4 
7.6 

80 

•" 

•~ 

3.5 

.15 

19 

•" 

.0 
.00 

43 

.71 

89 

~~ 

1.4 
.04 

5 

•" 

2.35 
52 

10.9 
111 

61 
16 

F 
C 

8.2 
8.0 

164 

14 

.70 

40 

6.8 
.56 
•32 

10 

.44 

25 

1.4 

.04 

2 

.0 
.00 

88 

1.44 

86 

3.4 
.07 

4 

5.8 

.16 

10 

.1 

.on 

2.24 
30 

9.3 
110 

75 
24 

F 
C 

8.2 
8.1 

200 

— 

" 

14 

.61 

31 

-- 

.0 
.00 

104 
1.71 

86 

-- 

9.3 

.26 

13 

~ 

.10 


.00 


.10 


.00 


.00 


.00 


.10 


.00 


.10 


.00 


.00 


.10 


.20 


.10 


.10 


.00 


.10 


182 
185 


456 

450 


72 
41 


53 
41 


57 
41 


108 
86 


149 


161 

5 


232 
92 


36 


36 
2 


38 
1 


2E 


2E 


4E 


2E 


2E 


lOE 


49    36E 


35 


2E 


31    lOE 


37 
3 


45 


53 


4E 


IE 


IE 


70    14E 


54 


2E 


32    20E 


63 

9 


76 


IE 


IE 
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TABLE  D-2  (CONT) 

MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  WATER 

DATE     SAMPLER   G.H.    00     TEMP    FIELD  MILLIGRAMS  PER  LITER  MILLIGRAMS  PER  LITER 
TIME      LAB      0      SAT        ,     LABORATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEOUI VALENT5  PER  LITER 

PH     EC  PERCENT  REACTANCE  VALUE      6     F     TOS     TH    TUR8 

CA     MG     NA  K    C03   HC03  SO^    CL    N03        SI02     SUM    NCH 

A4   2110.00          BIG  CHICO  CREEK  NEAR  CHICO  CONTINUED 

09/0^/70   5050     2.17    9.8   6*   F   8.4           --     —     14  —   I.O    111  —     13    —    .30    ~             77     IE 

1100     5050       24   103    18   C   8.4    211                 .61  .03   1.62  .37 

29  1     86  IB 

A4   4110.00          MILL  CREEK  NEAR  MOUTH  NEAR  LOS  MOLINOS 

11/12/69   5050           II. 1   56   F   7.7           —     —     16  ~    .0     57  —     21    —    .60    ~             54     3E 

1145     5050      148   107    13   C   7.4    194                 .70  .00    .93  .59 

36  48  30 

01/05/70   5050           14.6   37   F   7.3           —     —     12  ~    .0     47  —     13    ~    .40    —             40     3E 

1040     5050      201   109     3   C   7.4    139                .52  .00    .77  .37 

37  55  27 

03/06/70   5050           13.9   50   F   7.3           —     —    7.2  —    .0     46  —    6.7    —    .20    —             34     5E 

1215     5050      507   124    10   C   7.6    108                .31  .00    .75  .19 

29  69  18 

05/06/70   5050            11.4   56   F   7.1          8.6    4.2     10  1.6    .0     37  14    8.6    .1    .30    —      94 

0845     5050      388   109    13   C   7.4    126    .43    .35    .44  .04   .00    .61  .29    .24   .00          —      66 

34     28     35  3          54  25     21 

07/02/70   5050            9.5   75   F   8.0           —     —     10  —    .0     40  —    8.9    —    .20    —              36     2E 

1150     5050      276   112    24   C   7.8    144                .44  .00    .66  .25 

31  46  17 

09/03/70   5050           11.6   79. 7F   8.4           13    6.9     14  2.5    .0     71  15     17    .0    .50    —     137      61     7E 

1510     5050      113   148    26. 5C   8.3    201    .65    .57    .61  .06   .00   1.16  .31    .48   .00          --     104       3 

34  30     32  3          59  16     25 

A4   5110.50  ANTELOPE  CREEK  NEAR  RED  BLUFF 

01/05/70   5050           13.8   35   F   7.3           —     ~    6.0  —    .0     60  —    5.5    —    .10    —             41     2E 

0930     5050      105   100     2   C   7.3    108                 .26  .00    .98  .16 

24  91  15 

05/06/70   5050            12.5   60   F   7.5          9.1    5.7    7.5  1.0    .0     66  .0    4.1    .1    .10    --      93      46     2e 

0740     5050       87   126    16   C   7.8    126    .45    .47    .33  .03   .00   1.08  .00    .12   .00          —      61       8 

35  37     26  2          90  10 

A4   7110.00  BATTLE  CREEK  NEAR  COTTONWOOD 

01/07/70   5050     4.27   13.0   43   F   7.3           —     ~  *  6.6  —    .0     73  —    2.0    —    .00    —             48     2E 

1040     5050      472   105     6   C   7.6    124                 .29  .00   1.20  .06 

23  97  5 

05/07/70   5050     2.04   11.7   54   F   7.5          8.1    6.1    7.2  1.7    .0     71  1.6     .5    .3    .00    —      91      45     2E 

0945     5050      449   110    12   C   7.9    119    .40    .50    .31  .04   .00   1.16  .03    .01   .00          ~      61      13 

32     40     25  3          97  3      1 

A4   8110.00  COW  CREEK  NEAR  HILLVILLE 

01/07/70   5050     3.39   13.6   39   F   7.1           --     ~    5.9  --    .0     58  --    5.1    —    .00    —             4fi     3E 

1310     5050      365   104     4   C   7.4    122                .26  .00    .95  .14 

21  78  n 

05/07/70   5050     3.33   10.9   66   F   7.6           11    6.4    7.2  1.0    .0     74  3.3    2.6   ..0    .00    —     113      55     6E 

1315     5050      221   117    19   C   8.0    137    .55    .53    .31  .03   .00   1.21  .07    .07   .00          --      69       7 

39     37     22  2          90  5      5 

09/02/70   5050     2.71    9.1   79   F   7.8           17    7.7    8.9  1.7    .0    100  .3    5.9    .5    .00    —     123      74    25E 

1330     5050       35   115    26   C   8.0    183    .85    .63    .39  .04   .00   1.64  .01    .17   .01          ~      92       8 

45     33     20  2          90  1      9     1 

AS   5486.55  FREEMAN  CREEK  NEAR  LAKE  DAVIS 

06/22/70   5050            6.8   78   F   8.1    122     --     ~     --  --    .0     69  —     .0    —     —    --             50 

1630     5050           102    26   C   8.3    112  .00   1.13  .00 

101 

AS   5488.01  BIG  GRIZZLY  CK  ABOVE  OLDHOUSE  CK  ABOVE  LAKE  DAVIS 

06/22/70   5050            6.2   79   F   7.5    100     —     ~     —  —    .0     64  —     .0    —     —    —             45 

1830     5050            95    26   C   7.7    104  .00   1.05  .00 

101 

A5  C  932.0  128.9     PALERMO  CANAL  OUTLET  FROM  LAKE  OROVILLE 

03/04/70   5050            11.8   45. OF   7.1     80    7.8     .8    2.5  —    .0     40  4.4     .6    —    .00    .0      65      23 

0715     5050            101     7.2C   7.8     73    .39    .07    .11  .00    .66  .09    .02               "      36      10 

53     10     IS  90  12      3 

A5  R  010.8  036.3     ANTELOPE  LAKE  AT  EAST  END  OF  DAM 

10/08/69   5050  7.3   56   F   7.5 

0815  85    13   C 


05/06/70   5050  9.7   54   F   7.6     80 

1230  111    12   C 


09/23/70   5050  6.7   60   F   7.3     63 

1325  82    16   C 
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TABLE  D-2  (CONT) 

HINEkAL  ANALYSES  OF  SURFACE  MATEH 

OATE     SAMPLE^   C.H.    00     TEMP    FIELD  MILLIGRAMS  PER  LITER        MILLIGRAMS  PER  LITER 

TIME      LAB    DEPTH    SAT  LABOHATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MRLIEOUI VALENTS  PER  LITER 

PH     EC  PERCENT  REACTANCE  VALUE      B     F     TDS     TM    TURB 

CA     MG     NA     K    C03   HC03    S0<»    CL    N03        SI02     SUM    NCH 

AS  W  011.3  034.1     ANTELOPE  LAKE  AT  ANTELOPE  CREEK  BRIDGE 


lO/OH/69   5050  7.7   56   F   7.3     90 

0925  90    13   C 


05/06/70   5050  59   F   7.*     75 

1305  15   C 


09/23/70   5050  8.0   72   F   7.3     59 

1350  113    22   C 


A5  R  011.7  036.5      ANTELOPE  LAKE  AT  LONE  ROCK  CAMPGROUND 
lO/OH/69   5050  7.3   56   F   7.6  ~     —     —    —    —     —     —     —    ~     ~    -.       850 


05/06/70   5050  9.4   56   F   8.2     70 

1345  110    13   C 


09/23/70   5050  7.3   64   F   7.3     54 

1425  93    18   C 


A5  R  932.7  128.5     LAKE  OROVILLE  NEAR  OROVILLE  DAM  (STATION  1) 


10/21/69   5050  9.0   63. 2F   7.4 

1250     5050  116    17. 3C  88 


mS  R  933.1  125.7    laKE  OROVILLE  AT  BIDWELL  BAR  BRIDGE  (STATION  3) 


10/21/69   5050  8.2   63. 3F   7.3 

1115     5050  106    17. 4C  86 


A5  R  937.0  129.3     LAKE  OROVILLE  IN  NORTH  FORK  ARM  (STATION  /) 


10/21/69   5050  8.6   62. 2F   7.4 

0815     5050  110   •  16. 8C          90 

A5  R  952.8  028.2     LAKE  DAVIS  OUTLET  TO  GRIZZLY  CREEK 

05/26/70   5050  5«   F                8.8    2.9    2.8   1.7    .0     47    1.2     .2    .0    .10    —      49      34 

1645     5050  14   C                .44    .24    .12   .04   .00    .77    .02    .01   .00          ~      41       5 

52     29     14     5  96 

06/22/70   5050  58   F   7.5           —     —     —    —    .0     48     —     .0    —     —    —             37 
1325     5050 


5« 

F 

14 

C 

58 

F 

7.5 

14 

C 

7.7 

81 

7.8 

65 

F 

7.5 

85 

102 

18 

C 

7.3 

84 

7.4 

69 

F 

7.4 

95 

101 

21 

C 

7.4 

91 

07/21/70   5050  7.8   65   F   7.5     85     --     —     —    --    .0     49     --    1.0    ~     —    —  35 

1500     5050 


.0 

48 

.0 

.00 

.79 
98 

.00 

.0 

49 

1.0 

.00 

.80 

.03 

95 

4 

.0 

54 

.0 

.00 

.89 
98 

.00 

.0 

51 

.- 

.00 

.84 
90 

08/25/70   5050  7.4   69   F   7.4     95     ~     —     —    —    .0     54     —     .0    —     ~    —  40 

1845     5050 

09/22/70   5050  8.2   58. 5F   7.3    100     —     —     —    --    .0     51     —     —    —     —    —  43 

1635     5050  100    14. 7C   7.7     93 

A5  P  953.0  028.4     (.AKE  DAVIS  AT  NORTHEAST  END  OF  DAM 

10/07/69   5050  6.8   59   F   7.3     92 

11?0  83    15   C 

05/06/70   5050  9.7   51   F   7.4     84     —     —     —    —    ~     —     ~     ~    ~     ~    ~ 

1005  106    11   C 

45  »  953.0  028.6     LAKE  DAVIS  NEAR  DAM 

05/26/70   5050  8.7   64. 6F   7.5     79    8.2    3.3    2.8   1.6    .0     47     .5     .6    .1    .10    ~      68      34 

1400     5050     1      114    18. IC   7.9     80    .41    .27    .12   .04   .00    .77    .01    .02   .00  —      41       5 

49     32     14     5  96      1      3 

05/26/70   5050  8.8   53. 4F   7.3     78     —     --     —    —    —     —     .8     .3    --     --    --  33 

1430     5050    25      100    11. 9C  78  .02    .01 

3     1 

05/26/70   5050  5.1   44,8F   7.0     77     --     --     —    —    —     —    1.0     .5    —     —    —  33 

ISOO     5050    75       52     7.1C  79  .02    .01 

3     1 


8.7 

64. 6F 

7.5 

79 

114 

18. IC 

7.9 

80 

8.8 

53.  4F 

7.3 

78 

100 

11. 9C 

78 

5.1 

44,  8F 

7.0 

77 

52 

7.1C 

79 

06/24/70   5050  8.4   68. 4F   8.5 

0«10     S050     5      115    20. 2C  79 


06/24/70   5050  0.2  6.8 

0845     5050    H5  85 


07/21/70   5050  8.4   72. 3F  85 

1135     5050  120    22. 4C  83 
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TABLE   D-2  (CONT) 

MINERAL  ANALYSES  OF  SJKFACE  WATER 

DATE     SAMPLER   6.+1.    DO    TEMP    FIELD  MILLIGRAMS  PER  LITER       MILLIGRAMS  PER  LITER 

TIME      LAB    DEPTH    SAT  LABORATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEOUIVALENTS  PER  LITER 

PH     EC  PERCENT  REACTANCE  VALUE      B     F     TOS     Th    TURB 

CA     M6     NA     K    C03   MC03    SO**    CL    N03        SI02     SUM    NCH 
»«««•«•••••»•««•»»»«•«<«&  a»<>«««»s«>*«>«as<<><««e  «!><&<>«««•««••••••••<>••«••<><>••••«*••••<>>••*•«**<>  >*><*<•>*••••*••>••••«••*•*••«•>•<><>« 

A5  R  953.0  028.6     LAKE  DAVIS  NEAR  DAM  CONTINUED 


08/25/70 

5050 

6.3 

70. 3F 

7.5 

88 

1705 

5050 

1 

88 

21. 3C 

87 

08/25/70 

5050 

68.  2F 

86 

1725 

12 

20. IC 

08/25/70 

5050 

56. IF 

86 

1735 

33 

13.*C 

09/22/70 

5050 

5.8 

60. 4F 

7.3 

90 

U45 

5050 

1 

72 

15. 8C 

94 

09/22/70   5050  5.9   58. 6F   7.3     8V 

1455  12      72    14. 8C 


09/22/70   5050  4.9   57. 9F   7.1     90 

1505  32       59    14. 4C 


09/22/70   5050  0.0   46. 2F   7.1     92 

1520  72  7.9C 


A5  R  953.6  011.4    FRENCHMAN  LAKE  AT  WEST  END  OF  DAM 


10/07/69   5050  58   F   8.1    120 

0750  14   C 


05/06/70   5050  9.9   50   F   7.6    110 

0705  108    10   C 


09/23/70   5050  7.9   59   F   7.8    63 

0850  97    15   C 


A5  R  954.9  010.9    FRENCHMAN  LAKE  AT  CRYSTAL  SPRINGS  CAMPGROUND 


10/07/69   5050  7.3   58   F   8.1    110 

0830  87    14   C  — 

05/06/70   5050  9.7   50   F         75    —    —    —    —    —     —    —    —    —     —    -- 

0740  106    10   C 

09/23/70   5050  7.8   59   F   7.8     63 

0920  95    15   C  , 

A5  R  954.9  030.3    LAKE  DAVIS  MIDLAKE 

05/26/70   5050  8.6   61. 7F   7.7     79    8.8    2.9    2.8   1.8    .0     47     .6     .8    .0    .10    —      56      34 

1035     5050     1      109    16. 5C   7.7     79    .44    .24    .12   .05   .00    .77    .01    .02   .00         —     41      5 

52     28     14     6  96      1      3 


05/26/70 
1055 

5050 
5050 

22 

8.6 
97 

52. 9F   7.3     78 
11. 6C         79 

06/24/70 
1015 

5050 
5050 

38 

0.2 
2 

52. IF 
11. 2C 

84 

06/24/70 
1040 

5050 
5050 

5 

8.0 
109 

68.  4F 
20. 2C 

80 

07/21/70 
1315 

5050 
5050 

1 

7.9 
113 

72. 3F 
22. 4C 

86 
84 

.6     .3    --     —    ~  34 

.01    .01 
1      1 


08/25/70   5050  6.3   68. 4F   7.9     87 

1335     5050     1       86    20. 2C  89 


08/25/70   5050  0.0   56. IF   6.9     89 

1455     5050    36  13. 4C  96 


09/22/70   5050  6.9   60.1F   7.3     93 

1300     5050     1       86    15. 6C         93 


09/22/70   5050  4.8   57. 6F   6.9     90 

1310  40       58    14. 2C 
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TABLE   0-2  (CONT) 

MINEHAL  ANALYSES  OF  SURFACE  MATER 

OATR     SAMPLER   6.M.    00     TEMP    FIELD  MILLIGRAMS  PER  LITER        MILLIGRAMS  PER  LITER 

TIME      LAB    OEPtM    SAT  LABORATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEOUIVALENTS  PER  LITER 

PH     EC  PERCENT  REACTANCE  VALUE      B     F     TOS     TH    TURB 

CA     M6     NA     K    C03   HC03    S0<»    CL    N03        SI02     SUM    NCM 

A5  »  954. <y  032.1     LAKE  DAVIS  IN  COW  CREEK  CHANNEL 


06/24/70   5050  9.2   75   F   8.0    112 

1I?5     5050   0.5      133    24   C         116 


A5  R  955.3  033.0     LAKE  DAVIS  IN  FREEMAN  CREEK  CHANNEL 


06/?''/70   5050  7.8   74   F   8.0    120 

1230     5050   0.5      113    23   C         118 


A5  »  955.7  033.7     LAKE  DAVIS  IN  GRIZZLY  CREEK  CHANNEL 


06/24/70   5050  7,8   75   F   7.5    107 

1400     5050   0.5      113    24   C         110 


AS  R  955.8  030.4     LAKE  DAVIS  OPPOSITE  MT.  NICHOLS  LOGGING  ROAD 


10/07/69  7.3   62   F   7.5     90 

1255     5050  91    17   C 


A5  R  955.9  031.3     LAKE  DAVl.S  NEAR  NORTH  END 

05/26/70   5050            8.4   61. 7F   7.7     77    8.2    3.3  2.8  1.4  .0     47  1.0  .0    .1    .10    —      62      34 

0800     5050     1      106    16. 5C   7.7     79    .41    .27  .12  .04  .00    .77  .02  .00   .00          —      40       5 

49     32  14  5  97  3 

05/26/70   5050            9.1   57. 5F   7.7     76     —     —  —  —  —     —  1.0     .6    —     —    33 

0805     5050    13      109    14. 2C          78  .02  .02 

3  3 


06/24/70   5050 
1500     5050 


07/21/70   5050 
0820     5050 


07/21/70   5050 

0900     5050    13 


08/25/70   5050 

0930     5050     1 


08/25/70   5050 

095a     5050    13 


9.1 

57. 5F 

7.7 

76 

109 

14. 2C 
71. IF 

78 

21. 7C 

80 

7.2 

12. IF 

9.0 

85 

103 

22.  6C 

85 

6.6 

72.  3F 

8.7 

85 

94 

22. 4C 

86 

6.0 

68.  2F 

7.3 

95 

82 

20. IC 

92 

6.0 

65.  7F 

7.8 

95 

80 

18.70 

92 

09/22/70   5050  58. 2F   7.5     91 

1145     5050     1  14. 5C  94 


09/22/70   5050  7.5   56. 7F   7.5     91 

1200     5050    12       89    13. 7C  96 


A5  R  956.1  031.3     LAKE  DAVIS  AT  VALLEY  VISTA  RECREATION  AREA 


05/06/70   5050  9.0   54   F   7.6     70 

0930  103    12   C 

A5  »  956.9  012.3     FRENCHMAN  LAKE  NEAR  UPPER  END 


10/07/69   5050  7.3   56   F   8.7     11 

0900  85    13   C 


05/06/70   5050  9.7   51   F   8.0     75 

0805  106    11   C 


09/23/70   5050  8.3   61   F   8.0     61 

0955  104    16   C 
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MINERAL  ANALYSES  OF    SJRFACE  WATER 


DATE 
TIME 

SAMPLER 
LAB 

G.H.    00 
0      SAT 

TEMP    FIELD 

LABORATORY 
PH     EC 

MILLIGR*MS  PER  LITER 
MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEOUI VALENTS  PEH  LITER 

PERCENT  RFACTANCF  VALUE 
CA     MG     NA     K    C03   HC03    S04    CL    N03 

MILLIG^^AMS 

B     F 
SI02 

PER  LITER 

TOS     TH    TURB 
SUM    NCH 

A7 

1114.01 

WILLOM  CREEK  AT  NATOMA 

**•• 

10/27/69 
0815 

5050 
5050 

9.8 
94 

57 
14 

F   6.8 
C   7.2 

65 
66 

5.8 

.29 

44 

2.5    3.5 

.21    .15 

32     23 

.0 
.00 

34 

.56 

85 

"  — 

1.9 

.05 

8 

•" 

*■"    ~~ 

25 
3 

5E 

A7 

2160.01 

AMERICAN 

RIVER 

NORTH 

FORK  AT  AUBURN 

0AM  SITE 

10/23/69 
0830 

5050 
5050 

11.1 

105 

55 
13 

F   7.2 
C   7.3 

52 
52 

6.4 

.32 

62 

1.0    1.5 

.08    .07 

15     13 

.0 
.00 

24 

.39 

75 

^~ 

2.3 

.06 

12 

^^ 

*"    « 

20 

1 

IE 

A7 

2190.01 

AMERICAN 

RIVER 

N  F  ABOVE  MIDDLE  FORK 

AT  AUBURN 

10/26/69 
144S 

5050 
5050 

11.0 
50   109 

58 
14 

F   7.6 
C   7.7 

115 
114 

14 

.70 

61 

3.2    2.8 

.26    .12 

23     11 

.0 
.00 

54 

.89 
78 

"•■ 

3.6 

.10 

9 

"*• 

— *    ** 

48 
4 

IE 

A7 

2250.01 

AMERICAN 

RIVER 

N  F  AT  PONDEHOSA  BRIDGE  NR 

APPLEGATE 

10/22/69 

1520 

5050 
5050 

11.2 
100   112 

58 
14 

F   7.6 
C   7.9 

130 
126 

15 

.75 

60 

4.2    3.2 

.35    .14 

28     11 

.0 

.00 

58 

.95 

75 

"• 

4.4 

.12 

10 

•• 

— 

55 

8 

IE 

A7 

2301.01 

BUNCH  CANYON  AT  MOUTH  NEAR  COLFAX 

10/22/69 
1330 

5050 
5050 

10.8 
4.0   104 

54 
12 

F   7.5 
C   7.8 

220 
209 

16 

.80 
38 

7.5     11 

.62    .48 

30     23 

.0 
.00 

63 

1.03 

49 

•~ 

21 

.59 

28 

•" 

~ 

71 
20 

2E 

A7 

2350.00 

AMERICAN 

RIVER 

NORTH 

FORK  NEAR  COLFAX 

10/22/69 
1345 

5050 
5050 

11.2 
100   110 

56 
13 

F   7.6 
C   7.8 

135 
129 

15 

.75 

58 

4.5    3.2 

.37    .14 

29     11 

.0 
.00 

58 

.95 

7* 

-" 

5.7 

.16 

12 

" 

— 

56 
9 

2E 

A7 

2358.01 

SHJRTTAIL  CANYON  ABOVE  DEVILS  CANYON 

10/22/69 

130C 

5050 
505C 

A7 

11.2 

30   103 

2500.01 

51 
11 

F   7.5 
C   7.9 

AMERICAN 

120 
117 

RIVER 

10 

.50 

43 

NORTH 

6.1    3.0 

.50    .13 

43     11 

FORK  AT  COLFAX 

.0 
.00 

57 

.93 

79 

3.0 

.08 

7 

~ 

50 

4 

IE 

10/22/69 
0900 

5050 
5050 

11.6 
107 

50 
10 

F   7.6 
C   7.9 

135 
128 

16 

.80 
63 

4.9    3.2 

.40    .14 

31     11 

.0 
.00 

60 

.98 

77 

"  — 

5.6 

.16 

13 

" 

— 

60 
11 

IE 

A7 

2530.01 

AMERICAN 

RIVER 

NORTH 

FORK  NEAR  MONONA  FLAT 

10/23/69 
1230 

505U 
5050 

11.4 

30   108 

52 
11 

F   7.6 
C   7.9 

145 
138 

18 

.90 

65 

3.4    3.2 

.28    .14 

20     10 

.0 
.00 

62 

1.02 

74 

"— 

6.2 

.17 

12 

" 

zz 

59 

8 

IE 

A7 

2605.01 

BLUE  CANYON  AT 

MOUTH 

NEAR  BAXTER 

10/26/69 
1130 

5050 
5050 

11.0 
5.0   102 

49 
9 

F   7.5 
C   7.9 

90 
99 

11 

.55 

56 

3.0    3.2 

.25    .14 

25     14 

.0 
.00 

45 

.74 

75 

—  ~ 

3.1 
.09 

9 

— — 

~ 

40 
3 

at 

A7 

2620.01 

AMERICAN 

RIVER 

NF  OF 

NF  ABOVE  BLUE  CANYON 

10/26/69 
1215 

5050 
5050 

11.3 
30   102 

48 
9 

F   7.4 
C   7.9 

72 
74 

10 

.50 

65 

2.1    2.1    .4 

.17    .09   .01 

22     12     1 

.0 
.00 

40 

.66 

90 

2.0 
.04 

5 

1.0 
.03 

4 

•  0 
•  00 

.00 

42      34 
38       1 

IE 

A7 

2650.01 

AMERICAN 

RIVER 

EF  OF 

NF  OF  NF  AT  TUNNEL  MILL  CAMPGNO 

10/23/69 
1545 

5050 
5050 

10.7 
103 

45 

7 

F   7.4 
C   7.7 

80 
78 

12 

.60 

77 

1.7     .8 

.14    .03 

18      4 

.0 
.00 

45 

.74 

95 

— ~ 

.6 
.02 

3 

" 

""  •" 

37 

0 

IE 

A7 

2672.01 

AMERICAN 

RIVER 

NF  OF 

NF  NEAR  EMIGRANT  GAP 

10/23/69 
1515 

5050 
5050 

10.3 
4.0   103 

48 
9 

F   7.1 
C   7.3 

40 
39 

3.4 

.17 

44 

1.6    1.0 

.13    .04 

33     10 

.0 
.00 

22 

.36 

92 

" 

.5 
.01 

3 

" 

— 

IS 
3 

IE 

A7 

2825.01 

AMERICAN 

RIVER 

NORTH 

FORK  AT  THE  CEDARS 

10/24/69 
0945 

5050 
5050 

10.9 
10   105 

42 
6 

F   7.2 
C   7.8 

90 
89 

9.5 

.47 

53 

1.1    5.5 

.09    .24 

10     27 

.0 
.00 

41 

.67 

75 

— 

5.7 

.16 

18 

" 

— 

28 

'  1 

IE 
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TABLE   0-2 

(CONT) 

MINERAL  ANALYSES  OF 

SURFACE  i<ATER 

MTF 

SAMPLER 

G.H.    00 

TEMP    FIELD 

MILLIGRAMS  PER 

LITER 

MILLIGRAMS 

PER 

LITER 

flME 

LAB 

0      SAT 

LABORATORY 

MINERAL  CONSTITUENTS 

IN   MILLIEOUIVALENTS  PER 

LITER 

Pm 

EC 

PERCENT 

RFACTANCE  VALUE 

b 

F 

TOS 

TH 

TURB 

CA     MG     NA 

K 

C03 

HC03 

SO- 

CL 

N03 

SI02 

SUM 

NCH 

A7 

3100.00 

•  ##4 

AMERICAN 

RIVER 

MIDDLE  FORK  NEAR 

AUBURN 

^•#*##' 

10/2h/6<> 

5050 

11.1 

42 

F   7.0 

46 

4.6     .7    1.8 

.9 

.0 

19 

1.6 

1.2 

.0   1 

.00 

— 

28 

15 

0.9E 

1515 

5050 

88 

6 

C   7.3 

40 

.23    .06    .08 
59     15     21 

.02 
5 

.00 

.31 

84 

.03 

8 

.03 
8 

.00 

21 

1 

A7 

3175.01 

AMERICAN 

RIVER 

MIDDLE  FORK  AT  GREENMOOD  BRIDGE 

10/22/69 

5050 

11.3 

55 

F   7.2 

58 

4.1    1.0    1.4 

— 

.0 

19 

— 

.6 

~ 

— 

— 

14 

IE 

1030 

5050 

200   10,8 

13 

C   7.4 

39 

.20    .08    .06 
51    21     IS 

.00 

.31 
79 

.02 

S 

2 

A7 

3200.00 

CANYON  CREEK  NEAR  6E0RGET0MN 

|0/?6/69 

5050 

10.8 

50 

F   6.9 

60 

5.3    2.7    1.8 

— 

.0 

27 

~ 

.9 

— 

— 

~ 

24 

2E 

1840 

5050 

5.5    96 

10 

C   7.6 

62 

.26    .2i         .08 
42     35     13 

.00 

.44 
71 

.03 

5 

2 

A7 

3280.00 

AMERICAN 

RIVER 

NF  OF  MF  NEAR  FORESTHILL 

10/22/69 

5050 

4.15   11. 0 

53 

F   7.2 

80 

8.3    1.3    1.5 

~ 

.0 

31 

— 

.6 

— 

— 

— 

26 

IE 

1415 

5050 

100 

12 

C   7.6 

66 

.41    .11    .07 
62     17     11 

.00 

.51 
77 

.02 

3 

1 

A7 

3273.01 

AMERICAN 

RIVER 

MF  ABOVE  RUBICON 

RIVER 

10/22/69 

5050 

11.2 

53 

F   7.4 

120 

16    1.0    1.8 

~ 

.0 

46 

— 

2.1 

-■- 

— 

— 

44 

IE 

1545 

5050 

9.6   102 

12 

C   7.9 

101 

.80    .08    .08 
79      8      8 

.00 

.75 
74 

.06 
6 

7 

A7 

3800.10 

AMERICAN 

RIVER 

MF  BELOK  FRENCH 

MEADOWS  DAM 

10/23/69 

5050 

10.5 

43 

F   6.8 

26 

2.5    1.5     .9 

— 

.0 

14 

— 

.2 

— 

— 

— 

12 

ZZ 

1500 

5050 

A7 

12   100 
4080.01 

6 

C   7.4 
AMERICAN 

26 
RIVER 

.12    .12    .04 
46     46     15 

SOOTH  FORK  NEAR 

PILOT 

.00 
HILL 

.23 
88 

.01 

4 

1 

10/22/69 

5050 

U.l 

51 

F   6.8 

38 

3.6    1.2    1.8 

— 

.0 

17 

— 

.9 

— 

— 

— 

14 

35E 

0810 

5050 

100 

11 

C   6.9 

39 

.18    .10    .08 
46     26     21 

.00 

.28 
72 

.03 

8 

0 

A7 

4100.10 

KE8ER  CREEK  BELOU  PINEHEM  CREEK 

10/22/69 

5050 

10.8 

53 

F   7.3 

142 

12    6.1    8.1 

— 

.0 

75 

— 

7.1 

— 

— 

— 

55 

4E 

1225 

5050 

A7 

100 
4150.00 

12 

C   7.7 
AMERICAN 

145 
RIVER 

.60    .50    .35 
41     34     24 

SOUTH  FORK  NEAR 

LOTUS 

.00 

1.23 
8S 

.20 
14 

7 

10/22/69 

5050 

11.1 

50 

F   6.8 

36 

2.7     .8    1.8 

— 

.0 

17 

— 

1.5 

— 

— 

— 

10 

25E 

091.0 

5050 

101 

10 

C   6.9 

31 

.13    .07    .08 
42     23     26 

.00 

.^8 
90 

.04 
13 

k 

A7 

4162.01 

GRANITE  CREEK 

»T  LOTOS 

10/22/69 

5050 

9.3 

55 

F   7.3 

310 

18     24     14 

— 

.0 

190 

— 

12  « 

— 

— 

— 

146 

2E 

1130 

5050 

87 

13 

C   8.3 

321 

.90   2.01    .61 
28     63     19 

.00 

3.12 
97 

.34 
11 

11 

A7 

4170.00 

AMERICAN 

RIVER 

SOUTH  FORK  AT  COLOMA 

10/22/69 

5050 

11.1 

55 

F   6.8 

36 

3.3     .9    1.8 

.6 

.0 

14 

— 

1.2 

.0 

.00 

— 

28 

11 

9E 

0940 

5050 

106 

13 

C   7.0 

32 

.16    .07    .08 
48     21     24 

.02 
6 

,00 

.23 
72 

.03 

9 

.00 

0 

A7 

4200.00 

AMERICAN 

RIVER 

SF  NEAR  PLACERVILLE 

10/22/69 

5050 

10.6 

51 

F   6.8 

36 

2.5     .7    1.3 

— 

.0 

13 

— 

1.3 

— 

— 

— 

9 

35E 

1415 

5050 

94 

U 

C   6.9 

26 

.12    .06    .06 
46     23     23 

.00 

.21 
81 

.04 
15 

2 

* 

A7 

4242.01 

ROCK  CREEK  NEAR  MOSOUITO  CAMP 

10/22/69 

5050 

10.7 

50 

F   7.0 

60 

5.7    2.2         2.b 

-. 

.0 

29 

— 

2.4 

— 

— 

— 

23 

6E 

1500 

5050 

95 

10 

C   7.3 

61 

.28    .18    .11 
46     30     18 

.00 

.48 
79 

.07 
11 

1 

A7 

4320.10 

AMERICAN 

RIVER 

SF  ABOVE  DIV  DAM 

NEAR 

POLLOCK  PINES 

10/23/69 

5050 

10.7 

50 

F   6.8 

1.9     .1    1.0 

— 

.0 

11 

— 

.0 

— 

— 

— 

5 

6E 

1?<.5 

5050 

95 

10 

C   6.7 

18 

.09    .01    .04 
50      6     22 

.00 

.18 
100 

.00 

4 
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TABLE   D-2  (CONT) 

MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  WATER 

DATE     SAMPLER   6.H.    DO     TEMP    FIELD  MILLIGRAMS  PER  LITER  MILLIGRAMS  PER  LITER 

TIME      LAB      a      SAT          LABOi<ATORY    MINERAL  CONSTITUE»*TS  IN   MILLIEOUIVALENTS  PEX  LITER 

PH     EC  PERCENT  REACTANCE  VALUE      B     F     TDS     Tm    TUWq 

CA     MG     NA     K  C03   MC03  SO*    CL    N03        SI02     SUM    NCM 
„„„„„„„„,„»„»«««»»»»«»♦««•••••••••••••••••♦•««••••••••••••••••••••••••••••••••••**••••»••••••••••*•••••••*••»•••••*•••• 

A7   ^380. 00  SILVER  CREEK  BELOW  JUNCTION  DAM  NEAR  RIVERTON 

10/3<»/69   5050            10.0   46   F   6.8     36    1.6     .0     .8    —  .0      7  —     .1    —     —    —              4     7E 

1130     5050      5.5    82     8   C          15    .08    .00    .03  .00    .11  .00               —              ? 

53          20  73 

A7   4490.01  AMERICAN  RIVER  SOOTH  FORK  AT  RIVERTON 

10/23/69   5050            10.9   46   F   7.1     56    8.6    1.6    6.7    ~  .0     29  --     14    —     —    --             28     3E 

1340     5050       20   100     8   C   7.5     95    .43    .13    .29  .00    .48  .39               --              4 

45     14     31  51  41 

A7   4580.01          AMERICAN  RIVER  SILVER  FORK  OF  SF  AT  MOUTH 

10/23/69   5050            10.9   46   F   6.8     36    2.2     —    1.8    —  .0     15  —    1.4    —     —    —                   ^E 

1430     5050       25   103     8   C   6.9     25    .11           .08  .00    .25  .04               — 

44           32  100  16 

A7   4692.01  AMERICAN  RIVER  SF  AT  SILVER  FORK 

10/23/69   5050           10.3   49   F   6.8     36    2.5     .2    3.8    —  .0     10  —    3.6    —     —    —               7   7.4E 

1500     5050       60    89     9   0   6.5     33    .12    .02    .17  .00    .16  .10               —              1 

36      6     52  48  30 

A7   4726.01  STRAWBERRY  CREEK  AT  SCIOTS  CAMP 

10/24/69   5050           11.0   38   F   7.0     40    4.0     .5    2.9    —  .0     21  —    1.1    —     —    —              12     2E 

0900     S050      2.5    82     3   C   7.3     39    .20    .04    .13  .00    .34  .03              —              5 

51     10     33  87  8 

A7   4727.01  AMERICAN  RIVER  SF  AT  42  MILE  CAMP 

10/24/69   5050            10.6   40   F   6.8          1.6     .7    2.0    —  .0      9  —    2.1    —     —    —              7     2E 

0845     5050       40    81     4   C   6.8     IB    .08    .06    .09  .00    .15  .06                —               1 

44  33     SO  83  33 

A7   5050.01  RUBICON  RIVER  BEL  RALSTON  POWERHOUSE  NR  FORESTHILL 

10/22/69   5050           11.4   56   F   7.2     50    3.5     .6    1.1    ~  .0     15  —    1.3    —     --    —             1 1     IE 

1515     5050            113    13   C   7.3     32    .17    .05    .05  .00    .25  .04               —               2 

53     16     16  78  13 

A7   5117.01  LONG  CANYON  AT  RAMSEY  CROSSING 

10/24/69   5050            11.1   42   F   7.0     46    4.2    1.1    3.1    —  .0     24  —    1.7    —     —    —              15     IE 

0915     5050            98     6   C   7.5     50    .21    .09    .13  .00    .39  .05               —              5 

42     18     26  78  10 

A7   5200.00  PILOT  CREEK  NEAR  GEORGETOWN 

10/26/69   5050            10.4   45   F   6.6     20    1.9     .6     .6    —  .0     10  —     .3    —     —    —               7     IE 

1710     5050       10    99     7   C   7.1     20    .09    .05    .03  .00    .16  .01                —               1 

45  25     IS  80  5 

A7   5250.10  RUBICON  RIVER  AT  ELLICOTT  ROAD 


10/24/69 

5050 

10.4 

50 

F   7.0     54 

5.2 

.5 

3.4 

.0 

16 

_ 

7."% 

_ 

.-    .- 

15 

IE 

1510 

5050 

A7 

17 
5310. 

92 
.00 

10 

C   7.3     59 
RUBICON  RIVER 

.26 
44 

BELOW 

.04 

7 

HELL 

.15 
25 

HOLE  DAN 

.00 

.26 
4« 

.22 
37 

2 

10/24/69 

5050 

9.5 

50 

F   6.8     34 

4.0 

.5 

1.9 

.0 

16 

.- 

.7 

— — 

-. 

12 

2E 

1300 

5050 

12 

98 

10 

C   7.2     33 

.20 
61 

.04 
12 

.08 
24 

.00 

.26 
79 

.02 
6 

*^ 

1 

DATE 

SAMPLER 

6.H. 

00 

TEMP    FIELD 

MILLIGRAMS  PER 

LITER 

MILLIGRAMS 

PER 

LITER 

TIME 

LAB    DEPTH 

SAT 

LABORATORY 

MINERAL  CONSTITUENTS 

IN   MILLIEOUIVALENTS  PER 

LITER 

PH     EC 

PERCENT 

REACTAMCE  VALUE 

B     F 

TDS 

Th 

TUC 

CA 

MG 

NA     K 

C03 

HC03 

S04 

CL    N03 

SI02 

SUM 

NCH 

A7 

R  852. 

.2  026. 

3 

UNION  VALLEY  1 

RESERVOIR  AT 

DAM 

hV^VSI 

►  ♦•••••i 

10/24/69 

5050 

7.5 

58 

F   6.8     36 

1.3 

9.5 

.6 

.0 

86 

— 

.1 

— 

-. 

42 

4E 

1225 

5050 

85 

14 

C   6.7     13 

.06 
46 

.78 
600 

.03 
23 

.00 

1.41 
85 

.00 

~" 

29 

DATE 

SAMPLER 

6.H. 

DO 

TEMP    FIELD 

MILLIGRAMS  PER 

LITER 

MILLIGRAMS 

PER 

LITER 

TIME 

LAB 

0 

SAT 

-LABORATORY 

MINERAL  CONSTITUENTS 

IN   MILLIEOUIVALENTS  PER 

LITER 

PH     EC 

PERCENT 

REACTANCE  VALUE 

B     F 

TOS 

TM 

TURB 

CA 

MG 

NA     K 

CO  3 

HC03 

S04 

CL    N03 

SI02 

SUM 

NCH 

»•••«* 

AB 

1120. 

,00 

CACHE  CREEK  NEAR  CAPAY 

>••••••< 

►•♦•••• 

10/03/69 

5050 

2.28 

10.0 

59 

F   8.0    370 

29 

20 

2.4 

.0 

194 

.* 

24 

--   1, 

.20 

156 

2C  \ 

0800 

5050 

100 

15 

C   8.2    392 

1.45 
37 

1.67 
43 

.10 
3 

.00 

3.18 
61 

.68 
17 

"" 

3 

10/09/69 

5050 

10. 1 

58 

F   b.O    435 

.. 

•• 

*•    •• 

«_ 

__ 

.* 

*• 

_ 

..       » 

0900 

5050 

99 

14 

C   7.4 

•• 

11/12/69 

5050 

1.52 

10.4 

57 

F   8.1    725 

36 

32 

60 

.0 

245 

.. 

90 

^^^ 

•  •       •.«. 

ZZ2 

2£ 

1030 

5050 

100 

14 

C   8.1    679 

1.80 
27 

2.6* 
39 

2.61 
38 

.00 

4.02 
59 

2.54 
37 

" 

21 

12/12/69 

5050 

1.69 

10.5 

56 

F   8.1    800 

25 

57 

84 

.0 

307 

•• 

150 

•• 

-.    .- 

298 

5E 

0900 

5050 

101 

13 

C   8.0    947 

1.25 
13 

4.70 
50 

3.65 
39 

382 

.00 

5.03 
53 

4.23 
45 

46 
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DATE 
TIMF 


SAMPLER   G.h,    DO 
LAU      U      SAT 


MINERAL  ANALYSES  OF  SUHFACE  WATER 


TEMP    FIELD 

LABOHATORY 
PM     EC 


MILLIGRAMS  PER  LITER  MILLIGRAMS  PER  LITER 
MINF«AL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEQlUVALENTS  PER  LITER 

PERCENT  REACTANCE  VAL'UE  *  B     F     TDS     TM 

CA     MG     NA     K    C03   HC03    SO'*    CL    N03  S102     SUM    NCH 


TURB 


01/13/70   5050 
1310     5050 


A8   Ui'O.UO 

6.86   11.2   51 
100    U 


CACHE  CREEK  NEAR  CAPAY 


01/30/70   5050 
0900     5050 


03/10/70   5050 
MOO     5050 


OA/09/70   5050 
1320     5050 


04/10/70   5050 
Ofl?5     5050 


05/19/70   5050 
0845     5050 


Oft/04/70   5050 
1215     5050 


07/03/70   5050 
1200     5050 


08/12/70   5050 
1030 


09/l'./70   5050 
1430     5050 


9.82   11.5   48 
98     9 


5.37   U.l   52 
102    11 


3.21   11.0   66 
lie    19 


7.29   12.5   54 
117    12 


4.59    8.7   68 
97    20 


3.56   10.6   81 
136    27 


9.0   82 
115    28 


3.48    8.4   76 
102    24 


F   8.3 
C   7.8 


F   8.1 
C   B.O 


F   8.2 
C   8.3 


F   8.4 
C   8.4 


F   8.0 
C   8.4 


F   8.0 
C   8.2 


F   8.4 
C   8.3 


F   8.1 
C   8.3 


F   8.3 
C 


340 
352 


280 
293 


395 
423 


550 
680 


260 
294 


360 
379 


300 
343 


260 
296 


276 


17 

.85 
24 

12 

.60 

20 

27 

1.35 

32 

41 

2.05 

30 

15 

.75 

26 

26 

1.30 

34 

24 

1.20 

35 

22 

1.10 

37 


17 

1.41 

40 

14 

1.20 
41 

29 

2.45 

58 

42 

3.53 

52 

25 

2.09 

71 

21 

1.80 
47 

18 

1.54 

45 

17 

1.40 

47 


23 

1.00 

28 

13 
.57 

19 

24 

1.04 

25 

43 

1.87 

27 

7.7 

.33 

11 

22 

.96 

25 

18 

.78 

23 

17 

.74 

25 


.0 
.00 

136 

2.23 

63 

.0 
.00 

126 

2.07 

71 

.0 
.00 

209 

3.43 

81 

.0 
.00 

311 

5.10 
75 

1.0 
.03 

1 

160 

2.62 

89 

.0 
.00 

187 

3.07 

81 

.0 
.00 

172 

2.82 

82 

.0 
.00 

154 

2.53 

85 

CONTINUED 

26 

.73 

21 


9.7 

.27 

9 

19 

.54 
13 

43 

1.21 

18 

5.0 
.14 

5 

22 

.62 

16 

17 

.48 

14 

13 

.37 

12 


.70 


.60 


.90 


—   1.30 


—   1.20 


1.00 


.90 


2.99 


10.6 
121 


70   F   8.4    300 

21   C   8.2    331   1, 


24 
20 
36 


17 

1.45 

44 


17 

.74 

22 


A8   1250.00 


BEAR  C«EEK  NEAR  RUMSEY 


10/09/69 
0920 

5050 
5050 

1.18 
1.9 

11.3 
111 

11/06/69 
1115 

5050 
5050 

1.34 
2.5 

12.0 
117 

12/04/69 
1245 

5050 
5050 

1.18 
7.5 

10.6 
88 

01/08/70 
1505 

5050 
5050 

1.70 
26 

12.5 
102 

02/05/70 
1125 

5050 
5050 

2.49 
112 

11.9 
110 

03/12/70 
1230 

5050 
5050 

2.19 
71 

12.0 
116 

04/09/70 

1105 

5050 
5050 

1.94 
45 

12.3 
124 

05/1H/70 
1310 

5050 
5050 

1.60 
15 

10.3 
121 

06/11/70 

lono 

5050 
5050 

1.13 
5.5 

10.1 
115 

07/09/70 
1045 

5050 
5050 

0.8V 
2.6 

9.5 
117 

09/17/70 
1015 

5050 
5050 

0.81 
1.0 

10.9 
119 

56   F   8.7 

13   C   8.3   3930 


54   F   8.7 

12   C   8.7   4240 


43   F   8.4 
6   C   8.7   4700 


42   F   8.3 
6   C   8.4   1890 


51   F   8.4 

11   C   8.4   1020 


55   F   8.4 

13   C   8.7   1190 


58   F   8.3 

14   C   8.7   1560 


72   F   8.4 

22      C   8.6   1620  \. 


69   F   8.4 

21   C   8.6   2780 


77   F   8.2 

25   C   8.9   3200 


65   F   8.5 

18   C   6,8   4250 


640 

27.84 

71 

720 

31.32 

74 

788 

34.28 

73 

248 

10.79 

57 

83 

3.61 

35 

98 

4.26 

36 

160 

6.96 

45 

23    112    200 

15   9.21   8.70 

6     48     45 

400 

17.40 

63 

465 

20.23 

63 

690 

30.02 

71 


9.0 

.23 

1 


.0 
.00 

157 

2.57 

78 

16 

.45 

14 

.40 

.0 
.00 

940 

15.42 

39 

— 

852 

24.03 

61 

10 
.16 

20 

77 

2.56 

6 

764 

12.53 

30 

■"" 

1080 

30.46 

72 

24 
.39 

1 

22 

74 

2.46 

5 

846 

13.87 

30 

•■■ 

1120 

31.58 

67 

30 
.48 

1 

25 

21 

.70 
4 

510 

8.36 

44 

"■• 

343 

9.67 

51 

4.9 
.08 

7.10 

16 

.53 

5 

434 

7.12 

70 

"~ 

96 

2.71 

27 

2.4 
.04 

2.20 

36 

1.20 

10 

448 

7.35 

62 

•■" 

114 

3.21 

27 

3.4 
.05 

2.80 

39 

1.30 

8 

568 

9.32 

60 

"• 

185 

5.22 

33 

6.3 

.10 

1 

4.50 

81 

2.70 

14 

508 

8.33 

43 

95 

1.98 

10 

225 

6.35 

33 

4.4 
.07 

6.00 

57 
1.90 

7 

722 

11.84 

43 

■■" 

510 

14.38 

52 

2.9 

.05 

12 

102 

3.40 

11 

682 

11.18 

35 

~" 

623 

17.57 

55 

3.5 
.06 

15 

106 
3.53 

8 

768 

12.60 

30 

— 

1040 

29.33 

69 

3.3 

.05 

24 

1040 
1009 


113 

2 

340E 

90 
14 

340E 

190 
19 

60E 

279 
24 

lOE 

142 
10 

lOE 

155 

2 

5E 

137 

4 

25E 

125 

2 

506 

133    20E 

4 


571     IE 


618     3E 


650     2E 


438     9E 


416    15E 


452     4E 


532     4E 


518 
34 


598     3E 


582     2E 


648     IE 


383 
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MINERAL  ANALYSES  OF  SJKFACE  KATErt 

DATE     SAMPLER   G.H.    00     TEMP    FIELD  MILLIGRAMS  PER  LITER  MILLIGRAMS  P€R  LITER 
TIME      LAB      Q      SAT          LABORATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEQUIVALENTS  PEP  LITER 

PH     EC  PERCENT  REACTANCE  VALUE  B     F     TDS     Tm    TURB 

CA     MG     NA  K    C03  HC03  SOA    CL    N03        SI02     SUM    NCH 

A8   1350.00  CACHE  CREEK  NEAR  LOWER  LAKE 

10/09/69   5050     1.96    9.3   60   F   7.5           —     —    9.<f  —    .0  149  —    5.2    .5    .80    —       •     120     <»£ 

0740     5050       97    96    16   C   7.7    276                .41  .00  2.44  .15   .01 

15  aa  5 

12/04/69   5050     0.37   10.4   44   F   8.1           —     —     12  —    .0  161  —    9.6   3.7   1.10    —            134     5E 

1010     5050      3.3    88     7   C   7.7    306                .52  .00  2.64  .27   .06 

17  86  9     2 

01/08/70   5050     0.43   11.2   43   F   7.1           —     ~    9.4  —    .0  97  --    6.3   2.7    .50    —             84    50E 

1350     5050      4.2    94     6   C   7.4    208                .41  .00  1.59  .18   .04 

20  76  9     2 

02/05/70   5050            9.8   49   F   7.3           —     —    9.8  —    .0  142  —    6.2   2.4    .80    —            109    35E 

0940     5050     3690    89     9   C   7.5    242                .43  .00  2.33  ,17   .04 

18  96  7     2 

03/12/70   5050     4.00   11.8   52   F   7.4           —     —    9.2  ~    .0  132  —    5.1   2.1    .70    ~            104    40E 

1040     5050      630   HI    11   C   7.7    238                .40  .00  2.16  .14   .03 

17  91  6     1 

04/09/70   5050     1.95   10.6   58   F   7.7           --     —     12  —    .0  142  —    7.0    .1    .60    —            124    30e 

0935     5050      117   107    14   C   7.9    280                .52  .00  2.33  .20   .00 

19  83  7 

05/14/70   5050     3.24   10.6   61   F   8.0           21     12     10  1.7    .0  131  7.7    6,0   2.3    .80    —     143     102    45E 

1145     5050      358   111    16   C   8.3    235   1.05    .99    .44  .04   .00  2.15  .16    .17   .04          —     127       6 

42     39     17  2  85  6      7     2 

06/11/70   5050     3.16    9.1   67   F   7.8           —     —    9.1  —    .0  132  —    4.5    .3    .70    —            102    45E 

0800     5050      330   102    19   C   7.8    230               .40  .00  2.16  .13   .00 

17  94  6 

07/09/70   5050     3.75    7.8   77   F   7.6           —     —     10  —    .0  131  --    4.0   4.4    .60    —            106    15E 

0930     5050      530    97    25   C   8.0    242                .44  .00  2.15  .11   .07 

18  89  5     3 

08/12/70   5050     3.57    7.5   82   F   8.4           —     —    9.1  —    .0  131  —    5.0   3.9    .80    —            104    lOE 

1440     5050      460    98    28   C   8.0    239                .40  .00  2.15  .14   .06 

17  90  6     3 

09/17/70   5050     2.85    8.6   68   F   8.4           —     —     11  ~    .0  134  --    5.9    .2    .90    —            116    35E 

0820     5050      254    98    20   C   7.6    252               .48  .00  2.20  ,17   .00 

19  87  7 

A8   2050.00  CACHE  CREEK  NORTH  FORK  NEAR  LOWER  LAKE 

10/09/69   5050     0.81   10.3   57   F   8.0           ~     ~     37  —    .0  236  ~     70    —   4.20    —            225     IE 

0835     5050      2.9   103    14   C   8.3    590               1.61  .00  3.87  1.97 

27  66  33 

11/06/69   5050     0.93   11.8   55   F   8.1           —     —     41  ~   5.0  217  —     80    —   4.80    ~            230     2E 

1005     5050     4.4   115    13   C   8.4    620              1.78  .17  3.56  2.26 

29  3  57  36 

12/04/69   5050     1.41   14.8   48   F   8.4           —     —     58  —    .0  308  —    156'   —   7.10    ~            358     2E 

1145     5050       10   133     9   C   8.3    942               2.52  .00  5.05  4.40 

27  54  47 

01/08/70   5050     2.27   12.0   45   F   8.0           —     —     24  —    .0  188  —     27    —   2.10    —            156     3E 

1430     5050      117   103     7   C   7.9    395               1.04  .00  3.08  .76 

26  78  19 

02/05/70   5050     3.85   11.8   50   F   8.0           —     —     10  —    .0  150  —    8.2    —    .60    —            131    50E 

1020     5050      505   108    10   C   8.0    274                .44  .00  2.46  .23 

16  90  B 

03/12/70   5050     3.57   11.6   54   F   8.1           —     —     U  —    ,0  162  —    7.7    —    .60    —            127    ICE 

1145     5050      390   112    12   C   8.2    281                .48  .00  2.66  .22 

17  95  8 

04/09/70   5050     2.48   11.3   57   F   8.1           —     —     18  —    .0  223  ~     18    —   1.20    ~            179     2E 

1020     5050      111   114    14   C   8.3    406                .78  .00  3.66  .51 

19  90  13 

05/14/70   5050     1,99   10,6   70   F   8.4           34     28     24  1.2   3.0  243  15     26    .6   2.00    —     244     199    15E 

1230     5050       54   123    21   C   8.5    445   1.70   2.30   1.04  .03   .10  3.99  ,31    .73   .01          —     255       5 

34     45     21  1     2  78  6     14 

06/11/70   5050     1.54   10.8   66   F   8.2           —     —     27  —   7.0  23'*  —     36    ~   2.40    —            211     3E 

0900     5050       21   120    19   C   8.4    502               1,17  .23  3.84  1.02 

23  5  76  20 

07/09/70   5050     1.41    8.9   78   F   8.2           --     --     38  —   7.0  237  —     48    ~   3.10    —            216     IE 

1000     5050      7.5   112    26   C   8.5    558               1.65  .23  3.89  1.35 

30  4  70  24 

08/12/70   5050     1.70    9.9   79   F   8.4           --     —     33  —    .0  221  —     52    —   3.50    —            203     3E 

1530     5050      5.5   126    26   C   8.3    519               1.44  .00  3.62  1.47 

28  70  28 

09/17/70   5050     1.30   10.2   65   F   fl.l           —     —     38  ~    .0  224  —     58    —   3.80   >—            20H     IE 

0935     5050      2.0   112    18   C   8.3    537               1.65  .00  3.67  1.64 

31  68  31 
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MINERAL  ANALYSES  OF  SJHFACE  KATER 


DATE 


SAMPLER   &.H.    00 
L»H    DEPTH    SAT 


TEMP    FIELD 

LABORATORY 
PH     EC 


MILLIGRAMS  PER  LITER 
MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEOUI VALENTS  PER  LITER 

PERCENT  REACTANCE  VALUE 
K    C03   MC03    S0<»    CL    N03 


MILLIGRAMS  PER  LITER 


CA 


M6 


NA 


B     F 
SI02 


TDS     TH    TURB 
SUM    NCH 


A8  L  857.0  239.6 


CLEAR  LAKE  NEAR  CLEARLAKE  HIGHLANDS 


DATE     SAMPLER   G.H. 
TWE      LAB     0 


7.0 
72 

59 
15 

F 
C 

7.1 

7.8    258 

7.1 
67 

53 
1? 

F 
C 

7.3 

7.4    273 

DO 
SAT 

TEMP 

FIELD 

LABORATORY 

PH     EC 

10 

.44 

16 

.0 
.00 

150 

2.46 

92 

6.0 
.17 

6 

1.2 

.02 

1 

10 

.44 

16 

.0 
.00 

150 

2.46 

90 

7.4 
.21 

8 

2.7 

.04 

1 

.90 


1.00 


120    25E 


120   20E 


MINERAL  CONSTITUENTS 
CA     MG     NA     K 


MILLIGRAMS  PER  LITER 
IN   MILLIEQUIVALENTS  PER  LITER 
PERCENT  REACTANCE  VALUE 
C03   HC03    S04    CL    N03 


MILLIGRAMS  PER  LITER 


B     F 
SI02 


TDS     TH    TURB 
SUM    NCH 


.^t9^n^*«t^o<^«i^1^<n*^^<^«^^«1n>i^a^nnn^iHi«^^in^<i 


10/09/69 
0845 


ll/l^/69 
1515 


2/17/59 
1020 


)l/13/70 
1200 


13/10/70 
0945 


15/0^/70 
OBOO 


(6/17/70 
0900 


>7/14/70 
0800 


18/28/70 
1615 


A9   1250. UO 

5050     5.72   U.7 
5050      181   107 


5050     5.48   11.3 
5050      151   103 


PUTAH  CHEEK  NEAR  WINTERS 


5050 
5050 


5050 
5050 


5.85   11.6 
130   104 


5.30   U.O 
101 


5050     8.24   10.9 
5050  100 


52 
U 


52 
U 


51 
11 


52 
U 


53 
12 


8.0 
8.1 


7.9 
8.1 


7.9 
7.9 


350     16  25 

297    .80  2.08 

27  70 

290     16  25 

300    .80  2.12 

27  71 


F   7.9 
C   7.9 


F   8.1 

C   8.2 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


7.68   10.8 
99 


7.26   10.9 
102 


10.8 
99 


53   F   8.1 
12   C   8.3 


54   F   8.2 
1*2   C   8.3 


53   F   8.1 
12   C   8.0 


5050     7.26   11.6 
111 


57 
14 


F   8.3 
C 


300 
299 


310 
323 


264 
287 


280 
281 


290 
285 


260 

286 


300 


16     25 

.80   2.06 

27     69 


19 

.95 

29 


25 

2.10 

65 


16  23 

.80  1.92 

28  67 

15  23 

.75  1.96 

27  70 


14 

.70 

25 

15 

.75 

26 


24 

1.98 

69 

26 

2.06 

72 


8.5 

.37 

12 

8.4 

.37 

12 

7.5 

.33 

11 

12 

.52 

16 

8.8 

.38 

13 

7.0 

.30 

11 

7.5 

.33 

12 

8.3 

.36 

13 


.0 

163 

00 

2.67 

90 

.0 

168 

00 

2.76 

92 

.0 

166 

00 

2.72 

91 

.0 

183 

00 

3.00 

93 

.0 

162 

00 

2.66 

93 

.0 

159 

00 

2.61 

93 

.0 

159 

00 

2.61 

92 

.0 

155 

00 

2.54 

89 

5.5 
.16 

5 

6.9 

.19 

6 

5.8 
.16 

5 

9.2 

.26 

8 

5.3 
.15 

5 

4.7 
.13 

5 

4.0 
.11 

4 

5.5 

.16 

6 


(9/14/70   5050 
1330    5050 


7.02   12.5   60   F   8.1    270 
125    16   C   8.5    290 


15     24 

.75   2.03 

26     70 


7.5 

.33 

11 


BO   1125.00 


COSUMNES  RIVER  AT  MCCONNELL 


14/29/70   5050 
0730    5050 


2.11   10.8   51   F   7.3 
96    11   C   7.7 


75  5.9    3.6    3.9   1.2 

76  .29    .30    .17   .03   .00 

4 


80   1170.00 


37     38     22 
COSUMNES  RIVER  AT  SLOUGHHOUSE 


(4/29/70   5050 
0850     5050 


10.6   52   F   8.2 
97    11   C   7.9 


75    7.0    3.3    2.8 

84    .35    .27    .12 

42     32     14 


(4/29/70   5050 
0930     5050 


11/10/69   5050 
1345 


BO   1580.00  DEER  CREEK  NEAR  SLOUGHHOUSE 

9.9   60   F   8.2    400     74    4.0     14 
99    16   C   8.3    413   3.69    .33    .61 

89      8     15 

BO   2105.00  MOKELUMNE  RIVER  AT  WOODbHIDGE 

38 


2.0 

154 

— 

4.6 

— 

.07 

2.53 

.13 

2 

87 

4 

.0 

40 

9.4 

.4 

.0 

.00 

.66 

.20 

.01 

.00 

76 

23 

1 

.0 

40 

„ 

2.0 

„ 

.00 

.66 
79 

.06 

7 

.0 

221 

.. 

10 

„ 

.00 

3.62 

88 

.28 

7 

9.5   59   F   6.9 
95    15   C 


.20 


.00 


66 
44 


144 

11 

146 

8 

143 

7 

153 

ICE 

3 

136 

7E 

3 

136 

7E 

5 

134 

4E 

4 

141 

4E 

14 

139 
9 


29 

4 


31 

2 


201 

20 


4£ 


3E 


IE 


2E 


2/12/69   5050 
1345 


4.93   11.0   52   F   7.0 
100    U   C 


45 


)I/?7/70   5050 
0930     5050 


2.65   10.9   50   F   6.9 
97    10   C   6.8 


38  3.5    1.1    1.7 

39  .17    .09    .07 

44     23     18 


.0 

17 

— 

.8 

00 

.28 

.02 

72 

5 

13   25E 
1 


Vll/70   5050 
1550 


8.83 


51       F 
11      C 


40 


12/2^/70      5050 
1100  5050 


l3/n/70      5050 
10  iO 


2.68       11.2      50       F       7.0 
99         10      C       7.0 


1.96 


50      F       7.1 
10      C 


50 
41 


42 


3.9         1.3         ?.l 

.19         .11  .09 

46  27  22 


.0 

20 

00 

.33 

80 

1.0 
.03 

7 
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MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  MATER 

DATE     SAhPlER   G.H.    DO     TEMP    FIELD  MILLIGRAMS  PER  LITER  MILLIGRAMS  PER  LITER 
TIME      LAB      0      SAT          LABORATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   NILLIEOUIVALENTS  PER  LITER 

PH     EC  PERCENT  REACTANCE  VALUE  B     F     TOS     TM    TURfl 

CA  MG  NA  K    C03   MC03  SO*    CL    N03         SI02     SUM    NCM 

BO   2105.00          MOKELUMNE  RIVER  AT  WOODdRIOGE  CONTINUED 

03/13/70   5050     1.96         50   F   7.1     *2     ~  —  — 
1030                          10   C 

08/21/70   5050     5.02    8.8   70   F   7.2     *6     —  —  — 

1330                   100    21   C  — - 

09/03/70   5050  68   F  *8 

14*5  ?0   C 

BO   2515.01          CALAVERAS  RIVER  AT  STOCKTON 

10/01/69   5050     <».31    8.2   69. 5F   7.0     90    8.3  —  4.0  —    .0     *1  —    3.1    —     —    ~                   *0E 

1000     5050            92    20. 8C   7.5     93    .41  .17  .00    .67  .09  — 

**  18  72  10 

08/13/70   5050            8.7   78   F   7.6    225     21  11  15  —    .0    128  —    8.6    —     —    ~             99     9E 

1200     5050      *.5   106    26   C   7.9    250   1.05  .93  .65  .00   2.10  .24                ~              6 

42  37  26  84  10 

60   2580.00          STOCKTON  DIVERTING  CANAL  AT  STOCKTON 

10/01/69   5050     *.31    1.1   66   F         195     19  7.9  9.2  —    .0    100  --    7.9    --     --    --             80     2E 

1040     5050             12    19   C   8.0    203    .95  .65  .40  .00   1.64  ,ZZ                                      —                                    2 

47  32  20  81  11 

01/27/70   5050     0.77   11.2   52   F   7.5    143     16  6.1  4.4  —    .0     75  --    3.7    —     —    —             65    35E 

1030     5050           102    11   C   7.S    152    .80  .50  .19  .00   1.23  .10               —              t, 

53  33  12  81  7 

02/11/70   5050     3.45   11.5   59   F   8.1    176     19  8.4  6.5  —    .0     88  —    6.4    —     —    —             82     7E 

1330     5050            115    15   C   8.1    195    .95  .69  .28  .00   1.44  .18               —             10 

49  35  14  74  9 

03/17/70   5050     3.73   12.0   59   F   d.4    170     19  6.2  6.2  —    .0     86  --    3.6    --     —    —             73    lOE 

1100     5050           120    15   C   8.1    175    .95  .51  .27  .00   1.41  .10                —              3 

54  29  15  81-  6 

05/18/70   5050     2.79   20.4   81   F         220     21  9.8  11  —    .0    116  —    4.4    —     —    —             93     7E 

1400     5050           260    27   C   7.9    248   1.05  .81  .48  .00   1.90  .12               —              2 

42  33  19  77  5 

08/13/70   5050     3.40    8.0   75   F   8.2    175     18  8.5  7.6  —    .0     98  —    6.4    —     —    —             80     4E 

0830     5050            94    24   C   7.8    193    .90  .70  .33  .00   1.61  .18                --               1 

47  36  17  83  9 

09/16/70   5050     3.26   10.9   71   F   7.6    175     20  8.0  8.0  —    .0    101  —    5.6    —     —    —             83     3E 

1300     5050            123    22   C   7.9    205   1.00  .66  .35  .00   1.66  .16               —               0 

49  32  17  81  8 

BO   7020.00  SAN  JOAQUIN  RIVER  NEAR  VERNALIS 

10/08/69   5000                                300     16  7.6  33  2.0    .0     74  23     40.  2.1    .05    .1              72    15 

5050                         7.4    312    .80  .62  1.44  .05   .00   1.21  .48   1.13   .03        13.0     174      11 

27  21  49  2          42  17     40     1 

10/17/69   5001            8.6   63   F   7.3           —  —  —  —    —     —  —     —    —     —    —                   15* 

1515     5006            90    17   C         290  — 


11/07/69   5000 
0811    S050 


6.41 


8.9 
85 


56 
13 


7.2 
7.3 


253 


13 

.65 
28 


6.1 

.50 

Zi 


26 

1.13 

49 


1.7 
.04 

2 


.0 
.00 


59 
.97 

*1 


21 

.44 

lo 


34   1.5 

.96   .02 

40     1 


.05    .1 


133 


58 
9 


11/19/69   5001 
1000     5006 


9.5   59   F   7.4 

95    15   C 


390 


ISA 


12/05/69   5000 
0901     5050 


5.62 


10.2 
91 


50 
10 


7.4 
7.3 


350 
336 


17 

.85 

27 


7.9 

.65 

21 


36 

1.57 

50 


1.8 
.05 

2 


.0 
.00 


67 
1.10 

36 


37 
.77 

25 


40   2.6 

1.13   .04 

37     1 


.15    .1 
11.0 


187 


75 

20 


16 


01/14/70   5050 
1221     5000 


5.07   10.9   54   F   7.3  23     12     58   2.1    .0     VI     64     62   3.3    .29    .2 

102    12   C   7.4    495   1.15    .99   2.52   .05   .00   1.49   1.33   1.75   .05        13.0 

24     21     54     1  32     29     38     1 


283 


126 
33 


15 


02/13/70   5001 

1420     5006 


10.6 
96 


52 
11 


7.2 


270 


30A 


03/17/70   5001 
1215     5006 


10.0 
98 


57 
14 


7.4 


400 


51 

1.44 

36 


4.4 

.07 

2 


16.0 


259 


45* 


03/18/70   5050 
1301     5000 


6.56 


9.6 
94 


58 
14 


7.5 
7.5 


525 
498 


25 

.25 

27 


12 

.99 
22 


53 

2.31 

50 


2.0 

.05 

1 


.0 
.00 


91 

1.49 

32 


62 
.29 

28 


65   2.7 

1.83   .04 

39     1 


.19    .1 

16.0     283 


37    30 

38 


04/15/70 

1141     5000 


2.48 


10.5 
105 


60 
16 


7.7 
7.6 


900 
846 


44 

2.20 

27 


22 

1.81 

22 


93 

4.05 

50 


3.8 

.10 

1 


.0 
.00 


156 

2.56 

31 


96 

2.00 

24 


130   6.8 

3.67   .11 

44     1 


.34    .3  200    30 

20.0     494      73 


386 


TABLE 

D-2 

(CONT) 

MINERAL 

ANALYSES  OF 

SURFACE  WATER 

0*TE 
TIMF 

SAMPLER 
LAB 

G.H. 
0 

00 
SAT 
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LABOHATORY 

PH     EC 
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CA     MG     NA     K 

IN 
C03 

'MILLIGRAMS  PER  LITER        MILLIGRAMS 
'MILLIEUUIVALENTS  PER  LITER 
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MC03    S04    CL    N03        SI02 

PER 
TDS 

SUM 

LITER 

Tm 

NCh 

TURrt 

BO 

7020 

.00 

SAN  JOAQUIN  RIVEM  NEAP  VEPNALIS 

CONTINUED 

04/16/70 
1200 

5001 
5006 

10.6 
108 

61 
16 

F 
C 

790 

~ 

" 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

45* 

05/n/70 
1131 

5050 
5000 

3.32 

8.8 
78 

51 
11 

F 
C 

8.4 
7.3 

346 

17 

.85 

26 

8.2 

.67 

21 

38 

1.65 

51 

1.9 
.05 

2 

.0 
.00 

68 

1.12 

36 

45 

.94 

29 

40 

1.13 

35 

2.3 

.04 

1 

.21 

.1 
13.0 

200 

20 
20 

35 

1100 

5001 
5006 

9.6 
102 

64 
18 

F 
C 

7.9 

350 

"" 

~~ 

"" 

~~ 

— 

— 

— 

— 

~ 

— 

-- 

36A 

D6/16/70 
1225 

5001 
5006 

10.5 
119 

70 
21 

F 
C 

8.0 

410 

~ 

~ 

~ 

~ 

— 

— 

— 

58 

1.64 

40 

1.8 
.03 

1 

— 

11.0 

250 

40A 

)6/17/70 
1016 

5000 
5050 

2.53 

11.1 
123 

69 
21 

F 
C 

8.0 
7.1 

484 

26 

1.30 
28 

13 

1.07 
23 

51 

Z.ZZ 

48 

2.6 

.07 

2 

.0 
.00 

100 

1.64 

35 

54 
1.12 

24 

67 

1.89 

40 

5.0 

.08 

2 

.32 

.1 

269 

lie 

37 

)7/l'./70 
1100 

5001 
5006 

11.1 
136 

77 
25 

F 
C 

7.9 

850 

"•" 

"~ 

•• 

"" 

~ 

— 

— 

" 

-- 

~ 

— 

70A 

)7/i5/70 
09<.6 

5000 
5050 

0.66 

9.5 
112 

75 
24 

F 
C 

8.3  • 
7.7 

1000 
876 

46 

2.30 

27 

23 

1.89 
22 

97 

4.22 

50 

3.2 

.08 

1 

.0 
.00 

170 

2.79 

33 

68 

1.41 

17 

146 

4.12 

49 

6.8 
.11 

1 

.11 

.1 
20.0 

495 

210 

70 

46 

18/12/70 
1050 

5001 
5006 

8.8 
108 

77 
25 

F 
C 

8.0 

878 

~ 

" 

— 

-- 

" 

— 

-- 

— 

" 

— 

— 

50A 

13/18/70 
1121 

5000 
5050 

0.68 

10.2 
125 

77 
25 

F 
C 

8.2 
7.5 

890 
859 

45 

2.25 

27 

22 

1.81 

21 

98 

4.26 

51 

3.9 
.10 

1 

.0 
.00 

170 

2.79 

34 

70 

1.46 

18 

138 

3.89 

47 

5.6 
.09 

1 

.26 

.2 

20.0 

488 

203 
64 

50 

9/10/70 
0910 

5001 
5006 

8.2 
97 

73 
23 

F 
C 

7.8 

907 

•• 

•• 

" 

"• 

" 

-- 

~ 

149 

4.20 

46 

4.0 
.06 

1 

~ 

23.0 

555 

45A 

9/15/70 
1001 

5050 

0.89 

8.5 
94 

69 
21 

F 
C 

7.7 
7.7 

900 
818 

43 

2.15 

27 

20 

1.64 

21 

94 

4.09 

51 

4.2 

.11 

1 

.0 
.00 

170 

2.79 

34 

64 

1.33 

16 

128 

3.61 

44 

•— 

.15 

.3 

24.0 

462 

190 

50 

16 

Bl 

1150. 

00 

COSUMNES 

RIVER 

AT  MICHIGAN 

BAR 

1/10/69 
•915 

5050 
5050 

2.85 

11.4 
104 

52 
11 

F 
C 

7.2 
7.3 

70 
77 

7,4 

.37 

48 

2.5 

.21 

27 

3.2 

.14 

18 

"• 

.0 
.00 

36 

.59 

77 

— 

4.9 

.14 

18 

— 

— 

~ 

29 
1 

20E 

2/11/69 

1015 

5050 

2.B1 

13.5 
115 

47 

8 

F 
C 

7.0 

80 

-^- 

— 

~ 

~ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1/22/70 
1200 

5050 
5050 

54 
12 

F 
C 

6.9 

48 
46 

3.4 

.17 

37 

1.6 
.13 

28 

2.1 

.09 

20 

~ 

.0 
.00 

26 

.43 

93 

— 

1.5 

.04 
9 

~ 

— 

~ 

15 

7 

70E 

2/17/70 
1320 

5050 

5.96 

13.5 
115 

48 
9 

F 
C 

7.2 

82 

~ 

— 

— 

— 

~ 

— 

— 

— 

~ 

~ 

~ 

3/18/70   5050     4.68   13.0   53   F   7.2     80 
1515  119    12   C 


♦/29/70   5050 
1045     5050 


i/11/70   5050 
1500     5050 


3.75   11.7   52   F   7.3 
107    11   C   7.7 


3.27   11.1   72   F   7.4 
129    22   C   7.6 


72 

6.4 

3.2 

3.2 

.9 

.0 

38 

3.3 

.8 

.1 

72 

.32 

.26 

.14 

.02 

.00 

.62 

.07 

.02 

.00 

43 

35 

19 

3 

87 

10 

3 

58 

5.7 

2.4 

2.8 

-. 

.0 

33 



.8 

.. 

63 

.28 

.20 

.12 

.00 

.54 

.02 

44 

32 

19 

86 

3 

36  29   l.OE 

37  2 


24 

3 


SE 


V26/70   5050 
1400 


2.58    8.6   77   F   7.2     57 
106    25   C 


)/04/70   5050 
0730     5050 


2.48 


8.3   70   F   7.3 
94    21   C 


64 

6.6 

4.2 

2.8 

.0 

36 

— 

1.6 

66 

.33 

.35 

.12 

.00 

.59 

.05 

50 

53 

18 

89 

a 

34 
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LAB 
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LABOHA 
PH 
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n 
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EC 
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CA 
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MG     NA     K 
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1 

IN   » 

1 
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MILLIEOUIVALENTS  PER 

'ERCENT  REACTANCE  V« 

HC03    S04    CL 

( 
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N03 
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B     F 
SI02 

S  PER  LITER 

TDS     TH 

SUM    NCH 

TURB 

Bl 

AN  CREEK  NEAl 

•  ••»• 

04/30/70 
1115 

5050 
5050 

10.1 
3.0    94 

52 
11 

F   7.4 
C   8.0 

175 
186 

18 

.90 

48 

8.3 

.68 

37 

6.5 

.28 

15 

~* 

.0 
.00 

93 

1.53 

82 

~~ 

4.7 
.13 

7 

"" 

— 

79 
3 

IE 

Bl 

2100.00 

COSUMNES 

RIVER 

NORTH 

FORK 

NEAR 

EL  OOPADO 

ll/10/6<} 
1400 

5050 
5050 

12.7 
107 

45 
7 

F   7.2 
C   7.3 

50 
55 

5.S 

.29 

53 

1.3 
.11 

20 

2.5 
.11 

20 

""" 

.0 
.00 

27 

.44 

80 

—  • 

3.1 

.09 

16 

.. 

—    — 

20 
2 

3E 

01/?6/70 
\2t5 

5050 
5050 

12.2 
103 

44. 
6. 

5F   7.1 
9C   7.0 

36 
32 

3.5 

.17 

53 

.6 

.05 

16 

1.7 

.07 

22 

~~ 

.0 
.00 

22 
.36 
113 

"^ 

1.3 

.04 

13 

*~ 

~"          M 

11 

7 

6E 

04/30/70 

1000 

5050 
5050 

3.07 

49 

9 

F   7.3 

C   7.5 

53 
50 

5.2 

.26 

52 

1.2 

.10 

20 

2.8 

.12 

24 

.9 
.02 

4 

.0 
.00 

25 

.41 

85 

2.8 

.06 

13 

.5 
.01 

2 

.0 

.00 

.00 

24      18 
26       3 

9E 

06/10/70 
1415 

5050 
5050 

2.72   10.8 
118 

65 

18 

F   7.2 
C   7.6 

48 
55 

5.4 

.27 

49 

1.3 
.11 

20 

2.6 

.11 

20 

~~ 

.0 
.00 

26 

.43 

78 

~~ 

1.0 
.03 

5 

"" 

"•    •• 

19 
3 

2E 

09/04/70 
1150 

5050 
5050 

Bl 

2.16    9.6 
109 

2200.01 

69 
21 

F   7.4 
C   8.1 

COSUMNES 

42 
44 

RIVER 

4.3 

.21 

48 

NF  AT 

2.8 

.23 

52 

BUCKS 

2.1 

.09 
20 

BAR 

.0 
.00 

24 

.39 

89 

1.7 

.05 

11 

— 

22 
3 

2E 

04/29/70 
0910 

5050 
5050 

11.1 
91 

46 
8 

F   7.0 
C   7.3 

40 
42 

4.0 

.20 

48 

1.2 

.10 

24 

1.2 

.05 

12 

~~ 

.0 
.00 

22 

.36 

86 

"~ 

1.2 
.03 

7 

•^ 

— 

15 
3 

2E 

Bl 

2300.00 

CAMP  C«EEK  NEAR  SOMERSET 

04/?9/70 
1030 

5050 
5050 

13.1 
60   111 

46 
8 

F   7.1 
C   8.0 

34 
39 

4.6 

.23 

59 

1.8 

.15 

38 

1.8 

.08 

21 

~~ 

.0 
.00 

19 

.31 

79 

~~ 

1.2 

.03 

8 

"^ 

~ 

19 
4 

IE 

Bl 

2470.01 

CAMP  Ci*EEK  BELOh  DIAMOND  CREEK  1 

hJ«  BALTIC 

LOOKOUT 

04/30/70 
1145 

5050 
5050 

12.1 
110 

43 
6 

F   7.1 
C   7.8 

30 
32 

3.3 

.16 

50 

1.9 
.16 

50 

1.7 

.07 

22 

""" 

.0 
.00 

16 

.26 

81 

"" 

.4 
.01 

3 

"" 

"■•    "■ 

16 

3 

IE 

Bl 

2659.01 

COSUMNES 

RIVER 

NORTH 

FORK 

AT  SWEENEYS  CROSSING 

04/29/70 
1130 

5050 
5050 

13.9 
119 

43 
6 

F   7.0 
C   7.8 

33 
37 

3.4 

.17 

46 

1.3 
.11 

30 

2.0 

.09 

24 

~~ 

.0 
.00 

18 

.30 

81 

"" 

.9 

.03 

8 

•• 

•"    " 

14 

1 

IE 

Bl 

2670.01 

COSUMNES 

RIVER 

STEELY  FORK 

NEAR 

COLES  STATION 

04/29/70 
1315 

5050 
5050 

11.5 
105 

45 

7 

F   7.1 
C   7.8 

34 
38 

3.6 

.18 

47 

1.2 

.10 

26 

2.1 

.09 

24 

~~ 

.0 
.00 

19 

.31 

82 

~~ 

.7 

.oe 

5 

"• 

— 

14 
2 

IE 

Bl 

3000.01 

COSUMNES 

RIVER 

MIDDLE  FORK 

AT  MOUTH 

04/30/70 
1200 

5050 
5050 

10.8 
94 

48 

9 

F   7.2 
C   7.9 

52 
54 

5.7 

.28 

52 

2.9 

.24 
44 

2.6 

.11 

20 

~~ 

.0 
.00 

27 

.44 

Bl 

~~ 

1.1 
.03 

6 

~~ 

— 

26 
4 

2E 

Bl 

3150.00 

COSUMNES 

RIVER 

MIDDLE  FORK 

NEAR 

SOMERSET 

11/10/69 
1320 

5050 
5050 

3.67   12.2 
109 

48 
9 

F   7.2 
C   7.3 

52 
57 

6.2 
.31 

54 

2.1 
.17 

30 

2.5 

.11 

19 

•■■" 

.0 
.00 

30 

.49 

86 

-~ 

2.7 

.08 

14 

— — 

— 

24 
1 

3E 

01/26/70 
1215 

5050 
5050 

12.1 

103 

43 

6 

F   7.1 

C   6.8 

35 

35 

3.4 
.17 

49 

.6 

.05 

14 

1.6 

.07 

20 

~— 

.0 
.00 

20 

.33 

94 

"~ 

.7 

.02 
6 

"" 

•"    « 

11 

6 

5E 

04/29/70 
1505 

5050 
5050 

9.8 
92 

51 
11 

F   7.0 
C   7.5 

38 
38 

4.3 
.21 

55 

.8 

.07 

18 

1.0 

.04 

11 

"• 

.0 
.00 

21 

.34 
89 

" 

1.9 

.05 

13 

~ 

— 

14 

3 

IE 

06/10/70 
1515 

5050 
5050 

4.50    10.4 
115 

64 
IB 

F   7.2 

C   7.4 

36 

42 

4.0 

.20 
48 

1.0 

.08 

19 

2.3 

.10 

24 

•• 

.0 
.00 

24 

.39 

93 

— 

.3 
.01 

2 

" 

~ 

14 

6 

2E 

09/04/70 
1000 

5050 
5050 

2.65    9.7 
114 

68 
20 

F   7.3 

C   8.0 

61 
65 

7.5 

.37 

57 

2.1 

.17 

26 

2.6 

.11 

17 

~~ 

.0 
.00 

34 

.56 

86 

"" 

1.0 
.03 

5 

"" 

~ 

27 

'1 

2E 

Bl 

3155.01 

PERRY  CREEK  NEAR  SOMERSET 

1 

■ 

04/29/70 
1445 

5050 
5050 

10.0 
95 

56 
13 

F   7.3 
C   8.1 

105 
107 

9.9 

.49 

46 

3.8 

.31 

29 

6.8 

.30 

28 

— 

.0 
.00 

61 

l.OC 

93 

— 

2.7 
.08 

7 

— 

~ 

40 
10 

1 

2E 

388 


t». 


DATE 
TIMF 


SAMPLE**   G.M.    00 
LAb      U  SAT 
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MINEWAL  ANALYSES  OF  SJrfFACE  WATEi* 

TfMP    FIELD  MILLIGRAMS  PfB  LITE» 

LABORATOHY    HINEWAL  CONST ITUf^TS  IN   MILLIEOUI VALENTS  fER  LITER 
"M     EC  PERCENT  REACTANCE  VALUE 

CA     MG     NA     K  C03   MC03    SO*    CL    N03 


MILLIGRAMS  PER  LITER 


F 
102 


TDS 
SUM 


Tm 

NCM 


TURB 


31   315<J.»1 


PERRY  Ct^EEK  NEAR  FAIR  PLAY 


•4/30/ 70 
13*5 


a4/:«o/7o 


H/in/69 
Ills 


01/?*>/70 

inn 


0*/?9/70 
0745 


06/10/70 
1600 


•9/04/70 
09.10 


0*/?9/70 
0«?0 


B4/29/70 
0840 


lO/?9/b9 
1040 


111/07/69 
0900 


l?/0:</69 
1?S0 


0/?^/69 
131S 


ll/07/t)9 
llOS 


12/03/69 

mo 


50SO 
50S0 


9.B 
102 


41   3600.00 


5050 
5050 


11.0 
103 


Rl   4100.00 


5050 
5050 


12.2 
113 


>4l   4110.01 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


11.1 
91 


10.8 
84 


9.8 
109 


7.7 

82 


81   4120.01 


5050 
5050 


10.7 
84 


Bl   4125.01 


5050 
5050 


11.2 

H8 


U2   5300.00 


5002 
5050 


5002 
S050 


5  0_02 
5050 


3.1 
29 


16.0 
15S 


64 
19 


4o 

H 


49 

9 


46 

8 


42 
6 


69 
21 


65 
18 


42 
6 


42 
6 


53 
14 


52 
11 


56 
13 


7.2 
7.8 


120 
98 


9.1 

.45 

46 


3.3 

.27 

28 


5.8 

.25 

26 


.0 
.00 


C05UMNES  RIVER  MF  AT  PI  PI  RESERVOIR  SITE 


6.8 
H.3 


20 
28 


2.8 

.14 

50 


.7 

.06 

21 


1.7 

.07 
25 


.0 
.00 


52 

.85 

87 


lb 
.25 

89 


COSUMNtS  t'lVER  SOUTH  FOWK  NEAR  RIVER  PINES 


7.4 
7.4 


100 
114 


11 

.55 

48 


4.5 

.37 

32 


4.0 

.17 

15 


.0 

58 

.00 

.95 

83 

COSUMNES  RIVER  SF  AT  RIVER  PINES 


7.2 

7.1 


7.1 

7.8 


7.8 
8.0 


7.2 

8.2 


61 
62 


90 
92 


90 
103 


140 
144 


5.8 

.29 

47 

8.8 

.44 

48 

9.3 

.46 

45 

13 
.65 

45 


2.3 

.19 

31 

4.4 

.36 

39 

4.1 

.34 

33 

12 

1.01 

70 


2.8 

.12 

19 

2.6 

.11 

12 

4.1 

.18 

17 

4.4 

.19 

13 


.0 
.00 

38 
.62 
100 

.0 
.00 

49 

.80 

87 

.0 
.00 

56 

.92 

89 

.0 
.00 

80 

1.31 

91 

SCOTT  CWEEK  BELO*  CEDAR  CREE^  NEAR  AUKUM 


7.3 
8.0 


92 
92 


9.8 

.49 

53 


5.7 

.47 

51 


3.2 

.14 

15 


.0 

49 

.00 

.80 

87 

CEOAR  CwFEK  AT  COYOTEVILLE 


7.3 

7.9 


100 
102 


11 

.55 

54 


3.i 

.29 

2o 


3.8 

.17 

17 


.0 
.00 


54 

.89 

87 


2.4 
.07 

7 


.3 

.01 

4 


5.0 

.14 

12 


1.4 

.04 

6 

3.6 

.10 

11 

2.3 

.06 

6 

4.4 

.12 

8 


2.3 

.06 

7 


.7 

.02 

2 


36 

7 


10 
3 


46 

2 


24 

7 


40 
0 


40 
6 


83 
18 


48 
8 


42 
3 


CALAVERAS  RIVER  SELON  NEW  H06AN  0AM 
162 


B.9 
8.3 


8.0 


S.l 


290 


159 


17 

6.3 

6.1 

2.0 

.0 

81 

6.1 

3.0 

.0 

.85 

.52 

.27 

.05 

.00 

1.33 

.13 

.08 

.00 

50 

31 

16 

3 

86 

8 

b 

33 

10 

11 

— 

.0 

144 

•— 

11 

•  _ 

1.65 

.89 

.48 

.00 

2.36 

.31 

57 

31 

17 

81 

11 

17 

6.4 

5.1 

-. 

.0 

79 

•  _ 

3.4 

_. 

.85 

.53 

.22 

.00 

1.30 

.10 

53 

33 

14 

82 

6 

.00 


96 

69 

81 

2 

127 

9 

69 

4 

12   5320.10 


CALAVERAS  RIVER  ABOVE  NEW  HOGAN  RESERVOIR 


5002 
5050 


5002 
5050 


5002 
5050 


1.0 


1.9 
18 


13.0 
124 


14.5 
129 


14 


13 


50 
10 


9.2 


7.6 
2.6 


8.1 


292 


208 


273 


26 

1.30 

47 

23 

1.15 

55 

32 

1.60 
69 


11 

.90 

32 

6.9 

.57 

27 

10 

.68 

32 


12 

.52 

19 

7.8 

.34 

16 

9.3 

.40 

15 


2.0 

.05 

2 


12 

.40 

15 

.0 
.00 


.0 
.00 


70 
l.lt> 

44 

94 

1.54 

74 

137 

2.25 

82 


38 
.79 

30 


9.1 
.26 

10 

8.5 

.24 

12 

10 

.28 

10 


1.4 

.02 

1 


.50 


176 
147 


112 
33 


86 
9 


124 
12 


DATE 
7  IMF 


SAiifLER 
LAh 


G.M. 
OFPTm 


1)0 
SAT 


TEHP 


FIELD 

LAHORATORY 

PM     EC 


260E 


2E 


lOE 


5E 


IE 


2E 


2E 


IE 


IE 


2aE 


7E 


25E 


lOOE 


(••4 «•«•««« 


MILLIGR«MS  PER  LITER  MILLIGRAMS  PER  LITER 
MINERAL  CONSTITUE-^TS  IN   MILLIEQtII VALENTS  PER  LITER 

PERCENT  REACTANCE  VALUE      B     F  TOS  TM 

CA     MG     NA     K    C03   HC03    S04    CL    N03         SI02  SUM  NCM 


TURB 


10/14/69 
1100 


11/17/69 
1255 


12/17/69 
1300 


5050 
5050 


5050 
5050 


5050 
5050 


^9    0    747.2    118.4 
3.75 


SAN    JOAQUIN    RIVER   AT   HOSSOALE    BRIDGE 


4.48 


3.90 


9.1 

61 

F 

7.4 

460 

25 

10 

48 

2.6 

.0 

100 

31 

64 

5.0 

93 

16 

C 

7.3 

442 

1.25 

.82 

2.09 

.07 

.00 

1.64 

.64 

1 

.80 

.08 

30 

19 

<.9 

2 

39 

15 

43 

2 

9.8 

56 

F 

7.2 

245 

15 

6.7 

27 

2.3 

.0 

65 

24 

32 

2.8 

94 

IJ 

C 

7.3 

267 

.75 

.55 

1.17 

.06 

.00 

1.07 

.50 

.90 

.05 

30 

22 

46 

2 

42 

2U 

36 

2 

9.9 

52 

F 

7.2 

500 

25 

12 

57 

2.4 

.0 

89 



73 

1.9 

91 

11 

C 

7.1 

505 

1.25 
26 

.  .99 
21 

2.48 
52 

.06 

1 

.00 

1.46 
29 

2 

.06 
41 

.03 

1 

.10 


.20 


.30 


251 

106 

236 

22 

177 

64 

143 

12 

298 

113 

39 

45E 


15E 


389 


TABLE   D-2  (CONT) 

MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  WATER 

DATE     SAMPLER   G.H.    DO     TEMP    FIELD  MILLIGRAMS  PER  LITER  MILLIGRAMS 

TIME      L«b    OEP'TH    SAT          LABOkATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEOUI VALENTS  PER  LITER 

PH     EC  PERCENT  REACTANCE  VALUE  B     F 

CA  M6  NA  K  C03   HC03  SO'*    CL    N03         SI02 

H9    0  7^7.2  11R.4      SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  MOSSDALE  BRIDGE  CONTINUED 

0I/?7/70   5050     3.<»0   10.?   51   F   7.3    180     II  5.0  19  1.6  .0     58  19     19   2.2    .10 

1230     5050             91    11   C   7.1    190    .55  .41  .83  .04  .00    .95  .40    .54   .04 

30  22  45  2  49  21      28     2 

02/24/70   5050           10. ft   52   F   7.3    330     18  8.0  38  1.6  .0     76  40     44   2.6    .20 

1145     5050             97    11   C   7.3    345    .90  .66  1.65  .04  .00   1.25  .83   1.24   .04 

28  20  51  1  37  2b     37     1 

04/0^^/70   5050      1.53   11. 1   62. 6F   H.O    850     46  23  115  3.7  .0    158  10    145   7.5    .50 

1445     5050            117    17. OC   7.9    899   2.30  1.89  5.00  .09  .00   2.59  .22   4.09   .12 

25  20  54  1  37  3     58     2 

05/1H/70   5050     3.10    9.2   71   F         380     14  15  39  2.0  .0     84  37     54   4.0    .20 

mo     5050            105    22   C   7.8    400    .70  1.23  1.70  .05  .00   1.38  .77   1.52   .06 

19  33  46  1  37  21     41     2 

07/0'j/70   5050     3.65   10. S   75   F   8.4    400     27  16  56  2.6  .0     99  72     75   2.1    .10 

1000     5050            125    24   C   8.3    508   1.35  1.32  2.44  .07  .00   1.62  1.50   2.12   .03 

26  2b  47  1  31  28     40      1 

08/12/70   5050     O.HS    9.2   80   F   8.3    750     45  24  104  4.4  .0    168  73    151   4.7    .20 

1330     5050            116    27   C   8.3    851   2.25  1.97  4.52  .11  .00   2.76  1.52   4.26   .08 

25  22  51  1  32  18     49     1 

09/1^/70   5050     2.02    9.3   69   F  ii.2         600     40  19  80  4.2  .0    164  61    HI   6.5    .30 

1100     5050            104    21   C   7.8    756   2.00  1.56  3.48  .11  .00   2.69  1.27   3.13   .10 

28  22  49  2  37  18     44     I 

M9  n  748.3  126.9     OLD  RIVER  AT  TRACY  ROAD  BRIDGE 

10/22/69   5001             8.1   62. 6F   7.2           17  7.0  30  4.0  .0     77  22     39   3.5 

1400     5006     3        85    17. OC          268    .85  .58  1.31  .10  .00   1.26  .46   1.10   .06 

30  20  46  4  44  16     38     2 

11/14/69   5001  7.6   59. OF   7.4 

1242     5006     3        76    15. OC  420 

12/19/69   5001  8.3   51. 8F   7.4 

1055     5006     3        76    11. OC  600  ~ 

Ol/n/70   5001             9.8   50. OF   7.2            25  12  57  3.0  .0     89  6b     65   3.1 

1345     5006     3       38    10. OC         420   1.25  .99  2.48  .08  .00   1.46  1.35   1.83   .05 

26  21  52  2  31  29     39     1 

02/18/70   5001  9.7   55. 4F   7.4 

1240     5006     3       93    13. OC         375 

03/13/70   5001  8.7   59. OF   7.4 

1125     5006     3        87    15. OC  410 

04/22/70   5001            15.6   60. 8F   8,0           50  21  100  5.6  .0    176  90    149   3.5    .40 

1330     5006     3       160    16. OC          906   2.50  1.73  4.35  .14  .00   2.89  1.87   4.09   .06 

29  20  50  2  32  21     46     1 

05/11/70   5001  10.6   62. 6F   7.9 

1155     5006     3      112    17. OC         875 

06/17/70   5001            12.0   73. 4F   8.5            —  —  —  —  -- 
1430     S006     3      142    23. OC         320 

07/09/70   5001            13.0   75. 2F   H.3           45  22  74  4.3  .0    150  67    133    —    .30 

1210     5006     3      1S7    24. OC         780   2.25  1.81  3.22  .11  .00   2.46  1.39   3.75 

30  24  44  1  32  18     48 

08/14/70   5001  in. 5   80. 6F   8.2 

1330     5006     3      135    27. OC         850 

09/10/70   5001  9.7   73. 4F   8.2 

1105     5006     3      115    23. OC         700 


MIDDLE  RIVER  AT  WILLIAMS  BRIDGE  NEAR  HOLT 


PER  LITER 


TDS 

SUM 


TH 
NCH 


»«*4»««*»»** 


H9 

n  752. 

.6  122. 

9      M 

10/22/69 

5001 

9.1 

60. 8F 

1320 

5006 

3 

93 

16. OC 

11/14/69 

5001 

9.4 

59. OF 

1156 

5006 

3 

94 

15. OC 

12/19/69 

5001 

9.4 

51. HF 

1015 

5006 

3 

86 

11. OC 

01/13/70 

5001 

10.2 

50. OF 

1305 

5006 

3 

91 

10. OC 

7.3 


7.5 


7.4 


7.2 


270 


305 


540 


390 


16 

5.0 

25 

2.0 

.0 

64 

19 

35 

3.1 

80 

.41 

1.09 

.05 

.00 

1.05 

.40 

.99 

.05 

34 

17 

46 

2 

42 

16 

40 

2 

13.0 


126 

48 

106 

1 

202 

78 

190 

16 

512 

210 

430 

80 

239 

95 

207 

28 

280 

134 

300 

53 

531 

^lo 

490 

73 

438 

180 

404 

44 

191 

161 


277 
275 


541 

b04 


486 
421 


171 

150 


TUHB 

120E 

40E 
20E 
20E 
80E 
70E 
160E 

26A 

46A 
16A 


112    13A 
39 


71 

9 


22A 


24A 


212    50A 
67 


28A 


32A 


203    29A 
80 


20 

11 

50 

2.0 

.0 

82 

5b 

59 

3.1 

1.00 

.90 

2.18 

.05 

.00 

1.34 

1.14 

1.66 

.05 

24 

22 

53 

1 

32 

27 

40 

1 

12.0 


261 
253 


25A 

22A 

I 


60    22A 
8 


18A 


IDA 


95    17A 
28 


390 


TABLE  0-2  (CONT) 


MINEPAL  ANALYSES  OF  SJHFACE  WATER 


DATE     SAMPLE"   G.M.    UO     TEMH    FIELD                                MILLIGRAMS  PER  LITER        MILLIGRAMS  PEt»  LITER 
TIMt      LAS    DEPTH    SAT           LABORATORY    MINtRAL  CONSTITUENTS  IN   MILL lEQUI VALENTS  PEW  LITER 

fH            EC                              PEHCFNT  REACTANCE  VALUE      B     T  TDS  TM    TORB 

CA     MG     NA     K    C03   HC03    SO*    CL    N03        SI02  SUM  NCM 


89  0  752. 6  122.9     MIDDLE  RIVER  AT  WILLIAMS  BRIDGE  NEAR  HOLT  CONTINUED 

0?/l«/70   5001           10.1   55. '»F   7.4           —  —  —  —  —     —     —     —  —     —    —                  21A 

1200     5006     3       97    13. OC         380 

03/13/70   5001           10. n   59. OF   7.5           ~  —  —  —  —     —     —     —  —     --    —                  23A 

1052     5006     3      100    IS.OC         JIO 

04/2P/70   5001           10.1   59. OF   7.4           32  13  39  3.0  .0     89     45     68  2.1            —    —     265     134    70A 

1250     5006     3      101    15. OC         440   1.60  1.07  1.70  .08  .00   1.46    .94   1.92  .04        13.0     260      61 

36  24  38  2  33     22     44  1 

05/11/70   5001           10.3   62. 6F   7.9           —  —  —  —  —     —     —     —  ~     —    —                  3SA 

11?0     5006     3      108    17. OC         540 

06/17/70   5001           11.7   75. 2F   8.5           —  —  —  —  —     —     ~     —  ~     "    ~                  40A 

1340     5006     3      142    24. OC         470 

07/0'</70   SOOl            S.8   77. OF   7.1           22  11  35  2.8  .0     89     33     50  1.3    .20    ~     227     100    60A 

1120     5006     3       72    25. OC         370   1.10  .90  1.52  .07  .00   1.46    .69   1.41  .02         9,0     209      27 

31  25  42  2  41     19     39  1 

08/14/70   5001            6.5   80. 6F   7.4           —  —  —  —  —     —     —     —  —     —    —                  45A 

IPSO     5006     3       83    27. OC         340 

09/18/70   5001            7.4   71  .6F   7.5           —  —  —  —  —     —     —     —  —     —    —                  40A 

1030     5006     3       86    22. OC         290 

P9  D  753.5  129.3     MIDDLE  RIVER  AT  BORDEN  HIGHWAY 

10/22/69   5001            9.8   60. 8F   7.3           22  10  38  3.0  .0     93     30     51  2.2     —    —     220      96    21A 

1230     5006     3      101    16. OC         355   1.10  .82  1.65  .08  .00   1.53    .62   1.44  .04        10.0     213      20 

30  22  45  2  42     17     40  1 

11/14/69   5001             8.2   60. 8F   7.1            ~  —  ~  —  —     —     —     ~  —     —    ~                   16A 
1118     5006     3       84    16. OC         320 

12/19/69   5001            8.9   51. 8F   7.2           —  —  —  —  —     —     —     —  —     —    —                  19A 

0935     5006     3       82    U.OC         SOO 

01/13/70   5001           10.5   48. 2F   7.1           27  13  51  2.0  .0     84     70     54  5.3     —    ~     288     121    55A 

1230     5006     2       92     9.0C         450   1.35  1.07  2.22  .05  ,00   1.38   1.46   1.52  .09        14.0     278      52 

29  23  47  1  31     33     34  2 

02/18/70   SOOl            9.5   55. 4F   7.2           ~  —  —  —  —     —     —     —  —     —    —                  28A 

1120     5006     3       91    13. OC         340 


10.5 

48. 2F 

7.1 

92 

9.0C 

9.5 

55.  4F 

7.2 

91 

13. OC 

8.9 

59. OF 

7.3 

89 

15. OC 

10.0 

59. OF 

7.4 

100 

15. OC 

03/13/70   5001            8.9   59. OF   7.3  —  —  —  —  —     —  —  —    —     —    —                  29A 

1016     5006     3       89    15. OC         320 

04/22/70   5001           10.0   59. OF   7.4  20  9.2  21  2.0  .0     81  29  30    .9    .30    —     164      88    70A 

1215     5006     1      100    15. OC         280  1.00  .76  .91  .05  .00   1.33  .60  .85   .01        12.0     165      22 

37  28  33  2  48  22  30 

05/11/70   5001             9.3   62. 6F   7.6  —  —  —  —  —     —  —  —    —     —    —                   40A 

1045     5006     3       98    17. OC         280 

06/17/70   5001             8.4   71. 6F   7.8  —  —  —  —  —     —  —  —    —     —    —                   40A 

1300     5006     3       98    22. OC         320 

07/09/70   5001            6.8   7S.2F   7.3  17  8.5  26  2.3  .0     84  21  33    .9     —    —     165      78    38A 

1035     5006     2       82    24. OC         280  .85  .70  1.13  .06  .00   1.38  .44  .93   .01        11.0     162       9 

31  26  41  2  50  16  34 

7.3  ~  ~  ~  ~  —     —  "  —    ~     —    "                  28A 
220 


08/14/70 

5001 

9.4 

78. 8F 

1215 

5006 

3 

118 

26. OC 

09/IH/70 

SOOl 

8.2 

71. 6F 

09S0 

50U6 

3 

95 

22. OC 

230 


R9  D  756.1  125.8     WHISKY  SLOUGH  AT  HOLT 


ll/l'./69 

5001 

1047 

5006 

I2/l'J/69 

SOOl 

0853 

5006 

7.4 

60. 8F 

76 

16. OC 

7.6 

60. 8F 

78 

16. OC 

28 

11 

54 

4.0 

.0 

102 

40 

75 

4,4 

1.40 

.90 

2.35 

.10 

.00 

1.67 

,83 

2,12 

,07 

29 

19 

49 

2 

36 

16 

45 

1 

55 

24 

100 

3,5 

.0 

2,74 

1,97 

4,35 

,09 

.00 

30 

22 

48 

1 

23A 


10/22/69   5001  7.4   60. 8F   7.2  28     11     54   4,0    ,0    102     40     75   4,4     —    ~     30*     115    20A 

1130     5006     3       76    16. OC         500   1.40    .90   2.35   .10   .00   1.67    ,83   2,12   ,07        10,0     277      32 


7.4  —  —  --  --  --  —  --  —  —     --    --                  17A 

465 

8.5   50, OF   7,1  —  ~  —  —  —  —  —  —  —     —    —                  13* 

76    10, OC         700 

Ol/n/70   5001           10.3   48. 2F   7.1  55  24  100  3.5  .0  66  175  165  17     —    —     627     236    ISA 

1055     5006     3       90     9.0C         940  2.74  1.97  4.35  .09  .00  1.08  3.64  4.65  .28        17.0     590     182 

11  38  48  3 
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TABLE  0-2  (CONT) 

MINERAL  ANALYSES  OF  SUHFACE  xATER 

DATE     SAMPLEM   G.H.    00     TEMP    FIELD  MILLIGRAMS  PEf  LITEK         MILLIGHAMS  PER  LITER 

TIME      LA8    DEPTH    SAT          LABOHATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILL lEOUI VALENTS  PEH    LITErt 

PH     EC  PERCENT  REACTANCE  VALUE      B     F  TDS  TM    TUKiJ 

CA     MG     NA     K  C03   HC03    SO**    CL    N03         SI02  SUM  NCH 


B9  0  756.1  125.8     WHISKY  SLOUGH  AT  HOLT 


CONTINUED 


02/18/70   5001  8.7   55. 4F   7.1 

1047     5006     3       8*    13. OC        1*00 


12A 


03/13/70   5001 
0947     5006 


10.7   60. 8F   7.6 

110    16. OC        1510 


dA 


04/22/70   5001 
1145     5006 


9.5 

98 


60. SF 
16. OC 


7.9 


730 


44 

23 

55 

3.5 

.0 

87 

90 

125 

2.20 

1.89 

2.39 

.09 

.00 

1.43 

1.87 

3.53 

33 

29 

36 

1 

20 

26 

<f8 

3.0 


433     205    36A 
387     133 


05/11/70   5001 
1011     5006 


8.0   64. 4F 
86    18. OC 


7.5 


675 


27A 


06/17/70   5001 
1229     5006 


6.2   71. 6F   7.5 

72    22. OC         700 


23A 


07/09/70   5001 
0955     5006 


7.5 

78. 8F 

7.4 

27 

14 

47 

3.3 

.0 

94 

26. OC 

500 

1.35 

29 

I.IS 
25 

2.04 
44 

.08 

2 

.00 

97     50     75 

1.59   1.04   2.12 

32     21     42 


.40 


2.0 


295 
267 


125    27A 
46 


08/14/70 
U47 


5001 
5006 


8.5   77. OF   7.5 
105    25. OC         360 


20A 


09/18/70   5001 
0911     5006 


7.5   71. 6F 
87    22. OC 


7.5 


360 


ISA 


B9  0  758.7  122.9     SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  BUCKLEY  COVE 


10/22/69   5001 
1020     5006 


7.5   62. 6F   7.2 
79    17. OC 


17    7.0     29   3.0    .0     77 

310    .85    .58   1.26   .08   .00   1  .'26 

31     21     45     3  44 


21     39   4.4    .20    --     185      71    20A 
.44   1.10   .07         16.0      175        9 
15     38     2 


11/14/69   5001 

1350     5006     3 


8.9   62. 6F   7.2 
93    17. OC 


330 


12A 


12/18/69   5001 
0955     5006 


8.2   51. 8F   7.2 

75    11. OC         440 


HA 


01/13/70 
0955 

5001 
5006 

3 

10.1 
90 

50. OF 
10. OC 

02/17/70 
1205 

5001 
5006 

3 

10.2 
96 

53. 6F 
12. OC 

03/12/70 
1115 

5001 
5006 

3 

10.3 
99 

55.  4F 
13. OC 

7.3 


7.1 


7.2 


390   1, 


330 


22 

10 

50 

2.0 

.0 

75 

52 

50 

4.0 

10 

.82 

2.18 

.05 

.00 

1.23 

1.08 

1.41 

.06 

27 

20 

53 

1 

33 

29 

37 

2 

13.0 


249 
241 


96    14A 
35 


27A 


37A 


230 


04/21/70   5001 
1430     5006 


05/12/70   5001 
1400     5006 


12.7   60. 8F   7.9 
130    16. OC 


682 


39 

18 

74 

2.5 

.95 

1.46 

3.22 

.06 

29 

22 

48 

1 

3.0    128     60    107   4.4 

.10   2.10   1.25   3.02   .07 

2     32     19     46     1 


14.9   68. OF   8.5 

167    20. OC         750 


.40 


14.0 


404 
386 


172    39A 
62 

37A 


06/10/70   5001 
1345     5006 


9.8   73. 4F   8.2 
116    23. OC 


420 


55A 


07/08/70   5001 
1315     5006 


9.5   80. 6F   7.5  22 

122    27. OC         400   1.10 

28 


11     41   3.3 

.90   1.78   .08 

23     46     2 


.0     94 

■00   1.54 

41 


30     56    .9 
.62   1.58   .01 
17     42 


.20 


3.0 


228 
214 


110    21A 
23 


08/11/70   5001 
1345     5006 


5.7   78. 8F   7.1 
72    26. OC 


370 


30A 


09/17/70 
1345 


5001 
5006 


3.7   73. 4F   7.3 
44    23. OC 


24A 


B9  D  800.5  134.8     OLD  RIVER  AT  HOLLAND  TRACT 


10/17/69   5001 
1330     5006 


9.0   61   F   7.4 
92    16   C 


270 


25A 


11/19/69   5001 
1300     5006 


9.5   57   F   7.5 
93    14   C 


310 


21A 


02/13/70   5001 
1300     5006 


9.8   52   F   7.2 
90    11   C 


380 


40A 


03/17/70   5001 
1345     5006 


9.8   59   F   7.4 
98    15   C 


305 


35   3.5 

.99   .06 

32     2 


16.0 


209 


70A 
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TABLE   D-2  (CONT) 


MINtRAL  ANALYSES  OF  SJHFACE  WATER 


OATF     «.AHPLEP   6.H.    00 
TIMF      Lflb    PEPTh    sat 


TEMP    FIELD  MILLIGRAMS  PER  LITER        MILLIGRAMS  PER  LITER 

LABOkATO^Y    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEOlJI VALENTS  PER  LITER 
PH     EC  PERCENT  REACTANCE  VALUE      B     F     IDS     TH 

CA     M6     NA     K    C03   HC03    SC    CL    N03        SI02     SUM    NCM 


TURe 


i<9    0    aOO.b    134. P 


OLD    RIVER  AT    HOLLAND    TRACT 


CONTINUED 


04/1^/70   5001 
1315     5006 


10. 0  St      F 
100    15   C 


210 


40A 


05/l'»/70   5001 
18?0     5006 


9.2   70   F   7.4 
105    21   C 


210 


45* 


06/16/70   5001 
15S5     5006 


B.l   72   F   7.4 
94    2?      C 


260 


27    .4 
.76   .01 
29 


10.0 


166 


50A 


07/l<./70   5001 
1505     S006 


8.0   77   F   7.5 
99    25   C 


350 


50A 


08/13/70   5001 
1745     5006 


8.4   79   F   7.5 
106    26   C 


365 


3SA 


09/11/70   5001 
1700     5006 


8.2   77   F   7.4 
101    25   C 


215 


20 

.56 

26 


13.0 


131 


25A 


>)9  0  800.7  138.4 


DUTCH  SLOUGH  AT  BETHEL  ISLAND  BRIDGE 


10/17/69   5001 
1245     5006 


9.3   61   F   7.5 
96    16   C 


270 


25A 


11/19/69   SOOl 
1200     5006 


10.2   57   F   7.5 
100    14   C 


290 


20A 


02/13/70   5001 
1?00     5006 


9.3   54   F   7.5 
87    12   C 


420 


45A 


03/17/70   5001 
1430     5006 


9.1   57   F   7.3 

89    14   C  363 


3.5 
.06 

2 


238 


50A 


04/lf,/70   5001 
1425     5006 


10.2   59   F 
102    15   C 


270 


4SA 


05/19/70   5001 

1730     5006 


9.0   70   F   7.4 
103    21   C         240 


45 

1.27 

53 


50A 


06/16/70   5001 
1500     5006 


8.7   73   F   7.6 
103    23   C         360 


53 

1.49 

41 


221 


35A 


07/l'./70   5001 
1410     5006 


9.5   73   F   7.8 
113    23   C         670 


50A 


08/13/70 

5001 

8.1 

73 

F 

7.6 

1645 

5006 

3 

96 

23 

C 

09/11/70 

5001 

7.6 

75 

F 

7.2 

1600 

5006 

3 

92 

24 

C 

639 


319 


41 

1.16 

36 


.4 
.01 


180 


25A 


38A 


^■9  D  801.1  142.6 


BIG  BREAK  NEAR  OAKLEY 


10/20/69   5001 
1250     5006 


10.0   61   F   7.7 
103    16   C 


200 


14 

.39 

20 


.9 

.01 

1 


13.0 


115 


19A 


11/20/69  =;ooi 

1535     5006     3 


9.9   55   F   7.5 
95    13   C 


210 


21 

.59 

28 


.4 
.01 


15.0 


129 


19A 


02/11/70   SOOl 
lO'^S     5006 


10.0   5?   F   7.1 
92    11   C         200 


18 

.51 

26 


Z.2 

.04 

2 


15.0 


135 


60A 


03/1IS/70 
1330 


5001 
5006 


9.9   61   F   7.4 
102    16   C 


17    9.0     28   2.2    .0     66     43     31   3.0 

300    .85    .74   1.22   .06   .00   1.08    .89    .67   .05 

30     26     43     2  37     31     30     2 


.30 


16.0 


199 
183 


80    36A 
26 


04/16/70   5001 
1420     5006 


10.2   57   F   7.6 

100    14   C         235 


23 
.65 

28 


1.3 

.02 

1 


17.0 


142 


28A 


05/l«/70   5001 
1655     5006 


9.9   6-^   F   8.0 
HI    20   C         210 


17 

.48 
23 


.2 
.00 


13.0 


135 


29A 


06/1S/70   5001 
16',5     5006 


10.7   73   F   7.9 
127    23   C 


18    9.4     36   2.6    .0     86     Zi  48    .2 

340    .90    .77   1.57   .07   .00   1.4l    .46   1.35   .00 
27     23     47     2  44     14     42 


10.0 


199 
189 


84    37A 
13 


07/15/70   5001 
1655     5006 


9.5   72   F   7.9 
111    2?      C  640 


148 

4.17 

6b 


.5 
.01 


12.0 


399 


55A 
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TABLE  D-2  (CONT) 

MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  WATER 

DATE     SAMPLER   G.M.    DO     TEMP    FIELD  MILLIGRAMS  PER  LITER        MILLIGRAMS  PER  LITER 

TIME      LAB    DEPTH    SAT          LABORATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEQUIVALENTS  PEx  LITER 

PH     EC  PERCENT  REACTANCE  VALUE      B     F     TDS     TH    TURt) 

CA     MG     NA     K  C03   HC03    S04    CL    N03         SI02     SUM    NCH 

B9  D  801.1  142.6     BIG  BREAK  NEAR  OAKLEY  CONTINUED 

08/13/70   5001  8.9   77   F   7.9  —     "     —    "    ~     —     —    137    .5     —    —     376  3S>A 

1630     5006     3      110    25   C         626  3. 86   .01        13.0 

62 

09/09/70   5001  9.5   72   F   7.3  12    9.0     30   2.2    .0     82     I*.     38    .2     —    —     195      67    24A 

1505     5006     3      110    22   C         252    .60    .74   1.31   .06   .00   1.34    .29   1.07   .00        14.0     160       0 

22     27     48     2  50     11     40 

B9  0  801.2  148.5     SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH  SHIP  CHANNEL 

10/20/69   5001  9.3   61   F   7.4  —     —     --    —    —     —     —     1«    .4     —    —     122  14A 

1145     5006     3       95    16   C         260  .51   .01         13.0 

20 

11/21/69   5001  9.0   57   F   7.0  —     —     "    —    —     —     "     37    .9     —    —     153  30A 

1240     5006     3       as    14   C         240  1.04   .01        16.0 

43 

02/12/70   5001  10.5   52   F   7.1  —     --     ~    ~    —     —     —    7.0   1.3     —    ~     112  90A 

0920     5006     3       96    1 1   C         170  .20   .02        17.0 

12     1 

03/19/70   5001  10.5   57   F   7.5  16    7.7     16   1.6    .0     65     2tt     17   1.8     --    —     151      72    40A 

1530     5006     3      103    14   C         220    .80    .63    .70   .04   .00   1.07    .58    .48   .03        16.0     137      18 

37     29     32     2  50     27     22  1 

04/16/70   5001  9.5   57   F   7.6  ~     ~     --    "    ~     —     —     65   1.4     —    —     228  29A 

1350     5006     3       93    14   C         410  1.83   .02        17.0 

45 

05/18/70   5001  8.7   68   F   7.8  ~     ~     --    "    ~     —     —    149    .2     —    ~     400  31A 

1625     5006     3       97    20   C         633  4.20   .00        13.0 

66 

06/15/70   5001  9.0   70   F   7.6  28     28    195   9.6    .0     87     62    331    —     —    ~     780     185    30A 

1605     5006     3      103    21   C        1360   1.40   2.30   8.48   .25   .00   1.43   1.29   9.33  9.0     706     114 

11     19     68     2  11      9     69 

07/15/70   5001  9.2   70   F   7.7  --     —     —    --    --     --     —    920    .4     --    ~    1970  45A 

1620     5006     3      106    21   C        3270  25.94   .01         9.0 

79 

08/13/70   5001  8.7   75   F   7.8  —     —     --    "    --     --     --    770    .5     —    —    1620  45A 

1555     5006     3      106    24   C        2760  21.71   .01        12.0 

79 

09/09/70   5001  8.7   70   F   7.0  13     12     70   3.8    .0     80     23    110    .1     —    —     312      82    36A 

1420     5006     3       99    21   C         526    .65    .99   3.05   .10   .00   1.31    .48   3.10   .00        14.0     286      17 

14     21     64     2  27      10     63 

B9  D  801.6  145.2     SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH  BRIDGE  CAT  LIGHT  12) 


10/20/69  5001  9.2  61  F   7.4 

1220  5006  3       94  16  C         240 

11/21/69  5001  9.0  57  F   7.1 

1340  5006  3       88  14  C         210 


02/11/70   5001  9.9   52   F   7.1 

1030     5006     3       91    11   C         190 


22         .9 
.62  , .01 
26 

13.0 

129 

1 

2A 

26 

.4 

— 

— 

136 

18A 

.73 
35 

.01 

14.0 

13 

.37 

19 

1.7 

.03 
2 

•~ 

16.0 

119 

70A 

19 

.54 

26 

1.3 

.02 

1 

.30 

16.0 

140 
134 

66    3 
14 

lA 

49 

1.38 

42 

1.3 
.02 

1 

"• 

17.0 

198 

67 

1.89 

SO 

~ 

— 

12.0 

239 

2 

3A 

03/16/70   5001            10.0   59   F   7.3           15  6.8  16  1.7  .0     63  26 

1245     5006     3      100    15   C         220    .75  .56  .70  .04  .00   1.03  .54  .54   .02 

37  27  34  2  48  25 

04/15/70   5001  9.8   57   F   7.5  — 

1215     5006     3       96    14   C         330 

05/20/70   5001  8.8   66   F   7.7 

1840     5006     3       96    19   C         380 

06/17/70   5001             8.7   70   F   7.6           24  22  136  9.6  .0     86  50  228    .2     —    —     564     151    34A 

1725     5006     3       99    21   C         915   1.20  1.81  5.92  .25  .00   1.41  1.04  6.43   .00        10.0     523      80 

13  20  64  3  16  12  72 

07/16/70   5001             9.1   70   F   7.9            —  —  —  —  —     —  —  455    .4     --    —    1010            40A 

1745     5006     3      104    21   C        1730  12.83   .01  12.0 

74 

08/14/70   5001            8.3   75   F   7.8           ~  ~  —  —  ~     —  —  460    .4     —    —     980           40A 

1655     5006     3      101    24   C        1690  12.69   .01  12.0 

75 

09/11/70   5001            9.0   73   F   7.5           12  10  45  2.8  .0     78  20  65    —     —    —     ^22              71    22A 

1600     5006     3      107    23   C         375    .60  .82  1.96  .07  .00   1.28  .42  1.83              14.0     208       7 

17  24  57  2  34  U  49 
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TABLE     0-2    (CONT) 


MINERAL    ANALrSES    OF    SJrtFACE    i**TEW 


DATF 
TIME 


SA>4PLEk       6.M.  00 

LAB  OEfTH  SAT 


TEMP    FIELD 

LABOkJATORV 
Pm     EC 


MILLIGMAMS  PER  LITEP  MILLIGRAMS  PE»  LITER 
MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILL lEOUI VALENTS  PER  LITER 

PERCENT  REACTANCE  VALUE      B     F  TOS  TH 

CA     MG     NA     K    C03   HC03    S04    CL    N03        SI02  SUM  NCH 


TURb 


H9  D  801. <»  143.2 


10/01/69   SOSO 
1320     50^0 


10/lft/6<»   SOSO 
I4".5     5050 


ll/0S/6<)   5050 
1?05     5050 


n/?n/6<5   5050 
1015     5050 


12/0<./69   5050 
1335     5050 


12/IB/69   5050 
lOSO     5050 


91/08/70   5050 
1035     5050 


01/26/70   5050 
1220     5050 


02/06/70   5050 
14?5     5050 


02/20/70   5050 
1230     505Q 


03/10/70   5050 
1420     5050 


03/20/70   5050 
1230     5050 


04/02/70   5050 
0850     5050 


04/06/70   5050 
1850     5050 


04/10/70   5050 
1125     5050 


04/15/70   5050 
1000     5050 


04/23/70   5050 
1335     5050 


04/30/70   5050 
1030     5050 


05/07/70   5050 
1140     5050 


05/14/70   5050 
1140     5050 


05/21/70   5050 
1155     5050 


05/28/70   5050 
1220     5050 


06/04/70   5050 
1636     5050 


06/10/70   5050 
091.5     5050 


06/15/70   5050 
1020     5050 


SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  BLIND  POINT 
193 


204 


18« 


19S 


223 


227 


244 


lis 


185 


224 


283 


223 


226 


244 


223 


228 


299 


260 


213 


256 


236 


378 


433 


784 


399 


16 

.45 

23 

22 

.62 

30 

15 

.42 

23 

18 

.51 

26 

24 

.68 

30 

ZZ 

.62 

27 

25 

.71 

29 

7.6 

.21 

18 

17 

.48 

26 

23 

.65 
29 

31 

.87 

31 

22 

.62 

28 

21 

.59 

26 

23 

.65 

27 

18 

.51 

23 

18 

.51 

22 

38 

1.07 

36 

30 

.85 

33 

16 

.45 

21 

29 

.82 

32 

22 

.62 

26 

58 

1.64 

43 

72 

2.03 
47 

167 

4.71 

60 

62 
1.75 

44 


139 
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TABLE   D-2  (CONT) 

MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  WATER 

TEMP    FIELD  MILLIGRAMS  PER  LITEk  MILLIGRAMS  PER  LITER 

LABORATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILL lEOilI VALENTS  PEW  LITER 

PH     EC  PERCENT  REACTANCE  VALUE  B     F  IDS  TH    TUHB 

CA     MG     NA     K  C03   HC03    S04    CL    N03  SI02  SUM  NCH 


DATE     SAMPLER   G.H.    DO 
TIME      LAB    DEPTH    SAT 


06/23/70   5050 
1340     5050 

07/06/70   5050 
5050 


B9  D  801.9  143.2     SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  BLIND  POINT 

459 


550 


CONTINUED 


7B 

2.20 

48 

106 

2.99 

54 


07/16/70   5050 
1030     5050 


486 


90 

2.54 

52 


07/30/70   5050 
1045     5050 


615 


127 

3.58 

58 


08/12/70   5050 
1235     5050 


858 


194 

5.47 

64 


08/26/70   5050 
1125     5050 


387 


66 

1.66 

48 


09/10/70   5050 
1600     5050 


09/22/70   5050 
1415     5050 


68. 3F 
20. IC 


252 


205 
114 


30 

.85 

34 

15 

.42 

37 


89  D  801.9  151.4 


10/21/69   5001 
1655     5006 


8.9   63   F   7.4 
93    17   C 


NEW  YORK  SLOUGH  NEAR  PITTSBURG  POINT 

440 


27A 


11/21/69   5001 
1210     5006 


9.1   57   F   7.1 

89    14   C 


400 


27A 


02/12/70   5001 
0900     5006 


in. 2   52   F   7.1 
93    11   C 


190 


70A 


03/19/70   5001 
1510     5006 


10.4   55   F 
100    13   C 


7.3 


200 


139 


40A 


04/15/70   5001 
1145     5006 


05/20/70   5001 
1815     5006 


9.8   57   F 
96    14   C 


7.6 


570 


8.6   66   F   7.6 

95    19   C        '740 


18  d.Z 

.51   .04 

9     1 


29A 


06/17/70   5001 
1700     5006 


07/16/70   5001 
1720     5006 


9.1   68   F   7.6  46     70    520    26    .0     88    145    954    .4 

103    20   C        3320   2.30   5.75  22.62   .67   .00   1.44   3.02  26.90   .01 

7     18     72     2  5     10     86 


9.2   70   F   7.9 
107    21   C        4900 


2040 
1805 


403    35A 
331 

34A 


08/14/70   5001 
1610     5006 


8.9   75   F   7.8 
110    24   C        5400 


50A 


09/11/70   5001 
1530     5006 


8.9   72   F   7.5 
104    22   C 


940 


230 

.9 

6.49 

.01 

69 

39  D  802.6  136.8     FRANKS  TRACT  NEAR  RUSSOS  LANDING 


10/20/69   5001 
1615     5006 


11/24/69   5001 
1645     5006 


02/11/70   5001 

1300     5006     3 


03/16/70   5001 

1500     5006     3 


04/16/70   5001 
1515     5006 


05/18/70   5001 
1750     5006 


9.8   61   F   7.4 
101    16   C         200 


9.5   54   F   7.1 

89    12   C         180 


9.7   52   F   7.1 

89    11   C         230 


10.2   61   F   7.3 

105    16   C         260 


10.3   57   F   7.7 

101    14   C         200 


18    7.8     23   2.1    .0     63     36 

.90    .64   1.00   .05   .00   1.03    .75 

35     25     39     2  40     29 


9.0   68   F   7.7 
101    20   C 


200 


13 

.37 

19 

18 
.51 

28 

18 

.51 

22 

26 

.73 

29 

15 

.42 

21 

IS 

.42 

21 


.9 

.01 

1 

.9 

.01 

1 

2.2 

.04 

2 

2.3 

.04 

2 

1.4 

.02 

1 

.2 
.00 


13.0 


16.0 


15.0 


.40 


16.0 


18.0 


13.0 


554 


132 


124 


155 


175 

163 


124 


129 


33A 


14A 


lOA 
50A 


77    2'yA 

26  ! 


22A 


39A 
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TABLE   D-2  (CONT) 


MINEKAL  ANALrSES  OF  SURFACE  WATER 


DATf 
TIME 


SAMPLER   G.h.    00 
LAB    DEPTH    SAT 


TEMP    FIELD  MILLIGRAMS  PER  LITER        MILLIGRAMS  PER  LITER 

LABORATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEOUI VALENTS  PER  LITER 

PH     fcC  PERCENT  RFACTANCE  VALUE      B     F     TDS     TM 

CA     MG     NA     K  C03   HC03    504    CL    N03        SI02     SUM    NCM 


TURe 


K9  0  rtO?.6  136.8 


FRANKS  TRACT  NEAR  RUSSOS  LANDING 


CONTINUED 


06/1S/70 

5001 
5006 

3 

•J. 7 
113 

22 

F 
C 

7.6 

07/1S/70 
IT'.S 

5001 
5006 

3 

9.1 
10<» 

70 
21 

F 
C 

7.6 

08/13/70 
IBIO 

5001 
5006 

3 

8.7 
105 

75 
24 

F 
C 

7.8 

09/09/70 
1600 

5001 
5006 

3 

9.3 
108 

72 
22 

F 
C 

7.4 

16     10     37   2.7    .0     85     22  48    .3 

330    .80    .82   1.61   .07   .00   1.39    .46   1.35   .00 
24     25     49     2  43     14     42 


390 


408 


221 


70  1.0 

1.97  .02 

51  1 

76  .5 

2.14  .01 
52 


12    7.4     18   1.6    .0     78     11     19 

.60    .61    .78   .04   .00   1.28    .23    .54 

30     30     38     2  Sa     10     24 


H9  0  802.6  147.6 


10/20/69 

1100 


U/21/69 

1310 


02/l?/70 
0945 


5001 
5006 


5001 
5006 


5001 
5006 


9.2   61   F   7.4 
94    16   C 


SHERMAN  LAKE  NEAR  ANTIOCH 
290 


9.2   57   F   7.2 

90    14   C         200 


10.4   5?   F   7.2 
95    11   C         130 


36 

1.02 

35 

.4 
.01 

<l5 

.9 

.71 
36 

.01 

1 

3.0 

.08 

6 

.9 
.01 

1 

12.0 


20.0 


14.0 


14.0 


13.0 


16.0 


18.0 


197 
191 


232 


249 


122 

122 


155 


136 


92 


81 
12 


61 

4 


28A 


36A 


29A 


20A 


ISA 


15A 


lOOA 


03/20/70 
1415 


5001 
5006 


10.6   57   F   7.3 

104    14   C         200 


13    7.8     12   1.4    .0     70     20     10   1.3    .20 
.65    .64    .52   .04   .00   1.15    .42    .28   .02 
35     35     28     2  61     22  15     1 


17.0 


124 
118 


66 

7 


40A 


04/17/70 
1335 


05/19/70 
1700 


5001 
5006 


5001 
5006 


10.2   59   F   7.6 

102    15   C         380 


8.5   66   F   7.5 

93    19   C         402 


60 

1.4 

1.69 

.02 

44 

1 

76 

.9 

2.14 

.01 

53 

17.0 


14.0 


220 


257 


36A 


3SA 


06/16/70 
15?5 


5001 
5006 


9.1   68   F   7.5 
102    20   C 


24     28    175   9.6    .0     86     61    309    .3 
1210   1.20   2.30   7.61   .25   .00   1.41   1.27   8.71   .00 
11     20     67     2  12     11     76 


10.0 


747 
660 


175 
105 


45A 


07/14/70 
1415 


08/12/70 
1400 


5001 
5006 


5001 
5006 


9.2   73   F   7.8 
109    23   C        1980 


9.4   73   F   7.6 
112    23   C        1550 


130  .3 

3.67  .00 
19 

400  .7 

11.28  .01 
73 


12.0 


15.0 


1140 


865 


50A 


65A 


09/10/70 
1425 


10/23/69 
1415 


11/14/69 
1215 


12/18/69 

1050 


5001 
5006 


8.7   73   F   7.5 
103    23   C 


12     11     49   3.0    .0     80 

387    .60    .90   2.13   .08   .00   1.31 

16     24     57     2  35 


5001 
5006 


B9  0  802.7  123.3 
3 


DISAPPOINTMENT  SLOUGH  NEAR  LOOI 


5001 
5006 


5001 
5006 


7.9   60. 8F   7.2 
81    16. OC 


19     71    .2 
.40   2.00   .00 
11     54 


12.0   60. 8F   7.7 
123    16. OC 


210 


280 


15    6.0     15   5.0    .0     91     11     12    .9 
.75    .49    .65   .13   .00   1.49    .23    .34   .01 
37     24     32     6  72     11     16 


8.4   50. OF   7.1 

75    10. OC         340 


14.0 


13.0 


239 
219 


140 
123 


75 
10 


62 
13 


40A 


30A 


16A 


17A 


|01/l?/70 
0«45 


102/17/70 
1100 


5001 
5006 


5001 
5006 


9.9 
86 


48.  2F 
9.0C 


7.2 


460 


8.1   53. 6F   7.1 

76    12. OC         280 


30 

13 

45 

5.0 

.0 

104 

55 

60 

8.9 

— 

295 

129 

.50 

1.07 

1.96 

.13 

.00 

1.71 

1.14 

1.69 

.14 

15.0 

284 

43 

32 

23 

42 

3 

37 

24 

36 

3 

30A 


40A 


llH03/l?/70   5001 

1005     5006     3 


6.9 
66 


55. 4F   6.9 
13. OC 


230 


60A 


104/21/70   5001 


1300 


5006 


|05/l?/70   5001 
1235     5006 


11.0   62. 6F   7.9 

115    17. OC         195 


10.5   62. 6F   8.2 

110    17. OC         260 


18 

8.2 

11 

1.1 

.0 

84 

14 

12 

.4 

90 

.67 

.48 

.03 

.00 

1.38 

.29 

.34 

.01 

43 

32 

23 

1 

68 

14 

17 

.20 


9.0 


120 
116 


79    50A 
10 


3SA 


(6/10/70   5001 
1215     5006 


07/08/70   SOOl 
llf-S     5006 


8.3   68. OF   7.4 

93    20. OC         280 


6.8 
85 


78. dF 
26. OC 


7.4 


320 


?2 

11 

24 

2.5 

.0 

no 

20 

35 

1.3 

.10 

.90 

1.04 

.06 

.00 

1.80 

.42 

.99 

.02 

35 

29 

34 

2 

56 

13 

31 

1 

12.0 


201 
183 


70A 


100    50A 
10 
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TABLE   D-2  (CONT) 

MINtRAL  ANALYSES  OF  SURFACE  WATER 

DATE     SAMPLER   G.H.    DO     TEMP    FIELD                                MILLIGRAMS  PER  LITER  MILLIGRAMS  PER  LITER 
TIME      LAB    DEPTH    SAT          LABORATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEQUI VALENT5  PER  LITER 

PH     EC                              PERCENT  REACTANCE  VALUE  B     F     TDS     TH    TURB 

CA     MG     NA     K    C03   HC03    SO*.    CL  N03        SI02     SUM    NCH 

B9  0  802.7  123.3     DISAPPOINTMENT  SLOUGH  NEAR  LODI  CONTINUED 

08/11/70   5001            7.^   78. 8F   7.3           —     —     —    —    —     —     —     —  —     —    —                  60A 

12^0     5006     3       93    26. OC         233 

09/17/70   5001            8.6   71. 6F   7.3           —     —     —    —    —     —     —     —  —     —    —                  31A 

1140     5006     3      100    22. OC        186 

89  D  803.1  141.3    sAN  JOAQUIN  RIVER  AT  JERSEY  POINT 

10/20/69   5001            9.8   61   F   7.6           —     —     —    —    —     —     —     14  .9     —    —     113           llA 

1325     5006     3      101    16   C         200                                             .39  .01        13.0 

20  I 

11/24/69   5001            9.4   55   F   7.2           —     --     —    —    —     —     —     18  .9     —    --     122           14A 

1430     5006     3       90    13   C         180                                             .51  .01        16.0 

28  1 

02/11/70   5001           10.1   52   F   7.1           --     --     --    --    --     —     —     12  1.8     --    ~     126           75A 

1120     5006     3       92    11   C         180                                             .34  .03        16.0 

19  2 

03/19/70   5001           10.6   55   F   7.6           16    7.7     16   1.6    .0     63     28     18  2.Z         .30    —     145      72    36A 

1615     5006     3      102    13   C         220    .80    .63    .70   .04   .00   1.03    .58    .51  .04        16.0     137      20 

37     29     32     2          48     27     24  2 

04/10/70   5001            9.4   63   F   7.6           ~     —     —    —    —     —     "     —  1.6     —    —                  34A 

1430     5006    11       99    17   C         220  .03 

1 

04/16/70   5001           10.2   57   F   7.6           ~     ~     —    —    ~     —     ~     21  1.3     —    —     139           21 A 

1450     5006     3      100    14   C         229                                             .59  .02        17.0 

26  1 

04/24/70   5001           10.0   60. 4F   7.5           —     —     —    —    —     —     —     17  1.2     —    —     135           52A 

1235     5006     8      102    15. 8C        260                                          .48  .02        17.0 

18  1 

05/01/70   5001           10.7   63   F   7.7           —     —     —    —    —     —     --     23  1.3     —    —     152           36A 

1230     5086    26      112    17   C         290                                             .65  .02        16.0 

Ocr.                                                                             22  1 

05/06/70   5001            9.7   63   F   7.6           —     —     —    —    —     —     —     —  —     —    —                  60A 

1450     5006    23      102    17   C         270 

05/07/70   5001            9.8   64   F   7.6           —     —     —    —    —     —     —     18  .4     —    ~     129           41A 

1320     5006    22      105    18   C         240                                             .51  .01        14.0 

21 

05/14/70   5001            9.9   66   F   7.7           —     ~     —    —    —     —     —     19  .4     —    —     136           20A 

1200     5006    21      108    19   C         240                                             .54  .01        14.0 

22 

05/18/70   5001            9.5   68   F   7.7           ~     —     —    —    ~     —     --     12  .2     —    —     142           23A 

1720     5006     3      106    20   C        220                                          .34  .00        13.0 

15 

05/21/70   5001            8.5   68   F   7.4           —     ~     —    ~    —     —     —     —  ~     ~    ~                  45A 
1115     5006    21       95    20   C         240 

05/28/70   5001            9.2   68   F   7.3           —     —     —    ~    —     —     —     40  .3     ~    —     188           38A 

1230     5006    22      103    20   C        281                                         1.13  .00        12.0 

40 

06/04/70   5001            8.1   73   F   7.5           --     —     --    ~    —     —     —     30  ~     —    ~     172           45A 

1248     5006    19       96    23   C         258                                             .85  11.0 

33 

06/10/70   5001            8.8   68   F   7.6           —     --     —    —    —     —     —     74  .3     —    —     262           45A 

1100     5006    21       98    20  C                      415                                           2.09  .00        12.0 

50 

06/15/70   5001            9.7   70   F   7.6           14    /.6     19   1.8    .0     83     IS     20  1.2     —    —     144      67    32A 

1715     5006     3      111    21   C         220    .70    .62    .83   .05   .00   1.36    .31    .56  .02        14.0     134       2 

32     28     38     2          60     14     25  1 

06/17/70   5001            8.3   70   F   7.5           —     —     —    —    —     —     —     —  ~     —    —                  50A 

0915     5006     3       95    21   C         340 


74 

.4 

— 

2.09 

.01 

13.0 

53 

56 

.8 

.- 

1.58 

.01 

13.0 

46 

63 

__ 

— •    •• 

1.78 

— 

46 

215 

.3 

._ 

6.06 

.00 

15.0 

66 

190 

.5 

.-    -. 

5.36 

.01 

12.0 

68 

^ 


06/25/70  5001  8.2  70  F   7.5  --     —     —    —    —     —     —     74    .4     —    ~     258  50A 

1340  5006  4       94  21  C         395 

07/02/70  5001  7.7  73  F   7.3  ~     —     —    —    ~     —     —     56    .8     —    —     214  55A 

1150  5006  3      91  23  C        343 

07/07/70  5050  —    —    —    —    —    —     --     63    —    —    ~     218 

5050  391 

07/09/70  5001  8.1  72  F   7.5  —     —     ~    —    —     —     —    215    .3     —    —     521  45A 

0955  5006  6       94  22  C         920 

07/1S/70  5001  9.1  70  F   7.7  —     —     —    —    —     —     --    190    .5     —    ~     464  39A 

1720  5006  3      104  21  C         790 


398 


TABLE   D-2  (CONT) 


DATE 
TIMF 


MINERAL  ANALVbLS  OF  SJHFAce  HATER 


samplew  g.m.   do 
la8   depth   sat 


TEMP    FIELD 

LABOHATOHY 
PH     EC 


MILLIGRAMS  PER  LITER  MItLIGNAHS  PER  LITER 
MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILL lEQUI VALENTS  PEP  LITER 

PEPCENT  RFACTANCE  VALUE  b     F  TOS     TH 

CA     MG     NA     K    C03   MC03    SO*    CL    N03  SI02  SUM    NCM 


TUP8 


07/1^/70   SOSO 
1115     5050 


B9  0  n03.1  141.3     SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  JERSEY  POINT 

436 


CONTINUED 


07/lh/70   5001 
WtS  5006 


07/23/70   5001 
1200     5006 


07/30/70   5001 
lO'iO     5006 


07/30/70   5050 
1135     5050 


08/06/70   5001 
1400     5006 


•8/12/70   5050 
1315     5050 


08/13/70   5001 
1735     5006 


08/20/70   5001 
1300     5006 


08/26/70   5050 
1200     5050 


08/27/70  5001 

1230  5006 

09/03/70  5050 

0q30  5050 


09/03/70   5001 
1400     5006 


09/09/70   5001 
1530     5006 


09/17/70   5001 
1040     5006 


09/24/70   5001 
1230     5006 


77 

2.17 

50 


8.1   72   F   7.5 
94    22      C 


7.8   73   F   7.4 
93    23   C 


7.6   73   F   7.4 
90    23   C 


7.8   75  F       7.4 
94    24   C 


8.4   75   F   7.7 
102    24   C 


8.5   72   F   7.5 
99    22   C 


8.5-   70   F   7.4 
97    21   C 


8.4 

72 

F 

7.4 

98 

22 

C 

9.0 

72 

F 

7.3 

105 

22 

C 

8.2 

70 

F 

7.3 

93 

21 

C 

8.8   68. 4F   7.3 
99    20. 2C 


475 


885 


555 


520 


482 


583 


807 


424 


3*2 


280 


2*6 


240 


231 


150 


179 


230 

6.49 
73 


.7 
.01 


102    .8 
2.68   .01 
52 


12    7.7 

.60    .63 

27     28 


22 

.96 

43 


1.8 
.05 

2 


.0 
.00 


78 

1.28 

55 


U 
.23 

10 


.79 
32 

31 

.87 

36 

26 

.73 

32 

13 

.37 

25 

12 

.34 

19 


.3 

.00 


.2 

.00 


10/20/69   5001 
1545     5006 


H9  D  803.7  136.1     FALSE  RIVER  AT  WEBB  PUMP 

190 


9.6   61   F   7.4 
99    16   C 


11/24/69  5001 

1615  5006 

02/11/70  5001 

1245  5006 


03/16/70   5001 
1415     5006 


04/16/70   5001 
1535     5006 


9.4   55   F   7.1 
90    13   C 


9.4   5?   F   6.9 
86    lie 


9.6   5v   F 
96    15   C 


7.2 


190 


270 


<;60 


26   2.6 

.73   .04 

28     2 


14.0 


14.0 


103 
2.90 

"■ 

^^ 

56 

92 

.7 

-*    — « 

2.59 

.01 

15.0 

54 

120 

.- 

—    __ 

3.38 

-- 

58 

185 

.6 

„    

5.22 

.01 

14.0 

65 

77 

.5 

••    •• 

2.17 

.01 

14.0 

51 

55 

.- 

_-    -. 

1.55 

— 

45 

47 

.6 

.-    -. 

1.33 

.01 

14.0 

47 
?8 

15.0 


15.0 


15.0 


15.0 


16.0 


542 


289 


260 


473 


234 


165 


146 


147 
135 


116 


125 


175 


ISA 


50A 


60A 


55A 


30A 


45A 


30A 


10.2   57   F   7.5 

100    14   C         210 


30A 


62    20A 
3 


33A 


24A 


13A 


12A 


45A 


35A 


27A 


t  05/18/70   5001 


I 


1810 


5006 


9.1   68   F   7.8 
102    20   C         200 


34A 


I  05/?7/70   5i»50 
1005     5050 


06/0«./70 
15t5 


5050 
5050 


06/10/70   5050 
0835     5o50 


22* 


2*9 


272 


399 


19 

.5* 

2* 

23 

.65 

26 

29 

.62 

30 


133 


1*0 


149 


TABLE   D-2  (CONT) 

MINERAL  ANALYSES  OF  SJRFACE  WATEK 

TEMP    FIELD                                  MILLIGRAMS  PER  LITER  MILLIGRAMS  PEW  LITER 

LABORATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEOUI VALENTS  PER  LITER 

PH     EC                               PERCENT  REACTANCE  VALUE  B     F  TDS  TH    TUkH 

CA     MG     NA     K  C03   HC03    SO'*    CL    N03  SI02  SUM  NCH 


DATE 
TIME 


SAMPLER   G.H.    DO 
LAB    DEPTH    SAT 


89  D  803.7  136.1 


FALSE  RIVER  AT  WEBB  PUMP 


CONTINUED 


06/15/70   5050 
1135     5050 


258 


26 
.73 

28 


06/15/70   5001 
1810     5006 


9.0   70   F   7.5 
103    21   C 


270 


32    .4 
.90   .01 
33 


11.0 


175 


35A 


06/23/70   5050 
1245     5050 


270 


29 

.82 
30 


166 


07/01/70   5050 
1335     5050 


297 


38 

1.07 

36 


174 


07/15/70   5001 
1805     5006 


9.0   70   F   7.5 
103    21   C 


350 


36A 


07/16/70   5050 
0930     5050 


07/30/70   5050 
1230     5050 


329 


357 


50 

1.41 

43 

62 

1.7b 

49 


184 


197 


08/12/70   5050 
1045     5050 


289 


41 

1.16 

40 


168 


08/13/70 
1830 


5001 
5006 


8.7   75   F   7.4 
105    24   C 


733 


27A 


09/04/70   5050 
0930     5050 


227 


25 

.71 

31 


141 


09/09/70   5001 

1620     5006     3 


9.3   75   F   7.3 
112    24   C 


203 


17 

.48 
24 


.4 
.01 


14.0 


123 


16A 


B9  D  804.4  134.2 


OLD  RIVER  AT  MOUTH 


10/20/69   5001 
1520     5006 


9.2   61   F   7.3 
94    16   C 


200 


15 

.42 

21 


1.3 

.02 

1 


14.0 


116 


lOA 


11/24/69   5001 
1550     5006 


9.2   54   F   7.0 
B6    12   C 


180 


18 

.51 

28 


.4 

.01 

1 


16.0 


123 


14A 


02/11/70   5001 
1225     5006 


03/16/70   5001 
1430     5006 


10.1   52   F   7.0 
92    lie 


190 


10.0 

59 

F 

7.3 

15 

6.4 

100 

15 

C 

190 

.75 
40 

.53 
28 

13   1.7    .0     62     19 

.57   .04   .00   1.02    .40 

30     2  55     21 


15 

.42 

22 

15 

.42 

22 


1.8 

.03 

2 

1.8 

.03 

2 


16.0 


.40 


16.0 


126 


125 
119 


55A 


64    32A 
13 


04/16/70 

1550 

5001 
5006 

05/18/70 
1825 

5001 
5006 

06/15/70 
1825 

5001 
5006 

07/15/70 
1815 

5001 
5006 

08/13/70 
1845 

5001 
5006 

09/09/70 
1640 

5001 
5006 

9.9 

57 

F 

7.6 

97 

14 

C 

8.8 

66 

F 

7.6 

96 

19 

C 

8.5 

70 

F 

7.5 

97 

21 

C 

•8.6   72   F   7.7 
100    22   C 


8.6   75   F   7.6 
104    24   C 


8.9   72   F   7.1 
103    22   C 


180 


200 


270 


230 


222 


171 


15 

.75 

27 


9.0 

.74 

27 


28 
1.22 

44 


2.2 

.06 

2 


.0     84 

.00   1.38 

51 


19 

.40 

15 


12    6.7 

.60    .55 

35     32 


12 

.52 

31 


1.3 

.03 

2 


.0 
.00 


76    9.0 

1.25    .19 

74     U 


U 

.31 

17 

12 

.34 

17 

33 

.93 

34 

28 

.79 

34 

28 

.79 

36 

9.0 

.25 

15 


1.3 

.02 

1 

.9 

.01 

1 

.3 
.00 


1.0 

.02 

1 

.5 
.01 


.2 
.00 


18.0 


15.0 


12.0 


16.0 


15.0 


14.0 


HI 

129 

168 
161 

145 
138 


106 
102 


22A 


33A 


75    32A 

6 

30A 


20A 


58    lOA 


400 


TABLE   0-2  (CONT) 


MINERAL  ANALYSES  OF  SJPFACE  WATER 


DATE 
TIME 


SAMPLER   G.M.    00 
LAB    DEPTH    SAT 


TEMP    FIELD 

LAhORATORY 
PH     EC 


MILLIGRAMS  HER  LITER  MILLIGRAMS  PER  LITER 
MINERAL  CONSTITUEfxTS  IN   MRLIEOUI VALENTS  PER  LITER 

PERCENT  REACTANCE  VALUE  B     F  TOS  TM 

CA     MO     NA     K    C03   HC03    504    CL    N03        SI02  SUM  NCH 


TURB 


d9  0  805.1  144.3 


10/16/69   5001 
1025     5006 


9.2   63   F   7.5 
97    17   C 


SACRAMENTO  RIVER  AT  EMMATON 
200 


16A 


11/25/69   5001 
1400     5006 


9.3   55   F   7.2 
89    13   C 


180 


15A 


02/12/70   5001 
1005     5006 


10.5   52   F   7.2 
96    11   C 


140 


90A 


03/20/70   5001 
1450     5006 


04/17/70   5001 
1405     5006 


10.5   57   F   7.3 

103    14   C         160 


10.5   59   F   7.5 

105    15   C         230 


5.0   1.8 

.14   .03 

9     2 


17.0 


117 


36A 


23A 


05/19/70   5001 
1725     5006 


9.0   61   F   7.7 
92    16   C 


300 


29A 


0S/2H/70 
1055 

5050 
5050 

06/04/70 
1315 

5050 
5050 

06/09/70 
1525 

5050 
5050 

06/15/70 
0905 

5050 
5050 

06/16/70 

1600 

5001 
5006 

3 

9.2 
103 

68 
20 

F 
C 

06/23/70 
1445 

5050 
5050 

07/01/70 
1030 

5050 
5050 

07/14/70 
1450 

5001 
5006 

3 

9.2 
107 

72 
Z2 

F 
C 

07/16/70 

1300 

5050 
5050 

07/30/70   5050 
1400     5050 


08/12/70   5050 
0935     5050 


08/12/70   5001 
1440     5006 


7.8 


7.9 


8.8   73   F   7.S 
104    23   C 


428 


381 


364 


286 


470 


550 


518 


620 


466 


465 


398 


436 


74 

2.09 

49 

— 

56 

1.58 

41 

"• 

~ 

53 
1.49- 
41 

"~ 

— 

34 

.96 

34 

"~ 

"~       « 

101 

2.85 
61 

.9 
.01 

14.0 

105 

2.96 

54 

"" 

~ 

99 
2.79 

54 

— 

— 

88 

2.48 

53 

90 

2.54 

55 

71 

2.00 
50 


245 


204 


195 


161 


306 


320 


291 


252 


255 


220 


35* 


40A 


37A 


09/03/70   5050 
0«?0     5050 


09/10/70   5001 
1450     5006 


8.7   72   F   7.3 
101    22   C 


199 


167 


16 

.45 

23 


9.0    .9 

.25   .01 

15     1 


B9  0  805.2  124.1     WHITE  SLOUGH  AT  RIO  BLANCO  TRACT  NEAR  LODI 


10/23/69   5001 
13'«0     5006 


12/1B/69   5001 
1115     5006 


16.0 


5.2   62. 6F   7.5 
55    17. OC 


6.2   53. 6F   7.1 
58    12. OC 


23    9.0 


57    11    .0    161 


25 


490   1.15 
25 


46    17    .30 


.74   2.48   .28   .00   2.64    .52   1.30   .28 
16     53     6  56     11     27     6 


50.0 


127 


110 


340 
320 


28A 


95    25A 
38 


17A 


600 


01/l?/70   5001 
0920     5006 


04/21/70   5001 
1220     5006 


05/12/70   5001 
1150     5006 


7.0   50. OF   7.3 
63    10. OC 


8.8   59. OF   7.3 
88    15. OC 


7.5   62. 6F   7.2 
79    17. OC 


40     Id     68 
560   2.00   1.48   2.96   .19 
30     22     45 


60     2b     49 

724   2.99   2.06   2.13 

41     28     29 


7.5 

.0 

231 

35 

66 

8.9 

.19 

.00 

3.79 

.73 

1.86 

.14 

3 

58 

11 

29 

2 

3.9 

.0 

260 

32 

74 

24 

.10 

.00 

4.26 

.67 

2.09 

.39 

1 

57 

9 

2H 

5 

37.0 


.40 


41.0 


395  174    24 A 

396  16 


446     253    45A 
440      40 


34A 


560 


401 


TABLE   0-2  (CONT) 

MINERAL  ANALYSES  OF  SJHFACE  KATE« 

DATE     SAMPLER   G.H.    00     TEMP    FIELD  MILLIGRAMS  PER  LITER        MILLIGRAMS  PER  LITER 
TIME      LAB    DEPTH    SAT          LABORATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEQUI VALENTS  PER  LITER 

PH     EC  PERCENT  REACTANCE  VALUE      B     F     IDS     TM    TURB 

CA  MG     NA     K    C03   HC03    S0<»    CL    N03        SI02     SUM    NCH 

B9  D  805.2  12<>.1     WHITE  SLOUGH  AT  RIO  BLANCO  TRACT  NEAR  LODI             CONTINUED 

06/10/70   5001             7.3   68. OF   7.4           —  —     —    —    —     —     —     —    —     —    —                   60A 

1130     5006     3       82    20. OC         '►♦O 

07/08/70   5001             8.0   78. 8F   7.5           30  15     37   5.7    .0    162     18     <i6   2.7    .20    —     281     137    60A 

1055     5006     3      101    26. OC         <>30   1.50  1.23   1.61   .15   .00   2.66    .37   1.30  .OU                    27.0     263       4 

33  27     36     3  61      8     30     1     . 

08/11/70   5001            4.7   77. OF   7.1           —  —     —    —    —     —     —     —    —     —    —                   2dA 

1210     5006     3       58    25. OC         430 

09/17/70   5001            4.1   69. 8F   7.2           —  —     —    —    —     —     —     —    —     —    —                   19A 

1105     5006     3       47    21. OC         542 

89  D  805.2  126.0     WHITE  SLOUGH  NEAR  LODI 

10/23/69   5001            8.1   60. 8F   7.1            12  6.0     14   2.0    .0     73    8.0     13   3.5    .20    ~     123      55    21A 

1215     5006     3       83    16. OC         190    .60  .49    .61   .05   .00   1.20    .17    .37   .06        17.0     112       6 

34  28     35     3  67      9     21     3 

11/14/69   5001            8.1   57. 2F   7.1           --  ~     ~    ~    ~     —     —     --    --     —    —                  11 A 

IIOS     5006     3       80    14. OC         180  — 

12/18/69   5001             8.9   51. 8F   7.1           —  —     —    —    —     —     —     —    --     —    —                   14A 

1145     5006     3       82    U.OC         330 

01/12/70   5001            10. S   48. 2F   7.3           29  14     40   3.5    .0    116     40     55   7.8     —    —     293     130    21A 

1010     5006     3       92     9.0C         430   1.45  1.15   1.74   .09   .00   1.90    .83   1.55   .13        20.0     267      35 

33  26     39     2          43     19     35     3 

02/17/70   5001             9.1   53. 6F   7.2           —  —     —    --    —     —     --     —    —     —    —                   28A 

1015     5006     3       85    12. OC         340 

03/12/70   5001             7.9   55. 4F   7.1           --  --     —    --    —     —     —     —    --     —    --                   30A 
0920     5006     3       76    13. OC         330 

04/21/70   5001             9.7   59. OF   7.3           17  8.6    6.8   1.1    .0     78     12     14   1.8    .30    —     117      78    45A 

1135     5006     3       97    15. OC         193    .85  .71    .30   .03   .00   1.28    .25    .39   .03        18.0     119      14 

45  38     16     2          66     13     20     2 

05/12/70   5001             8.6   62. 6F   7.1           —  —     _-    __    „     __     ._     __    __     __    __                   394 

1100     5006     3       90    17. OC         180  — 

06/10/70   5001             7.5   68. OF   7.1           —  —     —    —    —     —     —     —    —     —    —                   40A 

1045     5006     3       84    20. OC         210 

07/08/70   5001             6.8   77. OF   7.3           18  10     19   1.9    .0     89     11     31    .9     —    --     177      86    34A 

1000     5006     3       84    25. OC         270    .90  .82    .83   .05   .00   1.46    .23    .87   .01        22.0     158      13 

35  32     32     2  57      9     34 

08/11/70   5001             7.2   77. OF   7.1           —  —     —    —    —     —     —     —    —     —    ~                   30A 

1130     5006     3       89    25. OC         180 

09/17/70   5001             7.8   69. 8F   7.1           —  —     —    —    —     —     —     —    —     —    —                   22A 

1025     5006     3       89    21. OC         191 

89  0  805.8  140.1     SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  TWITCHELL  ISLAND 

10/20/69   5001             9.3   61   F   7.5           —  —     —    ~    —     —     —     —    —     ~    —                    9* 
1425     5006     3       95    16   C         180 

11/24/69   5001            9.5   54   F   7.2           •—  --     --    --    —     —     —     —    --     —    —                   17A 

1500     5006     3       89    12   C         170  — 

02/11/70   5001            10.5   52   F   7,1           —  —     —    ~    —     —     —     —    —     —    —                   60A 

1150     5006     3       96    11   C         160 

03/19/70   5001            10.6   55   F   7.5           ~  ~     —    ~    —     —     —     1«,   2.2     —    --     130           35A 

1640     5006     3      102    13   C         200  .39   .04        16.0 

20     2 

04/17/70   5001            10.5   57   F   7.6           ~  —     —    --    --     —     —     —    —     —    --                   21* 
1545     5006     3      103    14   C         200 

05/19/70   5001             9.1   64   F   7.8           —  —     —    —    —     —     —     —    —     —    —                   22A 

1930     5006     3       98    18   C         200 

06/16/70   5001            9.4   68   F   7.8           —  —     —    —    —     —     —     41    .4     —    —     187           27* 

1810     5006     3      105    20   C         300  1.16   .01        12.0 

39 

07/14/70   5001            9.1   73   F   7.8           ~  —     —    —    —     —     —     —    —     —    —                   32* 

1712     5006     3      108    23   C         460  — 


402 


TABLE  D-2  (CONT) 


MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  WATEM 


TIME 


SANMLEft   G.M.    00 
LAa    OEfTM    SAT 


TEMP    FIELD 

LAMOWATOWY 

PH     EC 


mILLIGPamS  per  LITEM  MILLIGRAMS  PER  LITER 
MINERAL  CONSTITUE'^TS  IN   MILL  lEOUI  VALENTS  PER  LITER 

PERCENT  REACTANCE  VALUE  B  F  TOS  TH 
CA     M6     NA     K    C03   MC03    SO*    CL    N03        SI02     SUM    NCM 


TURB 


89    0    B05.B    1<.0.1  SAN    JOAQUIN    RIVER   AT    TWITCHELL    ISLAND 


CONTINUED 


0fl/l.?/70      5001 
1630  5006 


H.7   75   F   7.5 
105    24   C 


o96 


26A 


09/10/70   SOOl 
1630     5006 


9.1   73   F   7.5 
108    23   C 


212 


16    .4 
.45   .01 
21 


120 


10/16/69   5001 
1110     5006 


R9  0  906. •«  142.0     THREE  MILE  SLOUGH  AT  SACRAMENTO  RIVER 

9.5   63   F   7.6 
3      100    17   C         170 


11/25/69   5001 
1445     5006 


•2/12/70   5001 
1025     5006 


•3/20/70   5001 
1510     5006 


04/17/70   5001 
1420     5006 


9.4   55   F   7.2 

QO    13   C         160 


10.4   52   F   7.3 
95    11   C         130 


10.8   57   F   7.3 

106    14   C         200 


10.5   57   F   7.6 

103    14   C         190 


7.0 

.9 

.20 

.01 

10 

1 

17.0 


17.0 


123 


18* 


14A 


14A 


90A 


«5A 


18A 


05/19/70   5001 
1750     5006 


9.2   64   F   7.8 
99    18   0 


210 


22A 


06/16/70 
1620 


07/14/70 
1525 


5001 
5006 


5001 
5006 


9.4 
105 


9.2 
107 


68 
20 


7.8 


72   F   7.9 
22      C 


270 


360 


33 

.93 

34 


.9 
.01 


15.0 


165 


36A 


3SA 


08/12/70 
1500 


5001 
5006 


9.0   73 
107    23 


7.6 


314 


25A 


09/10/70   SOOl 
J510     5006 


8.9   72 
103    22 


F   7.2 
C 


10/23/69 
1120 


99  0  808.8  125.8     SY 

5001  0.4   60. 8F 

5006     3        4    16. OC 


7.1 


204 


600 


— 

— 

..    -. 

-- 

— 

— 

19 

.9 

.54 

.01 

26 

H  AT 

DRAIN 

NEAR  LODI 

40 

IB 

45    13 

.0 

303 

16 

22 

.4 

2.00 

1.48 

1.96   .33 

.00 

4.97 

.33 

.62 

.01 

35 

26 

34     6 

84 

6 

10 

16.0 


38.0 


130 


351 
344 


16A 


174    21A 
75 


11/14/69 
1030 


5001 
5006 


0.0   57. 2F 
14. OC 


7.2 


490 


9A 


12/18/69   5001 
1230     5006 


9.5 

85 


50. OF 
10. OC 


7.1 


130 


ISA 


01/li?/70   5001 
1040     5006 


02/17/70 
0940 

5001 
5006 

13/12/70 
0«45 

5001 
5006 

>*/21/70 
1050 

5001 
5006 

15/12/70 
1030 

5001 
5006 

►6/10/70 
1020 

5001 
5006 

l7/0«/70 
0915 

5001 
5006 

18/11/70 

loso 

5001 
5006 

0.0 


0.0 


50. OF 
10. OC 


51. 8F 
11. OC 


7.1 


7.2 


0.0   4H.2F   7.0 
9.0C 


543 


890 


740 


40 

17 

47 

19 

.0 

288 

26 

31 

.4 

2.00 

1.40 

2.04 

.49 

.00 

4.72 

.54 

.87 

.01 

34 

24 

34 

8 

77 

9 

14 

30.0 


8.0   59. OF   7.2  21    7.2 

80    15. OC         211   1.05    .59 

45     25 


6.7   60. 8F   6.9 

69    16. OC         130 


4.9   66. 2F   6.8 

54    19. OC         140 


7.8   77. OF   7.5 

96    25. OC         140 


5.7   78. 8F   6.9 

72    26. OC         320 


12 

S.O 

60 

.41 

40 

27 

14 

2.7 

.0 

108 

10 

9.0 

.9 

61 

.07 

.00 

1.77 

.21 

.25 

.01 

26 

3 

79 

9 

11 

.20 


10   2.1    .0     61 

.44   .05   .00   1.00 

29     3  71 


9.0 

10 

.19 

.28 

14 

20 

6.0 


3.0 


370 
354 


127 
125 


88 
82 


170    23A 
66 


30A 


29A 


82    29A 

7 


19A 


2SA 


51    26  A 
1 


24A 


9/17/70   5001 
0930     5006 


2.0   68. OF   6.7 

22         20. OC         216 


13A 
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TABLE  D-2  (CONT) 

MINERAL  ANALYSES  OF  SJkFACE  KATER 

DATE     SAMPLER   G.M.    DO     TEMP    FIELD  MILLIGRAMS  PER  LITER  MILLIGRAMS  PER  LITER 
TIME      LAB    DEPTH    SAT          LABORATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEQUI VALENTS  PEW  LITER 

PH     EC  PERCENT  REACTANCE  VALUE  6     F     TDS     TH    TURfl 

CA     MG  NA  K  C03   HC03  SO**    CL  N03        SI02     SUM    NCH 

B9  D  809.6  1<.1.1     SACRAMENTO  RIVER  AT  RIO  VISTA  BRIDGE 

10/17/69   5001             9.3   59   F   7.3           —     —  —  "  —     —  —     —  —     —    —                   lOA 

1055     5006     3       93    15   C         150 

10/21/69   5001             9.3   59   F   6.9           —     —  —  —  --     —  —    '••0  .^            —    ~     117           UA 

1855     5006     3       93    15   C         1<.0  .11  .01  18.0 

8  1 

11/25/69   5001             9.7   55   F   7.3           --     —  --  —  ~     —  —    7.0  .9     —    ~     101            llA 

1530     5006     3       93    13   C         150  .20  .01  18.0 

13  1 

02/12/70   5001            11.0   52   F   7.2           ~     —  --  ~  —     —  —    2.0  .9     —    ~      81           90A 

1145     5006     3      101    11   C         120  .06  .01  18.0 

5  1 

03/20/70   5001            10.9   57   F   7.6           13    7.8  8.1  1.1  .0     77  14    5.0  1.0    .20    ~     110      65    fcSA 

1535     5006     3      107    14   C         160    .65    .64  .35  .03  .00   1.26  .29    .14  .02        17.0     106       2 

39     38  21  2  74  17      8  1 

04/16/70   5001             9.3   55   F   7.3           —     —  —  ~  —     —  —    9.0  1.2     —    ~     113           18A 

1420     5006     3       89    13   C         190  .25  .02  18.0 

13  1 

04/17/70   5001  57   F  — 

1445     5006     3  14   C 

05/18/70   5001             9.0   64   F   6.7           —     —  —  —  —     —  —     10  .9     —    —     129           25A 

1700     5006     3       96    18   C         200  .28  .01  17.0 

14  1 

05/19/70   5001             9.0   64, 4F   7.6           —     —  —  —  —     —  —     —  —     —    —                   22A 

1815     5006     3       96    18. DC         200 

06/15/70   5001             9.0   70   F   7.3           13    8.0  17  1.7  .0     82  16     14  1.3     —    —     142      66    28A 

1505     5006     3      103    21   C         210    .65    .66  .74  .04  .00   1.34  .33    .39  .02        18.0     130       2 

31     32  35  2  64  16     19  1 

06/16/70   5001             9.2   66   F   7.7           —     ~  —  —  —     —  —     —  "     —    "                   17A 

1645     5006     3      101    19   C         230 

07/14/70   5001             8.6   73   F   7.8           --     —  —  —  —     —  —     —  —     —    —                   25A 

1555     5006     3      102    23   C         160 

07/15/70   5001             8.8   70   F   7.7           --     —  —  —  —     —  —     10  1.0     —    —     106           35A 

1630     5006     3      100    21   C         160  .26  .02  17.0 

18  1 

08/12/70   5001             8.8   75   F   7.5           —     —  —  —  —     —  —    8.0  .4     —    —      95           llA 

1520     5006     3      106    24   C         152  .23  .01  15.0 

IS,  1 

08/13/70   5001             8.3   73   F   7.6           ~     —  —  —  —     —  —     —  —     —    —                   18A 

1500     5006     3       98    23   C         150 

09/09/70   5001            8.5   73   F   7.5           —     —  —  —  —     —  —     —  —     —    —                   lOA 

1400     5006     3      101    23   C         162 

09/10/70   5001            8.1   70   F   7.3           12    6.7  12  1.3  .0     78  8.0    7.0  .2     —    ~     104      68    15A 

1530     5006     3       92    21   C         165    .60    .55  .52  .03  .00   1.28  .17    .20  .00        17.0     103       7 

35     32  31  2  78  10     12 

P9  D  810.1  127.9    HOG  SLOUGH  NEAR  THORNTON 

10/24/69   5001             7.1   62. 6F   7.1           20     11  24  4.0  .0    106  6.0     46  .9     —    --     206      95    13A 

1230     5006     3       74    17. OC         320   1.00    .90  1.04  .10  .00   1.74  .12   1.30  .01        17.0     182       8 

33  30  34  3  55  4     ttl 

11/14/69   5001             7.8   57. 2F   7.2           —     —  —  —  ~     —  —     —  ~     —    —                   lOA 
1020     5006     3       77    14. OC         380 

12/18/69   5001            9.3   50. OF   7.4           —     —  —  —  —     —  —     —  —     —    —                   ISA 

1250     5006     3       83    10. OC         560 

01/12/70   5001             9.5   48. 2F   7.1           60     36  85  4.5  .0    270  IS    190  1.8     —    ~     659     298    11 

1125     5006     3       83     9.0C         990   2.99   2.96  3.70  .12  .00   4.43  .31   5.36  .03        22.0     549      76 

31     30  38  1  44  3     53 

02/18/70   5001            5.2   51. 8F   7.5           —     --  —  --  —     —  --     —  --     —    —                   13A 
0955     5006     3       48    11. OC        1090 

03/13/70   5001            7.3   59. OF   7.5           —     --  --  —  ~     —  —     —  ~     ~    ~                  12A 
0910     5006     3       74    IS.OC         960 

04/23/70   5001             9.9   60. 8F   7.7           40     21  48  3.5  .0    128  12    118  .9    .40    —     343     187    35A 

1155     5006     3      102    16. OC         610   2.00   1.73  2.09  .09  .00   2.10  .25   3.33  .01        15.0     323      82 

34  29  35  2  37  4     59 

05/13/70   5001             9.4   64. 4F   7.7            —     ~  —  ~  —     —  —     —  —     —    —                    16A 

1200     5006     3      101    18. OC         380 
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TABLE   D-2  (CONT) 


MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  *ATER 


DATE 
TIMF 


SAmPlEW   G.H.    00 
LA8    OEPTm    sat 


TEMP    FIELD 

LABORATORY 
PH     EC 


HILLI6HAMS  PEH  LITER  MILLIGRAMS  PER  LITER 
MINERAL  CONST ITOE^iTS  IN   MILL lEOUI VALENTS  PER  LITER 

PERCENT  REACTANCE  VALUE  B     F  TOS  TM 

CA     MG     NA     K    C03   MC03    SO*    CL    N03  SI02  SUM  NCH 


TURB 


<)9  n  aiQ.t  127.9     HOG  SLOUGH  NEAR  THORNTON 


06/11/70   SOOl 
n?0     5006 


8.1  69. er  7.S 

92    21. OC 


CONTINUED 


<>10 


26A 


07/10/70   5001 
1020     5006 


6.9   77. OF   7.4 
as    25. OC 


2S0 


18 

9.6 

21 

.0 

87 

12 

32 

.9 

.90 

.79 

.91 

.00 

1.43 

.25 

.90 

.01 

36 

32 

36 

55 

10 

35 

18.0 


167 
155 


85    40A 
13 


08/l?/70 
1140 


5001 
5006 


7.*.   78. 8F   7.6 

93    26. OC         323 


22A 


09/18/70   5001 
1010     5006 


8.0   71. 6F   7.4 

93    22. OC         346 


13A 


B9  0  811.0  139.3     STEAMBOAT  SLOUGH  ABOVE  CACHE  SLOUGH 


10/16/69   5001 
1245     5006 


9.2   63   F   7.3 
97    17   C 


120 


8A 


11/25/69   5001 
1630     5006 


10.0   5*   F   7.2 
94    12   C         160 


lOA 


02/13/70   5001 
1050     5006 


10.9   52   F   7.2 

100    11   C         110 


90  A 


03/20/70   5001 
1605     5006 


04/17/70   5001 
1500     5006 


10.8 
106 


57   F 
14   C 


7.4 


10.0   59   F   7.6 
100    IS   C 


140 


18S 


2.0     i.e 

.06   .03 
4     2 


18.0 


97 


36A 


20A 


05/19/70   5001 
1835     5006 


9.2   64   F   7.8 

99    18   C         200 


19A 


06/16/70   5001 
1710     5006 


07/14/70   5001 
1620     5006 


7.5   66   F   7.7 

82    19   C         210 


8.9   7S   F   7.7 
108    24   C         150 


13   1.3 

.37   .02 

18     1 


18.0 


132 


25A 


23A 


08/12/70   5001 

1545     5006     3 


09/10/70   5001 
1545     5006 


8.9 

77 

F 

7.5 

10 

25 

C 

7.8 

72 

F 

7.1 

91 

22 

C 

149 


166 


39  0  812.3  126.8    BEAVER  SLOUGH  NEAR  THORNTON 


10/24/69   5001 
1320     5006 


11/14/69   5001 
1100     5006 


5.4   62. 6F   6.6 
57    17. OC 


6.6   59. OF   6.8 
66    15. OC 


6.0    3.0    6.0   4.0    .0 
110    .30    .25    .26   .10   .00 
33     27     29    11 


47 

.77 

70 


6.0    .4 

.17   .01 

10     1 


5.0    .9 

.14   .01 

13     1 


17.0 


12.0 


106 


75 


llA 


12A 


120 


27    UA 
II 


7.SA 


12/1H/69   5001 
1325     5006 


7.4   50. OF   7.0 
66    10. OC 


160 


12A 


01/12/70   5001 
1240     5006 


02/1 H/70   5001 
1030     5006 


5.6   4rt.2F   7.1 
49     9.0C 


3.6   51. 8F   7.2 
33    11. OC 


29     15     35    11    .0    153     10     50   1.8 

400   1.45   1.23   1.52   .28   ,00   2.51    .21   1.41   .03 

32     27     34     6  60      5     34     1 


17.0 


272 
245 


600 


137    15A 

9 


26A 


03/13/70   5001 
0940     5006 


8.2   57. 2F   7.3 
81    14. OC 


480 


9A 


04/23/70   5001 
1240     5006 


05/n/70   5001 
1240     5006 


6.5   60. 8F   7.0 

67    16. OC         160 


10.0   64. 4F   7.5 

107    18.0C         ISO 


13    5.7    8.8   3.2    .0     66     11    8.0   2.2 

.65    .47    .38   .08   .00   1.08    .23    .23   .04 

41     30     24     5  68     15     15     3 


12.0 


92 
97 


56    39A 

2 


16A 


06/11/70   5001 
1200     5006 


5.9   68. OF   7.0 
66    20. OC 


170 


39A 


07/10/70   5001 
lino     5006 


9.3   7S.2F   7.5 
112    24. OC 


13    6.7     13 

170    .65    .55    .57 

38     32     34 


.0     77     10     12 

.00   1.26    .21    .34 

74     12     20 


7.0 


105 
100 


60    3IA 

3 
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TABLE   D-2  (CONT) 

MINEHAL  ANALYSES  OF  SURFACE  WATER 

DATE     SAMPLER   G.H.    DO     TEMP    FIELD  MILLIGRAMS  HER  LITER  MILLIGRAMS  PER  LITER 
TIME      LAB    DEPTH    SAT          LABORATORY    MINERAL  CONSTITUEMTS  IN   MILLIEQUIVALENTS  PER  LITER 

PH     EC  PERCENT  REACTANCE  VALUE  B     F     TD5     TH    TURB 

CA  MG  NA  K    C03   HC03    504    CL    N03        SI02     SUM    NCH 

69  D  812.3  126.8     BEAVER  SLOUGH  NEAR  THORNTON  CONTINUED 

08/12/70   5001            7.1   78. 8F   7.4           ~  —  —  —    —     —     —     —    ~     ~    ~                  l^tA 

1210     5006     3       89    26. OC         157 

09/18/70   5001            7.3   71. 6F   7.1           —  ~  —  —    —     —     —     "    "     —    —                  17A 
1055     5006     3       85    22. OC         147 

B9  D  815.3  126.3    MOKELUMNE  RIVER  NEAR  THORNTON 

10/24/69   5001            9.8   60.8F   6.9          3.0  .9  1.0  1.0    .0     17     —     —    .4     —    —      38      11   3.5A 

1350     5006     3      101    16. OC          35    .15  .07  .04  .03   .00    .28               .01        10.0              3 

52  24  14  10          80                 3 

11/14/69   5001            9.9   57. 2F   6.9           —  —  —  ~    --     —     --     —    —     --    —                 1.5A 
1140-    5006     3       97    14. OC         39 

12/18/69   5001           10.2   51. 8F   7.0           —  —  —  —    —     —     —     —    —     ~    —                  14A 

1350     5006     3       93    U.OC         62 

01/12/70   5001           10.7   51. 8F   7.1          7.5  3.5  4.8  1.8    .0     41    7.0    3.0    .4     —    —      84      33    30A 

1310     5006     3       98    11. OC          85    .37  .29  .21  .05   .00    .67    .15    .08   .01        12.0      61       1 

40  32  23  5          74     16      9     1 

02/18/70   5001           11.2   50. OF   6.7           —  ~  —  —    —     —     —     —    ~     —    --                  16A 

1100     5006     3      100    10. OC  52 

03/13/70   5001           11.3   53. 6F   7.0           —  —  —  --    —     —     —     --    ~     --    —                  12A 
1015     5006     3      106    12. OC          51 

04/23/70   5001           10.1   59. OF   7.2           11  5.0  4.5  1.7    .0     57    8.0    2.0    —     —    —      68      46    16A 

1320     5006     3      101    15. OC         110    .55  .41  .20  .04   .00    .93    .17    .06             17.0      78       2 

46  34  17  3          85     15      5 

05/13/70   5001            9.8   62. 6F   7.1           —  —  —  —    —     —     —     —    —     —    —                  14A 

1305     5006     3      103    17. OC         87 

06/11/70   5001            8.5   69. 8F   7.1           —  --  —  ~    --     —     —     —    —     --    --                  20A 
1235     5006     3      97    21. OC         72 

07/10/70   5001            8.4   71. 6F   6.7          4.8  1.5  3.2  ~    .0     23    3.0    3.0    ~    .20    ~      36      18    lOA 

1130     5006     3       98    22. OC          52    .24  .12  .14  .00    .38    .06    .08             10.0      37       1 

46  23  27  73     12     15 

08/12/70   5001            8.1   71. 6F   6.9           —  —  —  ~    —     —     —     —    —     —    —                   9A 

1230     5006     3      94    22. OC         51 

09/18/70   5001            9.1   68. OF   6.9           —  —  —  —    —     —     —     — "*   —     —    —                 5.2A 

1125     5006     3      102    20. OC  58 

B9  D  816.6  129.8     SNODGRASS  SLOUGH  AT  TWIN  CITIES  ROAD  NEAR  HOOD 

10/24/69   5001            7.2   60. 8F   6.9           10  6.0  8.0  2.0    .0     69    6.0    5.0   1.3     —    —      99      50    14A 

1420     5006     3       74    16. OC         140    .50  .49  .35  .05   .00   1.13    .12    .14   .02        18.0      91       7 

36  35  25  4          80      9     10     1 

11/14/69   5001            7.7   59. OF   7.0           —  —  —  —    —     —     --     —    —     —    —                   dA 

1250     5006     3       77    15. OC         140 

12/18/69   5001            9.0   50.  OF   7.0           —  —  —  —    —     —     —     —    —     —    —                  12A 

1410     5006     3       80    10. OC        150 

01/12/70   5001           10.1   50. OF   7.1           19  11  17  2.8    .0    100     23     12    .2     —    ~     189      93    26A 

1350     5006     3       90    10. OC         260    .95  .90  .74  .07   .00   1.64    .46    .34   .00        20.0     155      11 

36  34  28  3          67     20     14 

02/1B/70   5001            6.2   51. 8F   6.8           —  —  —  —    —     —     —     —    —     —    —                  32A 

1220     5006     3      57    U.OC        410 

03/18/70   5001            9.7   57. 2F   7.0           —  —  —  —    —     —     —     —    —     —    —                  35A 

1050     5006     3       95    14. OC         250 

04/23/70   5001            9.9   60. 8F   7.5           17  7.9  16  2.2    .0     95     16     15    .4     —    ~     136      75    35A    ! 

1405     5006     3      102    16. OC         220    .85  .65  .70  .06   .00   1.56    .33    .42   .01        18.0     140       3          I 

38  29  31  3          67     14     18 

05/13/70   5001            9.0   64. 4F   7.4           —  —  —  ~    --     —     —     —    —     —    —                  25A 

1355     5006     3       96    18. OC         200 

06/11/70   5001            6.9   69. 8F   7.1           —  —  —  —    —     —     —     —    —     —    —                  33A 

1315     5006     3       79    21. OC         190 

07/10/70   5001            7.3   75. 2F   7.1           12  6.7  12  1.6    .0     75    9.0    9.0    .9     —    —     104      58    27A 

1225     5006     3       88    24. OC         160    .60  .55  .52  .04   .00   1.23    .19    .25   .01        19.0     108       4 

35  32  30  2          73     11     IS     1 
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TABLE   D-2  (CONT) 

MINERAL  ANALYSES  OF  SUHFACE  MATER 

OATF     SAMPLER   &.M.    DO     TEMP    FIELD  MILLIGRAMS  PER  LITER  MILLIGRAMS  PER  LITER 

TIMf      LAB    DEPTH    SAT          LABOkATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEOUTVALENTS  PER  LITER 

PM     EC  PERCENT  REACTANCE  VALUE  B     F     TOS     TM    TURB 

CA  MG  NA  K  C03   HC03  504    CL    N03        SI02     SUM    NCH 

89  0  816.6  129. a     SNOOGRASS  SLOUGH  AT  TWIN  CITIES  ROAD  NEAR  HOOD  CONTINUED 

08/1P/70   5001            7.3   75. 2F   7.*           —  --  —  —  —     —  —     —    ~     —    —                  22» 

1305     5006     3       8R    2<..0C         151 

09/1P/70   5001            6.3   71. 6F   7.1           —  —  --  —  --     —  —     —    —    .20    --                  2SA 
1?00     5006     3       73    22. OC         175 

B9  0  819.1  130.1     SNODGRASS  SLOUGH  AT  SOUTHERN  PACIFIC  RR  BRIDGE 

10/24/69   5001            <».7   62. 6F   6.7           15  9.0  12  2.0  .0     95  8.0     II    .4     —    —     132      75    IDA 

1515     5006     3       49    17. OC         200    .75  .7'»  .52  .05  .00   1.56  .17    .31   .01        18.0     123       4 

36  36  25  2  76  8     15 

11/14/69   5001            4.0   57. 2F   6.7           —  —  —  —  —     —  —     —    —     —    —                   «A 

1340     5006     3       39    14.0C         240  ~ 

12/1S/69   5001             6.9   50.  OF   7.0            —  ~  ~  —  —     —  —     —    —     —    —                    9k 

1435     5006     3       62    10. OC         290  ~ 

01/12/70   5001            9.3   50. OF   7.3           28  15  31  4.5  .0    147  20     41   2.7     —    —     248     132    12* 

14?5     5006     3       83    10. OC         350   1.40  1.23  1.35  .12  .00   2.41  .42   1.16  ,0h                    16.0     232      11 

34  30  33  3  60  10     29     1 

02/18/70   5001            5.3   51. 8F   6.8           —  —  —  —  —     —  —     —    —     —    —                  22A 

1305     5006     3       49    11. OC         390  — 

03/13/70   5001           7.1   57. 2F   7.0          —  —  —  —  —    —  —    —    —    —    —                 14A 

1130     5006     3       70    14.0C         460 

04/23/70   5001           9.2   60. 8F   7.6          28  17  22  2.5  .0    136  22     35    —    —    —    210     140    24A 

1450     5006     2       94    16. OC         350   1.40  1.40  .96  .06  .00   2.23  .46    .99             18.0     213      29 

37  37  25  2  64  13    28 

05/n/70   5001            7.1   64. 4F   7.3           —  —  —  —  —     —  —     —    —     —    —                  28A 

1430     5006     2       76    18. OC         270 

06/11/70   5001            5.4   69. 8F   7.0           —  —  —  —  —     —  —     —    —     —    —                  33A 

1400     5006     2       62    21. OC         240  — 

•T/10/70   5001            6.6   75. 2F   7.1           14  8.2  14  1.7  .0     85  13     13    .9     --    --     133      69    33A 

1315     5006     3       80    24.00         190    .70  .67  .61  .04  .00   1.39  .27    .37   .01        19.0     126       1 

35  33  30  2  68  13     18 

I8/1P/70   5001            4.8   75. 2F   7.0           --  —  —  —  —     —  —     —    —     —    —                  21A 

1335     5006     2       58    24. OC         166 

09/18/70   5001             4.5   71. 6F   6.9            ~  ~  —  —  --     --  —     —    —     —    —                   IM 
1240    5006    3      52    22. OC        182 


B9  0  820.7  132.7     SACRAMENTO  RIVER  AT  GREENE'S  LANDING 


10/09/69 

5050 

8.9 

59 

F 

7.3 

110 

0730 

89 

15 

C 

10/17/69 

5001 

9.5 

57 

F 

7.2 

09?0 

5006 

3 

93 

14 

C 

ISO 

.1/05/69 

5050 

5, 

05 

9.0 

58 

F 

7.2 

112 

1  0A30 

88 

14 

C 

1/19/69   5001  10.5   57   F   7.5  —     —     —    --    —     —     —     —    —     —    —  9A 

1500     5006     3      103    14   C         130  ~ 


4.40   10.9  49  F   7.3    135 

95  9  C  ~ 

2.40   10.8  49  F   7.1    107 

94  9  C 

6.22   11.0  49  F   7.3     95 

96  9  C 

10.9  52  F   8.0           ~     —     —    —    —     —     —     —    —     —    —                  9tA 

3      100  11  C         110 

3/17/70   5001           10.8  54  F   7.3           —     —     —    —    —     —     —    2.0    .4     —    —      84           SOA 

1620     5006     3      101  12  C         120                                            .06   .01        17.0 

5     1 

•/16/70   5001             9.9  57  F                 —     —     —    —    —     —     —     —    -_                   22A 

1555     5006     3       97  14  C         170 


2/03/69 
_  •  0830 

5050 

1/13/70 
09'.5 

2/04/70 
1110 

5050 
5050 

'/n/70 

0915 

5001 
5006 
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TABLE  D-2  (CONT) 

MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  WATER 

DATE     SAMPLER   G.H.    00     TEMP    FIELD  MILLIGRAMS  fER  LITER        MILLIGRAMS  PER  LITER 

TIME      LAB    DEPTH    SAT  LABORATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEQUIVALENTS  PER  LITER 

PH     EC  PERCENT  REACTANCE  VALUE      8     F     IDS     TH    TURB  ' 

CA     MG     NA     K    C03   HC03    504    CL    N03        SI02     SUM    NCh 

89  0  820.7  132.7     SACRAMENTO  RIVER  AT  GREENE'S  LANDING  CONTINUED 

05/18/70   5001  8.7   64   F   7.4  —     —     —    ~    —     —     —     —    —     —    —  16A 

1430     5006     3       93    18   C         ISO 

06/15/70   5001  8.4   68   F   7.4  —     —     —    —    —     —     —     10    .9     —    —     115  ISA  ^ 

1345     5006     3       94    20   C         175  .28   .01        19.0 

16     1 

07/15/70   5001  8.4   73   F   7.7  —     —     —    --    —     —     —     —    ~     —    —  22A 

1300     5006     3      100    23   C        150  — 

08/12/70   5001  7.3   75   F   7.4  —     —     —    —    —     —     —     —    —     —    —  13A 

1400     5006     3       88    24   C         155 

09/09/70   5001  7.8   72   F   7.4  ~     —     —    --    —     —     —     25    .4     —    —     143  5.5A  i. 

1230     5006    3      91    22   C        236  .71   .01        16.0 

30 

89  D  827.3  130.0     SACRAMENTO  RIVER  AT  FREEPORT 

10/02/69   5050  8.7   67. OF   7.7  9.5    5.3    6.5    .9    .0     60    5.0    4.4    .8    .00    .1  46     5A  i 

1330     5000  96    19. 4C   7.6    123    .47    .44    .28   .02   .00    .98    .10    .12   .01        16.0      78       4 

39     36     23    2         81      8     10     1 


10/02/69  5050 

1340  5050  7.7    118 

10/21/69  5050  9.1   58.  IF   7.3    115    --    —    --    ~   —    —    —    —   —    —   —  35E 

0930  5050  90    14. 5C         114 

11/05/69  5050  9.8   59. OF   7.3  9.4    4.6    6.0   1.1    .0     55    5.0    3.4   1.0    .00    .1  42     5* 

1300  5000  98    15. OC   7.5    112    .47    .38    .26   .03   .00    .90    .10    .10   .02        16.0      74       3 

41     33    23     3         80      9     9     2 

11/05/69  5050  9.8   59. OF   7.3    120     —    —    —    —   —    —    —    —    —    —    —  8E 

1305  5050  98    15.00        113 

11/18/69  5050  9.9         7.3    132     ~    --     —    --    --     --    —     —    "    —    —  20E 

1130  5050  119  — 

12/03/69  5050  9.8    4.9    7.7   1.3    .0     64    5.0    2.2   1.3    .02    .1  44     9A 

1255  5000  7.4    126    .49    .40    .33   .03   .00   1.05    .10    .06   .02        18.0      82       8 

39    32    26    2         85     8     5     2 

12/03/69  5050  —     —     —    —    —     —     —     —    —     —    —  6E 

1300  5050  127 


12/03/69   5050  11.6   50. 4F   7.4    137 

1305     5050  104    10. 2C         127 


12/16/69   5050  10.6   51. 6F   7.2 

1315    5050  97    10. 9C        108 


01/07/70   5050  12.2   45. 5F   7.3  9.8    4.7    6.4   1.3    .0     60    7.0    1.9    .8    .03    .1  44    72A 

1200     5000  102     7.5C   7.4    119    .49    .39    .28   .03   .00    .98    .15    .05   .01        IB.O      80       5 

41     33     24     3  82     13      4     1 


01/07/70  5050  12.2  45. 5F  7.3 

1205  5050  102  7.5C                                                                — 

01/07/70  5050  12.2  45. 5F  7.3          --    --     ~    ~    --    —    —    --    --    —    --                 ^OE 

1210  5050  102  7.50 

01/20/70  5050  11.8  49. 6F  7.2           —     —     —    —    —     —     —     —    —     —    —                  60E 

1300  5050  105  9.8C         71 

02/04/70  5050  10.8  49. OF  7.3           10    4.2    4.7   1.1    .0     47    7.0    2.6    .9    .00    .1             42 

1245  5000  95  9.4C  7.2     98    .50    .35    .20   .03   .00    .77    .15    .07   .01        15.0      69       4 

46     32     19     3 


47 

7.0 

2.6 

.9 

.00         .1 

77 

.15 

.07 

.01 

15.0 

77 

15 

7 

1 

02/04/70   5050  10.8   49. OF   7.3    105 

1250     5050  95     9.4C  99 


02/04/70   5050           10.9   49. OF   7.3    105     —  —  —    —    —     —     —     —    —     —    —                 lOOE 

1255     5050  96     9.4C         100 

02/17/70   5050          10.7   51   F   7.3    125    --  —  --    --    —    —    —    —    --    —    --                 85E 
1210     6050            96    11   C         112 

03/04/70   5050           11.1   50. 5F   7.2    105    9.1  4.4  5.7   1.0    .0     49    6.0    4.4    .8    .01    .1             40    50* 

1130     5000           100    10.30   7.7    106    .45  .36  .25   .03   .00    .80    .12    .12   .01        14.0      70       1 

41  33  23     3          76     11     11     1 

03/04/70   5050                 50. 5F   7.2    105     ~  ~  ~    ~    --     —     —     —    —     ~    —             '►O    90E 
1135    5050                10.30        108 
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TABLE  D-2  (CONT) 

HINEHAL  ANALYSES  OF  SJRFACE  MATER 

DATE    SAMPLER   G.M.    00     TEMP    FIELD                              MILLIGRAMS  PER  LITER  MILLIGRAMS  PER  LITER 

TIME      LAB    DEPTH    SAT  LABORATORY    MINERAL  CONST ITUEKiTS  IN   MILLIEOOI VALENTS  PER  LITER 

PH     EC                              PERCENT  REACTANCE  VALUE  B     F     TOS     TH    TUR8 

CA     MG     NA     K  C03   HC03    S0<»    CL    N03  SI02     SUM    NCH 

89  0  827.3  130.0     SACRAMENTO  RIVER  AT  FREEPORT  CONTINUED 

03/04/70   5050  50. 5F   7.2    105 

1135  10. 3C 

03/17/70   5050  10.5   54. 8F   7.3    125    —    —    —    --    —     —    —     —    —    —    —  45E 

UOO    5050  100    12. 7C        119 

04/08/70   5050  9.3   60   F   7.3    156     13    7.0    9.2   1.2    .0     74     U    6.8   1.8    .03    .3  62    2SA 

1300     5000  93    16   C   7.4    160    .65    .58    .40   .03   .00   1.21    .23    .19   .03        18.0     105       1 

39     35     24     2  73     14     11     2 

04/08/70   5050  —     —     —    —    —     —     —     —    —     —    —  40E 

1305    5050  160 

04/08/70   5050  9.3   60. OF   7.3    156 

1310  94    15. 5C 

04/21/70   5050  9.7   59   F   7.4    197     —     —     —    --    --     —     —     —    —     —    —  30E 

1245    5050  97    15   C        190 

OS/06/70   5050  8.8   63. OF   7.3    123     11    6.4     10   1.2    .0     64     13    7.0   1.5    .06    .1  54    30A 

1230     5000  93    17. 2C   7.4    157    .55    .53    .44   .03   .00   1.05    .27    .20   .02        17,0      99       2 

35     34     28     2  68     18     13     1 

05/06/70   5050  8,8   63. OF   7.3    123    — 

1235    5050  93    17. 2C        156 

05/19/70   5050  8,3   67   F   7.4    161     —    --    --   —    --    —    —    —    --    --   —  25E 

1150     5050  91    19   C         182 

06/03/70   5050  7.8   74   F   7.3    181     13    7.4     13   1.3    .0     73     13     10   2.0    .07    .2  63    16A 

1235     5000  92    23   C   7.2    181    .65    .61    .57   .03   .00   1.20    .27    .28   .03        20.0     116       3 

35     33     31     2         67     15     16    2 

06/03/70   5050  7.8  -74. OF   7.3    181     —    —    —    —    —    —    —    —    —    —    —  15E 

1240    5050  93    23. 3C        183 

06/16/70   5050  8.4   72. 5F   7.4    181     —     —     —    —    —     —     —     —    —     —    —  40E 

1215    5050  99    22. 5C        179  — 

07/07/70   5050  8.2   78   F   7.5    155     11    6.4     10   1.5    ,0     67    9,0    6.2   1.8    .02    .1  54    14A 

1815     5000  101    26   C         160    .55    .53    .44   .04   .00   1.10    .19    .17   .03        17,0      96       1 

35  34     28     3  74     13     11     2 

07/07/70   5050  8.2   78. OF   7.5    155     --    ~    --    --    --    --    —    —    —    --    —  25E 

1820    5050  102    25. 5C        154 

07/21/70   5050  8.0   78. 3F   7.5    155    —    --    —    ~   —    —    —    —    —    —    --  20E 

1130    5050  100    25. 7C        145 

08/05/70   5050  10    6.0    9.0    .9    .0     66    7.0    6.4   1.0    .00    .0  SO     6* 

1025     5000  7.5    142    .50    .49    .39   .02   .00   1.08    .15    .18   .02        18.0      91       5 

36  35     28     1         76     10     13     1 

08/05/70   5050  8.3   72. 2F   7.4    150     —    —     —    —    —    —    —    —    —    —    —  ISE 

1035    5050  97    22. 3C        145  — 

08/18/70   5050  7.4   73   F   7.7    150     —     —     —    --    --     —     --     —    —     --    --  lOE 

0650    5050  86    23   C        155  — 


09/02/70   5050 
1110     5000 


09/02/70   5050 
nil     5000 


09/02/70   5050 
1115     5050 


J8.3   69. 9F   7.4 

95    21. OC   7.3    160 


8.3   69. 9F   7.4 

95    21. OC   7.3    160 


8.3   69. 9F   7.4    167 
95    21. OC         164 


12 

6.8 

11 

1.0 

.0 

74 

8.0 

7.1 

.00    .3 

60 

.56 

.48 

.03 

.00 

1.21 

.17 

.20 

16,0 

36 

34 

29 

2 

76 

11 

13 

12 

6.8 

11 

1.0 

.0 

74 

8,0 

7.1 

.00    ,3 

60 

.56 

.48 

.03 

.00 

1.21 

.17 

.20 

16.0 

36 

34 

29 

2 

76 

11 

13 

99 


99 


58    13A 
3 


58    13A 
3 


20E 


09/15/70   5050 
1340     5050 


9.1   67. OF   7.4    155 
100    19. 4C         162 


2SC 
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TABLE   D-2  (CONT) 

MINEPAL  ANALYSES  OF  SJRFACE  WATER 

DATE     SAMPLER   G.M,    00     TEMP    FIELD  MILLIGRAMS  PER  LITER        MILLIGRAMS  PER  LITER 

TIME      LAb      0      SAT  LABORATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEQUIVALENTS  PER  LITER 

PH     EC  PERCENT  REACTANCE  VALUE      B     F     TDS     TH    TURB 

CA     M6     NA     K  C03   MC03    S04    CL    N03        SI02     SUM    NCH 

G4   1590.01  SUSAN  RIVER  NEAR  LITCHFIELD 

10/15/69   5050  11.0  i*7      F   8.3  —     —     57    ~    .0    222     —     10    —    .20    —  116    lOE 

1445     5050       37   109     8   C   8.1    433 

n/lfl/69   5050  12.7   42   F   8.3  —     —     50    —    .0    227     —    9.9    —    .10    —  115     4E 

1520     5050       46   117     6   C   8.1    <»24 

12/09/69   5050  13.3   41   F   8.3  —     —     45    —    .0    212     —    9.S    —    .10    —  110     4E 

1500     5050       48   121     5   C   8.2    411 

01/13/70   5050  12.3   36   F   7.5  —     —     17    —    .0     88     —    4.3    --    .10    —  58   210E 

1425     5050      455   104     2   C   7.2    182 


57 

2.48 

57 

.0 
.00 

222 

3.64 

84 

10 
.28 

6 

50 

2.18 

51 

.0 
.00 

227 

3.72 

88 

9.9 
.28 

7 

45 

1.96 

48 

.0 
.00 

212 

3.48 
85 

9.S 
.27 

7 

17 

.74 

41 

.0 
.00 

88 
1.44 
79 

4.3 
.12 

7 

32 
1.39 

49 

.0 
.00 

141 

2.31 

82 

8.3 
.23 

8 

26 

1.13 

46 

.0 
.00 

114 

1.87 

76 

6.6 
.19 

8 

24 

1.04 

33 

.0 
.00 

114 

1.87 

59 

4.0 
.11 

3 

02/10/70  5050  11.4  44  F  8.0           —     ~     32    —    .0    141     —    8.3    —    .10    —             81    35E 

1430  5050  210  108  7  C  7.9    281 

03/10/70  5050  11.7  44  F  7.8           ~     —     26    —    .0    114     —    6.6    —    .10    —             72   140E 

1520  5050  300  111  7  C  7.9    245 

04/15/70  5050  11.2  48  F  8.0           —     ~     24    —    .0    114     —    4.0    —    .00    —             75    25E 

1315  5050  220  121  9  C  7.7    319 

05/13/70  5050  10.5  54  F  8.0           14     12     30   2.7    .0    129     22    5.1    .6    .10    --     179      74    lOE 

1700  5050  255  113  12  C  8.1    265    .70    .99   1.31   .07   .00   2.12    .46    .14   .01          —     151      ZZ 

23     32     43     2  78     17      5 

06/17/70  5050  9.3  72  F  8.4           —     —     53    —    .0    208     —     11    —    .30    —            130    15E 

1430  5050  120  123  22  C  8.2    459 

07/14/70  5050  9.0  80  F  8.4           ~     —     57    ~    .0    244     —     10    —    .20    —            136     4E 

1530  5050  78  129  27  C  8.3    512 

08/04/70  5050  9.1  80  F  8.4           —     —     59    —    .0    245     —    9.8    —    .20    —            129     3E 

1230  5050  50  130  27  C  8.0    480 

09/01/70  5050  11.7  77  F  8.4           —     ~     61    ~   7.0    235     —    9.8    —    .20    —            128     5E 

1400  5050  35  162  25  C  8.6    460 

G4  1600.00  SUSAN  RIVER  AT  SUSANVILLE 

10/16/69  5050  1.77  U.O  41  F  7.6           —     ~    5.6    —    .0     92     —    2.0    —    .00    ~             84     6E 

0655  5050  34  100  5  C  7.8    148 

11/19/69  5050  1.35  12.4  32  F  7.7           —     —    4.9    —    .0   '  96     —     .«"   —    .00    —             71     4E 

0815  5050  14  99  0  C  7.8    158 

12/09/69  5050  1.41  11.4  43  F  7.5           —     ~    5.9    —    .0    109     —     .8    —    .00    --             75     2E 

153S  5050  16  106  6  C  7.7    17? 

01/13/70  5050  3.37  12.3  34  F  7.3           ~     —    3.7    --    .0     48     —    2.5    —    .00    —             38    50E 

1505  5050  268  101  1  C  7.1     89 


53 
2.31 

50 

.0 
.00 

208 

3.41 

74 

11 

.31 

7 

57 

2.48 

48 

•• 

.0 
.00 

244 

4.00 

78 

~~ 

10 
.28 

5 

~" 

59 

2.57 

54 

~~ 

.0 
.00 

245 

4.02 

84 

~~ 

9.8 

.20 

6 

*" 

61 

2.65 

58 

7.0 
.23 

5 

235 

3.85 

84 

9.8 
.28 

6 

5.6 

.24 

16 

— 

.0 
.00 

92 

1.51 

102 

— 

2.0 
.06 

4 

— 

4.9 

.21 

13 

~* 

.0 
.00 

96 

1.57 

99 

•"" 

.02 

1 

"" 

5.9 

— 

.0 

109 

.• 

.8 

•. 

.26 
15 

.00 

1.79 
104 

.02 

1 

3.7 

.16 

18 

"" 

.0 
.00 

48 

.79 

89 

"" 

2.5 

.07 

a 

"• 

3.7 

.16 

17 

~* 

.0 
.00 

53 

.87 

94 

*" 

.9 
.03 

3 

■"• 

4.3 

.19 

19 

"■" 

.0 
.00 

56 

.92 

94 

■■" 

1.4 
.04 

4 

" 

2.8 

.12 

15 

** 

.0 
.00 

42 

.69 

88 

~~ 

.0 
.00 

•~ 

3.0 

.13 

16 

.9 

.02 

3 

.0 
.00 

46 
.75 

100 

.0 
.00 

.0 
.00 

.0 
.00 

2.2 

.10 

14 

■•" 

.0 
.00 

42 

.69 

99 

—" 

.9 
.03 

♦ 

"" 

2.6 

.11 

15 

"" 

.0 
.00 

42 

.69 

96 

"• 

.5 

.01 

1 

~- 

3.4 

.15 

13 

~~ 

.0 
.00 

73 

1.20 

105 

~~ 

.3 
.01 

1 

-~ 

3.7 

.16 

16 

"— 

.0 
.00 

61 
1.00 
97 

— 

.0 
.00 

— 

02/10/70  5050  2.43  12.1  41  F  7.3           —     —    3.7    --    .0     53     —     .9    —    .00    —             40    35E 

1540  5050  116  110  5  C  7.4     93 

03/10/70  5050  2.78  12.0  42  F  7.3           —     —    4.3    --    .0     56     —    1.4    —    .10    —             42    15£ 

1610  5050  190  106  6  C  7.7     98 

04/15/70  5050  2.79  11.6  43  F  7.2           —     —    2.8    —    .0     42     —     .0    —    .00    —             43     5E 

1435  5050  193  108  6  C  7.5     78 

05/13/70  5050  2.93  9.8  54  F  7.5          7.2    3.5    3.0    .9    .0     46     .0     .0    .0    .00    —      70      32     2E 

1755  5050  228  106  12  C  7.7     76    .36    .29    .13   .02   .00    .75    .00    .00   .00          --      38       5 

45     36 

06/18/70  5050  2.33  9.3*  57  F  7.4           —     ~    2.2         --         .0     42     —     .9    --    .00    —             36     3E 

0700  5050  100  104  14  C  7.8     70 

07/15/70  5050  2.10  8.4  63  F  7.3           —     —    2.6    —    .0     42     —     .5    —    .00    --             32     4E 

0700  5050  71  101  17  C  7.6     72 

08/04/70  5050  1.64  H.3  68  F  6.1           —     —    3.4    ~    .0     73     --     .3    —    .00    —             53     3E 

1400  5050  33  105  20  C  7.8    114 

09/01/70  5050  1.36  8.7  68  F  7.9           —     —    3.7    —    .0     6l     —     .0    —    .10    —             47     IE 

1505  5050  1«  110  20  C  7.9    103 
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TABLE  0-2  (CONT) 

MINEKAL  ANALYSES  OF  SJHFACE  WATER 

OATF     SAMPLER   G.H.    00     TEMP    FIELD  MILLIGRAMS  PER  LITER        MILLIGRAMS  PER  LITER 

TIHf      LAB      0      SAT  LABORATORY    MINERAL  CONST ITUE-UTS  IN   MILLIEOOI VALENTS  PER  LITER 

RH     EC  PERCENT  RFACTANCE  VALUE      B     F     TOS     TM    TURB 

CA     MG     NA     K  C03   MC03    SO*    CL    N03        SI02     SUM    NCH 

G7   1195.00  THUCKEE  RIVER  AT  FARAO 


10/0-^/69   50S0     2.59    9.5   53   F   7.7     80 
0930     5050  10<>    12   C 


ll/nS/69  in. 2   42   F   7.3 

ISOO     5050  96     6   C 


l?/03/69   5050     2.70   12.9   36   F   7,4     90 
0930     5050  112     2   C 


01/12/70   5050     2.64   11.4   37   F   7.3    110 
1045     5050  99     3   0 


04/17/70   5050     3.36   10.4   43   F   7.4     85    8.2  2.8  3.8  1.4    .0     44  3.3    3.3    .2    .00    —      59      32     6E 

0930     5050            100     6   C   7.9     83    .41  .23  .17  .04   .00    .72  .07    .09   .00          —      45       4 

48  27  20  5  82  8     10 

09/23/70   5050     3.09    9.6   52   F   7.4     97    9.7  2.4  6.1  —    .0     52  —    2.4    —     —    —             34     ZC 

0730     5050           105    U   C   7.9     97    .48  .20  .27  .00    .85  .07               —              9 

49  21  28  88  7 

07   3253.01           INCLINE  CREEK  AT  INCLINE  VILLAGE 


10/07/69  5050  10.7   41. OF  7.3     71     ~     —     —    — 

0945  105     5. OC 

10/07/69  5050  —     —     —    —    —     —     —     ,5 

1145  5060  .01 

11/19/69  5050  40. IF  60     —     —     —    —    —     —     —    1.5    —     —    —                  1.7A 

1100  5060  4.5C  .04 

03/10/70  5050  10.6      39. 9F  7.3            76            —           —           —         —         —           —            --         6.5         —           —         —                                              67* 

1300  5060  102           4.4C  .18                                      ~ 

05/13/70  5050  9.9   48. OF  7.3     52     —     —     --    ~    --     —     —    1.5    —     —    —                   35A 

1250  5060  107     8.9C  .04                 — 


08/26/70   5050  —     ~     —    —    —     —     —     .8 

1245     5050  .02 

08/26/70   5050  8.0   57. 9F   7.4     64     ~     ~     —    —    —     —     —     —    —     —    —  24A 

1345     5050  98    14. 4C 

G7  3300.01  GENERAL  CREEK  NEAR  MEEKS  BAY 


10/07/69  5050  10.4   39. 9F  7.1     62     —     —     —    —    —     —     —     —    — 

1100  100     4.4C 

10/07/69  5050  —     —     —    —    —     •.-     —     .5 

1300  5060  ,01 

11/19/69  5050  34. 7F           52     —     --     --    --    —     —     —    1,0    —     —    —                   0.2A 

0«55  5060  1.5C                                                          .03               ~ 

03/10/70  5050  11.7   35. IF  7.1     31     ~     —     ~    —    —     —     —    1.5    —     —    —                  0.4A 

1200  5060  105     1.7C                                                          .04               — 

05/13/70  5050  10.7   39. 9F  7.1     19     —     —     —    —    —     —     —     .5    —     —    —                  0.4A 

1030  5060  103     4,4C                                                          ,01 

08/P6/70  5050  8.5   52. OF  7.1     61     ~     —     —    —    —     —     —     .5    —     --    —                  0.3A 

1040  5050  97    11. IC                                                          .01 

G7   3571.01  TAYLOR  CREEK  NEAR  CAMP  RICHARDSON 


10/07/69  5050  9.4   42. IF   7.0     40 

0715  94     5.6C 

10/07/69  5050  —     —     ..    -.    ..     ..     -.    l.Q 

0915  5060  ,03 

11/19/69  5050  39. 2F          24     --     —     —    —    —     —     —     .5    —     —    —                  O.IA 

0930  5060  4,0C                                                                                                                                                ,01 

03/10/70  5050  11.7       36. OF       7.1            26            ~            ~            —         ~         —           —            —            .5         --            —         —                                           0,2A 

1030  5060  106            2.2C                                                                                                                                                ,01 

05/13/70  5050  —            —            —         —         —            —           —            ,5 

09<.5  5060  ,gl 
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DATE 
TIME 


SAMPLER   G.H.    00 
LAB      0      SAT 


TABLE  0-2  (CONT) 
MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  WATER 


TEMP    FIELD 

LABORATORY 
PH     EC 


MILLIGRftMS  PER  LITER  MILLIGRAMS  PER  LITER 
MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEOUIVALENTS  PER  LITER 

PERCENT  REACTANCE  VALUE  B  F  TDS  Th 
CA     MG     NA     K    C03   HC03    S04    CL    N03        SI02     SUM    NCH 


TURB 


G7   3571.01 


TAYLOR  CREEK  NEAR  CAMP  RICHARDSON 


CONTINUED 


05/13/70   5050 
1045     5050 


10.5   <»4.1F   7.1 
106     6.7C 


23 


O.SA 


08/26/70   5050 
0930     5050 


7.7   64. 9F   7.0 
103    18. 3C 


25 


.4 
.01 


O.IA 


G7   3705.01 


UPPER  TRUCKEE  RIVER  NEAR  MOUTH 


10/07/69   5050 
0800     5060 


9.5   45. OF   7.1 
98     7.2C 


80 


4.5 
.13 


11/19/69   5050 
1000     5060 


03/10/70   5050 
0935     5060 


05/13/70   5050 
0915     5060 


37. 4F 

68 

3.0C 

11.6 

33. IF 

7.1 

55 

101 

0.6C 

10.5 

41. OF 

7.1 

36 

103 

5.0C 

3.5 
.10 


5.5 
.16 


2.5 
.07 


0.6A 


1.8A 


1.4A 


08/26/70   5050 
0845     5050 


8.1   60. IF   7.3     80 
102    15. 6C 


3.8 
.11 


0.6A 


DATE     SAMPLER   G.H.    DO     TEMP    FIELD  MILLIGRAMS  PER  LITER  MILLIGRAMS  PER  LITER 

TIME      LAB    DEPTH    SAT          LABORATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEOUIVALENTS  PER  LITER 

PH     EC  PERCENT  REACTANCE  VALUE  B     F  TDS  TH    TURB 

CA     MG     NA     K  C03   HC03    S04    CL    N03  SI02  SUM  NCH 


G7  L  856.6  000.6     LAKE  TAHOE  NEAR  TAHOE  KEYS 


10/07/69   5050 
0905     5060 


1.0 
.03 


10/08/69   5050 
0930 


8.3   56. 3F   7.9 
100    13. 5C 


89 


11/19/69   5050 
1135     5050 


9.7   46. 6F   7.7 
103     8.1C 


87 


O.IA 


11/19/69   5050 

1315     5060     2 


1.7 
.05 


11/21/69   5050 
1635 


9.6   49. 8F 
106     9.9C 


93 


03/10/70   5050 
1230     5060 


2.5 
.07 


03/13/70   5050 
1435     5050 


10.2   42. 6F   7.5     90 
102     5.9C 


0.2A 


05/13/70   5050 
1005     5060 


1.5 
.04 


05/15/70   5050 
1120     5050 


9.8   46. 6F   7.5 
104     8.1C 


89 


0.2A 


08/26/70   5050 
1135     5050 


1.6 

.05 


08/26/70   5050 
1440     5050 


7.5   66. 6F   8.0 
102    19. 2C 


89 


0.2A 


67  L  856.6  003.4     LAKE  TAHOE  NEAR  TAYLOR  CREEK 


10/07/69   5050 
0930     5060 


1.0 
.03 


lO/Ofl/69   5050 
0845 


8.2   58. IF   7.7 
101    14. 5C 


90 


11/19/69   5050 
1100     5050 


9.7   47. 5F   7.8 
104     8.6C 


87 


O.IA 


11/19/69   5050 
1345     5060 


1.5 

.04 
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TABLE  0-2  (CONT) 


MINEhAL  ANALYSES  OF  SURFACE  MATER 


DATE 
TIMf 


SAMPLER   G.M.    00 
LAB    DEPTH    SAT 


TEMP    FIELD 

LABOHATORY 
PH     EC 


MILLIGRAMS  PER  LITER  MILLIGRAMS  PER  LITER 
MINERAL  CONSTITUEMTS  !N   MILLIEQUI VALENTS  PER  LITER 

PERCENT  REACTANCE  VALUE  B  F  TOS  TM 
CA     MG     NA     K    C03   HC03    SC.    CL    N03        SI02     SUM    NCH 


TUR8 


G7  L  BS6.6  003.4     LAKE  TAHOE  NEAR  TAYLOR  CREEK 


CONTINUED 


03/10/70      5050 
1300  5060 


3.5 
.10 


03/13/70   5050 
1535     5050 


10.2 
104 


44. IF 
6.7C 


7.3 


66 


0.2A 


05/13/70   5050 
10?0     5060 


1.5 

.04 


05/15/70   5050 
1205     5050 


9.9      46. 4F      7.5 
105  fl.OC 


89 


0.4A 


08/36/70       5050 
11S8  5050 


2.8 
.08 


08/26/70   5050 
1520     5050 


7.6   66. 6F   7.9 
104    19. 2C 


89 


0.2A 


G7  L  900.0  000.0     LAKE  TAHOE,  SOUTH  CENTER 


10/06/69   5050 
1310 


8.2   60. IF   7.3 
104    15. 6C 


90 


10/06/69   5050 

1316  328 


10.0   39. 7F   7.5 
96     4.3C 


10/07/69   5050 
0850     5060 


1.5 

.04 


ll/l«/69   5050 
1400     5050 


10.3   47. aF 
111     8.6C 


7.4 


85 


O.IA 


11/18/69   5050 

1405  328 


10.3   40. 3F 
100     4.6C 


11/19/69   5050 
1255     5060 


2.3 
.06 


03/10/70   5050 
1145     5060 


2.5 
.07 


03/12/70   5050 
1130     5050 


10.1   41. 9F   7.6 
100     5.5C 


90 


0.5A 


03/12/70   5050 

1135  326 


10.3   41. 2F 
101     5.1C 


92 


05/13/70   5050 
0900     5060 


2.0 
.06 


05/15/70   5050 
1040     5050 


9.8   45. 5F   7.3 
102     7.5C 


92 


0.2A 


05/15/70   5050 

1045  328 


9.7   41. 2F   7.5 
95     5.1C 


08/26/70   5050 
1100     5050 


2.7 
.08 


08/26/70   5050 
1235 


7.6   67. 6F   7.8 
105    19. 8C 


89 


08/26/70   5050 

1240  3(S1 


9.7   43. OF   7.9     89 
98     6.1C 
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TABLE   D-2  (CONT) 
MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  WATER 


mt 


DATE     SAMPLER   G.H.    00     TEMP    FIELD  MILLIGRAMS  PER  LITER        MILLIGRAMS  PER  LITER 

TIME      LAB    DEPTH    SAT  LABORATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEOUIVALENTS  PEW  LITER 

PH     EC  PERCENT  REACTANCE  VALUE      B     F     TDS     TH    TUHB 

CA     MG     NA     K  C03   HC03    SO*    CL    N03         SI02     SUM    NCM 


10/07/69   5050 
0B45     5060 


G7  L  900.5  957.0     l^^e  TAHOE  AT  ZEPHYR  COVE 
2 


1.0 
.03 


10/08/69   5050 
1020 


7.8 


11/19/69   5050 
1245     5060 


1.7 
.05 


11/19/69   5050 

UOO  2 


9.7 
105 


48.  2F 
9.0C 


7.7 


87     — 


03/10/70   5050 

1120     5060     2 


2.7 
.08 


03/13/70   5050 

1320     5050     2 


10.3   43. OF   7.5 
104     6.1C 


91 


0.2A 


05/13/70   5050 
0845     5060 


2.5 
.07 


05/14/70 

5050 

9.8 

45.  9F 

1430 

5050 

2 

103 

7.7C 

08/25/70 

5050 

7.6 

68.  2F 

1400 

5050 

2 

106 

20. IC 

08/26/70 

5050 

1040 

5050 

2 

7.5 


7.8 


91 


91     — 


2.0 
.06 


0.2A 


0.2A 


67  L  900.8  006.6     LAKE  TAHOE  AT  RUBICON  BAY 


10/07/69   5050 
0945     5060 


1.5 
.04 


10/08/69   5050 
0815 


8.3   58. IF   7.9 
102    14.50 


89 


11/19/69   5050 
1015     5050 


9.7   48. OF   7.7 
105     8.9C 


87 


O.IA 


11/19/69   5050 
1400     5060 


l.» 

.05 


03/10/70 
1330 

5050 
5060 

2 

03/12/70 
1330 

5050 
5050 

2 

10.3 
103 

42.  8F 
6.0C 

7.3 

05/11/70 
1115 

5050 
5050 

2 

9.8 
97 

41. 9F 
5.50 

7.2 

92 


90 


2.5 
.07 


0.5A 


0.2A 


05/13/70   5050 
1050     5060 


1.5 
.04 


08/26/70   5050 
0840     5050 


7.5   65. 5F 
101    18.60 


7.8 


91 


0.2A 


08/26/70   5050 
1231     5050 


2.7 

.08 


G7  L  904.5  008.3 


10/06/69   5050 
1515 


8.5   59. 4F   7.8 
106    15. 2C 


LAKE  TAHOE  AT  CHAMBERS  LODGE 
89 


10/07/69   5050 
1000     5060 


1.0 
.03 


11/19/69   5050 
0915 


9.6   47. 8F   7.6     B7 
103     8.80 


11/19/69   5050 
1430     5060 


2.5 
.07 
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TABLE   D-2  (CONT) 


MINERAL  ANALVSES  OF  SJRFACE  MATER 


DATF 
TIME 


SAMPLER   G.H.    00 
LAB    DEPTH    SAT 


TEMP    FIELD 

LABORATORY 
PH     EC 


MILLIGRAMS  PER  LITER  MILLIGRAMS  PER  LITER 
MINERAL  CONSTITUENTS  TN   MILL  lEOllI  VALENTS  PER  LITER 

PERCENT  REACTANCE  VALUE  B     F     TOS     TM 

CA     M6     NA     K    C03   HC03    504    CL    N03  SI02     SUM    NCH 


TORB 


G7  L  >*0A.5  008.3 


LAKE  TAHOE  AT  CHAMBERS  LODGE 


CONTINUED 


03/10/70      5050 
1555  5060 


4.0 
.11 


03/l?/70   5050 
1450     5050 


10.3   42. BF   7.3 
103     6.0C 


91 


0.3A 


05/11/70   5050 
10?0     5050 


9.8   42. 8F   7.4 
98     6.0C 


90 


0.3A 


05/n/70   5050 
1110     5060 


2.0 

.06 


08/17/70   5050 
1?30     5050 


7.6   66. OF 
103    18. 9C 


90 


O.IA 


08/26/70   5050 
1300     5050 


2.4 
.07 


67    L    905.4    956.4 


LAKE    TAHOE   AT   6LENBR0OK 


10/07/69   5050 
0815     5060 


1.0 
.03 


10/07/69 
1515 

5050 

2 

8.1 
102 

59.  9F 
15. 5C 

11/19/69 
1215 

5050 
5066 

2 

11/19/69 
1450 

5050 
5050 

2 

9.8 
107 

48. 9F 
9.4C 

03/10/70 
1045 

5050 
5060 

2 

7.7 


7.7 


92 


87 


1.7 

.05 


3.5 
.10 


0.2A 


03/13/70   5050 
1225     5050 


10.3   43. 7F   7.5     95 
105     6.5C 


0.3A 


05/13/70   5050 
0825     5060 


1.5 
.04 


05/14/70   5050 
1330     5050 


9.8   47. IF   7.5 
104     8.4C 


90 


0.2A 


08/25/70   5050 
1320     5050 


7.6   67. 5F   7.7 
105    19. 7C 


90 


O.IA 


08/26/70   5050 
1005     5050 


2.8 
.08 


07  L  908.7  000.3     LAKE  TAHOE,  NORTH  CENTER 


10/06/69   5050 
1000 


R.2   58. IF   7.0 
101    14. 5C 


90 


10/06/69   5050 

1005  328 


9.8   40. IF   7.5 
94     4.5C 


10/07/69   5050 
0800     5060 


1.5 

.04 


ll/lft/69   5050 
1030     5050 


9.4   47. 7F   7.5     87 
101     8.7C 


0.2A 


ll/lH/69   5050 

1035     5050   328 


10.0   39. 9F   7.3 
96     4.4C 


0.8A 


11/19/69   5050 
1030     5060 


1.5 

.04 


03/09/70   5050 
1115     5050 


9.8   41. 9F   7.3 
97     5.5C 


90 


0.3A 


03/10/70   5050 
1030     5060 


3.0 
.08 
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TABLE  0-2  (CONT) 

MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  WATER 

DATE     SAMPLER   6.H.    00     TEMP    FIELD                                 MILLIGRAMS  PER  LITER  MILLIGRAMS  PER  LITER  j 

TIME      LAB    DEPTH    SAT          LABORATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEQUI VALENTS  PER  LITER  j 

PH     EC                               PERCENT  REACTANCE  VALUE  B     F  TOS  TH    TURB 

CA     MG     NA     K  C03   HC03    SO**    CL    N03  SI02  SUM  NCH 


G7  L  908.7  000.3     LAKE  TAHOE,  NORTH  CENTER 


CONTINUED 


03/12/70   5050 

1015  328 


10.0   <>1.4F   7.5     94 
98     5.2C 


05/12/70   5050  10.0   41. 9F   7.3     90 

0840     5050     2       99     5.5C 


0.3A 


05/12/70   5050 

0845  328 


10.0   41. OF   7.3 
98     5.0C 


05/13/70   5050 
0R05     5060 


2.0 
.06 


08/26/70   5050 
0935     5050 


2.0 
.06 


08/27/70   5050 
1130     5050 


7.6   66. 4F   7.8 
103    19. IC 


89 


O.IA 


08/27/70   5050 

1135  361 


10.0   42. 8F   7.6 
100     6.0C 


90 


G7  L  910.8  007.1 


10/06/69   5050 
1545 


8.5   59. 9F   7.8 
107    15. 5C 


LAKE  TAHOE  NEAR  LAKE  FOREST 
90 


10/07/69   5050 

0700     5060 


1.5 
.04 


11/19/69   5050 
0910     5060 


1.7 
.OS 


11/19/60   5050 

1555    5058    2 


9.8   47. 8F   7.9 
106     8.8C 


87 


0.2A 


03/10/70   5050 
0910     5060 


5.5 
.16 


03/12/70   5050 
1640     5050 


10.3   43. 7F   7.5 
105     6.5C 


93 


0.3A 


05/13/70   5050 
0700     5060 


2.0 
.06 


05/13/70   5050 

1340     5050     2 


9.8   45. IF   7.4 
102     7.3C 


90 


0.2A 


08/17/70   5050 
1020     5050 


8.1   66. 4F   7.9 
110    19  'C 


90 


0.4A 


08/26/70   5050 
1338     5050 


2.4 
.07 


G7  L  914.2  002.2     LAKE  TAHOE  AT  TAHOE  VISTA 


10/07/69   5050 
0715     5060 


1.5 

.04 


10/07/69   5050 
1315 


8.1   59. 4F   7.5 
101    15. 2C 


90 


11/19/69   5050 
0940     5060 


2.0 
.06 


11/20/69   5050 
0955 


9.6   48. 2F   7.7 
104     9.0C 


87 


03/10/70   5050 
0940     5060 


3.5 
.10 


03/13/70   5050 
1000     5050 


10.3      41. 9F 
102  5.50 


7.4 


92 


0.2A 


05/13/70       5050 
'>720  5060 


1.7 
.05 
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TABLE     D-2     (CONT) 


MINEHAL    ANALYSES    OF    SURFACE    MATER 


OATf 
TIME 


SAMPLER   G.M.    00 
LAB    DEPTH    SAT 


TEMP    FIELD 

LABORATORY 
PH     EC 


MILLIGRAMS  PER  LITER  MILLIGRAMS  PER  LITER 
MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEOUIVALENTS  PER  LITER 

PERCENT  REACTANCE  VALUE  B     F  TDS  TM 

CA     MG     NA     K    C03   HC03    SOo    CL    N03  SI02  SUM  NCH 


TUHB 


05/13/70   5050 
I440     5050 


67  L  914. i  002.2 
2 


9.fl   45. 9F   7.4 
103     7.7C 


LAKE  TAHOE  AT  TAHOE  VISTA 
95 


CONTINUED 


0.3A 


08/?'5/70      5050 
1100  5050 


7.5   67. 5F   7.8 
103    19. 7C 


89 


0.2A 


08/26/70   5050 
0815     5050 


2.2 

.06 


10/07/69   5050 
0745     5060 


G7  L  914.2  966.8 
2 


LAKE  TAHOE  AT  INCLINE  GUARD  STATION 


1.5 
.04 


10/07/69   5050 
1400 


8.2   59. OF   7.9 
102    15. OC 


91 


U/19/69   5050 
0955     5060 


1.5 
.04 


11/20/69   5050 

0930     5050     2 


9.4   47. 8F 
101     8.BC 


7.7 


87 


0.2A 


03/10/70   5050 

1000     5060     2 


2.5 
.07 


03/13/70   50S0 
1100     5051) 


10.2   43. OF   7.5 
103     6.1C 


91 


0.2* 


05/13/70   5050 
0740     5060 


2.0 
.06 


05/13/70   5050 
1610     5050 


9.8   46. 8F   7.6 
104     B.2C 


89 


1.6A 


08/25/70   5050 

1200     5050     2 


7.5   68. 4F   7.7 
104    20. 2C 


89 


O.IA 


08/26/70   5050 
0854     5050 


DATE 
TIME 


SAMPLER   G.H.    00 
LAB      0      SAT 


2.3 
.06 


TEMP    FIELD                              MILLIGRAMS  PER  LITER  MILLIGRAMS  PER  LITER 
LABORATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEOUIVALENTS  PER  LITER 

PH     EC                              PERCENT  REACTANCE  VALUE  B     F  TDS  TH    TURB 

CA     MG     NA     K    C03   HC03    S04    CL    N03  SI02  SUM  NCH 


G8   2300.00 


CARSON  RIVER  WEST  FORK  AT  WOODFOSDS 


04/16/70   5050 
0930     5050 


09/22/70   5050 
0900     5050 


04/lf,/70   5050 
1000     5050 


09/22/70   5050 
1000     5050 


04/l(,/70   5050 
1100     5050 


09/22/70   5050 
121S     5050 


2.06 

11.3 
97 

34 
1 

F 
C 

7.4 
7.8 

58 
56 

6.2 

.31 

55 

2.1 
.17 

30 

3.0 

.13 

23 

.0 
.00 

34 
.56 
100 

1.0 
.03 

5 

1.20 

10.2 
103 

45 

7 

F 
C 

7.3 
7.8 

70 
70 

7.6 

.38 

54 

1.7 

.14 

20 

3.8 

.17 

24 

~~ 

.0 
.00 

40 

.66 

94 

"~ 

.5 

.01 

1 

G8   3420. 

20 

CARSON 

RIVER 

EF  AT 

HWY  4 

BRIDGE 

N«  MARKLEEVILLE 

150 

11.0 

94 

35 
2 

F 
C 

7.5 

8.0 

102 
99 

10 

.50 

51 

2.9 

.24 

24 

6.7 

.29 

29 

~~ 

.0 
.00 

52 

.85 

86 

"~ 

2.8 

.08 

8 

100 

10.2 
105 

48 
9 

F 
C 

7.5 

8.0 

120 
119 

12 

.60 

50 

2.9 

.24 

20 

7.8 

.34 

29 

~~ 

.0 

.00 

63 

1.03 

87 

"*■ 

3.3 

.09 
8 

G9   2460. 

,00 

WEST  WALKER  RIV  BELOW  LITTLE  WALKER 

RIV  NR 

!  COLEVILLE 

1.90 

10.6 
100 

38 
3 

F 
C 

7.3 

8.0 

85 
74 

8.5 

.42 

57 

2.4 

.20 

27 

4.0 

.17 

23 

"" 

.0 
.00 

42 

.69 

93 

"• 

1.6 
.05 

7 

0.97 

10.4 
120 

52 
11 

F 
C 

8.0 
8.2 

130 
130 

15 
.75 

58 

2.5 

.21 

16 

7.4 

.32 

25 

~ 

.0 
.00 

69 

1.13 

87 

— 

1.8 
.05 

4 

24 

4 


26 

7 


37 

6 


42 
10 


31 

4 


48 

9 


4E 


IE 


6E 


IE 


4e 


IE 
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TABLE  D-2  (CONT) 

MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  WATER 

DATE     SAMPLER   G.H.    DO     TEMP    FIELD  MILLIGRAMS  HER  LITER        MILLIGRAMS  PER  LITER 

TIME      LAB      0      SAT  LABORATORY    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEQUI VALENTS  PER  LITER 

PH     EC  PERCENT  REACTANCE  VALUE      6     F     TDS     TH    TURB 

CA     MG     NA     K  C03   HC03    SCi    CL    N03        SI02     SUM    NCH 

G9   3200.00  EAST  WALKER  RIVER  NEAR  BRIDGEPORT 

04/16/70   5050     1.14    9.3   46   F   7,9    190     20    4.4     14    —    .0    106     —    3.0    —     —    --  6a    20E 

1225     5050  96     8   C   B.3    192   1.00    .36    .61        .00   1.74  .08  ~  19 


9.3 

46 

F 

7.9 

190 

20 

4.4 

14 

.0 

106 

3.0 

96 

8 

C 

B.3 

192 

1.00 
52 

.36 
19 

.61 
32 

.00 

1.74 
91 

.08 
4 

7.6 

57 

F 

7.6 

205 

27 

3.0 

12 

.0 

117 

1.2 

91 

14 

C 

8.2 

213 

1.35 
63 

.25 
12 

.52 
24 

.00 

1.92 
90 

.03 

1 

09/22/70   5050     1.10    7.6   57   F   7.6    205     27    3.0     12    —    .0    117     —    1.2    —     —    —  80    70E 

1320     5050  91    14   C   8.2    213   1.35    .25    .52       .00   1.92         .03  —  16 
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TABLE  D-3 
MISCELLANEOUS  CONSTITUENTS  IN  SURFACE  WATER 


Abbreviations  and  Codes 

Constituents 

MBAS   -  Methylene  blue  active  substance,  a 
measure  of  detergent  surfactants 

BOD  -  Biological  oxygen  demand 

COD  -  Chemical  oxygen  demand 

UOD  -  Ultimate  oxygen  demand 

Mg/L  -  Milligrams  per  liter 

Ug/L  -  Micrograms  per  liter 

■ft.  -  Feet 

Samp      -  Codes  for  agency  collecting  sample 

5001  -  U.  S.  Bureau  of  Reclamation 

5050  -  Department  of  Water  Resources 

5212  -  Yuba  City  Water  Treatment  Plant 

Lab       -     Codes  for  laboratory  performing  analysis 

5000  -  U.  S.  Geological  Survey  Laboratory 

at  Sacramento 

5001  -  U.  S.  Bureau  of  Reclamation  (field 

determination) 

5006   -  McClellan  Air  Force  Base  Laboratory, 
used  by  U.  S.  Bureau  of  Reclamation 

5050  -  Department  of  Water  Resources  Labora- 
tory at  Bryte 

5060   -   Department  of  Public  Health,  Bureau 
of  Sanitary  Engineering  Laboratory 
at  Berkeley 
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TABLE       D-3 
MISCELLANEOUS     CONSTITUENTS     IN     SURFACE    WATER 


station 
Number 


Station 


Date 
Time 


Constituents 


Samp 


Lab 


AO  2195.01 


SACRAMENTO  RIVER  BELOW  KNIGHTS  LANDING 


05-11-70 
0925 


AO  2230.02 


SACRAMENTO  RIVER  ABOVE  COLUSA  BASIN  DRAIN 


05-05-70 
0930 


AO  2420.00 


SACRAMENTO  RIVER  AT  COLUSA 


05-05-70 

1510 


07-10-70 
0940 


AO  2630.00 


SACRAMENTO  RIVER  AT  HAMILTON  CITY 


05-06-70 
1340 


Aluminum 

Beryllium 

Bismuth 

Cadmium 

Chromium 

Cobalt 

Copper 

Gallium 

Germanium 

Iron 

Lead 

Manganese 

Molybdenum 

Nickel 

Titanium 

Vanadium 

Zinc 

Aluminum 

Beryllium 

Bismuth 

Cadmium 

Chromium 

Cobalt 

Copper 

Gallium 

Germanium 

Iron 

Lead 

Manganese 

Molybdenum 

Nickel 

Titanium 

Vanadium 

Zinc 

Aluminum 

Beryllium 

Bismuth 

Cadmium 

Chromium 

Cobalt 

Copper 

Gallium 

Germanium 

Iron 

Lead 

Manganese 

Molybdenum 

Nickel 

Titanitmi 

Vanadium 

Zinc 

Aluminum 

Beryllium 

Bismuth 

Cadmium 

Chromium 

Cobalt 

Copper 

Gallium 

Germanium 

Iron 

Lead 

Manganese 

Molybdenum 

Nickel 

Titanium 

Vanadium 

Zinc 

Aluminum 

Beryllium 

Bismuth 

Cadmium 

Chromium 

Cobalt 

Copper 

Gallium 

Germanium 

Iron 

Lead 

Manganese 


46 

<0.6 

<0.3 

<1.4 

<1.4 

<1.4 

6.0 
<5.7 
<0.3 
46 

<1.4 
<1.4 
<0.3 

6.9 
<0.6 

2.1 
<5.7 


.6 
.3 
.4 
.4 
.4 
.1 
.7 


63 

<0. 

<0. 

<1. 

<1. 

<1. 

5. 
<5. 
<0.3 
46 

<1.4 
<1.4 
<0.3 

2.6 
<0.6 

1.7 
<5.7 

86 

<0.6 

<0.3 

<1.4 

<1.4 

<1.4 

5.1 
<5.7 
<0.3 
83 

<1.4 
<1.4 
<0.3 
<0.3 
<0.6 

2.0 
<5.7 


.6 
.3 
.4 
.4 
.4 
.4 


63 

<0. 

<0. 

<1. 

<1. 

<1. 

<1. 

<5.7 

<0.3 

29 

<1.4 

<1.4 

<0.3 

2.1 
<0.6 

2.1 
<5.7 

143 
<0.6 
<0.3 
<1.4 
<1.4 
<1.4 
6.9 
<5.7 
<0.3 
77 

<1.4 
<1.4 


Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 

Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 

Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 

Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 

Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 


5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 

5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 

5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 

5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 

5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 


5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 

5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 

5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 

5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 

5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
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TABLE      D-3     (CONT) 
MISCELLANEOUS     CONSTITUENTS     IN     SURFACE    WATER 


Sfotion 
Number 

Station 

Dote 
Time 

Conttitutntt 

Samp 

Lab 

AO  2630.00 

SACRAMENTO  RIVER  AT  HAMILTON  CITY 

05-06-70 

Molybdenum 

<0.3   Ug/L 

5050 

5050 

(Continued) 

13A0 

Nickel 

2 . 5   Ug/L 

5050 

5050 

Titanium 

<0.6   Ug/L 

5050 

5050 

Vanadium 

1.9   Ug/L 

5050 

5050 

Zinc 

<5.7   Ug/L 

5050 

5050 

09-04-70 

Aluminum 

<1.4   Ug/L 

5050 

5050 

0815 

Beryllium 

<0.6   Ug/L 

5050 

5050 

Bismuth 

<0.3   Ug/L 

5050 

5050 

Cadmium 

<1.4   Ug/L 

5050 

5050 

Chromium 

<1.4   Ug/L 

5050 

5050 

Cobalt 

<1.4   Ug/L 

5050 

5050 

Copper 

<1.4   Ug/L 

5050 

5050 

Gallium 

<5.7   Ug/L 

5050 

5050 

Germanium 

<0.3   Ug/L 

5050 

5050 

Iron 

1.2   Ug/L 

5050 

5050 

Lead 

<1.4   Ug/L 

5050 

5050 

Manganese 

<1.4   Ug/L 

5050 

5050 

Molybdenum 

<0.3   Ug/L 

5050 

5050 

Nickel 

1.5   Ug/L 

5050 

5050 

Titanium 

<0.6   Ug/L 

5050 

5050 

Vanadium 

0.7   Ug/L 

5050 

5050 

Zinc 

<5.7   Ug/L 

5050 

5050 

AG  2785.00 

SACRAMENTO  RIVER  AT  BEND  BRIDGE 

05-07-70 

Aluminum 

123     Ug/L 

5050 

5050 

0735 

Beryllium 

<0.6   Ug/L 

5050 

5050 

Bismuth 

<0.3   Ug/L 

5050 

5050 

Cadmium 

<1.4   Ug/L 

5050 

5050 

Chromium 

<1.4   Ug/L 

5050 

5050 

Cobalt 

<1.4   Ug/L 

5050 

5050 

Copper 

<1.4   Ug/L 

5050 

5050 

Gallium 

<5.7   Ug/L 

5050 

5050 

Germanium 

<0.3   Ug/L 

5050 

5050 

Iron 

157     Ug/L 

5050 

5050 

Lead 

<1.4   Ug/L 

5050 

5050 

« 

Manganese 

<1.4   Ug/L 

5050 

5050 

Molybdenum 

<0.3   Ug/L 

5050 

5050 

Nickel 

<0.3   Ug/L 

5050 

5050 

Titanium 

<0.6   Ug/L 

5050 

5050 

Vanadium 

1.7   Ug/L 

5050 

5050 

Zinc 

<5.7   Ug/L 

5050 

5050 

09-02-70 

Aluminum 

22     Ug/L 

5050 

5050 

1440 

Beryllium 

<0.6   Ug/L 

5050 

5050 

Bismuth 

<0.3   Ug/L 

5050 

5050 

Cadmium 

<1.4   Ug/L 

5050 

5050 

Chromium 

<1.4   Ug/L 

5050 

5050 

Cobalt 

<1.4   Ug/L 

5050 

5050 

Copper 

<1.4   Ug/L 

5050 

5050 

Gallium 

<5.7   Ug/L 

5050 

5050 

Germanium 

<0.3   Ug/L 

5050 

5050 

Iron 

16     Ug/L 

5050 

5050 

Lead 

<1.4   Ug/L 

5050 

5050 

Manganese 

<1.4   Ug/L 

5050 

5050 

Molybdenum 

<0.3   Ug/L 

5050 

5050 

Nickel 

1.7   Ug/L 

5050 

5050 

Titanium 

<0.6   Ug/L 

5050 

5050 

Vanadium 

2 . 7   Ug/L 

5050 

5050 

Zinc 

<5.7   Ug/L 

5050 

5050 

AO  5103.00 

FEATHER  RIVER  AT  NICOLAUS 

10-02-69 

Arsenic 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

1215 

Chromium 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Copper 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Iron 

0.02  Mg/L 

5050 

5050 

Lead 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Manganese 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Molybdenum 

1.2   Ug/L 

5050 

5050 

Phenols 

0.000  Mg/L 

5050 

5050 

Selenium 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Zinc 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

11-05-69 

Arsenic 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

1055 

Chromium 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Copper 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Iron 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Lead 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Manganese 

0.01  Mg/L 

5050 

5050 

Molybdenum 

0.4   Ug/L 

5050 

5050 

Phenols 

0.002  Mg/L 

5050 

5050 

Selenium 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Zinc 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

12-03-69 

Arsenic 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

1120 

Chromium 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Copper 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Iron 

0.01  Mg/L 

5050 

5050 

Lead 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

4  2 
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AO  5103.00 

FEATHER  RIVER  AT  NICOLAUS    (Continued) 

12-03-69 

Manganese 

0.00     Mg/L 

5050 

5050 

1120 

Molybdenum 

0.3        Ug/L 

5050 

5050 

Phenols 

0.000  Mg/L 

5050 

5050 

Selenium 

0.00     Mg/L 

5050 

5050 

Zinc 

0.00     Mg/L 

5050 

5050 

01-07-70 

Arsenic 

0.00     Mg/L 

5050 

5050 

1225 

Chromium 

0.00     Mg/L 

5050 

5050 

Copper 

0.01     Mg/L 

5050 

5050 

Iron 

0.10     Mg/L 

5050 

5050 

Lead 

0.00     Mg/L 

5050 

5050 

Manganese 

0.01     Mg/L 

5050 

5050 

Molybdenum 

0.1        Ug/L 

5050 

5050 

Phenols 

0.001  Mg/L 

5050 

5050 

Selenium 

0.00     Mg/L 

5050 

5050 

Zinc 

0.00     Mg/L 

5050 

5050 

02-04-70 

Arsenic 

0.00     Mg/L 

5050 

5050 

1040 

Chromium 

0.00     Mg/L 

5050 

5050 

Copper 

0.01     Mg/L 

5050 

5050 

Iron 

0.35     Mg/L 

5050 

5050 

Lead 

0.00     Mg/L 

5050 

5050 

Manganese 

0.00     Mg/L 

5050 

5050 

Molybdenum 

0.3        Ug/L 

5050 

5050 

Phenols 

0.003   Mg/L 

5050 

5050 

Selenium 

0.00     Mg/L 

5050 

5050 

Zinc 

0.00     Mg/L 

5050 

5050 

03-04-70 

Arsenic 

0.00     Mg/L 

5050 

5050 

1220 

Chromium 

0.00     Mg/L 

5050 

5050 

Copper 

0.01     Mg/L 

5050 

5050 

Iron 

0.38     Mg/L 

5050 

5050 

Lead 

0.00     Mg/L 

5050 

5050 

Manganese 

0.00     Mg/L 

5050 

5050 

Molybdenum 

0.1        Ug/L 

5050 

5050 

Phenols 

0.000  Mg/L 

5050 

5050 

Selenitmi 

0.00     Mg/L 

5050 

5050 

Zinc 

0.00     Mg/L 

5050 

5050 

04-08-70 

Arsenic 

0.00     Mg/L 

5050 

5050 

1210 

Copper 

0.00     Mg/L 

5050 

5050 

Iron 

0.09     Mg/L 

5050 

5050 

Lead 

0.01     Mg/L 

5050 

5050 

Manganese 

0.01     Mg/L 

5050 

5050 

Phenols 

0.001  Mg/L 

5050 

5050 

Selenium 

0.00     Mg/L 

5050 

5050 

Zinc 

0.01     Mg/L 

5050 

5050 

05-06-70 

Arsenic 

0.00     Mg/L 

5050 

5050 

1125 

Chromium                  ^ 

0.00     Mg/L 

5050 

5050 

Copper 

0.02     Mg/L 

5050 

5050 

Iron 

0.02     Mg/L 

5050 

5050 

, 

Lead 

0.00     Mg/L 

5050 

5050 

Manganese 

0.00     Mg/L 

5050 

5050 

Molybdenum 

0.4        Ug/L 

5050 

5050 

Phenols 

0.000  Mg/L 

5050 

5050 

Selenium 

0.00     Mg/L 

5050 

5050 

Zinc 

0.00     Mg/L 

5050 

5050 

06-03-70 

Arsenic 

0.00     Mg/L 

5050 

5050 

1030 

Chromium 

0.00     Mg/L 

5050 

5050 

Copper 

0.01     Mg/L 

5050 

5050 

Iron 

0.02     Mg/L 

5050 

5050 

Lead 

0.00     Mg/L 

5050 

5050 

Manganese 

0.00     Mg/L 

5050 

5050 

Molybdenum 

0.6        Ug/L 

5050 

5050 

Phenols 

0.002  Mg/L 

5050 

5050 

Selenium 

0.00     Mg/L 

5050 

5050 

Zinc 

0.02     Mg/L 

5050 

5050 

07-07-70 

Arsenic 

0.00     Mg/L 

5050 

5050 

1015 

Chromium 

0.00     Mg/L 

5050 

5050 

Copper 

0.01     Mg/L 

5050 

5050 

Iron 

0.02     Mg/L 

5050 

5050 

Lead 

0.00     Mg/L 

5050 

5050 

Manganese 

0.00     Mg/L 

5050 

5050 

Molybdenum 

0.4       Ug/L 

5050 

5050 

Phenols 

0.000  Mg/L 

5050 

5050 

Selenium 

0.00     Mg/L 

5050 

5050 

Zinc 

0.01     Mg/L 

5050 

5050 

08-05-70 

Arsenic 

0.00     Mg/L 

5050 

5050 

0830 

Chromium 

0.00     Mg/L 

5050 

5050 

Copper 

0.01     Mg/L 

5050 

5050 

Iron 

0.02     Mg/L 

5050 

5050 

Lead 

0.00     Mg/L 

5050 

5050 

Manganese 

0.00     Mg/L 

5050 

5050 

Molybdenum 

0.7        Ug/L 

5050 

5050 

Phenols 

0.002  Mg/L 

5050 

5050 

422 
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Concti 
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Somp 

Lob 

AO  5103.00 

FEATHER  RIVER  AT  NICOLAUS  (Continued) 

08-05-70 

Selenium 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

0830 

Zinc 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

09-02-70 

Arsenic 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

0840 

Chromium 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Copper 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Iron 

0.01  Mg/L 

5050 

5050 

Lead 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Manganese 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Molybdenum 

0.0   Ug/L 

5050 

5050 

Phenols 

0.001  Mg/L 

5050 

5050 

Selenium 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Zinc 

0.01  Mg/L 

5050 

5050 

AO  5136.01 

FEATHER  RIVER  AT  YUBA  CITY  DIVERSION 

03-04-70 

Arsenic 

0.00  Mg/L 

5212 

5050 

1100 

Chromium 

0.00  Mg/L 

5212 

5050 

Copper 

0.00  Mg/L 

5212 

5050 

Iron 

0.05  Mg/L 

5212 

5050 

Lead 

0.01  Mg/L 

5212 

5050 

Manganese 

0.00  Mg/L 

5212 

5050 

Phenols 

0.000  Mg/L 

5212 

5050 

Selenium 

0.00  Mg/L 

5212 

5050 

Zinc 

0.00  Mg/L 

5212 

5050 

AO  5165.00 

FEATHER  RIVER  NEAR  GRIDLEY 

10-02-69 

Arsenic 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

1010 

Chromium 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Copper 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Iron 

0.07  Mg/L 

5050 

5050 

Lead 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Manganese 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Molybdenum 

0.7   Ug/L 

5050 

5050 

Phenols 

0.002  Mg/L 

5050 

5050 

Selenium 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Zinc 

0.01  Mg/L 

5050 

5050 

11-05-69 

Arsenic 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

0845 

Chromium 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

A 

Copper 

0.01  Mg/L 

5050 

5050 

Iron 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Lead 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Manganese 

0.01  Mg/L 

5050 

5050 

Molybdenum 

0.3   Ug/L 

5050 

5050 

Phenols 

0.001  Mg/L 

5050 

5050 

Selenium 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Zinc 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

12-03-69 

Arsenic 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

0925 

Chromium 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Copper 

0.01  Mg/L 

5050 

5050 

Iron 

0.01  Mg/L 

5050 

5050 

Lead 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Manganese 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Molybdenum 

0.8   Ug/L 

5050 

5050 

Phenols 

0.000  Mg/L 

5050 

5050 

Selenium 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Zinc 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

01-07-70 

Arsenic 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

1005 

Chromium 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Copper 

0.01  Mg/L 

5050 

5050 

Iron 

0.04  Mg/L 

5050 

5050 

Lead 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Manganese 

0.01  Mg/L 

5050 

5050 

Molybdenum 

0.0   Ug/L 

5050 

5050 

Phenols 

0.001  Mg/L 

5050 

5050 

Selenium 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Zinc 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

02-04-70 

Arsenic 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

0910 

Chromium 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Copper 

0.02  Mg/L 

5050 

5050 

Iron 

0.24  Mg/L 

5050 

5050 

Lead 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Manganese 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Molybdenum 

0.4   Ug/L 

5050 

5050 

Phenols 

0.000  Mg/L 

5050 

5050 

Selenium 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Zinc 

0.01  Mg/L 

5050 

5050 

03-04-70 

Arsenic 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

0930 

Chromium 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Copper 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Iron 

0.22  Mg/L 

5050 

5050 

Lead 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Manganese 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Molybdenum 

0.2   Ug/L 

5050 

5050 

Phenols 

0.000  Mg/L 

5050 

5050 

Selenium 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Zinc 

0.00  Mg/L 

5050  1  5050  1 
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AO  5165.00 

FEATHER  RIVER  NEAR  GRIDLEY  (Continued) 

04-08-70 

Arsenic 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

0955 

Copper 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Iron 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Lead 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Manganese 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Phenols 

0.001  Mg/L 

5050 

5050 

Selenium 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Zinc 

0.01  Mg/L 

5050 

5050 

05-06-70 

Arsenic 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

0935 

Chromium 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Copper 

0 .  02  Mg/L 

5050 

5050 

Iron 

0.03  Mg/L 

5050 

5050 

Lead 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Manganese 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Molybdenum 

0.3   Ug/L 

5050 

5050 

Phenols 

0.000  Mg/L 

5050 

5050 

Selenium 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Zinc 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

06-03-70 

Arsenic 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

0750 

Chromium 

0 . 00  Mg/L 

5050 

5050 

Copper 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Iron 

0.04  Mg/L 

5050 

5050 

Lead 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Manganese 

0.01  Mg/L 

5050 

5050 

Molybdenum 

0.6   Ug/L 

5050 

5050 

Phenols 

0.001  Mg/L 

5050 

5050 

Selenium 

0 . 00  Mg/L 

5050 

5050 

Zinc 

0.01  Mg/L 

5050 

5050 

07-08-70 

Arsenic 

0 . 00  Mg/L 

5050 

5050 

0630 

Chromium 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Copper 

0.01  Mg/L 

5050 

5050 

Iron 

0.01  Mg/L 

5050 

5050 

Lead 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Manganese 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Molybdenum 

0.4   Ug/L 

5050 

5050 

Phenols 

0.000  Mg/L 

5050 

5050 

Selenium 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Zinc 

0.01  Mg/L 

5050 

5050 

08-05-70 

Arsenic 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

0640 

Chromium 

0 . 00  Mg/L 

5050 

5050 

Copper 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Iron 

0.02  Mg/L 

5050 

5050 

Lead 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Manganese 

0 . 00  Mg/L 

5050 

5050 

Molybdenum 

0.5   Ug/L 

5050 

5050 

Phenols 

0.000  Mg/L 

5050 

5050 

Selenium 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Zinc 

0 . 00  Mg/L 

5050 

5050 

09-02-70 

Arsenic 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

0815 

Chromium 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Copper 

0 . 00  Mg/L 

5050 

5050 

Iron 

0.01  Mg/L 

5050 

5050 

Lead 

0.00   Mg/L 

5050 

5050 

Manganese 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Molybdenum 

1.5   Ug/L 

5050 

5050 

Phenols 

0.001  Mg/L 

5050 

5050 

Selenium 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Zinc 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Al  1680.00 

PIT  RIVER  NEAR  CANBY 

05-13-70 

Aluminum 

286     Ug/L 

5050 

5050 

1355 

Beryllium 

<0.6   Ug/L 

5050 

5050 

Bismuth 

<0.3   Ug/L 

5050 

5050 

Cadmium 

<1.4   Ug/L 

5050 

5050 

Chromium 

<1.4   Ug/L 

5050 

5050 

Cobalt 

<1.4   Ug/L 

5050 

5050 

Copper 

<1.4   Ug/L 

5050 

5050 

Gallium 

<5.7   Ug/L 

5050 

5050 

Germanium 

<0.3   Ug/L 

5050 

5050 

Iron 

114     Ug/L 

5050 

5050 

Lead 

<1.4   Ug/L 

5050 

5050 

Manganese 

<1.4   Ug/L 

5050 

5050 

Molybdenum 

<0.3   Ug/L 

5050 

5050 

Nickel 

4.6   Ug/L 

5050 

5050 

Titanium 

<0.6   Ug/L 

5050 

5050 

Vanadium 

5.4   Ug/L 

5050 

5050 

Zinc 

<5.7   Ug/L 

5050 

5050 

A2  1010.00 

SACRAMENTO  RIVER  AT  KESWICK 

05-07-70 

Aluminum 

117     Ug/L 

5050 

5050 

1225 

Beryllium 

<0.6   Ug/L 

5050 

5050 

Bismuth 

<0.3   Ug/L 

5050 

5050 

Cadmium 

<1.4   Ug/L 

5050 

5050 

Chromium 

<1.4   Ug/L 

5050 

5050 

424 
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Constituents 
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A2    1010.00 


SACRAMENTO  RIVER  AT  KESWICK   (Continued) 


A5  R  010.8   036.3 


A5  R  011.3   034.1 


ANTELOPE  LAKE  AT  EAST  END  OF  DAM 


ANTELOPE  LAKE  AT  ANTELOPE  CREEK  BRIDGE 


A5  R  011.7  036.5 


ANTELOPE  LAKE  AT  LONE  ROCK  CAMPGROUND 


A5  R  932.7  128.5 


LAKE  OROVILLE  NEAR  OROVILLE  DAM 
(STATION  1) 


A5  R  933.1  125.7 


LAKE  OROVILLE  AT  BIDWELL  BAR  BRIDGE 
(STATION  3) 


A5  R  937.0  129.3 


LAKE  OROVILLE  IN  NORTH  FORK  ARM 
(STATION  2) 


05-07-70 
1225 


09-08-70 
0930 


05-06-70 
1230 

09-23-70 
1325 

10-08-69 
0925 

05-06-70 
1305 

09-23-70 
1350 

10-08-69 
0850 

05-06-70 
1345 

09-23-70 
1425 

10-21-69 
1250 

01-27-70 
1115 

03-26-70 
0930 

04-28-70 
0930 

10-21-69 
1115 

01-27-70 
1230 

03-26-70 
1110 

04-28-70 
1030 

10-21-69 
0815 

01-27-70 
0920 

03-26-70 
1025 

04-28-70 
0820 


Cobalt 

Copper 

Gallium 

Germanium 

Iron 

Lead 

Manganese 

Molybdenum 

Nickel 

Titanium 

Vanadium 

Zinc 

Aluminum 

Beryllium 

Bismuth 

Cadmium 

Chromium 

Cobalt 

Copper 

Gallium 

Germanium 

Iron 

Lead 

Manganese 

Molybdenum 

Nickel 

Titanium 

Vanadium 

Zinc 


<1.4 
<1.4 
<5.7 
<0.3 
143 
<1.4 
<1.4 
<0.3 
<0.3 
<0.6 
1.8 
<5.7 

3.4 
<0.6 
<0.3 
<1.4 
<1.4 
<1.4 
<1.4 
<5. 
<0. 

7. 
<1. 
<1. 
<0. 

1.3 
<0.6 

0.7 
<5.7 


Suspended  Solids  16 

Volatile  Suspended  Solids   7 

Suspended  Solids  20 

Volatile  Suspended  Solids   12 

Suspended  Solids  II 

Volatile  Suspended  Solids   4 

Suspended  Solids  26 

Volatile  Suspended  Solids   7 

Suspended  Solids  28 

Volatile  Suspended  Solids   11 

Suspended  Solids  12 

Volatile  Suspended  Solids   4 

Suspended  Solids  33 

Volatile  Suspended  Solids   10 

Suspended  Solids  39 

Volatile  Suspended  Solids   13 

Secchi  Disk 


Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 

Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 
Ug/L 

Mg/L 
Mg/L 

Mg/L 
Mg/L 

Mg/L 
Mg/L 

Mg/L 
Mg/L 

Mg/L 
Mg/L 

Mg/L 
Mg/L 

Mg/L 
Mg/L 

Mg/L 
Mg/L 


13.8   Ft. 


13.8   Ft. 


23.0   Ft. 


16.7   Ft. 


Secchi  Disk  1.3  Ft. 

Molybdenum  0.3  Mg/L 

Secchi  Disk 
Secchi  Disk 

Secchi  Disk 

Secchi  Disk  1.3  Ft. 

Molybdenum  0.3  Mg/L 

Secchi  Disk  15.1  Ft. 

Secchi  Disk  24.6  Ft. 

Secchi  Disk  13.4  Ft. 

Secchi  Disk  1.3  Ft. 

Molybdenum  0.3  Mg/L 

Secchi  Disk  12.1  Ft. 

Secchi  Disk  23.0  Ft. 


5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 

5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 

5050 
5050 

5050 
5050 

5050 
5050 

5050 
5050 

5050 
5050 

5050 
5050 

5050 
5050 

5050 
5050 

5050 

5050 
5050 

5050 


5050 

5050 

5050 
5050 

5050 
5050 

050 

5050 
5050 

5050 
5050 


5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 

5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 

5050 
5050 

5050 
5050 

5050 
5050 

5050 
5050 

5050 
5050 

5050 
5050 

5050 
5050 

5050 
5050 

5050 

5050 
5050 

5050 


5050 

5050 

5050 
5050 

5050 
5050 

5050 

5050 
5050 

5050 
5050 
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MISCELLANEOUS      CONSTITUENTS      IN     SURFACE     WATER 


Station 

Station 

Dale 

Constituents 

Samp 

Lab 

Number 

Time 

A5 

R  953.0  028.4 

LAKE  DAVIS  AT  NORTHEAST  END  OF  DAM 

05-06-70 

Suspended  Solids 

3 

Mg/L 

5050 

5050 

1005 

Volatile  Suspended  Solids 

3 

Mg/L 

5050 

5050 

A5 

R  953.0  028.6 

LAKE  DAVIS  NEAR  DAM 

05-26-70 

Iron 

0.35 

Mg/L 

5050 

5050 

1500 

Manganese 

0.15 

Mg/L 

5050 

5050 

06-24-70 

Iron,  Total 

0.00 

Mg/L 

5050 

5050 

0810 

Manganese 

0.00 

Mg/L 

5050 

5050 

(5  feet) 

06-24-70 

Iron,  Total 

0.01 

Mg/L 

3050 

5050 

0845 

Manganese 

0.00 

Mg/L 

5050 

5050 

(85  feet) 

08-25-70 

Iron,  Total 

0.20 

Mg/L 

5050 

5050 

1725 

Manganese 

0.06 

Mg/L 

5050 

5050 

(12  feet) 

08-25-70 

Iron,  Total 

2.8 

Mg/L 

5050 

5050 

1735 

Manganese 

1.5 

Mg/L 

5050 

5050 

(33  feet) 

09-22-70 

MBAS 

0.0 

Mg/L 

5050 

5050 

1455 

Iron,  Total 

0.51 

Mg/L 

5050 

5050 

(12  feet) 

Manganese 

0.34 

Mg/L 

5050 

5050 

09-22-70 

Iron,  Total 

0.59 

Mg/L 

5050 

5050 

1505 

Manganese 

0.37 

Mg/L 

5050 

5050 

(32  feet) 

09-22-70 

Iron,  Total 

8.0 

Mg/L 

5050 

5050 

1520 

Manganese 

1.4 

Mg/L 

5050 

5050 

(72  feet) 

A5 

R  953.6  011.4 

FRENCHMAN  LAKE  AT  WEST  END  OF  DAM 

10-07-69 

Suspended 

5 

Mg/L 

5050 

5050 

0750 

Volatile  Suspended  Solids 

2 

Mg/L 

5050 

5050 

05-06-70 

Suspended  Solids 

7 

Mg/L 

5050 

5050 

0705 

Volatile  Suspended  Solids 

6 

Mg/L 

5050 

5050 

09-23-70 

Suspended  Solids 

8 

Mg/L 

5050 

5050 

0850 

Volatile  Suspended  Solids 

4 

Mg/L 

5050 

5050 

A5 

R  954.9  010.9 

FRENCHMAN  LAKE  AT  CRYSTAL  SPRINGS 

10-07-69 

Suspended  Solids 

5 

Mg/L 

5050 

5050 

CAMPGROUND 

0830 

Volatile  Suspended  Solids 

2 

Mg/L 

5050 

5050 

05-06-70 

Suspended  Solids 

17 

Mg/L 

5050 

5050 

0740 

Volatile  Suspended  Solids 

6 

Mg/L 

5050 

5050 

09-23-70 

Suspended  Solids 

18 

Mg/L 

5050 

5050 

0920 

Volatile  Suspended  Solids 

11 

Mg/L 

5050 

5050 

A5 

R  954.9  030.3 

LAKE  DAVIS,  MIDLAKE 

06-24-70 

BOD  (5  days) 

1.0 

Mg/L 

5050 

5050 

1040 

BOD  (33  days) 

2.5 

Mg/L 

5050 

5050 

09-22-70 

MBAS 

0.0 

Mg/L 

5050 

5050 

1300 
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MISCELLANEOUS      CONSTITUENTS      IN     SURFACE     WATER 


station 
Number 


Station 


Dote 
Time 


Constituents 


Samp 


Lab 


A5  R  955.8  030.4 
A5  R  955.9  031.3 

A5  R  956.1  031.3 
A5  R  956.9  012.3 


LAKE  DAVIS  OPPOSITE  MT.    NICHOLS   LOGGING 
ROAD 

LAKE  DAVIS  NEAR  NORTH  END 


LAKE  DAVIS  AT  VALLEY  VISTA  RECREATION 
AREA 

FRENCHMAN  LAKE  NEAR  UPPER  END 


BO  7020.00 


SAN  JOAQUIN  RIVER  NEAR  VERNALIS 


B9  D  747.2    118.4 


B9  D  748.3    126.9 


SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  MOSSDALE  BRIDGE 


OLD  RIVER  AT  TRACY  ROAD  BRIDGE 


10-07-69 
1255 

06-24-70 
1500 

09-22-70 
1145 

05-06-70 
0930 

10-07-69 
0900 

05-06-70 
0805 

09-23-70 
0955 

10-17-69 
1515 

11-19-69 
1000 

02-13-70 
1420 

03-17-70 
1215 

04-16-70 
1200 

05-20-70 
1100 

06-16-70 
1225 

07-14-70 
1100 

08-12-70 
1050 

09-10-70 
0910 

09-16-70 
0530 

09-16-70 
0620 

09-28-70 


10-22-69 
1400 

11-14-69 
1242 

12-19-69 
1055 

01-13-70 
1345 

02-18-70 
1240 

03-13-70 

1125 

04-22-70 
1330 

05-11-70 
1155 

06-17-70 

1430 

07-09-70 
1210 

08-14-70 
1330 

09-17-70 
0635 


Suspended  Solids  18 

Volatile  Suspended  Solids   5 


BOD  (5  days)  1.2 

BOD  (33  days)  3.5 

MBAS  0.0   Mg/L 


Suspended  Solids  8 

Volatile  Suspended  Solids  5 

Suspended  Solids  6 

Volatile  Suspended  Solids  3 

Suspended  Solids  13 

Volatile  Suspended  Solids  5 

Suspended  Solids  12 

Volatile  Suspended  Solids   9 


BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

COD 
UOD 

COD 
UOD 

COD 
UOD 

BOD 

Secchi  Disk 

Secchi  Disk 


Secchi  Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

Secchi  Disk 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

Secchi  Disk 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

Secchi  Disk 

COD 
UOD 


2.3 
1.8 

1.8 
1.7 

1.8 
0.5 


7.6 

1.0 

2.0 
1.0 

4.4 
1.3 

5.4 
0.7 

5.7 
1.0 

5.7 
0.7 

20 
26 

15 
20 

17 
22 

4.2 
1.2 

1.9 


1.0 

1.4 
1.4 


8.6 

0.7 


6.5 

1.2 

0.8 


25 
35 


Mg/L 
Mg/L 

Mg/L 
Mg/L 


Mg/L 
Mg/L 

Mg/L 
Mg/L 

Mg/L 
Mg/L 

Mg/L 
Mg/L 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 


1.4   Mg/L 


Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 

Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Mg/L 

Mg/L 
Mg/L 

Mg/L 
Mg/L 

Mg/L 
Ft. 

Ft. 


Ft. 

Mg/L 
Ft. 


1.0   Ft. 


1.1   Ft. 


Mg/L 
Ft. 


0.8   Ft. 


0.8   Ft. 


Mg/L 
Ft. 

Ft. 


Mg/L 
Mg/L 


5050 
5050 

5050 
5050 

5050 


5050 
5050 

5050 
5050 

5050 
5050 

5050 
5050 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5050 
5050 

5050 
5050 

5050 
5050 

5001 
5001 

5001 


5001 

5001 
5001 

5001 
5001 


5001 
5001 

5001 


5001 
5001 

5001 


5001 
5001 


5050 
5050 

5050 
5050 

5050 


5050 
5050 

5050 
5050 

5050 
5050 

5050 
5050 

5006 
5001 

5006 
5001 

5006 
5001 

5006 


5006 
5001 

5006 
5001 

5006 
5001 

5006 
5001 

5006 
5001 

5006 
5001 

5050 
5050 

5050 
5050 

5050 
5050 

5006 
5001 

5001 


5001 

5006 
5001 

5001 
5001 


5001  5006 


5001 
5001 

5001 

5006 
5001 

5001 

5050 
5050 


427 


TABLE      D-3     (CONT) 
MISCELLANEOUS     CONSTITUENTS     IN     SURFACE    WATER 


4i 


station 
Number 

Station 

Date 
Time 

Constituents 

Samp 

Lob 

B9 

D  748.3  126.9 

OLD  RIVER  AT  TRACY  ROAD  BRIDGE 
(Continued) 

09-18-70 
1105 

09-21-70 
0600 

Secchi  Disk 

COD 
UOD 

0.8 

21 
28 

Ft. 

Mg/L 
Mg/L 

5001 

5001 
5001 

5001 

5050 
5050 

09-28-70 
0630 

COD 
UOD 

22 
28 

Mg/L 
Mg/L 

5001 
5001 

5050 
5050 

B9 

D  748.5  120.0 

OLD  RIVER  BELOW  HEAP 

09-16-70 

COD 
UOD 

23 

31 

Mg/L 
Mg/L 

5001 
5001 

5050 
5050 

09-21-70 
0750 

COD 
UOD 

25 
31 

Mg/L 
Mg/L 

5001 
5001 

5050 
5050 

09-28-70 
0810 

COD 
UOD 

23 
28 

Mg/L 
Mg-/L 

5001 
5001 

5050 
5050 

B9 

D  749.8  122.5 

OLD  RIVER  AT  JUNCTION  OF  MIDDLE  RIVER 

09-17-70 
0820 

COD 
UOD 

26 
36 

Mg/L 
Mg/L 

5001 
5001 

5050 
5050 

09-21-70 
0650 

COD 
UOD 

21 
29 

Mg/L 
Mg/L 

5001 
5001 

5050 
5050 

09-28-70 
0710 

COD 
UOD 

24 

29 

Mg/L 
Mg/L 

5001 
5001 

5050 
5050 

B9 

D  751.9  119.3 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  BRANDT  BRIDGE 

09-16-70 
0705 

COD 
UOD 

24 
30 

Mg/L 
Mg/L 

5050 
5050 

5050 
5050 

09-28-70 
0635 

COD 
UOD 

21 
27 

Mg/L 
Mg/L 

5050 
5050 

5050 
5050 

B9 

D  752.6  122.9 

MIDDLE  RIVER  AT  WILLIAMS  BRIDGE  NEAR  HOLT 

10-22-69 
1320 

BOD 

Secchi  Disk 

1.6 

1.5 

Mg/L 
Ft. 

5001 
5001 

5006 
5001 

11-14-69 
1156 

Secchi  Disk 

1.9 

Ft. 

5001 

5001 

12-19-69 
1015 

Secchi  Disk 

1.1 

Ft. 

5001 

5001 

01-13-70 
1305 

BOD 

Secchi  Disk 

0.8 

1.5 

Mg/L 

Ft. 

5001 
5001 

5006 
5001 

02-18-70 
1200 

Secchi  Disk 

0.8 

Ft. 

5001 

5001 

03-13-70 
1052 

Secchi  Disk 

1.1 

Ft. 

5001 

5001 

04-22-70 
1250 

BOD 

Secchi  Disk  ■» 

2.9 
0.6 

Mg/L 
Ft. 

5001 
5001 

5006 

5001 

05-11-70 
1120 

Secchi  Disk 

0.7 

Ft. 

5001 

5001 

06-17-70 
1340 

Secchi  Disk 

0.7 

Ft. 

5001 

5001 

07-09-70 
1120 

BOD 

Secchi  Disk 

2.6 
0.6 

Mg/L 
Ft. 

5001 
5001 

5006 
5001 

08-14-70 
1250 

Secchi  Disk 

0.7 

Ft. 

5001 

5001 

09-18-70 
1030 

Secchi  Disk 

0.7 

Ft. 

5001 

5001 

B9 

D  753.5  129.3 

MIDDLE  RIVER  AT  BORDEN  HIGHWAY 

10-22-69 
1230 

BOD 

Secchi  Disk 

0.6 
1.3 

Mg/L 
Ft. 

5001 
5001 

5006 
5001 

11-14-69 
1118 

Secchi  Disk 

1.7 

Ft. 

5001 

5001 

12-19-69 
0935 

Secchi  Disk 

1.1 

Ft. 

5001 

5001 

01-13-70 
1230 

BOD 

Secchi  Disk 

0.9 
1.0 

Mg/L 
Ft. 

5001 
5001 

5006 
5001 

02-18-70 
1120 

Secchi  Disk 

0.8 

Ft. 

5001 

5001 

03-13-70 
1016 

Secchi  Disk 

1.1 

Ft. 

5001 

5001 

04-22-70 
1215 

BOD 

Secchi  Disk 

1.2 
0.7 

Mg/L 
Ft. 

5001 
5001 

5006 
5001 

05-11-70 
1045 

Secchi  Disk 

0.6 

Ft. 

5001 

5001 

06-17-70 
1300 

Secchi  Disk 

0.7 

Ft. 

5001 

5001 

07-09-70 
1035 

BOD 

Secchi  Disk 

1.3 
0.8 

Mg/L 
Ft. 

5001 
5001 

5006 
5001 
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station 
Number 

Station 

Date 
Time 

Constituents 

Samp 

Lob 

B9  D  753.5  129.3 

MIDDLE  RIVER  AT  BORDEN  HIGHWAY 
(Continued) 

08-14-70 
1215 

Secchl  Disk 

0.8 

Ft. 

5001 

5001 

09-18-70 

Secchi  Disk 

0.9 

Ft. 

5001 

5001 

0950 

B9  D  756.1  125.8 

WHISKY  SLOUGH  AT  HOLT 

10-22-69 

BOD 

1.8 

Mg/L 

5001 

5006 

1130 

Secchl  Disk 

1.7 

Ft. 

5001 

5001 

11-14-69 

Secchl  Disk 

1.8 

Ft. 

5001 

5001 

1047 

12-19-69 

Secchl  Disk 

1.2 

Ft. 

5001 

5001 

0853 

01-13-70 

BOD 

1.0 

Mg/L 

5001 

5006 

1055 

Secchi  Disk 

1.3 

Ft. 

5001 

5001 

02-18-70 

Secchl  Disk 

1.2 

Ft. 

5001 

5001 

1047 

03-13-70 

Secchi  Disk 

2.2 

Ft. 

5001 

5001 

0947 

04-22-70 

BOD 

2.5 

Mg/L 

5001 

5006 

1145 

Secchi  Disk 

1.1 

Ft. 

5001 

5001 

05-11-70 

Secchi  Disk 

0.8 

Ft. 

5001 

5001 

1011 

06-17-70 

Secchi  Disk 

1.0 

Ft. 

5001 

5001 

1229 

07-09-70 

BOD 

3.4 

Mg/L 

5001 

5006 

0955 

Secchi  Disk 

1.1 

Ft. 

5001 

5001 

08-14-70 

Secchi  Disk 

1.0 

Ft. 

5001 

5001 

1147 

09-18-70 

Secchi  Disk 

0.8 

Ft. 

5001 

5001 

• 

0911 

B9  D  757.8  121.9 

STOCKTON  SHIP  CHANNEL  AT  BURNS  CUTOFF 

09-16-70 

COD 

15 

Mg/L 

5050 

5050 

0840 

UOD 

20 

Mg/L 

5050 

5050 

09-28-70 

COD 

15 

Mg/L 

5050 

5050 

0725 

UOD 

21 

Mg/L 

5050 

5050 

B9  D  758.7  122.9 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  BUCKLEY  COVE 

10-22-69 

BOD 

1.9 

Mg/L 

5001 

5006 

1020 

Secchi  Disk 

1.3 

Ft. 

5001 

5001 

Cadmium 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Chromium 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Copper 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

Iron,  Total 

0.2 

Mg/L 

5001 

5006 

Lead 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Manganese 

<0.05 

Mg/L 

5001 

5006 

Zinc 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

11-14-69 

BOD 

1.9 

Mg/L 

5001 

5006 

1350 

Secchi  Disk 

1.8 

Ft. 

5001 

5001 

Cadmium 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Chromium 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Copper 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

Iron 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

Lead 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Manganese 

<0.05 

Mg/L 

5001 

5006 

Zinc 

<0.1 

12-18-69 

BOD 

1.6 

Mg/L 

5001 

5006 

0955 

Secchi  Disk 

2.2 

Ft. 

5001 

5001 

Cadmium 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Chromium 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Copper 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

Iron,  Total 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

Lead 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Manganese 

<0.05 

Mg/L 

5001 

5006 

Zinc 

0.2 

Mg/L 

5001 

5006 

01-13-70 

BOD 

1.4 

Mg/L 

5001 

5006 

0955 

Secchi  Disk 

2.0 

Ft. 

5001 

5001 

Cadmium 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Chromium 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Copper 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

Iron 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

Lead 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Manganese 

<0.05 

Mg/L 

5001 

5006 

Zinc 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

02-17-70 

BOD 

1.5 

Mg/L 

5001 

5006 

1205 

Secchi  Disk 

1.3 

Ft. 

5001 

5001 

Cadmium 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Chromium 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 
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Stotion 
Number 


Station 


Date 
Time 


Constituents 


Samp 


Lob 


B9   D  758.7    122.9 


SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  BUCKLEY  COVE 
(Continued) 


02-17-70 
1205 


03-12-70 
1115 


04-21-70 
1430 


05-12-70 
1400 


06-10-70 
1345 


07-08-70 
1315 


08-11-70 
1345 


B9  D  759.9    126.6 


09-17-70 
1305 


SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  LIGHT  24 


09-16-70 
0930 

09-28-70 
0825 


Copper 

Iron 

Lead 

Manganese 

Zinc 

BOD 

Secchi  Disk 

Cadmium 

Chromium 

Copper 

Iron,  Total 

Lead 

Manganese 

Zinc 

BOD 

Secchi  Disk 

Cadmium 

Chromium 

Copper 

Iron 

Lead 

Manganese 

Zinc 

BOD 

Secchi  Disk 

Cadmium 

Chromium 

Copper 

Iron 

Lead 

Manganese 

Zinc 

BOD 

Secchi  Disk 

Cadmium 

Chromium 

Copper 

Iron 

Lead 

Manganese 

Zinc 

BOD 

Secchi  Disk 

Cadmium 

Chromium 

Copper 

Iron 

Lead 

Manganese 

Zinc 

BOD 

Secchi  Disk 

Cadmium 

Chromium 

Copper 

Iron,  Total 

Lead 

Manganese 

Zinc 

BOD 

Secchi  Disk 

Cadmium 

Chromium 

Copper 

Iron 

Lead 

Manganese 

Zinc 

COD 
UOD 

COD 
UOD 


<0.1 

0.2 

0.04 

<0.05 

<0.1 

1.4 
1.2 
<0.01 
<0.01 
<0.1 
<0.1 

0.02 
<0.05 
<0.1 

4.0 

1.4 

<0.01 

<0.01 


<0. 
<0. 


<0.01 
<0.05 
<0.1 

5.3 

0.9 
<0.01 
<0.01 
<0.1 
<0.1 
<0.01 
<0.05 
<0.1 

3.0 
1.0 
<0.01 
<0.01 
<0.1 
<0.1 
<0.01 
<0.05 
<0.1 

3.7 
1.3 
<0.01 
<0.01 
<0.1 
0.1 
<0.01 
<0.05 
<0.1 

1.2 
1.0 
<0.01 
<0.01 
<0.1 
<0.01 
<0.01 
<0.05 
<0.1 

2.8 

1.3 

0.01 

<0.01 


<0, 
<0. 


<0.01 
<0.05 
<0.1 


7 
10 

II 
14 


Mg/L 
Mg/L 
Mg/L 
Mg/L 
Mg/L 

Mg/L 

Ft. 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Ft. 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Ft. 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Ft. 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Ft. 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Ft. 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Ft. 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 
Mg/L 

Mg/L 
Mg/L 


5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

5050 
5050 

5050 
5050 


5006 
5006 
5006 
5006 
5006 

5006 
5001 
5006 
5006 
5006 
5006 
5006 
5006 
5006 

5006 
5001 
5006 
5006 
5006 
5006 
5006 
5006 
5006 

5006 
5001 
5006 
5006 
5006 
5006 
5006 
5006 
5006 

5006 
5001 
5006 
5006 
5006 
5006 
5006 
5006 
5006 

5006 
5001 
5006 
5006 
5006 
5006 
5006 
5006 
5006 

5006 
5001 
5006 
5006 
5006 
5006 
5006 
5006 
5006 

5006 
5001 
5006 
5006 
5006 
5006 
5006 
5006 
5006 

5050 
5050 

5050 
5050 
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TABLE     D-3     (CONT) 
MISCELLANEOUS      CONSTITUENTS      IN     SURFACE     WATER 


station 
Number 


Station 


Date 
Time 


Constituents 


Samp 


Lob 


B9  D  800.5    134.8 


OLD  RIVER  AT  HOLLAND  TRACT 


l« 


B9  D  800.7    138.4 


DUTCH  SLOUGH  AT  BETHEL  ISLAND  BRIDGE 


B9  D  801.1  142.6 


BIG  BREAK  NEAR  OAKLEY 


10-17-69 
1330 

U-19-69 
1300 

02-13-70 
1300 

03-17-70 
1345 

04-16-70 
1335 

05-19-70 
1820 

06-16-70 
1555 

07-14-70 
1505 

08-13-70 
1745 

09-11-70 
1700 

10-17-69 
1245 

11-19-69 
1200 

02-13-70 
1200 

03-17-70 
1430 

04-16-70 
1425 

05-19-70 
1730 

06-16-70 
1500 

07-14-70 
1410 

08-13-70 
1645 

09-11-70 
1600 

10-20-69 
1250 

11-20-69 
1535 

02-11-70 
1055 

03-16-70 
1330 


04-16-70 
1420 

05-18-70 
1655 

06-15-70 
1645 


BOO 

Secchl  Disk 

BOD 

Secchl  Disk 

BOD 

Secchl  Disk 

BOD 

Secchl  Disk 

BOD 

Secchl  Disk 

BOD 

Secchl  Disk 

BOD 

Secchl  Disk 

BOD 

Secchl  Disk 

BOD 

Secchl  Disk 

BOD 

Secchl  Disk 

BOD 

Secchl  Disk 

BOD 

Secchl  Disk 

BOD 

Secchl  Disk 

BOD 

Secchl  Disk 

BOD 

Secchl  Disk 

BOD 

Secchl  Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchl  Disk 

Cadmium 

Chromium 

Copper 

Iron,  Total 

Lead 

Manganese 

Zinc 

BOD 

Secchl  Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

Cadmium 

Chromium 

Copper 

Iron 

Lead 

Manganese 

Zinc 


1.0 
1.3 

1.5 
1.3 

1.7 
0.9 

1.0 
0.6 

1.4 
1.0 

2.1 
0.8 

1.5 
0.8 

0.8 
0.9 

1.2 
0.9 

0.9 
1.2 

1.6 
1.3 

2.0 
1.3 

1.7 
0.7 

0.7 
0.9 


3.0 
0.8 

1.2 
0.8 

3.3 
0.8 

2.3 
1.6 

1.8 
1.4 

0.5 
0.7 

0.5 

1.1 

<0.01 

<0.01 

<0.1 

0.3 

0.02 

<0.05 

0.1 

1.1 
1.1 

1.8 
1.1 

1.9 
1.0 
<0.01 
<0.01 
<0.1 
<0.1 
<0.01 
<0.05 
<0.1 


Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 

Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 

Ft. 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 

Ft. 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 


5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 


5006 
5001 

5006 
5001 

5006 
5001 

5006 
5001 

5006 
5001 

5006 
5001 

5006 
5001 

5006 
5001 

5006 
5001 

5006 
5001 

5006 
5001 

5006 
5001 

5006 
5001 

5006 
5001 

5006 
5001 

5006 
5001 

5006 
5001 

5006 
5001 

5006 
5001 

5006 
5001 

5006 
5001 

5006 
5001 

5006 
5001 

5006 
5001 
5006 
5006 
5006 
5006 
5006 
5006 
5006 

5006 
5001 

5006 
5001 

5006 
5001 
5006 
5006 
5006 
5006 
5006 
5006 
5006 
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TABLE      D-3     (CONT) 
MISCELLANEOUS     CONSTITUENTS      IN     SURFACE     WATER 


Station 
Number 

Station 

Date 
Time 

Constituents 

Samp 

Lab 

B9  D  801.1  142.6 

BIG  BREAK  NEAR  OAKLEY  (Continued) 

07-15-70 

BOD 

1.9 

Mg/L 

5001 

5006 

1655 

Secchi  Disk 

0.7 

Ft. 

5001 

5001 

08-13-70 

BOD 

1.3 

Mg/L 

5001 

5006 

1630 

Secchi  Disk 

0.9 

Ft. 

5001 

5001 

09-09-70 

BOD 

3.1 

Mg/L 

5001 

5006 

1505 

Secchi  Disk 

1.2 

Ft. 

5001 

5001 

Cadmium 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Chromium 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Copper 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

Iron 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

Lead 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Manganese 

<0.05 

Mg/L 

5001 

5006 

Zinc 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

B9  D  801.2  148.5 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH 

10-20-69 

BOD 

3.1 

Mg/L 

5001 

5006 

(SHIP  CHANNEL) 

1145 

Secchi  Disk 

1.4 

Ft. 

5001 

5001 

11-21-69 

BOD 

2.0 

Mg/L 

5001 

5006 

1240 

Secchi  Disk 

1.2 

Ft. 

5001 

5001 

02-12-70 

BOD 

0.4 

Mg/L 

5001 

5006 

0920 

Secchi  Disk 

0.6 

Ft. 

5001 

5001 

03-19-70 

BOD 

0.9 

Mg/L 

5001 

5006 

1530 

Secchi  Disk 

0.9 

Ft. 

5001 

5001 

Cadmium 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Chromium 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Copper 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

Iron,  Total 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

Lead 

0.3 

Mg/L 

5001 

5006 

Manganese 

<0.05 

Mg/L 

5001 

5006 

Zinc 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

04-16-70 

BOD 

1.3 

Mg/L 

5001 

5006 

1350 

Secchi  Disk 

0.9 

Ft. 

5001 

5001 

05-18-70 

BOD 

1.1 

Mg/L 

5001 

5006 

1625 

Secchi  Disk 

1.2 

Ft. 

5001 

5001 

06-15-70 

BOD 

2.0 

Mg/L 

5001 

5006 

1605 

Secchi  Disk 

1.2 

Ft. 

5001 

5001 

Cadmium 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Chromium 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Copper 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

Iron 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

Lead 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Manganese 

<0.05 

Mg/L 

5001 

5006 

Zinc 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

07-15-70 

BOD 

1.6 

Mg/L 

5001 

5006 

1620 

Secchi  Disk 

0.8 

Ft. 

5001 

5001 

08-13-70 

BOD 

1.6 

Mg/L 

5001 

5006 

1555 

Secchi  Disk 

0.7 

Ft. 

5001 

5001 

09-09-70 

BOD 

1.6 

Mg/L 

5001 

5006 

1420 

Secchi  Disk 

1.1 

Ft. 

5001 

5001 

Cadmium 

0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Chromium 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Copper 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

Iron 

0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

Lead 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Manganese 

<0.05 

Mg/L 

5001 

5006 

Zinc 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

B9  D  801.6  145.2 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH  BRIDGE 

10-20-69 

BOD 

4.2 

Mg/L 

5001 

5006 

(AT  LIGHT  12) 

1220 

Secchi  Disk 

1.4 

Ft. 

5001 

5001 

11-21-69 

BOD 

2.6 

Mg/L 

5001 

5006 

1340 

Secchi  Disk 

1.5 

Ft. 

5001 

5001 

02-11-70 

BOD 

0.8 

Mg/L 

5001 

5006 

1030 

Secchi  Disk 

0.7 

Ft. 

5001 

5001 

03-16-70 

BOD 

0.9 

Mg/L 

5001 

5006 

1245 

Secchi  Disk 

1.2 

Ft. 

5001 

5001 

Cadmium 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Chromium 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Copper 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

Iron,  Total 

0.2 

Mg/L 

5001 

5006 

Lead 

0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

Manganese 

<0.05 

Mg/L 

5001 

5006 

Zinc 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

04-15-70 

BOD 

1.3 

Mg/L 

5001 

5006 

1215 

Secchi  Disk 

1.1 

Ft. 

5001 

5001 

05-20-70 

BOD 

1.3 

Mg/L 

5001 

5006 

1840 

Secchi  Disk 

1.5 

Ft. 

5001 

5001 
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TABLE     D-3     (CONT) 
MISCELLANEOUS     CONSTITUENTS     IN     SURFACE    WATER 


station 
Number 


Station 


Dote 
Time 


Constituents 


Samp 


Lob 


B9  D  801.6   145.2 


SAN   JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH  BRIDGE 
(AT  LIGHT   12)      (Continued) 


B9  D  801.9  151.4 


NEW  YORK  SLOUGH  NEAR  PITTSBURG  POINT 


B9  D  802.6  136.8 


FRANKS  TRACT  NEAR  RUSSOS  LANDING 


06-17-70 
1725 


07-16-70 
1745 

08-14-70 
1655 

09-11-70 
1600 


10-21-69 
1655 

11-21-69 
1210 

02-12-70 
0900 

03-19-70 
1510 


04-15-70 
1145 

05-20-70 
1815 

06-17-70 
1700 


07-16-70 
1720 

08-14-70 
1610 

09-11-70 
1530 


10-20-69 
1615 

11-24-69 
1645 

02-11-70 
1300 

03-16-70 
1500 

04-16-70 
1515 


BOD 

Secctii  Disk 

Cadmium 

Chromium 

Copper 

Iron 

Lead 

Manganese 

Zinc 

BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

Cadmium 

Chromium 

Copper 

Iron 

Lead 

Manganese 

Zinc 

BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

Cadmium 

Chromium 

Copper 

Iron,  Total 

Lead 

Manganese 

Zinc 

BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

Cadmium 

Chromium 

Copper 

Iron,  Total 

Lead 

Manganese 

Zinc 

BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

Cadmium 

Chromium 

Copper 

Iron 

Lead 

Manganese 

Zinc 

BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi  Disk 


2.9 
1.1 
<0.01 
<0.01 
<0.1 
<0.1 

0.01 
<0.05 
<0.1 

1.7 
0.8 

1.2 
0.8 


<0.01 
<0.01 


<0. 
0. 


<0.01 
<0.05 
<0.1 

1.6 
1.2 

1.3 
1.2 

0.7 
0.6 

0.6 
0.8 
<0.01 
<0.01 
<0.1 
<0.1 

0.05 
<0.05 
<0.1 

1.0 
0.9 

1.2 
1.0 

1.8 
0.8 
<0.01 
<0.01 
<0.1 
<0.1 

0.01 
<0.05 
<0.1 

1.6 
0.9 

1.9 
0.8 

1.0 

0.8 

<0.01 

<0.01 

<0.1 

0.2 

0.01 

<0.05 

<0.1 

1.0 
1.6 

1.4 
1.8 


0.9 
0.9 

1.0 
1.1 


Mg/L 

Ft. 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 

Ft. 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 

Ft. 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 

Ft. 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 

Ft. 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 


5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 


5006 
5001 
5006 
5006 
5006 
5006 
5006 
5006 
5006 

5006 
5001 

5006 
5001 

5006 
5001 
5006 
5006 
5006 
5006 
5006 
5006 
5006 

5006 
5001 

5006 
5001 

5006 
5001 

5006 
5001 
5006 
5006 
5006 
5006 
5006 
5006 
5006 

5006 
5001 

5006 
5001 

5006 
5001 
5006 
5006 
5006 
5006 
5006 
5006 
5006 

5006 
5001 

5006 
5001 

5006 
5001 
5006 
5006 
5006 
5006 
5006 
5006 
5006 

5006 
5001 

5006 
5001 

5006 
5001 

5006 
5001 

5006 
5001 
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TABLE      D-3    (CONT) 
MISCELLANEOUS      CONSTITUENTS      IN     SURFACE     WATER 


Stotion 
Number 


Station 


Date 
Time 


Constituents 


Samp 


B9   D  802.6    136.8 


FRANKS  TRACT  NEAR  RUSSOS  LANDING 
(Continued) 


B9  D  802.6  147.6 


SHERMAN  LAKE  NEAR  ANTIOCH 


B9  D  802.7  123.3 


DISAPPOINTMENT  SLOUGH  NEAR  LODI 


B9  D  803.1  141.3 


SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  JERSEY  POINT 


05-18-70 
1750 

06-15-70 
1745 

07-15-70 
1745 

08-13-70 
1810 

09-09-70 
1600 

10-20-69 
1100 

11-21-69 
1310 

02-12-70 
0945 

03-20-70 
1415 

04-17-70 
1335 

05-19-70 
1700 

06-16-70 
1525 

07-14-70 
1415 

08-12-70 
1400 

09-10-70 
1425 

10-23-69 
1415 

11-14-69 
1215 

12-18-70 
1050 

01-12-70 
0845 

02-17-70 
1100 

03-12-70 
1005 

04-21-70 
1300 

05-12-70 
1235 

06-10-70 
1215 

07-08-70 
1145 

08-11-70 
1240 

09-17-70 
1140 

10-20-69 
1325 

11-24-69 
1430 

02-11-70 
1120 

03-19-70 
1615 


BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

Cadmium 

Chromium 

Copper 

Iron 


0.5 
0.8 

1.5 
1.0 

1.5 
0.7 

1.3 
1.0 

1.6 

1.2 

3.1 
1.2 

1.5 

1.4 

0.4 
0.7 

1.3 
0.9 

1.1 
0.6 

0.9 
1.0 

2.4 
0.8 

1.4 
0.7 

1.7 
0.7 

1.3 
0.8 

3.8 
1.2 

4.5 

1.3 

2.4 
1.3 

1.9 
0.9 

5.2 
0.9 

3.2 
0.6 

5.1 
0.8 

4.2 
0.8 

3.2 
0.8 

2.6 
0.7 

2.5 
0.7 

2.6 
0.9 

2.6 
1.5 

1.5 
1.9 

0.4 

0.7 

0.8 
1.0 
<0.01 
<0.01 
<0.1 
<0.1 


Mg/L 
Ft. 

Mg/L 

Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 

Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 

Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 

Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Mg/L 
Mg/L 
Mg/L 


5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

500] 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
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MISCELLANEOUS      CONSTITUENTS      IN     SURFACE     WATER 


station 
Number 


Station 


Date 
Time 


Conttituentt 


Samp 


Lab 


B9  D  803.1   141.3 


SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  JERSEY  POINT 
(Continued) 


03-19-70 
1615 

04-10-70 
1430 

04-16-70 
1450 

04-24-70 
1235 

05-01-70 
1230 

05-06-70 
1405 

05-07-70 
1320 

05-14-70 
1200 

05-18-70 
1720 

05-21-70 
1115 

05-28-70 
1230 

06-04-70 
1248 

06-10-70 
1100 

06-15-70 
1715 


06-25-70 
1340 

07-02-70 
1150 

07-07-70 
0955 

07-15-70 
1720 

07-23-70 
1200 

07-30-70 
1030 

08-06-70 
1400 

08-13-70 
1735 

08-20-70 
1300 

08-27-70 
1230 

09-03-70 
1400 

09-09-70 
1530 


09-17-70 
1040 

09-24-70 
1230 


Lead 

Manganese 

Zinc 

BOD 

Secchi   Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi   Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi   Disk 

BOD 

Secchi   Disk 

BOD 

Secchi   Disk 

BOD 

Secchi   Disk 

BOD 

Secchi   Disk 

BOD 

Secchi   Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi   Disk 

BOD 

Secchi   Disk 

Cadmium 

Chromium 

Copper 

Iron 

Lead 

Manganese 

Zinc 

BOD 

Secchi   Disk 

BOD 

Secchi   Disk 

BOD 

Secchi   Disk 

BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi   Disk 

BOD 

Secchi   Disk 

BOD 

Secchi   Disk 

BOD 

Secchi   Disk 

BOD 

Secchi   Disk 

Sec  hi   Disk 

BOD 

Secchi   Disk 

BOD 

Secchi   Disk 

Cadmium 

Chromium 

Copper 

Iron 

Lead 

Manganese 

Zinc 

BOD 

Secchi  Disk 

BOD 

Secchi  Disk 


0.05 
<0.05 
<0.l 

0.8 
0.8 

1.0 
1.2 

1.0 
1.0 

1.6 
1.0 

2.4 
0.8 

1.6 
0.8 

0.7 

1.4 

1.8 

1.5 

0.7 
0.8 

1.4 
1.2 

0.8 
0.8 

1.4 
0.8 

1.5 
1.2 
<0.01 
<0.01 
<0.1 
<0.1 
<0.01 
<0.05 
<0.01 

1.0 
0.8 

0.8 
0.7 

0.8 
0.7 

1.6 
0.9 

0.9 
1.0 

1.1 
0.8 

0.2 
0.8 

1.0 
0.8 

0.7 
1.1 

1.2 


Mg/L 
Mg/L 
Mg/L 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 

Ft. 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 

Ft. 


1.3 
1.5 
<0.01 
<0.01 
<0.1 
<0.1 
<0.01 
<0.05 
<0.1 

0.8 
1.0 

1.4 
1.5 


Mg/L 

Ft. 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 
Ft. 

Mg/L 
Ft. 


5001 
5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 

5001 


0.8   Mg/L  5001 
1.2   Ft.   5001 


5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

5001 
5001 

5001 
5001 


5006 
5006 
5006 

5006 
5001 

5006 
5001 

5006 
5001 

5006 
5001 

5006 
5001 

5006 
5001 

5006 
5001 

5006 
5001 

5006 
5001 

5006 
5001 

5006 
5001 

5006 
5001 

5006 
5001 
5006 
5006 
5006 
5006 
5006 
5006 
5006 

5006 
5001 

5006 
5001 

5006 
5001 

5006 
5001 

5006 
5001 

5006 
5001 

5006 
5001 

5006 
5001 

5006 
5001 

5001 


5006 
5001 

5006 
5001 
5006 
5006 
5006 
5006 
5006 
5006 
5006 

5006 
5001 

5006 
5001 
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MISCELLANEOUS     CONSTITUENTS      IN     SURFACE     WATER 


station 
Number 

Station 

Date 
Time 

Constituents 

Samp 

Lob 

B9  D  803.7   136.1 

FALSE  RIVER  AT  WEBB  PUMP 

10-20-69 

BOD 

1.0 

Mg/L 

3001 

5006 

1545 

Secchi  Disk 

1.9 

Ft. 

5001 

5001 

11-24-69 

BOD 

1.5 

Mg/L 

5001 

5006 

1615 

Secchi   Disk 

1.7 

Ft. 

5001 

5001 

02-11-70 

BOD 

0.8 

Mg/L 

5001 

5006 

1245 

Secchi  Disk 

0.7 

Ft. 

5001 

5001 

03-16-70 

BOO 

0.7 

Mg/L 

5001 

5006 

1415 

Secchi  Disk 

1.1 

Ft. 

5001 

5001 

04-16-70 

BOD 

1.1 

Mg/L 

5001 

5006 

1535 

Secchi  Disk 

1.0 

Ft. 

5001 

5001 

05-18-70 

BOD 

1.3 

Mg/L 

5001 

5006 

1810 

Secchi  Disk 

1.0 

Ft. 

5001 

5001 

06-15-70 

BOD 

1.7 

Mg/L 

5001 

5006 

1810 

Secchi  Disk 

0.8 

Ft. 

5001 

5001 

07-15-70 

BOO 

1.5 

Mg/L 

5001 

5006 

1805 

Secchi   Disk 

0.8 

Ft. 

5001 

5001 

08-13-70 

BOD 

1.4 

Mg/L 

5001 

5006 

1830 

Secchi  Disk 

1.1 

Ft. 

5001 

5001 

09-09-70 

BOD 

1.6 

Mg/L 

5001 

5006 

1620 

Secchi  Disk 

1.4 

Ft. 

5001 

5001 

B9   D  804.4   134.2 

OLD  RIVER  AT  MOUTH 

10-20-69 

BOD 

2.7 

Mg/L 

5001 

5006 

1520 

Secchi  Disk 

1.8 

Ft. 

5001 

5001 

11-24-69 

BOD 

1.2 

Mg/L 

5001 

5006 

1550 

Secchi   Disk 

1.6 

Ft. 

5001 

5001 

02-11-70 

BOD 

0.5 

Mg/L 

5001 

5006 

1225 

Secchi  Disk 

0.6 

Ft. 

5001 

5001 

03-16-70 

BOD 

0.5 

Mg/L 

5001 

5006 

1430 

Secchi  Disk 

1.2 

Ft. 

5001 

5001 

04-16-70 

BOD 

0.9 

Mg/L 

5001 

5006 

1550 

Secchi   Disk 

1.2 

Ft. 

5001 

5001 

05-18-70 

BOD  • 

0.8 

Mg/L 

5001 

5006 

1825 

Secchi  Disk 

1.2 

Ft. 

5001 

5001 

06-15-70 

BOD 

1.4 

Mg/L 

5001 

5006 

1825 

Secchi  Disk 

0.9 

Ft. 

5001 

5001 

07-15-70 

BOD 

1.2 

Mg/L 

5001 

5006 

1815 

Secchi   Disk 

1.1 

Ft. 

5001 

5001 

08-13-70 

BOD 

1.5 

Mg/L 

5001 

5006 

1845 

Secchi   Disk  * 

1.2 

Ft. 

5001 

5001 

09-09-70 

BOD 

1.6 

Mg/L 

5001 

5006 

1640 

Secchi  Disk 

1.8 

Ft. 

5001 

5001 

B9  D  805.1   144.3 

SACRAMENTO  RIVER  AT   EMMATON 

10-16-69 

BOD 

0.3 

Mg/L 

5001 

5006 

1025 

Secchi  Disk 

1.2 

Ft. 

5001 

5001 

11-25-69 

BOD 

1.0 

Mg/L 

5001 

5006 

1400 

Secchi  Disk 

1.8 

Ft. 

5001 

5001 

02-12-70 

BOD 

0.4 

Mg/L 

5001 

5006 

1005 

Secchi  Disk 

0.6 

Ft. 

5001 

5001 

03-20-70 

BOD 

0.9 

Mg/L 

5001 

5006 

1450 

Secchi  Disk 

0.9 

Ft. 

5001 

5001 

04-17-70 

BOO 

0.9 

Mg/L 

5001 

5006 

1405 

Secchi  Disk 

1.0 

Ft. 

5001 

5001 

05-19-70 

BOD 

1.1 

Mg/L 

5001 

5006 

1725 

Secchi  Disk 

1.2 

Ft. 

5001 

5001 

06-16-70 

BOD 

1.7 

Mg/L 

5001 

5006 

1600 

Secchi  Disk 

0.7 

Ft. 

5001 

5001 

07-14-70 

BOD 

1.6 

Mg/L 

5001 

5006 

1450 

Secchi  Disk 

0.7 

Ft. 

5001 

5001 

08-12-70 

BOD 

1.0 

Mg/L 

5001 

5006 

1440 

Secchi  Disk 

0.8 

Ft. 

5001 

5001 

09-10-70 

BOD 

1.3 

Mg/L 

5001 

5006 

1450 

Secchi  Disk 

1.1 

Ft. 

5001 

5001 

B9  D  805.2   124.1 

WHITE  SLOUGH  AT  RIO  BLANCO  TRACT 

10-23-69 

BOD 

11.4 

Mg/L 

5001 

5006 

NEAR  LODI 

1330 

Secchi  Disk 

0.9 

Ft. 

5001 

5001 

12-18-69 

BOO 

2.4 

Mg/L 

5001 

5006 

1115 

Secchi  Disk 

1.3 

Ft. 

5001 

5001 

01-12-70 

BOD 

4.7 

Mg/L 

5001 

5006 

0920 

Secchi  Disk 

1.2 

Ft. 

5001 

5001 

4 

36 

TABLE      D-3     (CONT) 
MISCELLANEOUS     CONSTITUENTS      IN     SURFACE     WATER 


Station 
Number 

Station 

Dote 
Time 

Constituents 

Samp 

Lab 

B9  D  805.2  124.1 

WHITE  SLOUGH  AT  RIO  BLANCO  TRACT 

04-21-70 

BOD 

>8.6 

Mg/L 

5001 

5006 

NEAR  LODI  (Continued) 

1220 

S«cchl  Disk 

l.O 

Ft. 

5001 

5001 

05-12-70 

BOD 

>7.0 

Mg/L 

5001 

5006 

1150 

Secchl  Disk 

1.0 

Ft. 

5001 

5001 

06-10-70 

BOD 

5.2 

Mg/L 

5001 

5006 

1 
1 

1130 

Secchl  Disk 

0.7 

Ft. 

5001 

5001 

f 
1 

07-08-70 

BOD 

6.4 

Mg/L 

5001 

5006 

1 

1055 

Secchl  Disk 

0.6 

Ft. 

5001 

5001 

08-11-70 

BOD 

3.5 

Mg/L 

5001 

5006 

1210 

Secchl  Disk 

0.9 

Ft. 

5001 

5001 

09-17-70 

BOD 

3.5 

Mg/L 

5001 

5006 

1105 

Secchi  Disk 

1.2 

Ft. 

5001 

5001 

B9  D  805.2  126.0 

WHITE  SLOUGH  NEAR  LODI 

10-23-69 

BOD 

1.5 

Mg/L 

5001 

5006 

1215 

Secchi  Disk 

1.4 

Ft. 

5001 

5001 

11-14-69 

BOD 

1.3 

Mg/L 

5001 

5006 

1105 

Secchi  Disk 

1.6 

Ft. 

5001 

5001 

12-18-69 

BOD 

1.3 

Mg/L 

5001 

5006 

1145 

Secchi  Disk 

1.8 

Ft. 

5001 

5001 

01-12-70 

BOD 

1.1 

Mg/L 

5001 

5006 

1010 

Secchi  Disk 

1.3 

Ft. 

5001 

5001 

1 

i 

02-17-70 

BOD 

1.2 

Mg/L 

5001 

5006 

1 
1 

1015 

Secchi  Disk 

1.0 

Ft. 

5001 

5001 

1 

03-12-70 

BOD 

1.5 

Mg/L 

5001 

5006 

j 

0920 

Secchi  Disk 

1.1 

Ft. 

5001 

5001 

1 
1 

04-21-70 

BOD 

1.5 

Mg/L 

5001 

5006 

I 

1135 

Secchi  Disk 

0.8 

Ft. 

5001 

5001 

( 

05-12-70 

BOD 

1.0 

Mg/L 

5001 

5006 

» 

1100 

Secchi  Disk 

1.0 

Ft. 

5001 

5001 

06-10-70 

BOD 

1.1 

Mg/L 

5001 

5006 

1045 

Secchi  Disk 

1.0 

Ft. 

5001 

5001 

07-08-70 

BOD 

1.7 

Mg/L 

5001 

5006 

1000 

Secchi  Disk 

1.1 

Ft. 

5001 

5001 

08-11-70 

BOD 

0.2 

Mg/L 

5001 

5006 

1130 

Secchi  Disk 

1.3 

Ft. 

5001 

5001 

1 

09-17-70 

BOD 

1.1 

Mg/L 

5001 

5006 

1025 

Secchi  Disk 

1.1 

Ft. 

5001 

5001 

''      B9  D  805.8  140.1 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  TWITCHELL  ISLAND 

10-20-69 

BOD 

2.8 

Mg/L 

5001 

5006 

1425 

Secchi  Disk 

1.8 

Ft. 

5001 

5001 

11-24-69 

BOD 

1.4 

Mg/L 

5001 

5006 

1500 

Secchi  Disk 

1.6 

Ft. 

5001 

5001 

02-11-70 

BOD 

0.4 

Mg/L 

5001 

5006 

1150 

Secchi  Disk 

0.6 

Ft. 

5001 

5001 

03-19-70 

BOD 

0.8 

Mg/L 

5001 

5006 

1640 

Secchi  Disk 

0.9 

Ft. 

5001 

5001 

04-17-70 

BOD 

1.0 

Mg/L 

5001 

5006 

1545 

Secchi  Disk 

1.2 

Ft. 

5001 

5001 

05-19-70 

BOD 

0.7 

Mg/L 

5001 

5006 

1930 

Secchi  Disk 

1.5 

Ft. 

5001 

5001 

06-16-70 

BOD 

1.8 

Mg/L 

5001 

5006 

• 

1810 

Secchi  Disk 

0.8 

Ft. 

5001 

5001 

07-14-70 

BOD 

1.5 

Mg/L 

5001 

5006 

1712 

Secchi  Disk 

0.8 

Ft. 

5001 

5001 

08-12-70 

BOD 

1.0 

Mg/L 

5001 

5006 

1630 

Secchl  Disk 

1.0 

Ft. 

5001 

5001 

09-10-70 

BOD 

1.4 

Mg/L 

5001 

5006 

1630 

Secchi  Disk 

1.5 

Ft. 

5001 

5001 

B9  D  806.4  142.0 

THREE  MILE  SLOUGH  AT  SACRAMENTO  RIVER 

10-16-69 

BOD 

1.9 

Mg/L 

5001 

5006 

1110 

Secchi  Disk 

1.8 

Ft. 

5001 

5001 

11-25-69 

BOD 

1.1 

Mg/L 

5001 

5006 

1445 

Secchi  Disk 

1.8 

Ft. 

5001 

5001 

02-12-70 

BOD 

0.3 

Mg/L 

5001 

5006 

1025 

Secchi  Disk 

0.6 

Ft. 

5001 

5001 

03-20-70 

BOD 

1.1 

Mg/L 

5001 

5006 

1510 

Secchl  Disk 

0.9 

Ft. 

5001 

5001 

04-17-70 

BOD 

0.9 

Mg/L 

5001 

5006 

1420 

Secchi  Disk 

1.2 

Ft. 

5001 

5001 

>. 
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MISCELLANEOUS      CONSTITUENTS      IN     SURFACE     WATER 


station 
Number 

Station 

Date 
Time 

Constituents 

Samp 

Lab 

B9   D  806.4   142.0 

THREE  MILE   SLOUGH  AX   SACRAMENTO  RIVER 

05-19-70 

BOD 

0.9 

Mg/L 

5001 

5006 

(Continued) 

1750 

Secchl   Disk 

1.2 

Ft. 

5001 

5001 

06-16-70 

BOD 

2.0 

Mg/L 

5001 

5006 

1620 

Secchi   Disk 

0.8 

Ft. 

5001 

5001 

07-14-70 

BOD 

1.4 

Mg/L 

5001 

5006 

1525 

Secchl   Disk 

0.8 

Ft. 

5001 

5001 

08-12-70 

BOD 

1.5 

Mg/L 

5001 

5006 

1500 

Secchi  Disk 

1.0 

Ft. 

5001 

5001 

09-10-70 

BOD 

1.4 

Mg/L 

5001 

5006 

1510 

Secchi   Disk 

1.4 

Ft. 

5001 

5001 

B9   D  808.8    125.8 

SYCAMORE  SLOUGH  AT  DRAIN  NEAR  LODI 

10-23-69 

BOD 

>31.0 

Mg/L 

5001 

5006 

1120 

Secchi   Disk 

0.7 

Ft. 

5001 

5001 

11-14-69 

BOD 

17.0 

Mg/L 

5001 

5006 

1030 

Secchi   Disk 

0.8 

Ft. 

5001 

5001 

12-18-69 

BOD 

2.1 

Mg/L 

5001 

5006 

1230 

Secchi   Disk 

1.5 

Ft. 

5001 

5001 

01-12-70 

BOD 

20.0 

Mg/L 

5001 

5006 

1040 

Secchi   Disk 

0.7 

Ft. 

5001 

5001 

02-17-70 

BOD 

48.0 

Mg/L 

5001 

5006 

0940 

Secchi   Disk 

0.4 

Ft. 

5001 

5001 

03-12-70 

BOD 

24.0 

Mg/L 

5001 

5006 

0845 

Secchi   Disk 

0.6 

Ft. 

5001 

5001 

04-21-70 

BOD 

>8.0 

Mg/L 

5001 

5006 

1050 

Secchi   Disk 

0.8 

Ft. 

5001 

5001 

05-12-70 

BOD 

6.0 

Mg/L 

5001 

5006 

1030 

Secchi   Disk 

1.4 

Ft. 

5001 

5006 

06-10-70 

BOD 

4.8 

Mg/L 

5001 

5006 

1020 

Secchi   Disk 

1.0 

Ft. 

5001 

5001 

07-08-70 

BOD 

3.8 

Mg/L 

5001 

5006 

0915 

Secchi  Disk 

1.1 

Ft. 

5001 

5001 

08-11-70 

BOD 

6.4 

Mg/L 

5001 

5006 

M 

1050 

Secchi   Disk 

0.8 

Ft. 

5001 

5001 

09-17-70 

BOD 

6.8 

Mg/L 

5001 

5006 

0930 

Secchi   Disk 

1.1 

Ft. 

5001 

5001 

B9  D  809.6    141.1 

SACRAMENTO  RIVER  AT  RIO  VISTA  BRIDGE 

10-17-69 

BOD 

1.1 

Mg/L 

5001 

5006 

1055 

Secchi   Disk 

2.5 

Ft. 

5001 

5001 

10-21-69 

BOD 

1.3 

Mg/L 

5001 

5006 

1855 

Cadmium 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Chromium 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Copper 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

Iron 

0.2 

Mg/L 

5001 

5006 

Lead 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Manganese 

<0.05 

Mg/L 

5001 

5006 

Zinc 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

11-25-69 

BOD 

0.8 

Mg/L 

5001 

5006 

1530 

Secchi   Disk 

2.0 

Ft. 

5001 

5001 

Cadmium 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Chromium 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Copper 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

Iron 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

Lead 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Manganese 

<0.05 

Mg/L 

5001 

5006 

Zinc 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

02-12-70 

BOD 

0.4 

Mg/L 

5001 

5006 

1145 

Secchi   Disk 

0.7 

Ft. 

5001 

5001 

Cadmium 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Qiromium 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Copper 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

Iron 

0.4 

Mg/L 

5001 

5006 

Lead 

0.03 

Mg/L 

5001 

5006 

Manganese 

<0.05 

Mg/L 

5001 

5006 

Zinc 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

03-20-70 

BOD 

1.1 

Mg/L 

5001 

5006 

1535 

Secchi  Disk 

0.8 

Ft. 

5001 

5001 

Cadmium 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Chromium 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Copper 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

Iron,   Total 

0.2 

Mg/L 

5001 

5006 

Lead 

0.02 

Mg/L 

5001 

5006 

Manganese 

<0.05 

Mg/L 

5001 

5006 

Zinc 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 
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B9  D  809.6   141.1 

SACRAMENTO  RIVER  AT  RIO  VISTA  BRIDGE 
(Continued) 

04-16-70 
1420 

BOD 

1.4 

Mg/L 

5001 

5006 

04-17-70 

Secchi   Disk 

1.2 

Ft. 

5001 

5001 

1445 

Cadmium 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Chromium 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Copper 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

Iron 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

Lead 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Manganese 

<0.05 

Mg/L 

5001 

5006 

Zinc 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

05-18-70 

BOD 

1.1 

Mg/L 

5001 

5006 

1700 

Secchi  Disk 

1.3 

Ft. 

5001 

5001 

05-19-70 

BOD 

0.8 

Mg/L 

5001 

5006 

1815 

Secchi  Disk 

1.3 

Ft. 

5001 

5001 

06-15-70 

BOD 

2.1 

Mg/L 

5001 

5006 

1505 

Secchi  Disk 

1.2 

Ft. 

5001 

5001 

06-16-70 

BOD 

1.9 

Mg/L 

5001 

5006 

1645 

Secchi   Disk 

0.8 

Ft. 

5001 

5001 

Cadmium 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Chromium 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Copper 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

Iron 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

Lead 

O.OI 

Mg/L 

5001 

5006 

Manganese 

<0.05 

Mg/L 

5001 

5006 

Zinc 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

07-14-70 

BOD 

1.2 

Mg/L 

5001 

5006 

1555 

Secchi  Disk 

1.4 

Ft. 

5001 

5001 

07-15-70 

BOD 

1.7 

Mg/L 

5001 

5006 

1630 

Cadmium 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Chromium 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

» 

Copper 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

Iron 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

1 

Lead 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Manganese 

<0.05 

Mg/L 

5001 

5006 

Zinc 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

08-12-70 

BOD 

1.5 

Mg/L 

5001 

5006 

1520 

Secchi   Disk 

1.7 

Ft. 

5001 

5001 

Cadmium 

0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Chromium 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Copper 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

Iron,   Total 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

Lead 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Manganese 

<0.05 

Mg/L 

5001 

5006 

Zinc 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

08-13-70 

BOD 

2.1 

Mg/L 

5001 

5006 

1500 

Secchi  Disk 

1.3 

Ft. 

5001 

5001 

09-09-70 

BOD 

1.4 

Mg/L 

5001 

5006 

1400 

Secchi   Disk 

2.4 

Ft. 

5001 

5001 

09-10-70 

BOD 

1.2 

Mg/L 

5001 

5006 

1530 

Secchi   Disk 

1.3 

Ft. 

5001 

5001 

Cadmium 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Chromium 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Copper 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

Iron 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

Lead 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Manganese 

<0.05 

Mg/L 

5001 

5006 

Zinc 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

B9  D  810.1    127.9 

HOG   SLOUGH   NEAR  THORNTON 

10-24-69 

BOD 

4.1 

Mg/L 

5001 

5006 

1230 

Secchi  Disk 

1.6 

Ft. 

5001 

5001 

i 

11-14-69 

BOD 

2.0 

Mg/L 

5001 

5006 

! 

1020 

Secchi   Disk 

1.7 

Ft. 

5001 

5001 

j 

12-18-69 

BOD 

2.1 

Mg/L 

5001 

5006 

! 

1250 

Secchi  Disk 

1.8 

Ft. 

5001 

5001 

i 

01-12-70 

BOD 

1.9 

Mg/L 

5001 

5006 

I 

1125 

Secchi  Disk 

1.3 

Ft. 

5001 

5001 

02-18-70 

BOD 

5.6 

Mg/L 

5001 

5006 

0955 

Secchi   Disk 

1.5 

Ft. 

5001 

5001 

03-13-70 

BOD 

3.4 

Mg/L 

5001 

5006 

1 

0910 

Secchi  Disk 

2.0 

Ft. 

5001 

5001 

1 

04-23-70 

BOD 

2.9 

Mg/L 

5001 

5006 

1155 

Secchi  Disk 

1.3 

Ft. 

5001 

5001 

05-13-70 

BOD 

4.4 

Mg/L 

5001 

5006 

1 ' 

1200 

Secchi   Disk 

1.8 

Ft. 

5001 

5001 

439 


TABLE  D-3  (CONT) 
MISCELLANEOUS  CONSTITUENTS  ir^  SURFACE  WATER 


station 
Number 

Station 

Date 
Time 

Constituents 

Samp 

Lo 

B9  D  810.1  127.9 

HOG  SLOUGH  NEAR  THORNTON  (Continued) 

06-11-70 

BOD 

1.8 

Mg/L 

5001 

500 

1120 

Secchl  Disk 

1.0 

Ft. 

5001 

500 

07-10-70 

BOD 

1.9 

Mg/L 

5001 

500 

1020 

Secchi  Disk 

0.9 

Ft. 

5001 

500 

08-12-70 

BOD 

2.1 

Mg/L 

5001 

5O0 

1140 

Secchi  Disk 

1.2 

Ft. 

5001 

500 

09-18-70 

BOD 

3.2 

Mg/L 

5001 

5O0 

1010 

Secchi  Disk 

1.3 

Ft. 

5001 

5O0 

B9  D  811.0  139.3 

STEAMBOAT  SLOUGH  ABOVE  CACHE  SLOUGH 

10-16-69 

BOD 

1.4 

Mg/L 

5001 

5O0 

1245 

Secchi  Disk 

4.0 

Ft. 

5001 

50C 

11-25-69 

BOD 

0.8 

Mg/L 

5001 

50« 

1630 

Secchi  Disk 

2.3 

Ft. 

5001 

50C 

02-13-70 

BOD 

1.1 

Mg/L 

5001 

50C 

1050 

Secchi  Disk 

0.5 

Ft. 

5001 

50(] 

03-20-70 

BOD 

1.1 

Mg/L 

5001 

50C 

1605 

Secchi  Disk 

0.9 

Ft. 

5001 

50C 

04-17-70 

BOD 

1.1 

Mg/L 

5001 

5M 

1500 

Secchi  Disk 

1.2 

Ft. 

5001 

50(] 

05-19-70 

BOD 

1.2 

Mg/L 

5001 

50( 

1835 

Secchi  Disk 

1.5 

Ft. 

5001 

50C 

06-16-70 

BOD 

0.5 

Mg/L 

5001 

50C 

1710 

Secchi  Disk 

1.1 

Ft. 

5001 

50C 

07-14-70 

BOD 

2.1 

Mg/L 

5001 

50C 

1620 

Secchi  Disk 

1.2 

Ft. 

5001 

50C 

08-12-70 

BOD 

1.5 

Mg/L 

5001 

50C 

1545 

Secchi  Disk 

1.8 

Ft. 

5001 

5a 

09-10-70 

BOD 

1.5 

Mg/L 

5001 

50( 

1545 

Secchi  Disk 

2.7 

Ft. 

5001 

50C 

B9  D  812.3  126.8 

BEAVER  SLOUGH  NEAR  THORNTON 

10-24-69 

BOD 

5.0 

Mg/L 

5001 

50( 

1320 

Secchi  Disk 

1.8 

Ft. 

5001 

50{ 

11-14-69 

BOD 

3.9 

Mg/L 

5001 

50( 

1100 

Secchi  Disk 

2.0 

Ft. 

5001 

50( 

12-18-69 

BOD 

2.7 

Mg/L 

5001 

S0( 

1325 

Secchi  Disk 

1.8 

Ft. 

5001 

50( 

01-12-70 

BOD 

3.4 

Mg/L 

5001 

50( 

1240 

Secchi  Disk 

1.2 

Ft. 

5001 

50( 

02-18-70 

BOD 

3.6 

Mg/L 

5001 

50( 

1030 

Secchi  Disk 

1.1 

Ft. 

5001 

50( 

03-13-70 

BOD 

4.4 

Mg/L 

5001 

50t 

0940 

Secchi  Disk 

2.1 

Ft. 

5001 

50( 

04-23-70 

BOD 

3.0 

Mg/L 

5001 

50( 

1240 

Secchi  Disk 

1.0 

Ft. 

5001 

50{ 

05-13-70 

BOD 

4.4 

Mg/L 

5001 

50( 

1240 

Secchi  Disk 

1.8 

Ft. 

5001 

50( 

06-11-70 

BOD 

2.1 

Mg/L 

5001 

50( 

1200 

Secchi  Disk 

0.8 

Ft. 

5001 

50( 

07-10-70 

BOD 

3.0 

Mg/L 

5001 

50( 

1100 

Secchi  Disk 

0.8 

Ft. 

5001 

50{ 

08-12-70 

BOD 

2.0 

Mg/L 

5001 

50( 

1210 

Secchi  Disk 

1.7 

Ft. 

5001 

50( 

09-18-70 

BOD 

3.8 

Mg/L 

5001 

5b( 

1055 

Secchi  Disk 

1.3 

Ft. 

5001 

50( 

B9  D  815.3  126.3 

MOKELUMNE  RIVER  NEAR  THORNTON 

10-24-69 

BOD 

0.4 

Mg/L 

5001 

50( 

1350 

Secchi  Disk 

5.2 

Ft. 

5001 

50( 

Cadmium 

<0.01 

Mg/L 

5001 

50( 

Chromium 

<0.01 

Mg/L 

5001 

50< 

Copper 

<0.1 

Mg/L 

5001 

50< 

Iron 

0.3 

Mg/L 

5001 

50< 

Lead 

<0.01 

Mg/L 

5001 

50( 

Manganese 

<0.05 

Mg/L 

5001 

50( 

Zinc 

<0.1 

Mg/L 

5001 

50< 

11-14-69 

BOD 

0.7 

Mg/L 

5001 

50( 

1140 

Secchi  Disk 

7.0 

Ft. 

5001 

50< 

Cadmium 

<0.01 

Mg/L 

5001 

50( 

Chromium 

<0.01 

Mg/L 

5001 

50( 

Copper 

<0.1 

Mg/L 

5001 

50( 

Iron 

<0.1 

Mg/L 

5001 

50( 

Lead 

<0.01 

Mg/L 

5001 

50( 

Manganese 

<0.05 

Mg/L 

5001 

50( 

Zinc 

<0.1 

Mg/L 

5001 

50( 
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12-18-69 

BOD 

0.5 

Mg/L 

5001 

5006 

1350 

Secchl  Disk 

3.0 

Ft. 

5001 

5001 

Cadmium 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Chromium 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Copper 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

Iron 

0.2 

Mg/L 

5001 

5006 

Lead 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Manganese 

<0.05 

Mg/L 

5001 

5006 

Zinc 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

01-12-70 

BOD 

1.0 

Mg/L 

5001 

5006 

1310 

Secchi  Disk 

1.0 

Ft. 

5001 

5001 

Cadmium 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Chromium 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Copper 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

Iron 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

Lead 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Manganese 

<0.05 

Mg/L 

5001 

5006 

Zinc 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

02-18-70 

BOD 

1.2 

Mg/L 

5001 

5006 

1100 

Secchi  Disk 

1.7 

Ft. 

5001 

5001 

Cadmium 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Chromium 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Copper 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

Iron 

0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

Lead 

0.04 

Mg/L 

5001 

5006 

Manganese 

0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Zinc 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

03-15-70 

BOD 

1.5 

Mg/L 

5001 

5006 

1015 

Secchi  Disk 

3.0 

Ft. 

5001 

5001 

Cadmium 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Chromium 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Copper 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

Iron,  Total 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

Lead 

0.03 

Mg/L 

5001 

5006 

Manganese 

0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

Zinc 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

04-23-70 

BOD 

0.9 

Mg/L 

5001 

5006 

1320 

Secchi  Disk 

2.0 

Ft. 

5001 

5001 

Cadmium 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Chromium 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Copper 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

Iron 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

Lead 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Manganese 

<0.05 

Mg/L 

5001 

5006 

Zinc 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

05-13-70 

BOD 

0.8 

Mg/L 

5001 

5006 

1305 

Secchi  Disk 

2.4 

Ft. 

5001 

5001 

Cadmium 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Chromium 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Copper 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

Iron 

0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

Lead 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Manganese 

<0.05 

Mg/L 

5001 

5006 

Zinc 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

06-11-70 

BOD 

0.8 

Mg/L 

5001 

5006 

1235 

Secchi  Disk 

1.3 

Ft. 

5001 

5001 

Cadmium 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Chromium 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Copper 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

Iron,  Total 

0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

Lead 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Manganese 

<0.05 

Mg/L 

5001 

5006 

Zinc 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

07-10-70 

BOD 

0.8 

Mg/L 

5001 

5006 

1130 

Secchi  Disk 

2.5 

Ft. 

5001 

5001 

Cadmium 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Chromium 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Copper 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

Iron 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

Lead 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Manganese 

<0.05 

Mg/L 

5001 

5006 

Zinc 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

08-12-70 

BOD 

0.8 

Mg/L 

5001 

5006 

1230 

Secchi  Disk 

3.3 

Ft. 

5001 

5001 

Cadmium 

0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Chromium 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Copper 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

Iron,  Total 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

Lead 

<0.01 

Mg/L 

5001 

5006 

Manganese 

<0.05 

Mg/L 

5001 

5006 

Zinc 

<0.1 

Mg/L 

5001 

5006 

D  815.3   126.3 
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Stotion 
Number 

Station 

Dot* 
TiriM 

Constituents 

Samp 

Lob 

B9  D  815.3   126.3 

MOKELUMME  RIVER  NEAR  THMINKW   (Continued) 

09-18-70 
1125 

BOD 

Secchl  Disk 

Cadid.io 

Chroad.iai 

Copper 

Iron 

Lead 

Manganese 

Zinc 

1.2 
5.0 
<0,01 
<0,01 
<0.1 
0.1 
<0.01 
<0.05 
<0.01 

Mg/L 

Ft. 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

Mg/L 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

5006 
5001 
5006 
5006 
5006 
5006 
5006 
5006 
5006 

B9  D  816.6   129.8 

SNODGRASS  SLOUGH  AT  TWIN  CITIES  ROAD 
NEAR  HOOD 

10-24-69 
1420 

BOD 

Secchi  Disk 

1.0 

1.6 

Mg/L 
Ft. 

5001 
5001 

5006 
5001 

11-14-69 
1250 

BOD 

Secchi  Disk 

1.6 
2.0 

Mg/L 
Ft. 

5001 
5001 

5006 

5001 

12-18-69 
1410 

BOD 

Secchi  Disk 

1.0 

1.4 

Mg/L 
Ft. 

5001 
5001 

5006 
5001 

01-12-70 
1350 

BOD 

Secchi  Disk 

1.0 
1.3 

Mg/L 
Ft. 

5001 
5001 

5006 
5001 

02-18-70 
1220 

BOO 

Secchi  Disk 

1.7 
1.1 

Mg/L 
Ft. 

5001 
5001 

5006 
5001 

03-13-70 
1050 

BOD 

Secchi  Disk 

2.0 
1.2 

Mg/L 
Ft. 

5001 
5001 

5006 
5001 

04-23-70 
1405 

BOD 

Secchi  Disk 

2.7 
1.2 

Mg/L 
Ft. 

5001 
5001 

5006 
5001 

05-13-70 
1355 

BOD 

Secchi   Disk 

2.3 
1.2 

Mg/L 
Ft. 

5001 
5001 

5006 
5001 

06-11-70 
1315 

BOD 

Secchl  Disk 

0.9 
1.2 

Mg/L 
Ft. 

5001 
5001 

5006 
5001 

07-10-70 
1225 

BOD 

Secchi   Disk 

0.8 
1.1 

Mg/L 
Ft. 

5001 
5001 

5006 

5001 

08-12-70 
1305 

BOD 

Secchi  Disk 

1.9 
1.3 

Mg/L 
Ft. 

5001 
5001 

5006 
5001 

09-18-70 
1200 

BOD 

Secchi  Disk 

1.6 

1.1 

Mg/L 
Ft. 

5001 
5001 

5006 
5001 

B9  D  819.1  130.1 

SNODGRASS  SLOUGH  AT  SOUTHERN  PACIFIC 
RAILROAD   BRIDGE 

10-24-69 
1515 

BOD 

Secchi   Disk 

1.5 
2.0 

Mg/L 
Ft. 

5001 
5001 

5006 
5001 

11-14-69 
1340 

BOD 

Secchi   Disk 

1.3 
2.8 

Mg/L 
Ft. 

5001 
5001 

5006 
5001 

12-18-69 
1435 

BOD                    ., 
Secchi  Disk 

1.1 
1.2 

Mg/L 
Ft. 

5001 
5001 

5006 
5001 

01-12-70 
1425 

BOD 

Secchi  Disk 

2.8 
2.0 

Mg/L 
Ft. 

5001 
5001 

5006 
5001 

02-18-70 
1305 

BOD 

Secchi   Disk 

3.4 
1.2 

Mg/L 
Ft. 

5001 
5001 

5006 
5001 

03-13-70 
1130 

BOD 

Secchi  Disk 

4.1 
1.9 

Mg/L 
Ft. 

5001 
5001 

5006 
3001 

04-23-70 
1450 

BOD 

Secchi  Disk 

3.9 
1.2 

Mg/L 
Ft. 

5001 
5001 

3006 
3001 

05-13-70 
1430 

BOD 

Secchi  Disk 

1.8 
1.2 

Mg/L 
Ft. 

5001 
5001 

5006 
3001 

06-11-70 
1400 

BOD 

Secchi  Disk 

1.2 
1.0 

Mg/L 
Ft. 

5001 
5001 

3006 
5001 

07-10-70 
1315 

BOD 

Secchi  Disk 

1.2 

1.0 

Mg/L 
Ft. 

5001 
5001 

5006 
5001 

08-12-70 
1335 

BOD 

Secchi  Disk 

2.0 
1.3 

Mg/L 
Ft. 

5001 
5001 

5006 
5001 

09-18-70 
1240 

BOD 

Secchi  Disk 

1.6 
1.7 

Mg/L 
Ft. 

5001 
5001 

5006 

5001 

B9   D  820.7   132.7 

SACRAMENTO  RIVER  AT  fXEENE'S  LANDING 

10-17-69 
0920 

BOD 

Secchi  Disk 

2.0 
3.0 

Mg/L 
Ft. 

5001 
5001 

5006 
5001 

11-19-69 
1500 

BOD 

Secchl  Disk 

3.1 
2.7 

Mg/L 
Ft. 

5001 
5001 

3006 
5001 

. 

02-13-70 
0915 

BOD 

Secchi  Disk 

2.0 
0.5 

Mg/L 
Ft, 

5001 
5001 

5006 
3001 

03-17-70 
1620 

BOD 

Secchi  Disk 

0.9 
0.9 

Mg/L 
Ft. 

5001 
5001 

3006 
3001 

04-16-70 
1555 

BOD 

Secchi  Disk 

1.7 
2.3 

Mg/L 
Ft. 

5001 
5001 

3006 

5001 
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station 

Data 

Number 

Station 

Time 

Constituents 

Samp 

Lab 

B9  D  820.7  132.1 

SACRAMENTO  RIVER  AT  GREENE'S  LANDING 

05-18-70 

BOD 

I.O   Mg/L 

5001 

5006 

(Continued) 

1430 

Seech 1  Disk 

1.4   Ft. 

5001 

5001 

06-15-70 

BOD 

2.3   Mg/L 

5001 

5006 

1345 

Secchi  Disk 

1.3   Ft. 

5001 

5001 

07-15-70 

BOD 

2.2   Mg/L 

5001 

5006 

1300 

Seech i  Disk 

2.0   Ft. 

5001 

5001 

08-12-70 

BOD 

1.8   Mg/L 

5001 

5006 

1400 

Secchi  Disk 

2.1   Ft. 

5001 

5001 

09-09-70 

BOD 

1.8   Mg/L 

5001 

5006 

1230 

Secchi  Disk 

2.1   Ft. 

5001 

5001 

Ib9  D  827.3  130.0 

SACRAMENTO  RIVER  AT  FREEPORT 

10-02-69 

Arsenic 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

1 

1330 

Chromium 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Copper 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Iron 

0.04  Mg/L 

5050 

5050 

Iron,  Dissolved 

0.04  Mg/L 

5050 

5000 

Lead 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Lithium 

<0.01  Mg/L 

5050 

5000 

Manganese 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Phenols 

0.000  Mg/L 

5050 

5050 

Selenium 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Strontium 

0.08  Mg/L 

5050 

5000 

Zinc 

0.01  Mg/L 

5050 

5050 

11-05-69 

Arsenic 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

1300 

Chromium 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Copper 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Iron 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Iron,  Dissolved 

0.07  Mg/L 

5050 

5000 

Lead 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Lithium 

<0.01  Mg/L 

5050 

5000 

Manganese 

0.01  Mg/L 

5050 

5050 

^ 

Phenols 

0.001  Mg/L 

5050 

5050 

Selenium 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Strontium 

0.07  Mg/L 

5050 

5000 

1 

Zinc 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

1 

12-03-69 

Arsenic 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

1255 

Chromium 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Copper 

0.02  Mg/L 

5050 

5050 

Iron 

0.05  Mg/L 

5050 

5050 

Iron,  Dissolved 

0.01  Mg/L 

5050 

5000 

Lead 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Lithium 

<0.02  Mg/L 

5050 

5000 

' 

Manganese 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Phenols 

0.000  Mg/L 

5050 

5050 

Selenium 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Strontium 

0.70  Mg/L 

5050 

5000 

Zinc 

0 . 00  Mg/L 

5050 

5050 

01-07-70 

Arsenic 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

1200 

Chromium 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Copper 

0.01  Mg/L 

5050 

5050 

Iron 

0.22  Mg/L 

5050 

5050 

Iron,  Dissolved 

0.06  Mg/L 

5050 

5000 

Lead 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Lithium 

<0.02  Mg/L 

5050 

5000 

Manganese 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Phenols 

0.000  Mg/L 

5050 

5050 

Selenium 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

1 

Strontium 

0.07  Mg/L 

5050 

5000 

Zinc 

0.01  Mg/L 

5050 

5050 

02-04-70 

Arsenic 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

1245 

Chromium 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Copper 

0.01  Mg/L 

5050 

5050 

Iron 

0.86  Mg/L 

5050 

5050 

Iron,  Dissolved 

0.04  Mg/L 

5050 

5000 

Lead 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Lithium 

<0.01  Mg/L 

5050 

5000 

Manganese 

0.02  Mg/L 

5050 

5050 

Phenols 

0.004  Mg/L 

5050 

5050 

Selenium 

0.00  Mg/L 

5050 

5050 

Strontium 

0.06  Mg/L 

5050 

5000 

\ 

Zinc 

0.02  Mg/L 

5050 

5050 
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station 
Number 


Station 


Date 
Time 


Constituents 


Samp 


Lob 


B9   D  827.3    130.0 


SACRAMENTO  RIVER  AT  FREEPORT   (Continued) 


03-04-70 
1130 


04-08-70 
1300 


05-06-70 
1230 


06-03-70 
1235 


07-07-70 
1815 


08-05-70 
1025 


09-02-70 
1100 


Arsenic 

Chromium 

Copper 

Iron 

Iron,    Dissolved 

Lead 

Lithium 

Manganese 

Phenols 

Selenium 

Strontium 

Zinc 

Arsenic 

Chromium 

Copper 

Iron 

Iron,  Dissolved 

Lead 

Lithium 

Manganese 

Phenols 

Selenium 

Strontium 

Zinc 

Arsenic 

Chromium 

Copper 

Iron 

Iron,  Dissolved 

Lead 

Lithium 

Manganese 

Phenols 

Selenium 

Strontium 

Zi'nc 

Arsenic 

Chromium 

Copper 

Iron 

Iron,  Dissolved 

Lead 

Lithium 

Manganese 

Phenols 

Selenium 

Strontium 

Zinc 

Arsenic 

Copper 

Iron 

Iron,  Dissolved 

Lead 

Lithium 

Manganese 

Phenols 

Selenium 

Strontium 

Zinc 

Arsenic 

Chromium 

Copper 

Iron 

Iron,    Dissolved 

Lead 

Lithium 

Manganese 

Phenols 

Selenium 

Strontium 

Zinc 

Arsenic 

Chromium 

Copper 

Iron 

Iron,  Dissolved 

Lead 

Lithium 

Manganese 

Phenols 


0.00 
0.00 
0.01 
0.10 
0.07 
0.00 
<0.01 
0.00 


Mg/L 
Mg/L 
Mg/L 
Mg/L 
Mg/L 
Mg/L 
Mg/L 
Mg/L 
0.000  Mg/L 
0.00  Mg/L 
0.06  Mg/L 
0.01   Mg/L 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.07 
0.00 
<0.01 
0.00 


Mg/L 
Mg/L 
Mg/L 
Mg/L 
Mg/L 
Mg/L 
Mg/L 
Mg/L 
0.001  Mg/L 
0.00  Mg/L 
0.10  Mg/L 
0.01  Mg/L 

0.00 
0.00 
0.02 
0.03 
0.04 
0.00 
<0.01 
0.00 
0.000  Mg/L 
0.00  Mg/L 
0.03 
0.00 


Mg/L 
Mg/L 
Mg/L 
Mg/L 
Mg/L 
Mg/L 
Mg/L 
Mg/L 


0.00 
0.00 
0.03 
0.02 
0.02 
0.00 
<0.01 
0.01 


Mg/L 
Mg/L 

Mg/L 
Mg/L 
Mg/L 
Mg/L 
Mg/L 
Mg/L 
Mg/L 
Mg/L 


0.003  Mg/L 
0.00  Mg/L 


0.10 
0.02 

0.00 
0.02 
0.01 
0.00 
0.00 
<0.01 
0.00 


Mg/L 
Mg/L 

Mg/L 
Mg/L 
Mg/L 
Mg/L 
Mg/L 
Mg/L 
Mg/L 


0.001  Mg/L 
0.00  Mg/L 
0.04  Mg/L 
0.01  Mg/L 


0.00 
0.00 
0.02 
0.00 
0.01 
0.00 
<0.01 
0.00 


Mg/L 
Mg/L 
Mg/L 
Mg/L 
Mg/L 
Mg/L 
Mg/L 
Mg/L 


0.001  Mg/L 
0.00  Mg/L 
0.10  Mg/L 
0.00   Mg/L 


Mg/L 
Mg/L 
Mg/L 
Mg/L 
Mg/L 
Mg/L 
Mg/L 
Mg/L 
0.001  Mg/L 


0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.01 
0.00 
<0.01 
0.00 


5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 

5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 

5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 

5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 

5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 

5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 

5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 


5050 
5050 
5050 
5050 
5000 
5050 
5000 
5050 
5050 
5050 
5000 
5050 

5050 
5050 
5050 
5050 
5000 
5050 
5000 
5050 
5050 
5050 
5000 
5050 

5050 
5050 
5050 
5050 
5000 
5050 
5000 
5050 
5050 
5050 
5000 
5050 

5050 
5050 
5050 
5050 
5000 
5050 
5000 
5050 
5050 
5050 
5000 
5050 

5050 
5050 
5050 
5000 
5050 
5000 
5050 
5050 
5050 
5000 
5050 

5050 
5050 
5050 
5050 
5000 
5050 
5000 
5050 
5050 
5050 
5000 
5050 

5050 
5050 
5050 
5050 
5000 
5050 
5000 
5050 
5050 
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Samp 

Lob 

B9  D  827.3    130.0 

SACRAMENTO  RIVER  AT  FREEPORT   (Continued) 

09-02-70 
1100 

Selenium 

Strontium 

Zinc 

0.00 
0.10 
0.00 

Mg/L 
Mg/L 
Hg/L 

5050 
5050 
5050 

5050 
5000 
5050 

.7  3253.01 

INCLINE  CREEK  AT   INCLINE  VILLAGE 

10-07-69 
1145 

MBAS 

0.01 

Mg/L 

5050 

5060 

11-19-69 
1100 

MBAS 

<0.01 

Mg/L 

5050 

5060 

03-10-70 
1300 

MBAS 

0.04 

Mg/L 

5050 

5060 

05-13-70 
1250 

MBAS 

0.02 

Mg/L 

5050 

5060 

08-26-70 
1245 

MBAS 

0.01 

Mg/L 

5050 

5050 

j  G7  3300.01 

GENERAL  CREEK  NEAR  MEEKS  BAY 

10-07-69 
1300 

MBAS 

0.01 

Mg/L 

5050 

5060 

11-19-69 
0855 

MBAS 

0.01 

Mg/L 

5050 

5060 

03-10-70 
1200 

MBAS 

<0.01 

Mg/L 

5050 

5060 

05-13-70 
1030 

MBAS 

0.02 

Mg/L 

5050 

5060 

08-26-70 
1040 

MBAS 

0.01 

Mg/L 

5050 

5050 

G7  3571.01 

TAYLOR  CREEK  NEAR  CAMP  RICHARDSON 

10-07-69 
0915 

MBAS 

<0.01 

Mg/L 

5050 

5060 

* 

11-19-69 
0930 

MBAS 

0.01 

Mg/L 

5050 

5060 

03-10-70 
1030 

MBAS 

<0.01 

Mg/L 

5050 

5060 

05-13-70 
0945 

MBAS 

0.01 

Mg/L 

5050 

5060 

08-26-70 
0930 

MBAS 

0.01 

Mg/L 

5050 

5050 

G7  3705.01 

UPPER  TRUCKEE  RIVER  NEAR  MOUTH 

10-07-69 
0800 

MBAS 

0.01 

Mg/ 

5050 

5060 

11-19-69 
1000 

MBAS 

0.01 

Mg/L 

5050 

5060 

03-10-70 
0935 

MBAS 

<0.01 

Mg/L 

5050 

5060 

05-13-70 
0915 

MBAS 

0.01 

Mg/L 

5050 

5060 

08-26-70 
0845 

MBAS 

0.01 

Mg/L 

5050 

5050 

07  L  856.6  000.6 

LAKE  TAHOE  NEAR  TAHOE  KEYS 

10-07-69 
0905 

MBAS 

0.01 

Mg/L 

5050 

5060 

11-19-69 
1315 

MBAS 

0.01 

Mg/L 

5050 

5060 

03-10-70 
1230 

MBAS 

<0.01 

Mg/L 

5050 

5060 

05-13-70 
1005 

MBAS 

<0.01 

Mg/L 

5050 

5060 

08-26-70 
1135 

MBAS 

0.00 

Mg/L 

5050 

5050 

G7  I.  856.6  003.4 

LAKE  TAHOE  NEAR  TAYLOR  CRF.F.K 

10-07-69 
0930 

MBAS 

0.01 

Mg/L 

5050 

5060 

11-19-69 
1345 

MBAS 

0.01 

Mg/L 

5050 

5060 

03-10-70 
1300 

MBAS 

<0.01 

Mg/L 

5050 

5060 

' 

05-13-70 
1020 

MBAS 

0.02 

Mg/L 

5050 

5060 

08-26-70 
1158 

MBAS 

0.00 

Mg/L 

5050 

5050 
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Lob 

G7 

L  900.0  000.0 

LAKE  TAHOE,    SOUTH  CENTER 

10-06-69 
1310 

Secchi  Disk 

75.8 

Ft. 

5050 

5050 

10-07-69 
0850 

MBAS 

0.01 

Mg/L 

5050 

5060 

11-18-69 
1400 

Secclii  Disk 

82.0 

Ft. 

5050 

5050 

11-19-69 
1255 

MBAS 

0.01 

Mg/L 

5050 

5060 

03-10-70 
1145 

MBAS 

<0.01 

Mg/L 

5050 

5060 

03-12   70 
1130 

Secchi  Disk 

85.3 

Ft. 

5050 

5050 

05-13-70 
0900 

MBAS 

<0.01 

Mg/L 

5050 

5060 

05-15-70 
1040 

Secchi  Disk 

83.7 

Ft. 

5050 

5050 

08-26-70 
1100 

MBAS 

0.00 

Mg/L 

5050 

5050 

G7 

L  900.5  957.0 

LAKE  TAHOE  AT  ZEPHYR  COVE 

10-07-69 
0845 

MBAS 

0.01 

Mg/L 

5050 

5060 

11-19-69 
1245 

MBAS 

0.01 

Mg/L 

5050 

5060 

03-10-70 
1120 

MBAS 

<0.01 

Mg/L 

5050 

5060 

05-13-70 
0845 

MBAS 

0.02 

Mg/L 

5050 

5060 

08-26-70 
1040 

MBAS 

0.00 

Mg/L 

5050 

5050 

G7 

L  900.8  006.6 

LAKE   TAHOE  AT  RUBICON  BAY 

10-07-69 
0945 

MBAS 

0.02 

Mg/L 

5050 

5060 

11-19-69 
1400 

MBAS 

<0.01 

Mg/L 

5050 

5060 

03-10-70 
1330 

MBAS 

<0.01 

Mg/L 

5050 

5O60 

05-13-70 
1050 

MBAS 

0.01 

Mg/L 

5050 

5060 

08-26-70 
1231 

MBAS 

0.00 

Mg/L 

5050 

5050 

07 

L  904.5  008.3 

LAKE   TAHOE   AT   CHAMBERS   LODGE 

10-07-69 
1000 

MBAS 

0.01 

Mg/L 

5050 

5060 

11-19-69 
1430 

MBAS 

0.01 

Mg/L 

5050 

5060 

03-10-70 
1555 

MBAS 

<0.01 

Mg/L 

5050 

5060 

05-L3-70 
1110 

MBAS 

<0.01 

Mg/L 

5050 

5060 

08-26-70 
1300 

MBAS 

0.00 

Mg/L 

5050 

5050 

G7 

L  905.4  956.4 

LAKE  TAHOE  AT  GLENBROOK 

10-07-69 
0815 

MBAS 

0.01 

Mg/L 

5050 

5060 

11-19-69 
1215 

MBAS 

0.01 

Mg/L 

5050 

5060 

03-10-70 
1045 

MBAS 

<0.01 

Mg/L 

5050 

5060 

05-13-70 
0825 

MBAS 

0.01 

Mg/L 

5050 

5060 

08-26-70 
1005 

MBAS 

0.00 

Mg/L 

5050 

5050 

G7 

L  908.7  000.3 

LAKE  TAHOE,   NORTH  CEyiER 

10-06-69 
1000 

Secchi   Disk 

82.7 

Ft. 

5050 

5050 

10-07-69 
0800 

MBAS 

0.01 

Mg/L 

5050 

5060 

11-18-69 
1030 

Secchi  Disk 

96.1 

Ft. 

5050 

5050 

11-19-69 
1030 

MBAS 

0.01 

Mg/L 

5050 

5060 
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TABLE     D-3     (CONT) 
MISCELLANEOUS      CONSTITUENTS      IN     SURFACE     WATER 


Sfofion 
Number 


Station 


Date 
Time 


Constituents 


Somp 


Lob 


G7  L  908.7  000.3 


LAKE  TAHOE.   NORTH  CENTER 
(Continued) 


G7  L  910.8  007.1 


LAKE  TAHOE  NEAR  LAKE  FOREST 


G7  L  914.2  002.2 


LAKE  TAHOE  AT  TAHOE  VISTA 


G7  L  914.2  956.8 


LAKE  TAHOE  AT  INCLINE  GUARD  STATION 


03-09-70 
1115 

03-10-70 


03-12-70 
1015 

05-12-70 
0840 

05-13-70 
0805 

08-26-70 
0935 

08-27-70 
1130 

10-07-69 
0700 

11-19-69 
0910 

03-10-70 
0910 

05-13-70 
0700 

08-26-70 
1338 

10-07-69 
0715 

11-19-69 
0940 

03-10-70 
0940 

05-13-70 
0720 

08-26-70 
0815 

10-07-69 
0745 

11-19-69 
0955 

03-10-70 
1000 

05-13-70 
0740 

08-26-70 
0854 


Secchl  Disk 
MBAS 

Secchl  Disk 
Secchl  Disk 
MBAS 
MBAS 
Secchl  Disk 

MBAS 
MBAS 
MBAS 
MBAS 
MBAS 

MBAS 
MBAS 
MBAS 
MBAS 
MBAS 

MBAS 
MBAS 
MBAS 
MBAS 
MBAS 


65.6  Ft. 

<0.01  Mg/L 

82.0  Ft. 

73.8  Ft. 

<0.01  Mg/L 

0.00  Mg/L 

82.0  Ft. 

0.02  Mg/L 

0.01  Mg/L 

<0.01  Mg/L 

0.01  Mg/L 

0.00  Mg/L 

0.01  Mg/L 

<0.01  Mg/L 

<0.01  Mg/L 

0.01  Mg/L 

0.00  Mg/L 

<0.01  Mg/L 

0.01  Mg/L 

<0.01  Mg/L 

<0.01  Mg/L 

0.00  Mg/L 


5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 

5050 
5050 
5050 
5050 
5050 

5050 
5050 
5050 
5050 
5050 

5050 
5050 
5050 
5050 
5050 


5050 
5060 
5050 
5050 
5060 
5050 
5050 

5060 
5060 
5060 
5060 
5050 

5060 
5060 
5060 
5060 
5050 

5060 
5060 
5060 
5060 
5050 
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TABLE     D-4 

MAXIMUM   OBSERVED    SALINITY    AT     BAY    AND     DELTA      STATIONS 

FOR    SELECTED     YEARS 

Chloride  In  Milligrams  per  Liter  (a) 


Stolion 


Station 
Number 


Yeors 


1931 


1939        194A    (b)        1952 


1958 


1964 


1965 


1966 


1967 


1968 


1969 


Sacramento-San  Joaquin  System 

Unimpaired  Runoff   in 

Percent  of  Average   (c) 


SUISUN  BAY 

CARQUINEZ  STRAIT  AT  CROCKETT 
CARQUINEZ  STRAIT  AT  MARTINEZ 
SUISUN  BAY  AT  PORT  CHICAGO 
SUISUN  BAY  AT  NICHOLS 
SACRAMENTO  RIVER  AT  PITTSBURG 


SACRAMENTO  RIVER  DELTA 

SACRAMENTO  RIVER  AT  COLLINSVILLE 
SACRAMENTO  RIVER  BELOW  EMMATON 
THREE  MILE  SLOUGH  AT  SACRAMENTO  RIVER 
SACRAMENTO  RIVER  AT  RIO  VISTA  BRIDGE 
SACRAMENTO  RIVER  AT  ISLETON  BRIDGE 


SAN  JOAQUIN  RIVER  DELIA 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH  BRIDGE 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  JERSEY  ISLAND 

THREE  MILE  SLOUGH  AT  SAN  JOAQUIN  RIVER 

FALSE  RIVER  AT  BRADFORD  ISLAND 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  SAN  ANDREAS  LANDING 

DUTCH  SLOUGH  AT  BETHEL  ISLAND  BRIDGE 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  MOSSDALE  BRIDGE 


E0B80352133 
E0B80192078 
E0B80342023 
E0B80301590 
B9D80231530 


B9D804A1510 
B9D80461452 
B9D80641420 
B9D80961411 
B9D81031356 


B9D80111481 
B9D80171450 
B9D80261415 
B9D80521411 
B9D80351400 
B9D8 063 1336 
B9D8 007 1384 
B9D74721184 


34 


49 


64 


169 


16,900 


16 ,400 


13,200 
8,900 
6,900 

1,200 


12,600 

8,600 
7,400 
6,350 


10,400 

5,900 
4,050 
2,500 


4,700 

1.610 

550 

50 


783 

175 
175 
125 


12,400 


9,200 


4,000 


354 


5,100 
120 


2,250 
160 


690 
130 


88 
122 


168 


11,900 
7,150 
5,830 

1,200 


550 
29 
18 
17 
14 


184 

122 

52 

45 


110 
219 


62 


14,600 
12,900 
11,200 
10,100 
3,280 


3.730. 

1.470 

459 

590 

20 


2,500 
892 
863 
262 

72 
434 
318 


151 


13,000 

11.200 

9.710 

9.840 

1.080 


2,080 

276 

103 

26 

13 


920 

216 

147 

60 

174 

29 

68 

170 


75 


15,300 
12.000 
10.700 
10,100 
2,880 


3,900 

1,370 

651 

195 

22 


2,930 
1,675 
1,200 
269 
892 
143 
420 
284 


151 


13,900 

11,000 

7,840 

6,420 

2,120 


1,440 

293 

57 

28 

13 


634 

320 

144 

33 

47 

35 

103 

181 


73 


14,800 

12,600 

10.700 

9.730 

2,820 


3.820 

1.540 

660 

198 

14 


2.730 
2.320 
1,210 
291 
898 
164 
409 
246 


172 


13.200 

11,100 

8,100 

7,960 

1,640 


2,030 
569 

143 
40 

11 


1,580 

1,120 

495 

96 

191 

40 

131 

168 


(a)  Ocean  water   contains   approximately    19,000  milligrams   per    liter  of  chloride. 

(b)  Releases  of  stored  water   from  Stiasta  Lake  commenced   in   1944. 

(c)  Average    taken  as  mean  annual   unimpaired    flow  at   foothill   stations  of  major 
tributaries    for   50-year   period,   October    1920   through  September    1970,   and 
does  not   Include   runoff   from  minor   tributaries   and    from  valley   floor. 

(d)  Preliminary  data   subject   to  revision. 
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TABLE     D-5 

SALINITY    OBSERVATIONS    AT    BAY    AND     DELTA      STATIONS' 

(Chlorldat  in  MilUgrams  Par  Liter) 


_ 

Stotlon 

Station 
Number 

OCTOBER    1969 

2 

6 

10 

14 

18 

22 

26 

30 

,UN  BAY 

.ARQUINEZ  STRAIT  AT  CROCKETT 

E0B80352133 

6,800 

8,800  a 

11,350 

10,100 

9,920 

CARQU1NE2  STRAIT  AT  MARTINEZ 

E0B80192078 

3,800   a 

7,700  a 

6,080 

6,550  a 

7,100   a 

7,200  a 

6,320 

4,700  a 

1  SUISUN  BAY  AT  PORT  CHICAGO 

EOB80342023 

1,410  de 

2,600  de 

3.980 

4,070 

2,400 

2,800  a 

2,790 

1,680 

1 

SUISim  BAY  AT  NICHOLS 

E0B80301590 

4,400 

4,630 

2,800 

3,050 

2.700 

2,540 

ACRAMENTO  RIVER  AT  PITTSBURG 

B9D80231530 

30  ade 

66  a 

250 

255  a 

180  a 

82 

.JtAMENTO  RIVER  DELTA 

ACRAMENTO  RIVER  AT  COLLINSVILLE 

B9D8044I510 

14  d 

177  d 

82 

28 

22 

14 

bACRAMENTO  RIVER  BELOW  EMMATON 

B9D80461452 

18 

14   a 

45 

29 

12 

19 

19  d 

16 

1 

;  THRFF  MILE  SLOUGH  AT  SACRAMENTO  RIVER 

B9D80641A20 

10  a 

8  a 

9 

11   a 

12   a 

11 

10  a 

9  a 

SACRAMENTO  RIVER  AT  RIO  VISTA  BRIDGE 

B9D8096UU 

8 

7 

15 

10 

6 

9 

8 

6 

ACRAMENTO  RIVER  AT   ISLETON  BRIDGE 

B9D81031336 

6 

5 

5 

4 

6 

6 

6 

3 

1 

^  JOAQUIN  RIVER  DELTA 

1  SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH 

B9D80U1481 

25  a 

24  a 

81 

93  a 

65  a 

59 

50 

24 

t  SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH  BRIDGE 

B9D80171450 

19 

22  a 

100 

60 

44 

19 

1  SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  JERSEY  ISLAND 

B9D802614IS 

15  a 

19 

16  a 

THRFE  MILE  SLOUGH  AT  SAN  JOAQUIN  RIVER 

B9D805214U 

13    ad 

15  a 

15 

14  a 

13   a 

14 

15 

14  a 

t 

i  FALSE  RIVER  AT  BRADFORD  ISLAND 

B9D80351400 

14  a 

14  a 

14 

15  ad 

16   ad 

15  a 

18  a 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  SAN  ANDREAS  LANDING 

B9D806313S6 

8  a 

7 

8  a 

1 

1  DUTCH  SLOUGH  AT  BETHEL  ISLAND  BRIDGE 

B9D8D071384 

22 

22   a 

21 

20  a 

24  a 

25 

27 

27 

i  SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  MOSSDALE  BRIDGE 
* 

B9D74721184 

46  ade 

40 

53   a 

65  a 

33   a 

35  a 

31   a 

39  a 

t 

Stotion 

Station 
Number 

NOVEMBER   1 

969 

2 

6 

10 

14 

18 

22 

26 

30 

aSUN  BAY 

I  CARQUINEZ  STRAIT  AT  CROCKETT 

E0B80352133 

7,920 

9,800 

8,220 

6,220 

9,080 

8,470 

6,920 

!  CARQUINEZ  STRAIT  AT  MARTINEZ 

E0B80192078 

6,950 

7,550 

5,020  a 

6,160 

3.970 

7,500 

5,780 

j   SUISUN  BAY  AT  PORT  CHICAGO 

E0B80342023 

3,150 

2,290  a 

2,840 

1,930  d 

1,680  a 

1,760  a 

SUISUN  BAY  AT  NICHOLS 

E0B80301590 

2,890 

4,180 

3,260 

2,890 

1,100 

3,460 

3,390 

2,460 

SACRAMENTO  RIVER  AT  PITTSBURG 

B9D8023IS30 

38 

100 

80  bd 

40 

60 

58 

54 

CRAMENTO  RIVER  DELTA 

1 

1 
SACRAMENTO  RIVER  AT  COLLINSVILLE 

B9D80441510 

12 

22 

52 

7 

15 

28 

SACRAMENTO  RIVER  BELOW  EMMATON 

B9D804614S2 

12 

17  bd 

26 

15  bd 

18 

19 

18 

16 

1   THREE  MILE  SLOUGH  AT  SACRAMENTO  RIVER 

B9D80641420 

7 

7 

8 

9  a 

8 

10 

9  a 

8 

B9D80961411 

5 

6 

11 

6 

8 

1    SACRAMENTO  RIVER  AT   ISLETON  BRIDGE 

B9D8 103 1356 

4 

5 

6 

5 

3 

4 

3 

3 

!N  JOAQUIN  RIVER  DELTA 

1    SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH 

B9D80111481 

22 

62 

58 

40  a 

29 

46 

38  a 

31 

)    SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH  BRIDGE 

B9D80171450 

20 

30 

37 

29 

21 

1    SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  JERSEY  ISLAND 

B9D80261415 

19 

19  a 

I    THREE  MILE  SLOUGH  AT  SAN  JOAQUIN  RIVER 

B9D80521411 

11 

13 

12 

11   a 

15 

15 

14   a 

13 

!    FALSE  RIVER  AT  BRADFORD  ISLAND 

B9D80351400 

15 

14 

14  a 

14  a 

17  d 

18 

17 

17 

1    SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  SAN  ANDREAS  LANDING 

B9D8063 1356 

6  a 

5 

4 

f    DUTCH  SLOUGH  AT  BETHEL  ISUND  BRIDGE 

B9D80071384 

29 

30 

30 

34 

32 

32 

34 

'    SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  MOSSDALE  BRIDGE 

B9D74721184 

36 

40  a 

42  a 

38  a 

51 

47  a 

65   a 

43 

♦Samples  taken  at  four-day  intervals  approximately  one  and  one-half  hours  after  high  high  tide, 
a  Taken  after  low  high  tide.  d  Taken  ower  one  hour  off  schedule  time, 

b  Taken  on  following  day.  e  Taken  on  preceding  day. 

c  Taken  two  days  later.  f  Taken  two  days  earlier. 
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TABLE     D-5  (CONT) 

SALINITY    OBSERVATIONS    AT    BAY    AND     DELTA 

(Chlorides  in  Milligrams  per  Liter) 


STATIONS* 


station 

Station 
Nunnber 

DECEMBER 

1969 

2 

6 

10 

14 

18 

22 

26 

30 

SUISUN  BAY 

CARQUINEZ  STRAIT  AT  CROCKETT 

E0B80352133 

8,160 

10,400 

10,800 

8,540 

8,590 

5,590 

1,250 

2,600 

CARQUINEZ  STRAIT  AT  MARTINEZ 

E0B80192078 

8,230 

5,950 

5,590 

3,320  ae 

2,320 

231 

2,450 

SUISUN  BAY  AT  TORI  CHICAGO 

E0B80342023 

5,400 

3,370  bd 

2,900 

3,080 

268  bd 

44 

SUISUN  BAY  AT  NICHOLS 

E0B80301590 

2,940 

5,200 

5,690 

2,220 

2,180 

770 

30 

U 

SACRAMEinO  RIVER  AT  PITTSBURG 

B9D60231530 

62 

128 

196 

56 

42 

24 

16 

SACRAMENTO  RIVER  DELTA 

SACRAMENTO  RIVER  AT  COLLINS V  ILLS 

B9D804A1510 

36 

192  d 

51 

7 

14 

5 

8 

SACRAMENTO  RIVER  BELOW  EltiATON 

B9D80461452 

17 

17 

56 

30 

9 

7 

7 

2 

THREE  MILE  SLOUGH  AT  SACRAMENTO  RIVER 

B9D806A1420 

8 

9 

15 

8 

5 

6 

5  a 

2 

SACRAMENTO  RIVER  AT  RIO  VISTA  BRIDGE 

B9D80961411 

5 

6 

5 

7 

4 

2 

2 

2 

SACRAMENTO  RIVER  AT  ISLETON  BRIDGE 

B9D8 103 1356 

3 

3 

3 

6 

2 

3 

2 

1 

SAN  JOAQUIN  RIVER  DELTA 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH 

B9D801 11481 

40 

93 

260 

81 

47 

32 

25  d 

21 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH  BRIDGE 

B9D801714S0 

21 

39 

114 

38 

24 

16 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  JERSEY  ISLAND 

B9D80261415 

THREE  MTTJ?  SLOUGH  AT  SAN  JOAQUIN  RIVER 

B9D80521411 

14 

15 

16 

15 

16 

16 

17 

FALSE  RIVER  AT  BRADFMID  ISLAND 

B9D80351400 

16 

19 

26 

18 

24 

19 

20 

1» 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  SAN  ANDREAS  LANDING 

B9D80631356 

6 

10 

2 

DUTCH  SLOUGH  AT  BETHEL  ISLAND  BRIDGE 

69D80071384 

34 

36 

32 

36 

37 

39 

46 

36 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  MOSSDALE  BRIDGE 

B9D74721184 

42  de 

46  a 

57  a 

70 

68  a 

73   a 

42   a 

43      : 

Station 

Station 
Number 

JANUARY   1970 

2 

6 

10 

14 

i8 

22 

26 

30 

SUISL'N  BAY 

> 

CARQUINEZ  STRAIT  AT  CROCKETT 

E0B80352133 

1 

CARQUINEZ  STRAIT  AT  MARTINEZ 

E0B80192078 

2,460 

144  a 

2,380 

1,870 

15 

16 

12  a    . 

SUISUN  BAY  AT  PORT  CHICAGO 

E0B80342023 

289 

48  a 

25 

25  a    < 

SUISUN  BAY  AT  NICHOLS 

E0B8O301590 

20a    ; 

SACRAMENTO  RIVER  AT  PITTSBURG 

B9D80231S30 

20  de 

18  d 

25 

28 

22 

1«       ? 

SACRAMENTO  RIVER  DELTA 

SACRAMENTO  RIVER  AT  COLLINSVILLE 

B9D80441510 

4 

4  d 

7 

7 

4 

4 

4 

SACRAMENTO  RIVER  BELOW  EMMATON 

B9D80461432 

6 

9 

7 

2 

8 

8 

9 

THRRF.  MILE  SLOUOI  AT  SACRAMENTO  RIVER 

B9D80641420 

2 

6 

8  a 

5 

3 

1 

1 

2 

SACRAMENIO  RIVER  AT  RIO  VISTA  BRIDGE 

B9D80961411 

4 

3 

5 

2 

4 

4 

2 

1 

SACRAMENTO  RIVER  AT  ISLETON  BRIDGE 

B9D8 103 1356 

2 

3 

3 

1 

1 

1 

0 

SAN  JOAQUIN  RIVER  DELTA 

! 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH 

B9D8011I481 

22 

25 

26 

28 

25 

42 

24  a 

"        J 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH  BRIDGE 

B9D80171450 

25 

22 

27 

15 

17 

3 

1 

! 

SAM  JOAQUIN  RIVER  AT  JERSEY  ISLAND 

B9D80261413 

21 

22  a 

29 

18 

26 

14  a 

"     ! 

THREE  MILE  SLOUGH  AT  SAN  JOAQUIN  RIVER 

B9D80521411 

19  a 

13 

12  bd 

7 

5  bd 

'     1 

FALSE  RIVER  AT  BRADFORD  ISLAND 

B9D803S1400 

18 

17 

22 

25 

16 

29  a 

24 

20       , 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  SAN  ANDREAS  LANDING 

B9D80631356 

6  a 

4 

3 

'       i 

DUTCH  SLOUGH  AT  BETHEL  ISLAND  BRIDGE 

B9D80071384 

39 

47 

42 

55 

59 

67 

21 

3* 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  MOSSDALE  BRIDGE 

B9D7472U84 

36 

54  a 

49  a 

*Sa]iipIes   taken  at  t 

our-day  InCerva 

is   approxlma 

.eLy  one   and 

one-half  ho 

urs   after  hi] 

|h  high   tide 

a     Taken  after   low 

high   tide. 

d     Takei 

1  over  one  h 

our  off  sche< 

ule   tiac. 

b     Taken  on  follow! 

ng  day. 

e     Takei 

1  on  precedl 

ng  day. 

c     Taken  two  days   1 

ater. 

f     Takei 

1   two  days  e 

arlier. 

i 
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TABLE     D-5 (CONT) 

SALINITY    OBSERVATIONS 

AT    BAY    AND 

DELTA      STATIONS* 

(Chloride*  In 

MllllgrM*   par  Lltar) 

b 

1                         Stotlon 

Station 

FEBRUARY    1970 

r 

Number 

2 

6 

10 

14 

18 

22 

26 

30 

, 

N  BAY 

QUINEZ  STRAIT  AT  CROCKETT 

E0B80352133 

1.270 

1,700 

1,470 

1,830  dc 

1.610 

QUINEZ  STRAIT  AT  MARTINEZ 

E0B80 192078 

14  bd 

144 

21 

123 

510 

.ISUN  BAY  AT  PORT  CHICAGO 

E0BS03A2023 

12 

20 

18  a 

23 

20 

20 

39 

SUN  BAY  AT  NICHOLS 

E0B80301590 

13   a 

18 

14 

14 

16 

17 

RAMENTO  RIVER  AT  PITTSBURG 

B9D80231530 

9 

20 

23 

£OTO  RIVER  DELTA 

RAMENTO  RIVER  AT  COLLINSVILLB 

RAMENTO  RIVER  BELOW  EMMATON 

B9D804614S2 

9 

4 

3 

10 

10 

7 

6 

EE  MILE   SLOUGH  AT   SACRAMENTO  RIVER 

B9D80641420 

1 

3 

4 

5 

9 

7 

5 

RAMENTO  RIVER  AT  RIO  VISTA  BRIDGE 

B9D80961411 

3 

4 

3 

3 

4 

4 

4 

RAMENTO  RIVER  AT  ISLETON  BRIDGE 

B9D8103L356 

1 

2 

2 

3 

4 

3 

3 

AQUIN  RIVER  DELTA 

JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH 

B9D80111481 

12 

15 

18 

19 

21 

24 

23 

JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH  BRIDGE 

B9D801714S0 

9 

14 

14 

16 

20 

19 

JOAQUIN  RIVER  AT  JERSEY   ISLAND 

B9De02614I5 

14 

18 

19 

££  MILE  SLOUGH  AT  SAN  JOAQUIN  RIVER 

B9D80S21411 

5 

10 

11 

13 

14 

15 

14 

SE  RIVER  AT  BRADFORD  ISLAND 

B9D80351400 

13 

13 

16 

16 

21  a 

19 

18 

JOAQUIN  RIVER  AT  SAN  ANDREAS  LANDING 

B9D80631356 

3 

3 

3 

CH  SLOUGH  AT  BETHEL  ISLAND  BRIDGE 

B9D80071384 

33 

35 

38 

44 

48 

44 

46 

.  N  JOAQUIN  RIVER  AT  MOSSDALE  BRIDGE 

B9D74721184 

31  a 

33   a 

32 

37 

36  a 

31   a 

39 

^ 

Station 

Station 
Number 

MARCH    1970 

2 

6 

10 

14 

18 

22 

26 

30 

BAY 

^ARQUISEZ  STRAIT  AT  CROCKETT 

1 

E0B80352133 

3,270 

1,720 

2.590 

5.930 

6.960 

IaRQUINEZ   STRAIT  AT  MARTINEZ 
1 

EOB80192078 

87   a 

35  a 

856  a 

1.630  a 

3.730  a 

1.170  ae 

1  ISUN  BAY  AT  PORT  CHICAGO 

E0B80342023 

30 

28 

19 

26 

19 

545 

73   a 

1,840 

3UN  BAY  AT  NICHOLS 

EOB80301590 

19 

20 

20 

18 

16 

101 

1,800 

RAMENTO  RIVER  AT  PITTSBURG 

B9D80231530 

18 

29 

19  a 

21  a 

-1£NTO  RIVER  DELTA 

ACRAMENTO  RIVER  AT   COLLINSVTTJJ^ 

B9D80441510 

AOUWHTO  RIVER  BELOW  KMMATON 

B9D80461452 

7 

9  d 

10 

11 

9 

8  a 

9 

13  de 

JHtEE  MILE  SLOUOI  AT  SACRAMENTO  RIVER 

B9D80641420 

7 

6 

6 

6 

10 

7   a 

8 

10 

ACRAMEMIO  RIVER  AT  RIO  VISTA  BRIDGE 

B9D80961411 

4 

5 

6 

4 

5 

8 

9 

9 

ACRAMEOTO  RIVER  AT    ISLETON   BRIDGE 

B9D810313S6 

4 

4 

4 

4 

5 

4 

4 

8 

S/:OAQUIJI  RIVER  DELTA 

JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH 

B9D80111481 

21 

23 

29  a 

26 

22 

24 

20 

20 

JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH  BRIDGE 

B9D80171450 

18  d 

24 

20 

19 

26  a 

11 

19 

JOAQUIN  RIVER  AT  JERSEY   ISLAND 

B9D8026141S 

26 

24 

21 

|HRa  MILE  SLOUGH  AT  SAN  JOAQUIN  RIVER 

B9D80S21411 

11  de 

19 

20 

13 

13 

16   abd 

12 

10 

SE  RIVER  AT  BRADFORD   ISLAND 

B9D803S1400 

20 

20 

24 

20 

12 

18  a 

18 

20 

JOAQUIN  RIVER  AT   SAN  ANDREAS   LANDING 

B9D806313S6 

6 

6 

4 

10  a 

9 

CH   SLOUGH  AT   BETHEL   ISLAND  BRIDGE 

B9D80071384 

47 

57 

47 

40 

36 

34 

28 

JOAQUIN   RIVER  AT  MOSSDALE  BRIDGE 

B9D7472U84 

49  a 

22 

42 

64  a 

68 

86 

113 

Samples  taken  at  four-day  intervals  approxiiaately  one  and  one-half  hours  after  high  high  tide. 

d  Taken  over  one  hour  off  schedule  cine, 
e  Taken  on  preceding  day. 
f  Taken  two  days  earlier. 


a  Taken  after  low  high  tide 
b  Taken  on  following  day. 
c  Taken  two  days  later. 
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TABLE     D-5  (CONT) 

SALINITY    OBSERVATIONS    AT    BAY    AND     DELTA      STATIONS* 

(Chlorides  In  Mllllgraas  per  Liter) 


Station 

Station 
Number 

APRIL   1970 

2 

6 

10 

14 

18 

22 

26 

30 

SUISUH  BAY 

CARQUINEZ  STKAIT  AT  CROCKETT 

E0BS03S2U3 

8,520 

7,960 

8,470 

10,900                9,810  • 

CARQUINEZ  STRAIT  AT  MARTINEZ 

E0B80I92078 

5,190  a 

6,380  a 

5,110  a 

7,750  ae 

6,040  a 

5,360 

9,780                7, 

100  e 

SUISUN  BAY  AT  PORT  CHICAGO 

E0B80342023 

3,790 

1,760  a 

1,170 

6,560 

3,840  a 

SUISDN  BAY  AT  NICHOLS 

E0B80301S90 

2,560 

3,120 

1,600 

4,660 

5,610 

5,380                2, 

S70 

SACRAMENTO  RIVER  AT  PITTSBURG 

B9D80231530 

82  ab 

125 

170 

281  a 

709 

SACRAMENTO  RIVER  DELTA 

SACKAMENIO  RIVER  AT  COLLINSVILLE 

SACRAMENTO  RIVER  BELOW  EMMATON 

B9D80461452 

14 

16  ad 

35 

21  d 

32 

57  a 

S«* 

THRRF,  MILE  SLOUGH  AT  SACRAMENTO  RIVER 

B9D80641420 

10 

12  a 

13 

11 

12  a 

15 

46 

20a 

SACRAMENTO  RIVER  AT  RIO  VISTA  BRIDGE 

B9D80961411 

9 

10 

10 

8 

10 

11 

12 

10 

SACRAMENTO  RIVER  AT  ISLETON  BRIDGE 

B9D81031356 

6 

7 

7 

8 

8 

8 

• 

SAN  JOAQUIN  RIVER  DELTA 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH 

B9D80111481 

21 

32   a 

35   a 

72 

71 

163  a 

488 

60 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH  BRIDGE 

B9D80171450 

19 

31 

65 

40 

56 

106 

278 

UJa 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  JERSEY  ISLAND 

B9D8026141S 

22  a 

18 

22   a 

24  a 

32a 

THREE  MILE  SLOUOi  AT  SAN  JOAQUIN  RIVER 

B9D80S21411 

12 

14  ad 

14  bd 

14 

13   a 

12  a 

21  bd 

Ua 

FALSE  RIVER  AT  BRADFORD  ISLAND 

B9D60351400 

17 

18 

20 

17 

16  a 

17 

53 

aia 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  SAN  ANDREAS  LANDING 

B9D80631356 

8 

22 

7 

8  a 

8 

DUTCH  SLOUGH  AT  BETHEL  ISLAND  BRID<X 

B9D80071384 

27 

27 

8 

24 

27  a 

22 

21 

2Sa 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  MOSSDALE  BRIDGE 

B9D74721184 

119  a 

143 

150 

134 

132 

139 

124 

US      ' 

Station 

Station 
Number 

MAY    1970 

2 

6 

10 

14 

le 

22 

26 

30 

SUISUN  BAY 

CARQUINEZ  STRAIT  AT  CROCKKl'l 

E0B80352133 

11,900 

12,100 

11,000 

9,270  e 

12,400 

12,200              12. 

100<  '■ 

CARQUINEZ  STRAIT  AT  MARTINEZ 

E0B80192078 

7,610 

6,280  a 

8,660 

5,530  ^ 

10,000 

9,250 

10,100                7, 

450  •  ' 

SUISUN  BAY  AT  PORT  CHICAGO 

E0B80342023 

3,010  a 

3,980  a 

4,250  e 

7,180 

4,100  a 

6,210                5, 

3M     i 

SUISUN  BAY  AT  NICHOLS 

EOB80301590 

3,550 

5,870 

3,960 

3,030  e 

6,720 

2,480  a 

5,070                3, 

030e  1 

SACRAMENTO  RIVER  AT  PITTSBURG 

B9D80231530 

340  a 

361  a 

257  abd 

875  a 

535   a 

3M<> 

SACRAMENTO  RIVER  DELTA 

I 

SACRAMENTO  RIVER  AT  COLLINSVILLE 

B9D80441510 

f 

1 

SACRAMENTO  RIVER  BELOU  EMMATON 

B9D80461452 

84  a 

45   a 

105 

22  a 

27  a 

74  a 

257 

M<l 

THREE  MILE  SLOUGH  AT  SACRAMENTO  RIVER 

B9D80641420 

16  a 

29  a 

23 

13   a 

12   a 

44  bd 

49 

«•! 

SACRAMENTO  RIVER  AT  RIO  VISTA  BRIDGE 

89060961411 

10 

11 

10 

10 

10 

9  a 

11 

11 

SACRAMENTO  RIVER  AT  ISLETON  BRIDGE 

B9D8 103 1356 

8 

6 

9 

9 

7 

10 

10 

11    : 

SAN  JOAQUIN  RIVER  DELTA 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH 

B9D80111481 

U4  a 

119  a 

238 

87  a 

82   a 

189  a 

435 

233  1 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH  BRIDGE 

B9D80171450 

117 

224 

145 

58 

112 

218 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  JERSEY  ISLAND 

B9D80261415 

23   a 

24  a 

»>*' 

THREE  MILE  SLOUGH  AT  SAN  JOAQUIN  RIVER 

B9D80521411 

16  a 

16 

17  b 

14  a 

11  a 

12  a 

27 

U- 

FALSE  RIVER  AT  BRADFORD  ISLAND 

B9D80351400 

20  a 

19  a 

27 

15   a 

15  a 

42 

90 

26  >; 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  SAN  ANDREAS  LANDING 

B9D8063 1356 

8  a 

8 

10  a 

10  a 

11  a 

11 

DUTCH  SLOUGH  AT  BETHEL  ISLAND  BRIDGE 

B9080O7U84 

25   a 

23 

20 

24  a 

20  a 

19 

30 

30    • 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  MOSSDALE  BRIDGE 

B9D74721184 

118 

135 

82 

71 

54 

53 

71 

1 

*Samples   taken  at 

Eour-day   Interva 

Is   approxima 

Cely  one  and 

one-half  ho 

urs   after  hlj 

in  high   tide 

a  Taken  after  low  high  tide.  d  Taken  over  one  hour  off  schedule  tl 

b  Taken  on  following  day.  e  Taken  on  preceding  day. 

c  Taken  two  days  later.  f  Taken  two  days  earlier. 
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TABLE  D-5  (CONT) 

SALINITY    OBSERVATIONS    AT    BAY    AND 


DELTA      STATIONS* 


p 

(Chlorlda*   In 

Milllgraoa  p«r  LI  car) 

Slotlon 

Station 
Numbtr 

JUNE    1970                                                                                                        1 

2 

6 

10 

14 

18 

22 

26 

30 

;  ,.N   BAY 

rsQUUJEZ  STRAIT  AT  CROCKETT 

E0B80332I33 

7,870  e 

11,900 

10,400 

7,040  a 

10,900  a 

12,600 

12,900 

9.450  a 

,<QULNEZ   STRAIT  AT  MARTINEZ 

E0B80192078 

8,660 

10,900 

9,200  e 

8,250  a 

11,700 

8,780  a 

5,350  a 

:3UN  BAY  AT  PORT  CHICAGO 

E0B80342023 

6,700 

8,010 

4,540 

6,620  e 

7,940 

5,410  a 

6,450  d 

LSm<  BAY  AT  NICHOLS 

E0B80301S9O 

6,070 

5,820 

3,590 

2,670  a 

5,530 

6,330 

4,850 

5,950  a 

.RAMENTO  RIVER  AT  PITTSBURG 

B9D80231530 

637   a 

849  a 

683  a 

684  a 

1,080  a 

>Eim)  RIVER   DELTA 

RAMENIO  RIVER  AT  COLLINSVILLE 

B9D80441510 

JRAHENTO  RIVER  BELOW  EMMATON 

B9D80461452 

109  a 

167  d 

287  a 

57  a 

135   a 

480 

328  a 

198  ad 

aEE  HTIJ!  SLOUGH  AT  SACRAMENTO  RIVER 

B9D8064I420 

64  a 

164 

55  a 

33   a 

96  a 

234 

89  a 

117  a 

ACRAMENTO  RIVER  AT  RIO  VISTA  BRIDGE 

B9D8096141I 

16 

28 

17 

17 

25 

45 

32  d 

12 

RAMENTO  RIVER  AT  ISLETON  BRIDGE 

B9D8 103 1356 

9 

10 

9 

12 

8 

8 

8 

8 

nQUIN  RIVER  DELTA 

.  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH 

B9D8011I481 

257   a 

490 

532   a 

282 

282  a 

944 

408  a 

415  a 

N  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH  BRIDGE 

B9D80171450 

373 

520 

233 

437 

623 

.  JOAQUIN  RIVER  AT  JERSEY  ISLAND 

B9D80261415 

nilEE  HTLR  SLOUGH  AT  SAN  JOAQUIN  RIVER 

B9D80521411 

18  bd 

34  abd 

47  abd 

22  a 

46  a 

29  a 

58   a 

36   a 

LSE  RIVER  AT  BRADFORD  ISLAND 

B9D80351400 

38  a 

L31 

65  a 

37  a 

47  a 

194 

79  de 

75  a 

N  JOAQUIN  RIVER  AT  SAN  ANDREAS  LANDING 

B9D80631356 

11  a 

12   a 

10  a 

12  ad 

11  ade 

12  a 

TCH  SLOUGH  AT  BETHEL  ISLAND  BRIDGE 

B9D80071384 

32  a 

59 

56 

50  a 

49  a 

57 

84  a 

84  a 

:.   JOAQUIN  RIVER  AT  MOSSDALE   BRIDGE      * 

B9D74721184 

73 

52 

82   a 

27   a 

105 

133 

51  a 

37 

Station 

Station 
Number 

JULY   1970 

2 

6 

10 

14 

18 

22 

26 

30 

S,,UN  BAY 

JlBiQUINEZ  STRAIT  AT  CROCKETT 

E0B80352133 

11,400 

10,100 

11,600  a 

12,700 

14,300  bd 

13,500   e 

:ASquiNEZ  STRAIT  AT  MARTINEZ 

E0B8O192078 

8,980  a 

10,800  e 

7,518  a 

11,000 

10,800  e 

ISUN  BAY  AT   PORT   CHICAGO 

EOB80342023 

7,500 

5,820 

7,260  e 

9.260 

5,980 

3,940  abd 

7,610  e 

13 UN  BAY  AT  NICHOLS 

E0B8O30159O 

6,590 

5,360 

5,220 

6,870   e 

7,260 

4,240  ad 

6,300 

6,900 

ACRAMENTO  RIVER  AT  PITTSBURG 

B9D80231S30 

898   a 

1,120  abd 

1,270  a 

iiNTO  RIVER  DELTA 

SAMENTO  RIVER  AT  COLLINSVILLE 

B9D8044I510 

RAMEKIO  RIVER  BELOW  EMMATON 

B9D80461452 

225  a 

485  bd 

215  a 

367  d 

446 

528 

206  a 

■EE  MILE   SLOUGH  AT   SACRAMENTO  RIVER 

B9O80641420 

148   a 

150 

57  a 

88  a 

213  a 

151  a 

118  a 

162  a 

RAMENTO  RIVER  AT  RIO  VISTA  BRIDGE 

B9D80961411 

19  a 

31 

22 

39  e 

73 

57 

7 

-RAMENTO  RIVER  AT  ISLETON  BRIDGE 

B908 103 1356 

7 

7 

6 

8 

5 

5 

7 

JAQUIN  RIVER   DELTA 

AN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH 

B9D801 11481 

440  a 

525  a 

514  a 

527  a 

760 

633  a 

570  a 

JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH  BRIDGE 

B9D80171450 

612 

582  e 

1,080 

845 

a:.  JOAQUIN  RIVER  AT  JERSEY   ISLAND 

B9D80261A15 

389  bd 

206  bd 

164 

540 

SEE  MILE   SLOUGH  AT   SAN  JOAQUIN  RIVER 

B9D80521411 

67  a 

96  d 

67  a 

44  a 

58  ade 

57  abd 

59  a 

-SE  RIVER  AT  BRADFORD  ISLAND 

B9D80351400 

84   a 

204 

88  a 

92  a 

132   a 

209  a 

119  a 

143   a 

-N  JOAQUIN  RIVER  AT  SAN  ANDREAS  LANDIHG 

B9D80631356 

10  a 

12  a 

10  a 

U   a 

12 

12  a 

CH  SLOUGH  AT  BETHEL  ISLAND  BRIDGE 

B9D80071384 

76  a 

85 

138 

145 

142  a 

136 

175 

162  a 

JOAQUIN  RIVER  AT  MOSSDALE  BRIDGE 

B9D74721184 

82 

128 

154  a 

132  a 

155 

168  a 

168  a 

157 

^ 

*Samples  taken  at  four-day  intervals  approxiiiiaC< 

a  Taken  after  low  high  tide, 
b  Taken  on  following  day. 
c  Taken  two  days  later. 


ly  one  and  one-half  hours  after  high  high  clde. 

d  Taken  over  one  hour  off  schedule  tiae. 
e  Taken  on  preceding  day. 
{  Taken  two  days  earlier. 
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TABLE     D-5  (CONT) 

SALINITY    OBSERVATIONS    AT    BAY    AND     DELTA      STATIONS* 

(Chlorides  in  Milligrams  per  Liter) 


station 

Station 
Number 

AUGUST    1970 

2 

6 

10 

i4 

18 

22 

26 

30 

SUISUN  BAY 

^^^^^^_ 

CARQUINEZ  STRAIT  AT  CROCKETT 

E0B80352133 

11,800 

11,500 

13,000  e 

10,100 

13,200 

11,300  e 

CARQUINEZ  STRAIT  AT  MARTINEZ 

E0B80192078 

10,600 

9,060 

7,220 

7,150  a 

9,300 

7,780  a 

6,560  a            8 

.790 

SUISUN  BAY  AT  PORT  CHICAGO 

E0B80342023 

4,630  a 

5,510 

4,380  abd 

8,000 

5,920  a 

3,180  bd 

5,920  e            5 

,920       ' 

SUISUN  BAY  AT  NICHOLS 

E0B80301590 

5,850 

4,480 

7,390   e 

5,480 

4 

.200 

SACRAMENTO  RIVER  AT  PITTSBURG 

B9D8023I530 

1,100  a 

546 

1,150   a 

1,080  abd 

947   ad 

521  , 

SACRAMENTO  RIVER  DELTA 

SACRAMENTO  RIVER  AT  COLLINSVILIi 

B9D80441510 

SACRAMENTO  RIVER  BELOW  EMMATON 

B9D80461452 

286  a 

313 

45   a 

192   a 

218  a 

72  bd 

36   a 

S2i 

THREE  MILE  SLOUGH  AT  SACRAMENTO  RIVER 

B9D80641420 

150  a 

61  a 

53   a 

106  a 

80  a 

50  a 

65  a 

26* 

SACRAMENTO  RIVER  AT  RIO  VISTA  BRIDGE 

B9D8096UU 

48 

34 

33 

56 

41 

22 

14  e 

8 

SACRAMENTO  RIVER  AT  ISLETON  BRIDGE 

B9D8 103 1356 

5 

6 

6 

6 

6 

6   e 

6 

SAN  JOAQUIN  RIVER  DELTA 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH 

B9080111481 

525   a 

644 

435   a 

472   a 

492   a 

421 

246  a 

195  a    ' 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH  BRIDGE 

B9D80171450 

770 

599 

683 

439  a 

158  e 

289 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  JERSEY  ISLAND 

B9D80261415 

325  bd 

160 

325 

210 

170 

THREE  MILE  SLOUGH  AT  SAN  JOAQUIN  RIVER 

B9D80521411 

55   abd 

88   a 

53   a 

53   abd 

35  a 

29  a 

34  ad< 

FALSE  RIVER  AT  BRADFORD  ISLAND 

B9D80351400 

138  a 

133   a 

208 

127   a 

112  a 

74  a 

48  a 

39  i 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  SAN  ANDREAS  LANDING 

B9D80631356 

11  a 

10 

8  a 

8  a 

DUTCH  SLOUGH  AT  BETHEL  ISLAND  BRIDGE 

B9D80071384 

141  a 

138 

126  a 

132   a 

139  a 

118   a 

98 

69 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  MOSSDALE  BRIDGE 

B9D74721184 

151 

161  a 

140 

157   a 

127 

142  a 

128  d 

133 

Station 

Station 
Number 

SEPTEMBER 

1970 

2 

6 

10 

14 

18 

22 

26 

30     ! 

SUISUN  BAY 

CARQUINEZ  STRAIT  AT  CROCKETT 

E0B80352133 

9,300 

5,510 

5,700 

7,170  a 

10,600 

5,160 

CARQUINEZ  STRAIT  AT  MARTINEZ 

E0B80 192078 

7,830 

8,200 

6,340  a 

5,580  a 

4,160  a 

3,380  a 

6,310  b            6 

,320  a 

SUISUN  BAY  AT  PORT  CHICAGO 

E0B80342023 

4,410 

3,840 

4,390 

1,980 

1,870  abd 

1,550 

2,800  b            3 

,570 

SUISUN  BAY  AT  NICHOLS 

E0B80301390 

2,630 

2,970 

4,410 

2,450 

1,670 

1,080  b 

1 

SACRAMENTO  RIVER  AT  PITTSBURG 

B9D80231530 

352   abd 

232 

192   ad 

167  a 

139  bd 

81 

75  a 

123       , 

SACRAMENTO  RIVER  DELTA 

SACRAMENTO  RIVER  AT  COLLINSVILLE 

B9D80441510 

i 

SACRAMENTO  RIVER  BELOW  EMMATON 

B9D80461452 

54  a 

26  bd 

21   a 

15   a 

14  d 

20  a 

9  a 

t 

»      i 

THREE  MILE  SLOUGH  AT  SACRAMENTO  RIVER 

B9D8064I420 

14  a 

13 

12   a 

11  a 

10 

9  a 

8  a 

8 

SACRAMENTO  RIVER  AT  RIO  VISTA  BRIDGE 

B9D809614U 

7 

8 

7 

7 

6 

6 

SACRAMENTO  RIVER  AT   ISLETON  BRIDGE 

B9D8 103 1356 

6 

6 

6 

9 

5 

5 

SAN  JOAQUIN  RIVER  DELTA 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH  BRIDGE 

B9D80111481 
B9D80171450 

170  a 
170 

80  a 

76  a 

62   a 

82 
Bridge  Out 

27  a 

25  a 

61 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  JERSEY  ISLAND 

B9D80261415 

13 

THREE  MILE  SLOUGH  AT  SAN  JOAQUIN  RIVER 

B9D80521411 

17   a 

11  a 

10  a 

9  ad 

9  a 

9  a 

10  a 

8 

FALSE  RIVER  AT  BRADFORD   ISLAND 

B9D80351400 

32 

21  a 

21  a 

14  a 

12 

11  a 

11  a 

11  ! 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  SAN  ANDREAS  LANDING 

B9D80631356 

7   a 

8  ad 

8  a 

7   a 

5      1 

DUTCH  SLOUGH  AT  BETHEL  ISLAND  BRIDGE 

B9D80071384 

70 

52 

43   b 

31   a 

26 

22 

20  a 

19    : 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  MOSSDALE  BRIDGE 

B9D74721184 

129 

122   a 

147   a 

124 

127   a 

128   a 

119 

113 

^Samples  taken  at  four-day  Intervals  approximately  one  and  one-half  hours  after  nlgn  high  tide, 
a  Taken  after  low  high  tide.  d  Taken  over  one  hour  off  schedule  tine. 


b  Taken  on  following  day. 
c  Taken  two  days  later. 


e  Taken  on  preceding  day. 
f  Taken  two  days  earlier. 


454 


FIGURE    D-3 


LEGEND 


LIMIT  OF  MAXIMUM  SEASONAL 
ENCROACHMENT  OF  SALINITY  OF 
1000  PARTS  OF  CHLORIDE   PER 
MILLION   PARTS  OF  WATER 


STATE  OF   CALIFORNIA 
THE  RESOURCES  AGENCY 

DEPARTMENT   OF   WATER    RESOURCES 

i( 
HYDROLOGIC    DATA 

IN  NORTHEASTERN   CALIFORNI 

SLINES  OF  MAXIMUM  ANNUAL 
SALINITY  ENCROACHMENT 

fiACRAMENTO-  SAN   JOAQUIN    DELTA 

AND 

UPPER   BAYS 
1970 

SCALE  IN  MILES 
2  0         2  4 
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TABLE  D-6 


PLANKTON  ANALYSIS  OF  SURFACE  WATER 


Abbreviations  and  Codes 


Phy to plank ton 

Total 

Bl-Gr 

Green 

Flag 

Gr/0 

C/P 


Samp 


Lab 


Total  phytoplankton  count  per  milliliter 

Blue-Green  Algae 

Green  Algae 

Flagellates 

Green  over  Other-Pigmented  (undifferen- 
tiated if  no  dividing  line) 

Centric  over  Pennate  (undifferentiated 
if  no  dividing  line) 


Most  Abundant  Phytoplankton  -  Indicates  specific 
genus  code  over  its  percentage  of  total 

5050   -  Department  of  Water  Resources 


5050 


Department  of  Water  Resources  Laboratory 
at  Bryte 


Blue- 

Green  Algae 

B  01 

Agmenellum- 

Merismopedia 

B  51 

Anabaena 

B  52 

Aphanizomenon 

B  55 

Oscillatoria 

B  56 

Phormidium 

Green 

Algae 

G  02 

Ankis  trodesmus 

G  05 

Closterium 

G  07 

Crucigenia 

G  12 

Oocystis 

G  15 

Scenedesmus 

G  16 

Staurastrum 

G  19 

Schroder ia 

G  20 

Elakatothrix 

G  21 

Sphaerocystis 

G  22 

Selenastrum 

G  23 

Tetraedron 

G  27 

Cosmarium 

G  56 

Mougeotia 

G  65 

Ulotrix 

Phytoplankton  Codes 
Flagellates 


F  99  Unidentified 


Green 

F  03  Euglena 

F  05  Pandorina 

F  08  Trachelomonas 

F  10  Gloeomonas 


Other-Pigmented 

F  52  Dinobryon 

F  54  Dinof lagellates 

(Dinophyceae) 
F  55  Ceratium 

(Dinof lagel late) 
F  56   Cryptomonas 


Diatoms 


Centric 

D 

02 

Coscinodiscus 

D 

03 

Cyclotella 

D 

05 

Me  lo sir a 
(fresh  water) 

D 

06 

Stephanodiscus 

D 

07 

Rhizosolenia 

Pennate 
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D  51  Achnanthes 

D  52  Amphiprora 

D  55  Asterionella 

D  57  Cocconeis 

D  59  Cymbella 

D  60  Diatoma 

D  62  Fragilaria 

D  63  Gomphonema 

D  65  Navicula 

D  66  Nitzschia 

D  70  Synedra 

D  71  Tabellaria 

D  73  Ceratoneis 

D  75  Epithemia 


TABLE      0-6 

PLANKTON  ANALYSIS   OF  SURFACE    WATER 


DATE 

PHYTOPLANKTON 
INO/MLI 

MOST  ABUNDANT   PHYTOPLANKTON 
(GENUS  /  %) 

2O0PLANKT0fl 
•NO/  L  ) 

MOST  ABUNDANT  200- 
PLANKTON(CENUS/%l 

SAMT 

LAB 

TlWE 

'OTA.         ^^-O" 

GREEN 

FLAG 
GR/0 

01  ATOMS 
C/P 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

S 

TOTAL 

ROTIFEU 

CRUST          MISC 

1 

2 

3 

AO  J103.00 

FEATHEK  RIVEK  AT 

tICOLAUS 

lO-M-49 
UIJ 

1810 

160 

1300 

as. 

0 

r  n 

71.8 

P93 
19.3 

¥  23 
5.3 

c  92 

1.8 

,9  22 
1.8 

5050 

5050 

11-05-69 
1055 

930 

64 

802 

_2 

64 

F  ?? 
86.2 

<?   15 
3.5 

P  79 

3.5 

£_22 
3.4 

3.4 

50)0 

)0)0 

:2-fl3-69 
1120 

1344 

32 

1054 

96 

73.6 

D  <p 

9.7 

P  <ii 

7.1 

P  05 
2.4 

2.4 

,F  52 
2.4 

C_22 
2.4 

50)0 

)0)0 

11-07-70 
1225 

320 

64 

160 

a. 

32 

r  n 

50.0 

?92 

20.0 

D  03 
10.0 

0  9* 

10.0 

D  75 
10.0 

SO  50 

5050 

02-04-70 
1040 

482 

32 

290 

m 

0 

F  ?? 
60.2 

D  03 
33.2 

P  92 
6.6 

50)0 

5050 

J-04-70 
1220 

646 

96 

550 

r  n 

85.1 

G  P2 
14.9 

5050 

50)0 

l14-0«-7Q 
1210 

U82 

32 

510 

iSS. 

160 

39.8 

DP3 
35.1 

D  05 
10.1 

0  60 
5.0 

D  66 
5.0 

P  55 
2.5 

2.5 

50)0 

50)0 

,15-06-70 
1125 

1288 

320 

420 

i3S. 

258 

r  ?? 

32.6 

G  ?2 

24.8 

D  03 
22.5 

pss 

10.1 

5.0 

P  79 

5.0 

)050 

5050 

.<6 -03-70 
1030 

4374 

1344 

2356 

414 
260 

r  9? 

51.7 

G02 
15.3 

£_22 
13.9 

P93 
9.5 

5.9 

,F  52 
1.5 

C  15 
1.5 

LJi. 
0.7 

5050 

3030 

07-07-70 
1015 

2354 

418 

32 
1332 

412 
160 

55.2 

D03, 
16.1 

G  02 
5.5 

G22 

4.1 

D  70 
4.1 

<?  07 
2.6 

G   19 
2.6 

C_15 
1.4 

5050 

5050 

jj  05-70 
0830 

964 

130 

420 

122 

224 

r  n 

43.6 

P  93 

19.7 

D^6 
16.6 

G  22 
13.5 

D62 
6.6 

SOSO 

SOSO 

09-02-70 
0840 

770 

32 

382 

260 
96 

F  99 

45.4 

D  03 
33.7 

D  55 
8.3 

G  02 
4.2 

F  56 

4.2 

D  70 
4.2 

5050 

SOSO 

Ml  5165.00 

FEATHER 

tlVER  NEAi 

I  CRIDLET 

iO-02-69 
1010 

1456 

32 

1328 

64 
32 

F  99 
84.6 

F  52 
4.4 

0  03 

4.4 

G  27 
2.2 

F  54 
2.2 

D  65 
2.2 

5050 

SOSO 

11-05-69 
0*45 

1376 

96 

1152 

0 
128 

F  99 
81.4 

0  66 
7.0 

G  22 
4.7 

G   15 
2.3 

F52 
2.3 

D  65 
2.3 

5050 

SOSO 

12-03-69 
0925 

1496 

1432 

Hi. 

0 

95.8 

D  03 
2.1 

D05 
2.1 

50)0 

SOSO 

51-07-70 
1005 

194 

130 

32 
32 

F  n 

67.0 

D  05 
16.5 

D65 
16.5 

SOSO 

SOSO 

02-04-70 
0910 

96 

64 

32 

0 

F  99 

66.7 

D  05 
33.3 

5050 

5050 

03-04-70 
0930 

678 

64 

550 

32 
32 

F  99 

81.2 

G  02 

4.7 

C   15 
4.7 

D93 
4.7 

D  65 

4.7 

5050 

50)0 

M-08-70 
0955 

1974 

32 

1180 

540 
222 

F  99 
50.2 

D  03 
27.4 

F  56 

9.6 

D_55 
9.6 

D66, 
1.6 

G  02 
1.6 

)0)0 

)0)0 

05-06-70 
0935 

1310 

32 

834 

380 
64 

F  99 

61.3 

D  03 
29.0 

D  66 
4.9 

G  02 
2.4 

F  54 
2.4 

SOSO 

SOSO 

06-03-70 
0750 

830 

96 

702 

32 

0 

F  ?S 
84.5 

C  02 
7.7 

G   15 
3.9 

D  03 
3.9 

)0S0 

SOSO 

07-OS-70 
0630 

898 

32 

770 

2i 

0 

F  99 
85.7 

D  03 
10.7 

c  92 

3.6 

5050 

5050 

M-OS-70 

0640 

894 

704 

190 
0 

F  99 
71.5 

D  03 
21.3 

F  52 
7.2 

5050 

50)0 

09-02-70 
0815 

806 

644 

130 

32 

F  99 

75.9 

D  03 

16.1 

F  52 
4.0 

,D  70 
4.0 

5050 

5050 

AO  7140.10 

AHEKICAM 

KIVEK  AT 

SACRAMEN' 

to  WATER 

PLANT  AT 

SACRAHE] 

■no 

10-27-69 
0915 

m  7180.00 

258 
AMniCAH 

RIVER  BE. 

LOW  NIMBV 

130 
3  DAM 

32 
96 

F  ?9 
50.4 

D  51, 
24.8 

P95 

12.4 

12.4 

5050 

5050 

10-27-69 
0730 

194 

130 

32 
32 

F  ?9 
67.0 

D93 
16.5 

D  59 
16.5 

5050 

5050 

ti  t  0l0.< 

036.3  AN 

lELOPE  LA 

KE  AT  EAS 

r  END  OF 

OAH 

l(M)«-69 
M15 

4394 

130 

732 

,     32 
3500 

F  99 

79.7 

G21 
12.3 

G   12 
3.6 

B  51 
3.0 

C   1* 
0.7 

F  98 
0.7 

5050 

5050 

05-06-70 
1230 

4280 

32 
3832 

_2 
416 

F  n 

89.5 

D55 
7.5 

D62 
1.5 

0.7 

F  08 
0.7 

5050 

5050 

09-23-70 
1325 

800 

32 

32 

194 

510 

D  51 
40.0 

F  ?? 
24.2 

0*2 
23.8 

B  91 

4.0 

093 
4.0 

G_12 
4.0 

5050 

50)0 

M  t  Oil.: 

034.1  Al 

TELOPE  LA 

(£  AT  AHT 

ELOPE  CREI 

EK  BRIDGE 

10-08-69 
0925 

8244 

130 

2392 

130 
5560 

32 

F  ?9 
67.4 

G  21 
26.6 

B  51 
1.6 

F  08 
1.6 

G   12 

1.2 

GO7 

1.2 

D  51 
0.4 

G  16 

5050 

)0)0 

Trace 

05-06-70 
1305 

7548 

?6 
7230 

_2 
222 

F  ?? 
95.8 

D  55 
2.5 

,F03 
1.3 

D62 
0.4 

5050 

)0)0 

09-23-70 
U50 

704 

482 

120 
32 

F  ?? 
68.5 

D  95 
27.0 

0  62 
4.5 

5050 

5050 

M  k  011.1 

036.5  All 

rTELOPE  LA 

XE  AT  LON 

E  ROCK  CA 

HPGROUIO) 

10-08-69 
0850 

3864 

160 

546 

3030 

li 

r  n 

78.4 

e  21 

11.6 

4.2 

SUl 
2.5 

Pie 
1.7 

0   fl 
0.8 

D  66 

5050 

5050 

0.8 

05-06-70 
U45 

1912 

1720 

128 

F  99 

90.0 

D  03 
3.3 

D  55 

3.3 

DM 
1.7 

D6* 

1.7 

5050 

5050 

09-23-70 
1425 

894 

32 

670 

_2 
192 

,F  ?9 
74.9 

0  62 
10.7 

0  52 
3.6 

3.6 

D66 
3.6 

G   15 
3.6 

C  05 
Trac« 

5050 

5050 
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TABLE      0-6    (CONT) 

PLANKTON  ANALYSIS   OF  SURFACE    WATER 


DATE 
TIME 

PHYTOPLANKTON 
(NO/ML) 

MOST   ABUNDANT    PHYTOPLANKTON 
IGENUS  /  %) 

ZOOPlANKTON 
(NO/  L  ) 

MOST  ABUNDANT  ZOO- 
PLANKTON  IGENUS/%  ) 

SAMP 

LAB 

TOTAL         ^'--°'' 

CREEN 

FLAG 
GR/0 

DIATOMS 
C/P 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

TOTAL 

ROTIFER 

CRUST 

MISC 

1 

2 

S 

A5  R  932.- 

1 
128.5  LAKE  OROVTI,l,R  NEAR  0 

ROVILLE  a 

AM  (SIATI 

ON    1) 

10-21-69 
1250 

798 

32 

702 

0 

F  99 
88.0 

D03 
8.0 

G  20 
4.0 

5050 

5050 

11-25-69 
1430 

734 

734 

F  99 
91.3 

F   54 
8.7 

5050 

5050 

12-17-69 
1015 

540 

444 

0 

r  99 

82.2 

D  05 
17.8 

5050 

5050 

01-27-70 
1115 

192 

32 

96 

64 

0 

F  9? 
50.0 

0  03 
33.3 

C  02 
16.7 

5050 

5050 

02-26-70 
1030 

1210 

1082 

m 

0 

F  9? 
86.8 

D  q3 
8.0 

F  05 
2.6 

D07 
2.6 

5050 

5050 

03-26-70 
0930 

1564 

1180 

322 
64 

F  ?? 
75.5 

D  p3 
20.5 

D65 
2.0 

D  70 
2.0 

P55 
Trace 

5050 

5050 

OA-28-70 
0930 

894 

64 

670 

160 
0 

F  ?9 
74.9 

D  Q3 
17.9 

G  P2 
7.2 

5050 

5050 

A5  R  933 . 1 

125.7  LA 

KE  OftOVIL 

LE  AT  BID 

HELL  BAR 

BRIDGE   (S 

TATION  3) 

10-21-69 

1115 

1364 

32 
1332 

F  99 
97.7 

F   10 
2.3 

5050 

5050 

11-25-69 
1120 

740 

740 

F  99 
100 

5050 

5050 

12-17-69 
1100 

318 

286 

32 
0 

F  99 
89.9 

D  05 
10.1 

5050 

5050 

01-27-70 
1230 

224 

160 

64 
0 

F  99 

71.4 

D  03 
28.6 

5050 

5050 

02-26-70 
1130 

1222 

1060 

162 

0 

F  99 
86.8 

D  03 
10.6 

DOS 
2.6 

5050 

5050 

03-26-70 

1110 

1834 

64 
1512 

226 
96 

F  99 
82.4 

D  07 
7.1 

D  03 
5.2 

F05 
3.5 

D_55 
1.8 

5050 

5050 

04-28-70 
1030 

476 

412 

64 

0 

F  99 
86.6 

D  03 
13.4 

5050 

5050 

A5  R  937.0   129.3   UUCE  OROVIL 

LE   IH  NOR 

IH  FORK  Al 

m   (STATI 

ON  2) 

10-21-69 
0815 

2322 

32 

96 
2064 

130 
0 

F  99 
88.9 

D03, 
5.6 

,F   10 
4.1 

C  20, 
1.4 

5050 

5050 

11-25-69 
1000 

480 

128 

352 

F  99 
66.7 

G  02, 
13.3 

G  22 
13.3 

F  52 
6.7 

5050 

5050 

12-17-69 
0910 

194 

32 

130 

32 
0 

F  99 
67.0 

G  22 
16.5 

D  03 
16.5 

5050 

5050 

01-27-70 
0920 

160 

64 

64 

32 
0 

F  99 
40.0 

G  02 
20.0 

G   15 
20.0 

D  03 
20.0 

D  07 
Trace 

5050 

5050 

02-26-70 
0910 

2202 

"9 
1950 

32_ 

0 

F  99 
88.6 

F  05 
10.0 

,D  03 
1.4 

5050 

5050 

03-26-70 
1025 

1758 

64 

DO 
1180 

384 
0 

F  99, 
67.0 

,D  03, 
18.2 

F05 
7.4 

G  22 
3.7 

D  07 
3.7 

5050 

5050 

04-28-70 
0820 

1028 

32 

836 

160 

0 

F  99, 
81.3 

,D03 
15.6 

,0  02 
3.1 

* 

5050 

5050 

A5  R  952.8 

028.2  LA 

KE  DAVIS 

OUTLET  TO 

GRTZ7I.Y 

IRFFK 

05-06-70 
1130 

Trace 

G  65 

90.0 

D  62 

5.0 

B  55 

Trace 

D  71 
Trace 

D  70 
Trace 

5050 

5050 

A5  R  953.0  028.4  LAKE  DAVIS 

kT  NORTHE 

AST  END  0 

F   DAM 

10-07  -69 
1120 

636 

572 

64 

F  ?9 

64.8 

F52 
25.2 

D  57 
5.0 

D62 
5.0 

5050 

5050 

05-06-70 
1005 

1022 

352 

0 
670 

p  71 
65.6 

31.3 

F  52 

3.1 

5050 

5050 

A5  R  953.0 

028.6  LA 

KE  DAVIS 

NEAR  DAH 

05-26-70 
1400 

350 

160 

190 

D  71 
54.3 

F  99 

45.7 

5050 

5050 

06-24-70 
0800 

420 

420 

F  99 
100 

B  51 
Trace 

B  52 
Trace 

D  71 
Trace 

F  55 
Trace 

5050 

5050 

07-21-70 
1U5 

2170 

UOO 

420 

450 

*  51 
59.9 

F  99 

20.7 

?  22 

19.4 

5050 

5050 

08-25-70 
1705 

998 

32 

130 

i62 
676 

F  ?f 
58.1 

F  P8 
16.0 

13.0 

F  56 
9.6 

BJU. 
3.2 

G   li 
Trace 

5050 

5050 

09-22-70 
1445 

386 

64 

322 

F  99 

75.1 

B  51 
16.6 

B  56 

8.3 

G   16 
Trace 

G   19 
Trace 

5050 

5050 

A5  R  953.6 

011.4  FR 

ENCHMAN  L 

ARE  AT  WE 

ST  END  OF 

DAM 

10-07-69 
0750 

1090 

480 

350 
260 

F  99 
44.0 

0  06 
32.1 

0  71 
23.8 

B   51 
Trace 

B  55 
Trace 

5050 

5050 

05-06-70 
0705 

1088 

1024 

.a 

64 

T  n 

91.2 

D  73 
5.9 

F  56 
2.9 

D   71 
Trace 

5050 

5050 

09-23-70 
0850 

1054 

220 

160 

32 
610 

-2 

32 

F  99 
57.9 

B  51 
20.9 

C   19 
9.1 

C   12 
6.1 

D66 
3.0 

F  08 

3.0 

5050 

5050 
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TABLE   0-«  (CONT) 

PLANKTON  ANALYSIS  OF  SURFACE  WATER 


DATE 

TiMC 


PHYTOPLANKTON 
(NO/MLI 


BL-CR 


GREEN 


FLAG 
GR/0 


DIATOMS 
C/P 


MOST  ABUNDANT   PHYTOPLANKTON 
IGCNUS  /  %) 


200PV.ANKT0N 
(NO/  L  ) 


TOTAL     ROTIFER     CRUST 


MOST  ABUNDANT  ZOO- 
PL  ANnTONICCNUS/X  I 


LAB 


AS  a  «3A.»  010.9  ntHOBIAll  LAB  AT  OYSTAL  SttJMCS  CAMNBOWD 


10-07 -6« 
OUO 


05-0*- 70 
0740 


0»-2J-70 
0920 


ti  t  9M.9 

OS-26-70 
103} 

06-24-70 
1030 

07-21-70 
131i 

OB-25-70 
1333 

09-22-70 
UOO 


670 

64 

162 

2248 

1946 

804 

130 

M2 

)  010.3   IJIKT.  QAVIS, 

MIDLAKB 

924 

UO 

604 

3J4 

64 

290 

1210 

700 

160 

330 

638 

96 

342 

292 

32 

260 

380 


-a 

32 


_2 

190 


J2_Ii 
56.7 

£-22 

87.4 

r_22 

79.8 


f_J2 
38.4 

r  99 
81.9 

57.9 

F_22 

80.0 

F_S2 

89.0 


A5  I  955.8  030.4  LMZ  DAVIS  OfPOSITC  HI.   KCSOIS  UXXUC  KOAD 

14S6 


10-07-69 
1253 


_fl 
192 


A5  t  955.9 

05-26-70 
0800 

06-24-70 
1500 

07-21-70 
0820 

08-25-70 
0930 

09-22-70 
1145 


1  031.3   IJUrt  DAVIS 

■AB  HOKTH  END 

606 

32 

414 

610 

96 

514 

892 

540 

32 

320 

450 

450 

352 

32 

320 

2* 

64 


f_22 

82.4 


f  99 
57.8 


F  99 

73.8 


B  51 

60.5 


r  99 
57.8 


F  99 

45.5 


Z-22 

24.2 

JLZi 
9.8 

fi_12 
16.2 


20.6 

S_fi2 
9.0 

F_22 

28.9 

S_ii 
15.0 

C   19 
11.0 


4.4 


D  03 
15.8 


9.6 

1.4 
4.0 


SiM 


9.0 

SM. 

13.2 
F_5i 


BJH. 


I-H. 


SULL 


Ul 


ILil 

Tract 


S-il 


C  28 


£-ii 

Trace 


Trace 


A5  %  956.1  031.3  LAKE  QAVIS  AT  VALLEY  VISTA  RECXEATIOM  AREA 


05-06-70 
0930 


U20 


A5  t  956.9  012.3  FIENCHHUI  LAKE  NEAR  UPPER  EMD 


10-07-69 
0905 


09-23-70 
0955 


1346 

160 

32 
930 

582 

130 

290 

1855 

316 

896 

64 
160 


32 
130 


0 
640 


A7  4170.00  AIBRICAM  RIVER.   SOUTH  FORK,  AT  COLOHA 


10-22-69 
UOO 


UO 


F 

52 

60 

.7 

F 

99 

69 

.1 

F 

99 

49 

.8 

F 

99 

48 

.3 

F 

99 

73 

.6 

G   19 
15.7 

F  99 
35.9 

F  56 

42.2 

F_5i 
45.5 


FJJ 


g  51 
11.9 


D  71 
22.3 


D  55 
20.5 


D  51 
21.2 


A7  5050.01  RUBICON  RIVER  BELOW  KALSTOB  lOUERBOOSE  HEAR  FOBESTHILL 


10-22-69 
1515 


SLU 


F  52 

10.6 


F  55 
5.2 


C  19 
3.6 


C  19 
9.0 


D_5i 
7.1 

G  02 
22.3 

G  12 
11.9 


5.2 


Trac* 


lua. 


O-Ii 


C  02 
2.2 


C  22 


2.2 


B  51 
Trace 

S-LL 

Trace 


F  08 


D  75 
Trace 


D  63 


G   19 
5.2 


5050 


5030 
3050 
5050 


5050 
5050 
5050 
5050 


5050 


5050 
5050 
5050 
5050 


3050 
3050 
5050 
5050 


5050 


5050 


5050 


5050 
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TABLE  D-7 
NUTRIENTS  IN  SURFACE  WATER 

Abbreviations  and  Codes 


Nitrogen  Series 


NO^  -  Nitrate  (unfiltered) 

NO2  -  Nitrite  (unfiltered) 

Org  -  Organic  Nitrogen  (unfiltered) 

NH„  -  Ammonia  (unfiltered) 

Total  -  Total  Nitrogen  (unfiltered) 

Phosphorus  Series 

Ortho   -  Ortho-Phosphate  (filtered) 

Hydro   -  Hydrolizable  Phosphates  (filtered) 

Total   -  Total  Phosphorus  (unfiltered) 

Miscellaneous  Nutrients 

DON  -  Dissolved  Organic  Nitrogen  as  N 

KN  -  Kjeldahl  Nitrogen  as  N 

RP  -  Reactive  Phosphate  as  P 

PO,  -  Unfiltered  Ortho-Phosphates  as  P 

M  -  Milligrams  per  liter 

MY  -  Less  than  value  indicated  in 

milligrams  per  liter 

U  -  Micrograms  per  liter 

Samp      -      Codes  for  agency  collecting  sample 

5001  -  U.  S.  Bureau  of  Reclamation 

5050  -  Department  of  Water  Resources 

5212  -  Yuba  City  Water  Treatment  Plant 

5213  -  Marysville  Sewage  Treatment  Plant 

5401  -   Cordua  Water  District 

5402  -  Linda  County  Water  District 

5403  -  Reclamation  District  784 

5405   -  Olivehurst  Public  Utility  District 

Lab       -      Codes  for  laboratory  performing  analysis 

5000   -  U.  S.  Geological  Survey  Laboratory 
at  Sacramento 

5006   -  McClellan  Air  Force  Base  Laboratory, 
used  by  U.  S.  Bureau  of  Reclamation 

5050   -   Department  of  Water  Resources  Labora- 
tory at  Bryte 

5060   -   Department  of  Public  Health,  Bureau 
of  Sanitary  Engineering  Laboratory 
at  Berkeley 


460 


TABLE     D-7 

NUTRIENTS   IN    SURFACE   WATER 


"^ 

ite 
ime 

Nutrients    (Mg/L) 

Miscellaneous 
Nutrients 

Samp 

Lab 

Nitrogen    Series  as  N 

Phosphorus  Series  as    P 

NO3 

NO2 

Org 

NH3 

Total 

Ortho 

Hydro 

Total 

Code 

Value 

UR 

12. 0( 

)   SACRAMENTO  RIVER  AT  ELKHORN  FERRY 

LO 

7-69 
10 

0.09 

0.02                              0.05 

KN 

000.1 

M 

5050 

5050 

LO 

1-69 
00 

0.14 

0.02                               0.07 

KN 

000.2 

M 

5050 

5050 

LI 

4-69 
10 

0.11 

0 . 02                               0 . 03 

KN 

000.1 

M 

5050 

5050 

l2 

6-69 
30 

0.19 

0.12                               0.12 

KN 

000.3 

M 

5050 

5050 

)16-70 
|20 

0.16 

0.02                               0.09 

KN 

000.3 

M 

5050 

5050 

)1 

0-70 
20 

0.14 

0.01                               0.08 

KN 

000.1 

M 

5050 

5050 

)2 

7-70 
00 

0.21 

0.01                               0.16 

KN 

000.2 

M 

5050 

5050 

)3  3-70 
15 

0.18 

0.02                               0.20 

KN 

000.2 

M 

5050 

5050 

)3 

7-70 
45 

0.09 

0.02                               0.08 

KN 

000.1 

M 

5050 

5050 

)4|7-70 

|oo 

0.18 

0.02                               0.08 

KN 

000.2 

M 

5050 

5050 

)4  1-70 
1,00 

0.14 

0.03                                0.07 

KN 

000.2 

M 

5050 

5050 

)5 

5-70 
10 

0.12 

0.02                               0.11 

KN 

000.2 

M 

5050 

5050 

)5 

9-70 
40 

0.16 

0.02                               0.11 

KN 

000.3 

M 

5050 

5050 

)6 13-70 
J40 

0.53 

0.02                               0.10 

KN 

000.2 

M 

5050 

5050 

)6 

1 

6-70 
45 

0.10 

0.03                               0.11 

KN 

000.3 

M 

5050 

5050 

)7 

1-70 
10 

0.07 

0.02                               0.10 

KN 

000.2 

M 

5050 

5050 

)8|4-70 

(oo 

0.15 

0.16                               0.16 

KN 

000,2 

M 

5050 

5050 

)8|8-70 
,00 

0.07 

0.03                               0.09 

KN 

000.3 

M 

5050 

5050 

)9i2-70 
^55 

0.11 

0.04                               0.07 

KN 

000.6 

M 

5050 

5050 

)9 

5-70 
15 

170.0( 

0.03 
)   SACRAMENTO  RIVER  AT  FREMONT  WEIR,   WEST  END 

0.02                               0.06 

KN 

000.2 

M 

5050 

5050 

LO 

7-69 
10 

0.15 

0.02                               0.06 

KN 

000.1 

M 

5050 

5050 

LI  4-69 
00 

0.15 

0.02                               0.03 

KN 

000.1 

M 

5050 

5050 

L2 

2-69 
30 

0.13 

0.02                               0.07 

KN 

000.0 

M 

5050 

5050 
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TABLE  D-7  (CONT) 

NUTRIENTS   IN    SURFACE  WATER 


Date 
Time 

Nutrients    (Mg/L) 

Miscellaneous 
Nutrients 

Samp 

■ 

Nitrogen    Series  as  N 

Phosptiorus  Series  os    P 

LC: 

NO3 

NO2 

Org 

NH3 

Total 

Ortho 

Hydro 

Total 

Code 

Value 

UR 

AO  2170.0( 

)   SACRAMENTO  RIVER  AT  FREMONT  WEIR,    WEST  END    (Continued) 

^""^  M 

01-06-70 
1315 

0.19 

0.02                               0.12 

KN 

000.1 

M 

5050 

5o; 

03-03-70 
1200 

0.23 

0.02                               0.26 

KN 

000.5 

M 

5050 

50 

04-07-70 
1215 

0.32 

0.04                               0.12 

KN 

000.2 

M 

5050 

50 

05-05-70 
1120 

0.19 

0.02                               0.08 

KN 

000.2 

M 

5050 

50 

06-03-70 
1030 

0.15 

0.02                               0.16 

KN 

000.3 

M 

5050 

5C 

07-07-70 
1030 

0.06 

0.02                               0.12 

KN 

000.2 

M 

5050 

5C 

08-04-70 
1000 

0.17 

0.07                               0.08 

KN 

000.2 

M 

5050 

5C 

09-01-70 
1000 

0.12 

0.05                               0.16 

KN 

000.2 

M 

5050 

50 

AO  2430.0: 

I   SACRAMENTO  RIVER  ABOVE  COLUSA  BASIN  DRAIN 

' 

10-07-69 
1000 

0.15                                                   0.2 

0.02                               0.05 

5050 

30, 

10-21-69 
1025 

0.20                                                   0.1 

0.02                               0.06 

5050 

50 

11-04-69 
1050 

0.15                                                   0.1 

0.02                               0.05 

5050 

50. 

12-02-69 

0.13                                                   0.4 

0.03                               0.08 

5050 

50. 

12-16-69 

0.30                                                 0.4 

0.00                               0.26 

5050 

5( 

01-06-70 

0.19                                                 0.2 

0.02                               0.0.1 

5050 

50 

01-20-70 

0.28                                                 0.4 

0.02                               0.18 

5050 

1 

5Ci 

02-03-70 

0.31                                                 0.4 

0.02                               0.23 

5050 

5C 

02-17-70 

0.21                                                   0.3 

0.02                               0.47 

5050 

50, 
1 

03-03-70 
0955 

0.22                                                 0.4 

0.04                               0.47 

5050 

5C 

03-17-70 
0953 

0.23                                                   0.2 

0.02                               0.13 

5050 

50 

i 

04-07-70 
1125 

0.31                                                   0.2 

0 .  03                                0 . 12 

5050 

5C 

04-21-70 
1125 

0.75                                                   0.3 

0.01                               0.08 

5050 

Stf 

05-05-70 
0930 

0.17                                                   0.1 

0.02                               0.07 

5050 

50; 

I 

06-15-70 
0945 

0.13                                                   0.2 

0.03                               0.14 

5050 

50 

07-15-70 
0845 

0.08                                                   0.2 

0.07                               0.09 

5050 

5C' 
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TABLE 

D-7    (CONT) 

_ 

NUTRIENTS  IN   SURFACE  WATER 

Nufrienis    (Mg/L) 

Ml 

scellaneous 

Samp 

Lab 

3te 

Nitrogen    Series  as  N 

Phosphorus  Series  as    P 

Nutrients 

- 

.me 

1 

NO3 

NO2 

Org 

NH3 

Total 

Ortho 

Hydro 

Total 

Code 

Value 

UR 

.30.0 

2   SACRAMENTO  RIVER  ABOVE  COLUSA  BASIN  DRAIN    (Cc 

)ntinued) 

Ob.:^-70 

0.15                                                     0.3 

0.02                               0.07 

5050 

5050 

-70 
35 

0.04                                                     0.5 

0.04                               0.19 

5050 

5050 

85. 0( 

D   SACRAMENTO  RIVER  AT  BEND  BRIDGE 

-69 

0 

0.00 

5050 

5050 

-70 
,jO 

0.02 

5050 

5050 

i 
03)5-70 
1)15 

0.02 

5050 

5050 

70 
p35 

0.02 

0.01 

5050 

5050 

-70 

.-;0 

0.00 

5050 

5050 

091)2-70 
|f40 

0.01 

5050 

5050 

A(ii911.5 

D  R.    D.    1000  DRAIN  NO.    3   TO  SACRAMENTO  RIVER 

O2I.6-7O 
|)30 

1.4 

0.24                               0.44 

KN 

000.4 

M 

5050 

5050 

04''.l-70 

0.11 

0.33                                0.54 

KN 

000.6 

M 

5050 

5050 

J^):i-70 

0.04 

0.24                               0.53 

KN 

000.7 

M 

5050 

5050 

01 

v9-70 

0.08 

0.14                               0.34 

KN 

001.2 

M 

5050 

5050 

06 

)2-70 

0.03 

0.06                               0.45 

KN 

001.7 

M 

5050 

5050 

uc.6-70 

I.- 

0.32 

0.13                               0.34 

KN 

001.4 

M 

5050 

5050 

AC 

2925. 0( 

3  SACRAMENTO  SLOUGH  AT  SACRAMENTO  RIVER 

lC)7-69 

')15 

1 

0.29                                                      0.6 

0.14                               0.24 

5050 

5050 

ld!l-69 
)45 

0.28                                                     0.8 

0.26                               0.31 

5050 

5050 

11)4-69 
)05 

0.25                                                   0.5 

0.12                               0.22 

5050 

5050 

0^)7-70 
1)15 

0.19                                                   0.5 

0.08                               0.16 

5050 

5050 

O^il-70 
|)25 

0.27                                                   0.6 

0.10                               0.24 

5050 

5050 

0.')5-70 
350 

0.25                                                   0.5 

0.08                               0.19 

5050 

5050 

0519-70 
910 

0.19                                                   0.7 

0.12                               0.26 

5050 

5050 

OC 

33-70 
355 

0.19                                                   0.7 

0.14                               0.27 

5050 

5050 
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TABLE     D-7    (CONT) 

NUTRIENTS   IN    SURFACE   WATER 


Date 
Time 


Nutrients    (Mg/L) 


Nitrogen    Series  as  N 


NO, 


N0-- 


Org 


NH. 


Total 


Phosphorus  Series   os    P 


Ortho 


Hydro 


Totol 


Miscellaneous 
Nutrients 


Code       Value       UR 


Samp 


Lol 


AO  2925.00   SACRAMENTO  SLOUGH  AT  SACRAMENTO  RIVER    (Continued) 

0.7 


06-15-70 
0950 

07-15-70 
1110 

08-19-70 
1500 

09-10-70 
1215 


0.15 
0-12 
0.23 
0.11 


0.9 
0.7 
0.6 


AO  2933.00  R.    D.    108  DRAIN  TO  SACRAMENTO  RIVER 

0.6 


10-07-69 
1300 

02-03-70 
0900 

02-16-70 
0825 

03-03-70 
0830 

03-16-70 
0840 

04-07-70 
0820 

04-20-70 
0900 

05-05-70 
0835 

05-19-70 
0900 

06-05-70 
1000 

07-15-70 

1340 

08-19-70 
1640 

09-10-70 
1330 


0.37 
0.90 
0.78 
0.58 
0.34 
0.22 
0.26 
0.15 
0.12 
0.13 
0.13 
0.07 
0.06 


0.5 
0.5 
0.8 
0.4 
0.5 
0.8 
0.6 
0.9 
1.0 
0.8 
0.7 
0.5 


AO  2947.10  COLUSA  BASIN  DRAIN  NEAR  KNIGHTS   LANDING 
0.52  0.8 


10-07-69 
1040 

10-21-69 
1120 

11-04-69 
1140 

12-02-69 
1130 

12-16-69 
1115 

01-06-70 
1110 


0.26 
0.13 
0.10 
0.23 
0.46 


0.9 
0.7 
0.7 
0.7 
0.6 


0.11 
0.18 
0.12 
0.12 

0.24 
0.32 
0.29 
0.26 
0.31 
0.29 
0.22 
0.12 
0.20 
0.21 
0.17 
0.15 
0.13 

0.12 
0.09 
0.12 
0.14 
0.10 
0.13 


0.26 
0.23 
0.18 
0.36 

0.28 
0.46 
0.53 
0.41 
0.31 
0.35 
0.30 
0.36 
0.44 
0.3JD 
0.22 
0.19 
0.37 

0.20 
0.21 
0.20 
0.25 
0.19 
0.23 


5050 
5050 
5050 
5050 


50: 

5o; 

50: 
50: 


y 

I 


5050 

50; 

5050 

5o: 

5050 

50! 

5050 

50! 

5050 

50; 

5050 

50; 

5050 

50; 

5050 

50; 

5050 

50; 

5050 

50; 

5050 

»* 

5050 

505 

5050 

50i 

5050 

50 

5050 

5C 

5050 

5C 

5050 

50 

5050 

5C 

5050 

50 
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TABLE  D-7  (CONT) 

NUTRIENTS   IN    SURFACE   WATER 


Cfe 

Tne 


Nutrients    (Mg/L) 


Nitrogen    Series  as  N 


NO, 


NO. 


Org 


NH, 


Total 


Phosptiorus  Series   as    P 


Ortho 


Hydro 


Total 


Miscellaneous 
Nutrients 


Code       Value       UR 


Samp 


Lob 


,7.10   COLUSA  BASIN  DRAIN  NEAR  KNIGHTS   LANDING    (Continued) 


-70         0.73  1.1 

70         0.96  1.0 

1.0 
0.7 
0.7 
0.9 
0.9 
0.7 
0.8 
1.2 
1.0 
0.9 
0.8 
0.8 

10.950. 00  R.  D.  787  DRAINAGE  TO  COLUSA  BASIN  DRAIN 

11(9-70    6.8  0.9 

20 

i2'6-70    1.4  0.6 

30 

i7  5-70    0.06  0.5 

|.35 

18  9-70    0.03  0.7 

,.00 

>9'0-70    0.02  0.6 

00 

LO  955.00  R.    D.    787   DRAINAGE  TO   SACRAMENTO  RIVER 
0.17  0.1 


-70 

J 

0.59 

-70 

0.59 

-70 

0.54 

3 

-70 

0.49 

.---70 

0.42 

'5 

-70 

0.25 

1 

-70 

0.41 

-70 

0.33 

J 

.  -70 

0.20 

7-3-70 

0.23 

00 

18-9-70 

0.22 

•50 

9-t0-70 

0.18 

30 

II;  6-70 
'  00 

-70 
.J30 

)2'i4-70 

;)oo 

l2!'.6-70 
i}30 


2.2 
1.8 
0.43 


1.7 
0.6 
0.4 


0.10 

0.10 

0.8 

0.10 

0.11 

0.11 

0.10 

0.10 

0.09 

0.11 

0.12 

0.08 

0.08 

0.08 

0.02 
0.06 
0.09 

0.13 
0.08 

0.03 
0.23 
0.20 
0.05 


0.30 
0.24 
0.46 
0.18 
0.18 
0.32 
0.25 
0.30 
0.30 
0.30 
0.27 
0.24 
0.21 
0.41 

0.14 
0.27 
0.20 
0.21 
0.21 

0.10 
0.70 
0.35 
0.28 


5050 

5050 

5050 

5050 

5050 

5050 

5050 

5050 

5050 

5050 

5050 

5050 

5050 

5050 

5050 

5050 

5050 

5050 

5050 

5050 

5050 

5050 

5050 

5050 

5050 

5050 

5050 

5050 

5050 
5050 
5050 
5050 
5050 

5050 
5050 
5050 
5050 


5050 
5050 
5050 
5050 
5050 

5050 
5050 
5050 
5050 
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Dote 
Time 

Nutrients    (Mg/L) 

Miscellaneous 
Nutrients 

Somp 



Nitrogen    Series  as  N 

Phosphorus  Series  as    P 

LbI 

NO3 

NOg 

Org 

NH3 

Total 

Ortho 

Hydro 

Total 

Code       Value       UR 

WUi 

AO  2955.0 

0  R.    D.    787   MLAINAGE  TO  SACRAMENTO  RIVER   (Continued) 

03-03-70 
0800 

0.91                                                   0.5 

0.00                               0.32 

5050 

50. 

03-16-70 
0830 

0.21                                                   0.1 

0.02                               0.08 

5050 

50; 

04-20-70 
0730 

0.02                                                   0.6 

0.16                               0.23 

5050 

50: 

06-03-70 
0730 

0.12                                                   1.0 

0.18                               0.33 

5050 

50; 

06-16-70 
0700 

0.04                                                   0.7 

0.13                              0.26 

5050 

50; 

07-15-70 
1255 

0.07                                                   1.2 

0.23                               0.23 

5050 

50; 

08-19-70 
1620 

0.15                                                   0.8 

0.17                               0.22 

5050 

50; 

09-10-70 
1310 

0.02                                                   0.4 

0.14                              0.40 

5050 

50; 

AO  2965.01 

3  R.    D.    70  DRAINAGE  TO  SACRAMENTO  RIVER 

10-07-69 
0615 

0.07                                                   0.7 

0.16                              0.39 

5050 

5oi  1 

10-21-69 
0630 

0.05                                                   0.5 

0.09                               0.20 

5050 

50: 

11-04-69 
0730 

0.08                                                   0.5 

0.09                               0.16 

5050 

50; 

12-01-69 
0715 

0.06                                                   0.5 

0.06                               0.14 

5050 

50: 

12-16-69 
0700 

0.15                                                   0.4 

0.05                               0.16 

5050 

50: 

01-06-70 
0920 

0.59                                                   0.3 

0.13                               0.i5 

5050 

5C: 

02-03-70 
0745 

2.6                                                     0.7 

0.20                               0.21 

5050 

50: 

03-03-70 
0745 

1.2                                                     0.6 

0.18                               0.28 

5050 

50; 

03-17-70 
0730 

0.99                                                   0.5 

0.27                               0.27 

5050 

50; 

04-07-70 
0800 

0.26                                                   0.4 

0.09                               0.09 

5050 

503 

04-21-70 
0815 

0.16                                                   1.7 

0.14                               0.87 

5050 

50; 

05-05-70 
0810 

0.11                                                   0.5 

0.11                               0.20 

5050 

50: 

05-19-70 
0640 

0.17                                                   0.8 

0.12                               0.25 

5050 

50! 

06-03-70 
0730 

0.14                                                   0.8 

0.21                               0.34 

5050 

50! 

06-15-70 
0630 

0.20                                                   0.9 

0.15                               0.26 

5050 

50; 

07-15-70 
0735 

0.13                                                   0.7 

0.14                              0.33 

5050 

50; 
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1    . 

Nutrients    (Mg/L) 

Miscellaneous 
Nutrients 

Somp 

Lab 

tte 

Nitrogen    Series  as  N                             | 

Phosphorus  Series  as    P 

'me 

NO3 

NO2 

Org 

NH3 

Total 

Ortho 

Hydro 

Total 

Code       Value       UR 

1 

65.00  R.    D.    70   DRAINAGE  TO  SACRAMENTO  RIVER    (Continued) 

9-70 
50 

0.02                                                   0.9 

0.15                               0.26 

5050 

5050 

0-70 
45 

0.06                                                   0.05 

0.15                               0.22 

5050 

5050 

967.00  BUTTE  SLOUGH  AT  OUTFALL  GATES 

7-69 
20 

0.08                                                   0.5 

0.08                               0.19 

5050 

5050 

1-69 
50 

0.06                                                   0.5 

0.05                               0.16 

5050 

5050 

4-69 
10 

0.11                                                   0.6 

0.06                               0.14 

5050 

5050 

8-69 
05 

0.04                                                   0.4 

0.05                               0.13 

5050 

5050 

2-69 
15 

0.05                                                   0.6 

0.04                               0.16 

5050 

5050 

6-69 
,30 

0.23                                                   0.3 

0.04                               0.11 

5050 

5050 

3rt6-70 

•5 

0.19                                                   0.1 

0.02                               0.08 

5050 

5050 

310-70 
50 

0.24                                                   0.4 

0.03                               0.16 

5050 

5050 

17)3-70 
5 

0.41                                                   0.6 

0.03                               0.26 

5050 

5050 

D2.7-70 

'25 

0.23                                                   0.3 

0.03                                0.17 

5050 

5050 

-70 

-0 

0.22                                                   0.3 

0.02                               0.09 

5050 

5050 

-J  7-70 
20 

0.01                                                   0.4 

0.01                               0.09 

5050 

5050 

04)7-70 
35 

0.04                                                   0.6 

0.04                               0.11 

5050 

5050 

04:i-7O 
15 

0.26                                                   0.6 

0.07                               0.21 

5050 

5050 

p5)5-70 
|20 

0.20                                                   0.5 

0.06                               0.16 

5050 

5050 

06)3-70 
10 

0.16                                                   0.7 

0.05                               0.18 

5050 

5050 

Dei5-70 
35 

0.13                                                   0.6 

0.05                               0.15 

5050 

5050 

D/L4-70 
00 

0.16                                                   0.6 

0.06                               0.17 

5050 

5050 

Oei9-70 
05 

0.10                                                   0.6 

0.06                               0.10 

5050 

5050 

0^10-70 
'15 

0.04                                                   0.6 

0.06                               0.13 

5050 

5050 

— j 

467 


TABLE     D-7    (CONT) 

NUTRIENTS   IN    SURFACE  WATER 


Date 
Time 

Nutrients    (Mg/L) 

M 

scellaneous 
Nutrients 

Samp 

Lc 

Nitrogen    Series  as  N 

Phosphorus  Series  as    P 

NO3 

NOg 

Org 

NH3 

Total 

Ortho 

Hydro 

Total 

Code 

Value 

UR 

AO  5103.0 

0  FEATHER  RIVER  AT  NICOLAUS 

~l 

10-02-69 
1215 

0.04                                 0.1 

0.00 

0.01                              0.04 

5050 

50 

10-21-69 
0830 

0.02 

0.00                               0.03 

KN 

000.1 

M 

5050 

50 

11-05-69 
1055 

0.03                                 0.2 

0.00 

0.01                               0.03 

5050 

50 

11-18-69 
0945 

0.03 

0.00                               0.04 

KN 

000.2 

M 

5050 

50 

12-03-69 
1120 

0.04                               0.1 

0.06 

0.00                               0.04 

5050 

50 

12-16-69 
1030 

0.06 

0.06                               0.06 

KN 

000.1 

M 

5050 

5o;- 

01-07-70 
1225 

0.09                               0.2 

0.00 

0.01                               0.06 

5050 

50'- 

01-20-70 
1125 

0.21 

0.02                               0.06 

KN 

000.2 

M 

5050 

50 

02-04-70 
1040 

0.14                               0.2 

0.00 

0.01                               0.08 

5050 

5o;- 

02-17-70 
1120 

0.18 

0.01                               0.13 

KN 

000.2 

M 

5050 

50; 

03-04-70 
1220 

0.12                               0.2 

0.00 

0.01                               0.10 

5050 

5o: 

03-17-70 
1030 

0.02 

0.01                                0.12 

KN 

000.2 

M 

5050 

50^ 

04-08-70 
1210 

0.04                               0.2 

0.00 

0.01                               0.02 

5050 

50 

04-21-70 
1015 

0.08 

0.01                               0.06 

KN 

000.2 

M 

5050 

50 

05-06-70 
1125 

0.07                               0.1 

0.00 

0.01                               0»04 

5050 

50; 

05-19-70 
1340 

0.04 

0.00                               0.06 

KN 

000.1 

M 

5050 

50;  1 

06-03-70 
1030 

0.06                               0.4 

0.00 

0.01                               0.05 

5050 

50. 

06-16-70 
0845 

0.04 

0.01                               0.04 

KN 

000.2 

M 

5050 

50; 

07-07-70 
1015 

0.03                               0.1 

0.01 

0.00                               0.05 

5050 

50; 

07-21-70 
0940 

0.02 

0.01                               0.07 

KN 

000.2 

M 

5050 

50! 

08-05-70 
0830 

0.07                               0.2 

0.01 

0.06                               0.11 

5050 

50.': 

08-18-70 
1150 

0.03 

0.01                               0.05 

KN 

000.2 

M 

5050 

50,^ 

09-02-70 
0840 

0.04                               0.2 

0.00 

0.03                               0.18 

5050 

50; 

09-15-70 
0740 

0.00 

0.00                               0.05 

KN 

000.1 

M 

5050 

50i 
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1 

Cte 

Nutrients    (Mg/L) 

Miscellaneous 
Nutrients 

Samp 

Lab 

Nitrogen    Series  as  N 

Phosphorus  Series   os    P 

NO3 

NO2 

Org 

NH3 

Total 

Ortho 

Hydro 

Total 

Code 

Value 

UR 

LI. 01   FEATHER  RIVER  BELOW  STAR  BEND 

-70 

0.06 

0.01                              0.14 

KN 

000.1 

M 

5403 

5050 

-70 

0.06 

0.02                               0.04 

KN 

000.2 

M 

5403 

5050 

-70 

> 

0.05 

0.00                               0.01 

KN 

000.1 

M 

5403 

5050 

-70 

0.07 

0.01                               0.04 

KN 

000.2 

M 

5403 

5050 

-70 

0.11 

0.00                                0.04 

KN 

000.2 

M 

5403 

5050 

-70 

0.33 

0.02                               0.04 

KN 

000.2 

M 

5403 

5050 

-70 

3 

0.7 

0.01                               0.03 

KN 

000.2 

M 

5403 

5050 

-70 

j 

0.05 

0.00                               0.04 

KN 

000.1 

M 

5403 

5050 

-70 

0.05 

0.01                               0.08 

KN 

000.2 

M 

5403 

5050 

-70 

07 

0.11 

0.01                               0.04 

KN 

000.3 

M 

5403 

5050 

-70 

"3 

0.04 

0.01                               0.06 

KN 

000.2 

M 

5403 

5050 

ia 

i-70 
49 

0.00 

0.01                               0.05 

KN 

000.2 

M 

5403 

5050 

-70 

3 

0.02 

0.01                               0.04 

KN 

000.2 

M 

5403 

5050 

)9 

5-70 

50 

0.02 

0.00                               0.07 

KN 

000.2 

M 

5403 

5050 

''■■ 

^-70 
3 

0.01 

0.00                               0.05 

KN 

000.1 

M 

5403 

5050 

20.0 

0   FEATHER  RIVER  BELOW   SHANGHAI  BEND 

-70 

0.09 

0.01                               0.08 

KN 

000.1 

M 

5050 

5050 

13^0-70 
•30 

0.07 

0.01                               0.06 

KN 

000.1 

M 

5050 

5050 

-70 

0.03 

0.01                               0.06 

KN 

000.1 

M 

5050 

5050 

.-70 
'55 

0.03 

0.01                               0.06 

KN 

000.2 

M 

5050 

5050 

-70 

0.08 

0.00                               0.04 

KN 

000.2 

M 

5050 

5050 

-70 

0 

0.13 

0.03                               0.06 

KN 

000.2 

M 

5050 

5050 

-70 

5 

0.06 

0.01                               0.05 

KN 

000.1 

M 

5050 

5050 

-70 

0 

0.05 

0.00                               0.06 

KN 

000.1 

M 

5050 

5050 

-70 

0.08 

0.01                                0.06 

KN 

000.2 

M 

5050 

5050 

-j 

y\j 

4 
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Date 
Time 

Nutrients    (Mg/L) 

Miscellaneous 
Nutrients 

Somp 

— 

Nitrogen    Series  as  N 

Phosphorus  Series  os    P 

Lc 

NO3 

NOg 

Org 

NH3 

Total 

Ortho 

Hydro 

Total 

Code 

Value 

UR 

1                                                                                                 i 

AO  5120.00   FEATHER  RIVER  BELOW  SHANGHAI  BEND    (Continued) 

06-16-70 
0930 

0.05 

0.01                              0.04 

KN 

000.1 

M 

5050 

5C 

07-07-70 
0900 

0.01 

0.00                               0.06 

KN 

000.1 

M 

5050 

50t' 

07-21-70 
0900 

0.03 

0.02                               0.06 

KN 

000.2 

M 

5050 

5i 
1 

08-04-70 
1420 

0.08 

0.00                               0.18 

KN 

000.3 

M 

5050 

5(' 

08-18-70 
1100 

0.03 

0.01                               0.06 

KN 

000.2 

M 

5050 

50. 

09-01-70 
1405 

0.09 

0.09                               0.09 

KN 

000.3 

M 

5050 

5C. 

09-15-70 
0815 

0.01 

0.00                               0.04 

KN 

000.2 

M 

5050 

50:' 

AO  5125.0 

0  FEATHER  RIVER  AT   SHANGHAI  BEND 

03-24-70 
1000 

0.04 

0.01                               0.07 

KN 

000.1 

M 

5402 

50: 

04-28-70 
0940 

0.11 

0.00                               0.06 

KN 

000.2 

M 

5402 

5l. 

05-12-70 
0830 

0.22 

0.01                               0.09 

KN 

000.2 

M 

5402 

5C. 

05-26-70 
0855 

0.06 

0.01                               0.03 

KN 

000.1 

M 

5402 

5o:, 

06-09-70 
0900 

0.05 

0.00                               0.05 

KN 

000.1 

M 

5402 

50: 

06-23-70 
0915 

0.05 

0.01                               0.04 

KN 

000.2 

M 

5402 

5C 

07-14-70 
0840 

0.05 

0.01                               O4O5 

KN 

000.2 

M 

5402 

50' 

08-11-70 
0850 

0.00 

0.03                               0.04 

KN 

000.2 

M 

5402 

5C 

08-25-70 
0735 

0.02 

0.07                               0.07 

KN 

000.2 

M 

5402 

505 

09-15-70 
0900 

0.01 

0.00                               0.02 

KN 

000.2 

M 

5402 

5( 

09-29-70 
0920 

0.01 

0.02                               0.12 

KN 

000.2 

M 

5402 

5i 

AO  5134.0 

1   FEATHER  RIVER  ABOVE  YUBA  RIVER  AT  YUBA   CITY 

02-25-70 
1030 

0.07 

0.01                               0.16 

KN 

000.1 

M 

5212 

50; 

03-10-70 
0950 

0.07 

0.05                               0.07 

KN 

000.2 

M 

5212 

sc 

03-24-70 
1210 

0.03 

0.01                               0.09 

KN 

000.2 

M 

5212 

5C 

04-14-70 
0930 

0.08 

0.01                               0.06 

KN 

000.2 

M 

5212 

5C 

04-28-70 
1315 

0.13 

0.00                               0.08 

KN 

000.3 

M 

5212 

50; 
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Nutrients    (Mg/L) 

M 
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Lob 

Te 
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Org 
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Total 

Ortho 

Hydro 

Total 

Code 

Value 

UR 

1 

34.01   FEATHER  RIVER  ABOVE  YUBA  RIVER  AT  YUBA   CITY 

(Continued) 

-70 

0 

0.26 

0 . 00                               0. 08 

KN 

000.2 

M 

5212 

5050 

-70 

0 

0.08 

0.01                               0.08 

KN 

000.2 

M 

5212 

5050 

-70 

5 

0.06 

0.01                               0.02 

KN 

000.2 

M 

5212 

5050 

-70 

0.04 

0.01                               0.10 

KN 

000.2 

M 

5212 

5050 

-70 

0.00 

0.01                               0.04 

KN 

000.4 

M 

5212 

5050 

-70 

3 

0.01 

0.02                               0.08 

KN 

000.2 

M 

5212 

5050 

-70 

3 

0.01 

0.00                               0.04 

KN 

000.1 

M 

5212 

5050 

36.0 

1   FEATHER  RIVER  AT  YUBA   CITY  DIVERSION 

-70 

0 

0.08 

0.01                               0.09 

KN 

000.1 

M 

5212 

5050 

-70 

3 

0.08 

0.01                               0.06 

KN 

000.2 

M 

5212 

5050 

-70 

J 

0.15 

* 

0.02                                1.3 

KN 

000.2 

M 

5212 

5050 

-70 

3 

0.11 

0.00                               0.06 

KN 

000.2 

M 

5212 

5050 

-70 

3 

0.12 

0.00                               0.08 

KN 

000.1 

M 

5212 

5050 

-70 

0 

0.21 

0.01                               0.20 

KN 

000.2 

M 

5212 

5050 

-70 
3 

0.10 

0.01                               0.08 

KN 

000.1 

M 

5212 

5050 

-70 

D 

0.05 

0 . 00                               0 . 03 

KN 

000.2 

M 

5212 

5050 

-70 

0.04 

0.00                    •           0.08 

KN 

000.2 

M 

5212 

5050 

-70 

0.00 

0.00                               0.06 

KN 

000,2 

M 

5212 

5050 

-70 

J 

0.02 

0.03                               0.06 

KN 

000.2 

M 

5212 

5050 

.^-.-70 
15 

0.01 

0.01                               0.06 

KN 

000.1 

M 

5212 

5050 

—    65.0 

0  FEATHER  RIVER  NEAR  GRIDLEY 

10-I-69 
HO 

0.05                                 0.1               0.00 

0.00                               0.02 

5050 

5050 

-69 
0^5 

0.04                               0.2              0.04 

0.01                               0.01 

5050 

5050 

-69 

3 

0.05                               0.1              0.00 

0.00                               0.01 

5050 

5050 
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Mi 
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Nutrients 

Samp 

Nitrogen    Series  as  N 
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Total 
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Total 
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UR 

AO  5165.0 

0  FEATHER  RIVER  NEAR  GRIDLEY    (Continued) 

01-07-70 
1005 

0.08                                 0.1 

0.00 

0.01                              0.02 

5050 

02-04-70 
0910 

0.13                                 0.1 

0.03 

0.01                              0.04 

5050 

02-26-70 
0950 

0.07 

0.01                               0.08 

KN 

000.1 

M 

5050 

03-04-70 
0930 

0.08                               0.1 

0.00 

0.01                               0.04 

5050 

03-17-70 
0745 

0.04 

0.00                               0.02 

KN 

000.0 

M 

5050 

04-08-70 
0955 

0.10                               0.2 

0.00 

0.00                               0.00 

5050 

04-21-70 
1320 

0.10 

0.02                               0.02 

KN 

000.1 

M 

5050 

05-06-70 
0935 

0.05                               0,2 

0.00 

0.00                               0.02 

5050 

05-19-70 
1130 

0.03 

0.00                               0.06 

KN 

000.1 

M 

5050 

06-03-70 
0750 

0.09                               0.2 

0.00 

0.00                               0.04 

5050 

06-16-70 
1130 

0.04 

0.00                               0.03 

KN 

000.1 

M 

5050 

07-08-70 
0630 

0.06                               0.08 

0.01 

0.00                               0.06 

5050 

07-21-70 
0720 

0.02 

0.00                               0.03 

KN 

000.2 

M 

5050 

08-05-70 
0640 

0.09                               0.2 

0.00 

0.00                               0.08 

5050 

08-18-70 
0950 

0.04 

0.00                     e.04 

KN 

000.2 

M 

5050 

09-02-70 
0815 

0.04                               0.1 

0.00 

0.02                               0.11 

5050 

09-15-70 
0950 

0.01 

• 

0.00                               0.07 

KN 

000.2 

M 

5050 

AO  5660.0 

0   JACK  SLOUGH  AT  MARYSVILLE 

02-26-70 
1056 

0.42 

0.04                               0.22 

KN 

000.5 

M 

5401 

03-10-70 
1128 

0.20 

0.06                               0.22 

KN 

001.3 

M 

5401 

03-24-70 
0844 

0.13 

0.07                               0.10 

KN 

000.4 

M 

5401 

04-14-70 
0841 

0.09 

0.06                               0.15 

KN 

000.5 

M 

5401 

04-28-70 
1011 

0.39 

0.02                               0.11 

KN 

000.8 

M 

5401 

05-12-70 
1025 

0.28 

0.05                               0.13 

KN 

000.5 

M 

5401 

05-26-70 
0848 

0.13 

0.04                               0.14 

KN 

000.6 

M 

5401 

5C 


i. 


5C< 


50 


5f 


5( 
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660. ( 

30  JACK  SLOUGH  AT  MARYSVILLE    (Continued) 

9-70 

'47 

0.08 

0.02                              0.12 

KN 

000.3 

M 

5401 

5050 

3-70 

44 

0.14 

0.10                               0.17 

KN 

000.6 

M 

5401 

5050 

4-70 
35 

0.07 

0.02                               0.09 

KN 

000.5 

M 

5401 

5050 

8-70 
26 

0.05 

0.02                               0.11 

KN 

000.3 

M 

5401 

5050 

i-70 
04 

0.06 

0.05                               0.06 

KN 

000.3 

M 

5401 

5050 

5-70 

15 

0.02 

0.02                               0.06 

KN 

000.3 

M 

5401 

5050 

9-70 

15 

0.04 

0 .  04                               0 .  08 

KN 

000.2 

M 

5401 

5050 

710. C 

)1  NORTH  HONCUT   CREEK  AT  HIGHWAY  70 

6-70 

05 

0.16 

0.01                               0.07 

KN 

000.3 

M 

5401 

5050 

0-70 
57 

0.24 

0.01                               0.06 

KN 

000.4 

M 

5401 

5050 

4-70 
14 

0.10 

0.00                               0.00 

KN 

000.2 

M 

5401 

5050 

4-70 

25 

0.10 

0.01                               0.03 

KN 

000.3 

M 

5401 

5050 

8-70 
30 

0.07 

0.00                               0.01 

KN 

000.3 

M 

5401 

5050 

2-70 
54 

0.36 

0.02                               0.07 

KN 

000.3 

M 

5401 

5050 

6-70 
21 

0.05 

0.03                               0.17 

KN 

000.3 

M 

5401 

5050 

9-70 

LO 

0.04 

0.00                               0.11 

KN 

000.2 

M 

5401 

5050 

3-70 
14 

0.02 

0.00                               0.05 

KN 

000.3 

M 

5401 

5050 

4-70 
18 

0.05 

0.02                               0.18 

KN 

000.5 

M 

5401 

5050 

8-70 
49 

0.14 

0.02                               0.14 

KN 

000.4 

M 

5401 

5050 

L-70 
34 

0.78 

0.02                               0.06 

KN 

000.4 

M 

5401 

5050 

08  5-70 

42 

0.06 

0.02                               0.25 

KN 

000.5 

M 

5401 

5050 

120.  C 

0  YUBA  RIVER  AT  MARYSVILLE 

3-70 

iO 

0.06 

0.00                               0.04 

KN 

000.1 

M 

5213 

5050 

0-70 
50 

0.04 

0.01                               0.03 

KN 

000.1 

M 

5213 

5050 

+-70 

J5 

0.47 

0.01                               0.03 

KN 

000.1 

M 

5213 

5050 
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UR 

1 
AO  6120.00  YUBA  RIVER  AT  MARYSVILLE    (Continued) 

04-14-70 
0905 

0.03 

0.01                               0.01 

KN 

000.0 

M 

5213 

50. 

04-28-70 
0825 

0.04 

0.00                               0.02 

KN 

000.1 

M 

5213 

50 

05-12-70 
1020 

0.15 

0.00                               0.04 

KN 

000.1 

M 

5213 

50 

05-26-70 
1030 

0.01 

0.00                               0.00 

KN 

000.0 

M 

5213 

50 

06-09-70 
1000 

0.06 

0.00                               0.02 

KN 

000.0 

M 

5213 

50 

06-23-70 
1030 

0.03 

0.00                               0.01 

KN 

000.1 

M 

5213 

50 

07-14-70 
0750 

0.13 

0.02                               0.02 

KN 

000.1 

M 

5213 

50 

08-11-70 
0950 

0.00 

0.08                               0.08 

KN 

000.1 

M 

5213 

50 

08-25-70 
0825 

0.01 

0.00                               0.01 

KN 

000.1 

M 

5213 

' 

09-15-70 
0825 

0.01 

0.00                               0.01 

KN 

000.2 

M 

5213 

5C; 

09-29-70 
0810 

0.02 

0.01                               0.04 

KN 

000.0 

M 

5213 

50 

AO  6150.0 

0  YUBA  RIVER  NEAR  MARYSVIT.T.K 

02-26-70 
1150 

0.06 

0.01                               0.06 

KN 

000.1 

M 

5402 

50, 

03-10-70 
1315 

0.03 

0.01                               0.03 

KN 

000.0 

M 

5402 

5C 

03-24-70 
1325 

0.15 

0.00                               0,.01 

KN 

000.0 

M 

5402 

5C, 

04-14-70 
1430 

0.02 

0.00                               0.01 

KN 

000.1 

M 

5402 

5Ci 

04-28-70 
1305 

0.03 

0.00                               0.09 

KN 

000.1 

M 

5402 

5C 

05-12-70 
1020 

0.11 

0.00                               0.00 

KN 

000.1 

M 

5402 

5C' 

05-26-70 
1035 

0.01 

0.01                               0.01 

KN 

000.0 

M 

5402 

3 

06-09-70 
1110 

0.03 

0.00                               0.01 

KN 

000.0 

M 

5402 

- 

06-23-70 

0.02 

0.00                               0.01 

KN 

000.1 

M 

5402 

5CJ 

07-14-70 
1045 

0.15 

0 .  00                               0 .  00 

KN 

000.1 

M 

5402 

3  . 

07-28-70 
1015 

0.01 

0.00                               0.06 

KN 

000.1 

M 

5402 

50 

08-11-70 
1005 

0.00 

0.09                              0.09 

KN 

000.1 

M 

5402 

5{! 
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1 
150.00  YUBA  RIVER  NEAR  MARYSVILLE    (Continued) 

5-70 
40 

0.01 

0.01                               0.05 

KN 

000.1 

M 

5402 

5050 

9-70 

■+5 

0.02 

0.00                               0.06 

KN 

000.0 

M 

5402 

5050 

1 
512,01  BEAR  RIVER  NEAR  RIO  OSO 

O-70 
30 

0.11 

0.02                               0.14 

KN 

000.2 

M 

5050 

5050 

7-70 

-j5 

0.03 

0.01                               0.04 

KN 

000.2 

M 

5050 

5050 

3-70 

35 

0.04 

0.02                               0.02 

KN 

000.2 

M 

5050 

5050 

1-70 

00 

0.08 

0.02                               0.06 

KN 

000.2 

M 

5050 

5050 

5-70 

55 

0.04 

0.10                               0.23 

KN 

000.6 

M 

5050 

5050 

9-70 
10 

0.03 

0.00                               0.07 

KN 

000.3 

M 

5050 

5050 

3-70 
20 

0.04 

0.02                               0.07 

KN 

000.4 

M 

5050 

5050 

O-70 

-f5 

0.02 

0.01                               0.11 

KN 

000.4 

M 

5050 

5050 

7-70 
30 

0.00 

0.03                               0.12 

KN 

000.7 

M 

5050 

5050 

1-70 

00 

0,03 

0.01                               0.10 

KN 

000.5 

M 

5050 

5050 

4-70 

00 

0.09 

0.00                               0.13 

KN 

000.7 

M 

5050 

5050 

1-70 
10 

0.10 

0.11                               0.32 

KN 

000.8 

M 

5050 

5050 

5-70 

30 

0.01 

0.00                               0.06 

KN 

000.4 

M 

5050 

5050 

535.0 

1  BEAR  RIVER  AT  FORTY  MTT,E  ROAD  NEAR  WHEATLAND 

0-70 
10 

0.08 

0.01                               0,03 

KN 

000.1 

M 

5405 

5050 

4-70 
30 

0.03 

0,00                               0.01 

KN 

000.2 

M 

5405 

5050 

4-70 
05 

0.07 

0.00                               0.01 

KN 

000.1 

M 

5405 

5050 

04-8-70 
30 

0.10 

0.00                               0.01 

KN 

000.3 

M 

5405 

5050 

2-70 
30 

0.08 

0.00                               0.09 

KN 

000.2 

M 

5405 

5050 

6-70 

00 

0.03 

0.00                               0.01 

KN 

000.1 

M 

5405 

5050 

9-70 

30 

0.03 

0.00                               0.02 

KN 

000.0 

M 

5405 

5050 

3-70 

05 

0.02 

0.00                               0.02 

KN 

000.1 

M 

5405 

5050 
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1 
AO  6535.01  BEAR  RIVER  AT  FORTY  MILE  ROAD  NEAR  WHEATLAND 

(Continued) 

07-14-70 
1100 

0.16 

0.01                               0.03 

KN 

000.2 

M 

5405 

505^ 

08-25-70 
1400 

0.06 

0.01                               0.04 

KN 

000.2 

M 

5405 

505' 

1 

AO  6550.00  BEAR  RIVER  NEAR  WHEATLAND 

I 

02-26-70 
1430 

0.09 

0.01                               0.08 

KN 

000.1 

M 

5405 

505 

03-10-70 
1320 

0.08 

0.08                               0.08 

KN 

000.1 

M 

5405 

505- 

03-24-70 
1000 

0.03 

0.00                               0.00 

KN 

000.2 

M 

5405 

505; 

04-14-70 
1035 

0.09 

0.00                               0.00 

KN 

000.1 

M 

5405 

503, 

04-28-70 
1000 

0.15 

0.00                               0.02 

KN 

000.2 

M 

5405 

505 

05-12-70 
1130 

0.19 

0.00                               0.04 

KN 

000.2 

M 

5405 

505 

05-26-70 
1030 

0.02 

0.00                               0.02 

KN 

000.1 

M 

5405 

50^ 

06-09-70 
1000 

0.02 

0.00                               0.02 

KN 

000.1 

M 

5405 

505 

06-23-70 
1030 

0.01 

0.00                               0.01 

KN 

000.2 

M 

5405 

505,' 

1 

07-14-70 
1030 

0.20 

0.00                               0.01 

KN 

000.2 

M 

5405 

50  f 

07-28-70 
1300 

0.02 

0.01                               0.03 

KN 

000.6 

M 

5405 

50f 

08-11-70 
1315 

0.00 

0.00                               0.02 

KN 

000.1 

M 

5405 

505 

09-29-70 
1330 

0.01 

0.00                               0.09 

KN 

000.1 

M 

5405 

50i 

AO  6620.0 

1   DRY  CREEK  AT  FORTY  MILE  ROAD  NEAR  RIO  OSO 

1 
t 

03-10-70 
1420 

0.21 

0.00                               0.02 

KN 

000.3 

M 

5405 

50° 

03-24-70 
1045 

0.46 

0.04                               0.04 

KN 

000.2 

M 

5405 

50 : 

04-14-70 
1125 

0.36 

0.12                               0.21 

KN 

001.3 

M 

5405 

50i 

04-28-70 
1105 

0.08 

0.01                               0.06 

KN 

000.4 

M 

5405 

50i 

1 

05-12-70 
1415 

0.17 

0.06                               0.21 

KN 

000.7 

M 

5405 

503 

1 

05-26-70 
1115 

0.05 

0.18                               0.34 

KN 

001.3 

M 

5405 

50J 

i 

06-09-70 
1100 

0.06 

0.34                               0.54 

KN 

001.3 

M 

5405 

50i 

06-23-70 
U30 

0.04 

0.21                               0.40 

KN 

001.3 

M 

5405 

50: 
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1 
\0   7140.10   AMERICAN  RIVER  AT   SACRAMENTO  WATER  PLANT  AT 

SACRAMENTO 

0-27-69 
0915 

0.07 

0.02 

5050 

5050 

1                                                                                                         ' 
.0  7180.00  AMERICAN  RIVER  BELOW  NIMBUS  DAM 

0-27-69 
0730 

0.06 

0.01 

5050 

5050 

sO  X  846. 

8    136.2  NATOMAS   CROSS  CANAL  AT  VERONA 

.0-07-69 
0910 

0.05 

0.05                                0.11 

KN 

000.4 

M 

5050 

5050 

.0-21-69 
0930 

0.18 

0.05                                0.13 

KN 

000.5 

M 

5050 

5050 

1-04-69 
0930 

0.11 

0.05                                0.40 

KN 

000.3 

M 

5050 

5050 

2-02-69 
1025 

0.18 

0.09                              0.13 

KN 

000.1 

M 

5050 

5050 

2-16-69 
1145 

0.14 

0.01                                0.05 

KN 

000.2 

M 

5050 

5050 

)l-06-70 
1045 

0.51 

0.08                                0.15 

KN 

000.4 

M 

5050 

5050 

'1-20-70 
1230 

0.50 

0.11                                0.21 

KN 

000.8 

M 

5050 

5050 

12-17-70 
1030 

0.52 

0.16                                0.35 

KN 

000.9 

M 

5050 

5050 

)3-03-70 
1020 

0.41 

0.05                               0.16 

KN 

000.5 

M 

5050 

5050 

'3-17-70 
1100 

0.34 

0.05                               0.11 

KN 

000.5 

M 

5050 

5050 

4-07-70 
0950 

0.20 

0.10                                0.17 

KN 

000.6 

M 

5050 

5050 

'5-19-70 
1500 

0.14 

0.10                                0.32 

KN 

000.9 

M 

5050 

5050 

d   1010.0 

0    SACRAMENTO  RIVER  AT   KESWICK 

0-07-69 
0645 

0.08                                                     0.0 

0.02                                0.02 

5050 

5050 

0-21-69 
0820 

0.08                                                     0.1 

0.02                               0.03 

5050 

5050 

1-04-69 
0740 

0.10                                                     0.1 

0.03                                0.03 

5050 

5050 

2-02-69 
0930 

0.10                                                     0.2 

0.03                                0.04 

5050 

5050 

1-06-70 
0825 

0.08                                                   0.0 

0.02                                0.04 

5050 

5050 

12-03-70 
0920 

0.15                                                   0.2 

0.01                                0.09 

5050 

5050 

'2-17-70 
0930 

0.08                                                   0.2 

0.01                                0.11 

5050 

5050 

13-03-70 
0910 

0.11                                                   0.1 

0.00                                0.05 

5050 

5050 
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1 

A2    1010.00   SACRAMENTO  RIVER  AT  KESWICK   (Continued) 

04-07-70 
0835' 

0.04                                                    0.1 

0.00 

0.01 

5050 

50i; 

04-21-70 
0850 

0.11                                                  0.1 

0.01 

0.02 

5050 

50! 

05-05-70 
0900 

0.09                                                    0.1 

0.01 

0.07 

5050 

50! 

06-03-70 
0835 

0.12                                                    0.1 

0.00 

0.03 

5050 

50: 

06-15-70 
0805 

0.06                                                    0.2 

0.01 

0.03 

5050 

50: 

07-14-70 
0805 

0.09                                                    0.2 

0.01 

0.09 

5050 

50; 

08-19-70 
0900 

0.08                                                    0.2 

0.01 

0.04 

5050 

50; 

09-08-70 
0930 

0.05                                                    0.1 

0.01 

0.04 

5050 

50: 

A3    1110.00    STONY  CREEK  BELOW  BLACK  BUTTE  DAM 

11-05-69 

0.01 

5050 

50: 

01-07-70 

0.02 

5050 

50! 

03-04-70 

0.04 

5050 

50: 

1 

05-06-70 

0.00 

5050 

50? 

07-02-70 

0.00 

5050 

50! 

09-03-70 

0.02 

^ 

5050 

50: 

A3    1250.0 

0    STONY   CREEK  NEAR  FRUTO 

10-01-69 
1145 

0.01 

5050 

50! 

11-05-69 

0.01 

5050 

50: 

12-10-69 
1110 

0.00 

5050 

50!  ■ 

01-07-70 

0.02 

5050 

505 

02-05-70 
1220 

0.03 

5050 

505 

03-04-70 

0.02 

5050 

50; 

04-03-70 
1305 

0.01 

5050 

50^ 

05-06-70 

0.00 

5050 

505 

06-05-70 
1100 

0.00 

0.01 

5050 

505 

4 
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,   1250.00   STONY  CREEK  NEAR  FRUTO    (Continued) 

f-02-70 
0930 

0.00 

5050 

5050 

(-07-70 
0845 

0.00 

5050 

5050 

-03-70 
1245 

0.02 

5050 

5050 

1302.00   GRINDSTONE   CREEK  NEAR  ELK  CREEK 

-05-69 
1005 

0.00 

5050 

5050 

,-07-70 
09?.5 

0.02 

5050 

5050 

-04-70 
0950 

0.02 

5050 

5050 

-06-70 
0925 

0.02 

5050 

5050 

-02-70 
0900 

0.00 

5050 

5050 

J 

'-03-70 
J1200 

0.02 

5050 

5050 

Hi  2120.00   THOMES   CREEK  AT  PASKENTA 

-01-69 
0930 

0.00 

5050 

5050 

1-12-69 
1040 

0.00 

5050 

5050 

-01-69 
1250 

0.01 

5050 

5050 

.-05-70 
1230 

0.01 

5050 

5050 

-05-70 
1045 

0.02 

5050 

5050 

-06-70 
1120 

0.02 

5050 

5050 

\-03-70 
IDO 

0.01 

5050 

5050 

)-06-70 
1020 

0.01 

5050 

5050 

)-05-70 
0930 

0.00 

0.02 

5050 

5050 

?-02-70 
1015 

0.00 

5050 

5050 

i-07-70 
1015 

0.00 

5050 

5050 

9-03-70 
1115 

1 

0.02 

5050 

5050 
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Hydro 

Total 

Code       Value       UR 

A5  R  010 

8  036.3  ANTELOPE  LAKE  AT  EAST  END  OF  DAM 

10-08-69 
0815 

0.03                                 0.6               0.00 

0 . 00                              0 . 03 

5050 

50!. 

05-06-70 
1230 

0.01                               0.3              0.07 

0.01                              0.04 

5050 

50i: 

09-23-70 
1325 

0.01                               0.7              0.04 

0.00                               0.10 

5050 

50i 

A5  R  Oil. 

1 

3   034.1  ANTELOPE  LAKE  AT  ANTELOPE  CREEK  BRIDGE 

10-08-69 
0925 

0.03                                 0.6               0.00 

0.00                               0.06 

5050 

50=, 

05-06-70 
1305 

0.03                               0.5              0.04 

0.01                               0.08 

5050 

50.' 

09-23-70 
1350 

0.00                               0.8              0.02 

0.02                               0.20 

5050 

50ii 

A5  R  Oil. 

7  036.5  ANTELOPE   LAKE  AT  LONE  ROCK  CAMPGROUND 

10-08-69 
0850 

0.02                                 0.5               0.00 

0.00                               0.05 

5050 

5o; 

05-06-70 
1345 

0.05                               0.3              0.01 

0.01                               0.03 

5050 

5o: 

09-23-70 
1425 

0.00                               0.7              0.12 

0.02                               0.10 

5050 

505 

A5  R  932. 

7    128.5  LAKE  OROVIIJ.R  NEAR  OROVILLE  DAM   (STATION   1) 

10-21-69 
1250 

0.01                                 0.1              0.00 

0.00                               0.01 

5050 

50: 

01-27-70 
1115 

0.07                               0.1              0.00 

0.00                               0.04 

5050 

5C 

A5  R  933. 

1    125.7  LAKE  OROVILLE  AT  BIDWELL  BAR  BRIDGE    (S 

TATION  3) 

10-21-69 
1115 

0.00                                 0.1               0.01 

0.00                               0.01 

5050 

50: 

01-27-70 
1230 

0.05                               0.1              0.00 

0.00                               0.03 

5050 

50: 

A5  R  937. 

0    129.3   LAKE  OROVILLE   IN  NORTH  FORK  ARM   (STATION  2) 

10-21-69 
0815 

0.00                                 0.1               0.00 

0.00                               0.01 

5050 

50: 

01-27-70 
0920 

0.08                               0.1              0.00 

0.00                               0.03 

5050 

50; 

A5  R  953. 

0  028.4  LAKE  DAVIS  AT  NORTHEAST  END  OF  DAM 

10-07-69 
1120 

0.02                                 0.3               0.01 

0.00                               0.02 

5050 

50  i 

05-06-70 
1005 

0.02                               0.3              0.02 

0.00                               0.02 

5050 

50^ 
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Nutrients    (Mg/L) 
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Nutrients 

Samp 

Lab 
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Phosphorus  Series  as    P 

NO3 

NOg 

Org 

NH3 

Total 

Ortho 

Hydro 

Total 

Code       Value 

UR 

.  R  953. 

0  028.6  LAKE  DAVIS   NEAR  DAM 

(-26-70 
1400 
Foot) 

0.00 

0.00                              0.01 

KN            000.3 

M 

5050 

5050 

1-26-70 
1430 
Feet) 

0.00 

0.00                               0.02 

KN           000.3 

M 

5050 

5050 

> -26-70 
1500 
( :  Feet) 

0.01 

0.01                               0.04 

KN           000.4 

M 

5050 

5050 

(-24-70 
3810 
Feet) 

0.02 

0.01                              0.01 

KN            000.3 

M 

5050 

5050 

-24-70 
0845 
(i.  Feet) 

0.04 

0.02                               0.06 

KN           000.6 

M 

5050 

5050 

-21-70 
1135 
Foot) 

0.04 

0.01                               0.03 

KN            000.6 

M 

5050 

5050 

-25-70 
1705 
Foot) 

0.00 

0.01                               0.02 

KN            000 . 7 

M 

5050 

5050 

(-22-70 
,1445 
Foot) 

0.04 

0.07                               0.07 

KN            000.6 

M 

5050 

5050 

,   R  953. 

6   011.4  FRENCHMAN  LAKE  AT  WEST  END  OF  DAM 

-07-69 
0750 

0.02                                 0.3               0.00 

0.00                               0.02 

5050 

5050 

1-06-70 
0705 

0.02                               0.4              0.00 

0.01                               0.04 

5050 

5050 

-23-70 
1    0850 

0.00                               0.4              0.00 

0.02                               0.11 

5050 

5050 

R  954. 

9  010.9  FRENCHMAN  LAKE  AT  CRYSTAL  SPRINGS   CAMPGROUM) 

1    -07-69 
'    0830 

0.02                                 0.3               0.00 

0.00                               0.02 

5050 

5050 

-06-70 
0740 

0.05                               0.3              0.07 

0.01                               0.02 

5050 

5050 

-23-70 
0920 

0.03                               0.4              0.00 

0.02                               0.12 

5050 

5050 

R  954. 

9  030.3   LAKE  DAVIS,   MIDLAKE 

1-21-70 
0930 
(Ottom) 

1480*            176* 

418* 

5050 

5050 

-26-70 
,1035 
Foot) 

0.00 

0.00                               0.00 

KN            000.2 

M 

5050 

5050 

-26-70 
1055 
(    Feet) 

0.01 

0.00                              0.01 

KN            000.4 

M 

5050 

5050 

1 

J 

♦Bottom  samples.   Value  shown  is  in  milligrams  per  kilogram. 
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Date 
Time 


Nutrients    (Mg/L) 


Nitrogen    Series  as  N 


NO, 


NO. 


Org 


NH, 


Total 


Phosphorus  Series  as    P 


Ortho 


Hydro 


Total 


Miscellaneous 
Nutrients 


Samp 


Lo 


Code        Value       UR 


A5  R  954.9  030.3   LAKE  DAVIS,   MIDLAKE    (Continued) 
0.03 

0.02 

0.04 


0.00 


06-24-70 

1015 

(38  Feet) 

06-24-70 

1040 

(5  Feet) 

07-21-70 

1315 

(1  Foot) 

(1  Foot) 

08-25-70 

1335 

(1  Foot) 

08-25-70 

1455 

(36  Feet) 

09-22-70 

1300 

(1  Foot) 

09-22-70 

1310 

(40  Feet) 

0.14 


0.04 


0.06 


A5  R  954.9  032.1  LAKE  DAVIS  IN  COW  CREEK  CHANNEL 

06-24-70    0.04 
1125 

A5  R  955.3  033.0  LAKE  DAVIS  IN  FREEMAN  CREEK  CHANNEL 

06-24-70    0.03 
1230 

A5  R  955.7  033.7  LAKE  DAVIS  IN  GRIZZLY  CREEK  CHANNEL 

06-24-70    0.04 
1400 

A5  R  955.8  030.4  LAKE  DAVIS  OPPOSITE  M.  NICHOLS  LOGGING 

10-07-69    0.02  0.4      0.00 

1255 

A5  R  955.9  031.3  LAKE  DAVIS  NEAR  NORTH  END 

05-21-70  3210*     192* 

1430 
(Bottom) 

05-26-70    0.00 

0800 
(1  Foot) 


0.02 


0.01 


0.00 


0.02 


0.13 


0.08 


0.10 


05-26-70 

0805 
(13  Feet) 

06-24-70 

1500 
(1  Foot) 


0.01 


0.02 


0.01 
0.01 

0.02 

ROAD 
0.00 


0.00 


0.00 


0.01 


0.08 


0.01 


0.03 


0,02 


0.28 


0.08 


0.10 


0.05 


0.02 


0.04 


0.09 


KN     000.4   M 


KN     000.3   M 


KN     000.6   M 


KN     000.7   M 


KN     001.3   M 


KN     000.6   M 


KN     000.8   M 


443* 


0.01 


0.00 


0.01 


5050 


5050 


5050 


5050 


5050 


5050 


5050 


50!; 


5o: 


50f. 


50!: 


501 


50f 


50! 


KN     000.3   M 


KN     000.2   M 


KN     000.3   M 


KN     000.3   M 


KN     000.3   M 


KN     000.3   M 


5050 


5050 


5050 


5050 


5050 


5050 


5050 


5050 


505 


50! 


50! 


50! 


50!i 


50: 


50' 


50!: 


*Bottom  sample.   Values  shovm  in  milligrams  per  kilogram. 
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A 

R  955. 

9  031.3   LAKE  DAVIS  NEAR  NORTH  END    (Continued) 

0 
( 

21-70 

820 

Foot) 

0.05 

0.00 

0.03 

KN 

000.6 

M 

5050 

5050 

0 

(1 

21-70 

900 

Feet) 

0.04 

0.00 

0.04 

KN 

000.8 

M 

5050 

5050 

0 

( 

25-70 

930 

Foot) 

0.00 

0.00 

0.01 

KN 

000.8 

M 

5050 

5050 

0 

25-70 

950 

Feet) 

0.00 

0,02 

0.03 

KN 

000.7 

M 

5050 

5050 

22-70 

145 

Foot) 

0,06 

0.08 

0.08 

KN 

000.6 

M 

5050 

5050 

22-70 

200 

Feet) 

0.06 

0,06 

0.07 

KN 

000.5 

M 

5050 

5050 

R  956. 

1   031.3    LAKE   DAVIS   AT   VALLEY  VISTA  RECREATION  AREA 

06-70 
930 

0.02                               0.4              0.05 

0,00 

0.01 

5050 

5050 

R  956. 

9   012.3   FRENCHMAN  LAKE  NEAR  UPPER  END 

07-69 
900 

0.02                               0.6              0.00 

0.00 

0.04 

5050 

5050 

u  06-70 
805 

0.02                               0.3              0.02 

0.01 

0.04 

5050 

5050 

0'23-70 
955 

0,00                               0.4              O.OI 

0.00 

0.06 

5050 

5050 

3280.0 

0   AMERICAN  RIVER,    NF   OF  MP,   NEAR  FORESTHILL 

22-69 

415 

0.00 

0.00 

5050 

5050 

4170.0 

0  AMERICAN  RIVER,    SOUTH  FORK,   AT   COLOMA 

1( 

22-69 
300 

0.07 

0.00 

5050 

5050 

4580.0 

1  AMERICAN  RIVER,    SILVER  FORK  OF    SOUTH  FORK,    AT  MOUTH 

1( 

23-69 
430 

0.02 

0.00 

5050 

5050 

A 

5050.0 

1   RUBICON  RIVER  BELOW  RALSTON   POWERHOUSE   NEAR  FORESTHILL 

22-69 
515 

0.02 

0.00 

5050 

5050 

1250.0 

0   BEAR   CREEK  NEAR  RUMSEY 

1( 

39-69 
920 

36-69 
115 

0.00 
0.00 

5050 
5050 

5050 
5050 

34-69 
245 

6.77 

0.00 

5050 

5050 
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Nutrients     (Mg/L) 


Nitrogen    Series  os  N 


NO, 


NO. 


Org 


NH, 


Total 


A8  1250.00  BEAR  CREEK  NEAR  RUMSEY  (Continued) 

01-08-70 
1505 

02-05-70 
1125 

03-12-70 
1230 

04-09-70 
1105 

05-14-70 
1310 

06-11-70    0.65 
1000 

07-09-70 
1045 

09-17-70 
1015 

AS  1350.00  CACHE  CREEK  NEAR  LOWER  LAKE 

10-09-69 
0740 

12-04-69 
1010 

01-08-70 
1350 

02-05-70 

0940 

03-12-70 
1040 

04-09-70 
0935 

05-14-70 
1145 

06-11-70 
0800 

07-09-70 
0930 

08-12-70 
1440 

09-17-70 
0820 


A8  L  857.0  239.6  CLEAR  LAKE  NEAR  CLEARLAKE  HIGHLANDS 

11-06-69 
0915 

12-04-69 
1100 


Phosphorus  Series   as    P 


Ortho 


Hydro 


Total 


0.04 
0.02 
0.00 
0.02 
0.01 
0.00 
0.02 
0.01 

0.02 
0.01 
0.00 
0.04 
0.03 
0.01 
0.00 
0.00 
0.10 
0.03 
0.00 

0.03 
0.03 


Miscelloneous 
Nutrients 


Code        Volue       UR 


Samp 


Lot 


5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 

5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 

5050 
5050 


5: 

50j 
505 
50f 
50! 
50? 
50  i: 
50." 

501 

5o: 

50 

50 

5C 

50 

5o! 

50i 

5C' 

5C 

50 

50! 
50 
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.   L  902 

7   254.7   CLEAR  LAKE  AT  LAKEPORT 

-08-69 

0.16 

5050 

5050 

.405 

-06-69 

0.14 

5050 

5050 

i800 

-04-69 

0.14 

5050 

5050 

850 

-08-70 

0.05 

5050 

5050 

.300 

-05-70 

0.07 

5050 

5050 

J835 

-12-70 

0.05 

5050 

5050 

3935 

1-09-70 

0.04 

5050 

5050 

3840 

-14-70 

0.00 

5050 

5050 

^030 

(-11-70 

0.01 

5050 

5050 

0630 

'     -09-70 

0.06 

5050 

5050 

'800 

',-12-70 

0.27 

5050 

5050 

■1300 

:•- 17-70 

0.37 

5050 

5050 

3725 

7020. C 

0    SAN  JOAQUIN  RIVER  NEAR  VERNALIS 

-17-70 

1.00                                 0.38          <0.08 

0.06                             0.07 

5001 

5006 

.215 

1-16-70 
1225 

0.40                               0.95         <0.005 

0.06 

PO^         00.74       M 

5001 

5006 

-10-70 

0.90                                1.60         <0.08 

0.07                             0.13 

5001 

5006 

'910 

-16-70 

1.2 

KN           001.3       M 

5050 

5050 

.     )530 
D  747. 

2    118.4  SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  MOSSDALE  BRIDGE 

-16-70 

1.0 

KN            001.2        M 

5050 

5050 

620 

-28-70 

1.2 

KN            001.1        M 

5050 

5050 

'600 

D  748 

3    126.9  OLD  RIVER  AT  TRACY  ROAD  BRIDGE 

22-69 
-400 

0.80                                 0.72            0.16 

0.09                             0.11 

5001 

5006 

13-70 
.345 

0.70                                 1.50            0.17 

0.08                             0.11 

5001 

5006 

L-22-70 
I'330 

t 

0.80                                1.30         <0.08 

0.03                             0.15 

5001 

5006 

C09-70 
:210 

<0.10                               0.95         <0.08 

0.06                             0.13 

5001 

5006 
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Nutrients    (Mg/L) 


Nitrogen    Series  as  N 


NO, 


NO, 


Org 


NH, 
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Nutrients 
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Samp 


"1 


B9   D  748.3    126.9  OLD  RIVER  AT  TRACY  ROAD  BRIDGE 
0.77 


09-17-70 
0635 

09-21-70 
0600 

09-28-70 
0630 


0.23 


0.95 


B9   D  748.5    120.0  OLD  RIVER  BELOW  HEAD 
1.0 


09-16-70 
0710 

09-21-70 
0750 

09-28-70 
0810 


0.27 
1.2 


B9   D  749.3    122.5  OLD  RIVER  AT  JUNCTION  OF  MIDDLE  RIVER 
1.0 


09-17-70 

0820 

09-21-70 
0650 

09-28-70 
0710 


0.22 


1.2 


B9   D  751.9    119.3    SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  BRANDT  BRIDGE 
0.53 


09-16-70 
0705 

09-28-70 
0635 


0.86 


B9   D  752.6    122.9  MIDDLE  RIVER  AT  WILLIAMS  BRIDGE  NEAR  HOLT 


10-22-69 
1320 

01-13-70 
1305 

04-22-70 

1250 

07-09-70 
1120 


0.70 
0.70 
0.50 
0.30 


0.30  <0.08 

1.60  0.10 

1.00  <0.08 

0.85  <0.08 


B9  D  753.5  129.3  MIDDLE  RIVER  AT  BORDEN  HIGHWAY 


10-22-69 
1230 

0.50 

0.62 

0.12 

01-13-70 
1230 

1.20 

2.30 

0.10 

04-22-70 
1215 

0.20 

0.70 

<0.08 

07-09-70 
1035 

0.20 

0.58 

<0.08 

0.08 
0.06 
0.08 
0.05 

0.05 
0.07 
0.06 
0.06 


0.10 
0.09 
0.12 
0.09 

0.07 

0.09 
0.08 
0.09 


KN     002.1   M 


KN     001.5   M 


KN 


KN 


KN 


KN 


KN 


KN 


KN 


001.4   M 


KN     001.7   M 


KN     001.4   M 


001.2   M 


002.2   M 


001.8   M 


001.1   M 


001.4   M 


001.4   M 


5001 
5001 
5001 

5001 
5001 
5001 

5001 
5001 
5001 

5050 
5050 

5001 
5001 
5001 
5001 


5U 


5(1 


50 


5(J 


50 


50 


50 


50 


ii. 


5001 

5 

5001 

5r 

5001 

5 

5001 

5 

5(0 
50 
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B9  D  756 

1    125.8  WHISKY  SLOUGH  AT  HOLT 

10-22-69 
■     1130 

1.00                                 0.47            0.09 

0.04 

0.07 

5001 

5006 

01-13-70 
1055 

4.00                               2.40            0.15 

0.03 

0.06 

5001 

5006 

04-22-70 
1145 

<0.10                               0.70         <0.08 

0.01 

0.04 

5001 

5006 

07-09-70 
0955 

<0.10                               0.95            0.12 

0.02 

0.06 

5001 

5006 

B9  D  757. 

8    121.9   STOCKTON  SHIP  CHANNEL  AT  BURNS   CUTOFF 

09-16-70 
0840 

1.1 

KN 

001.2 

M 

5050 

5050 

09-28-70 
0725 

1.1 

KN 

001.3 

M 

5050 

5050 

B9  D  758 

7    122.9   SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  BUCKLEY  COVE 

10-22-69 
1020 

1.00                                 0.45            0.12 

0.16 

0.17 

5001 

5006 

01-13-70 
0955 

0.90                                1.10         <0.08 

0.15 

0.17 

5001 

5006 

04-21-70 
1430 

1.00                                1.10         <0.08 

0.39 

1.24 

5001 

5006 

07-08-70 
1315 

0.20                               0.73          <0.08 

0.09 

0.15 

5001 

5006 

B9  D  759 

9    126.6    SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  LIGHT  24 

09-16-70 
0930 

0.52 

KN 

000.6 

M 

5050 

5050 

09-28-70 
0825 

0.86 

KN 

00.62 

M 

5050 

5050 

B9  D  800 

5    134.8  OLD  RIVER  AT  HOLLAND  TRACT 

03-17-70 
1345 

0.80                                 0.57          <0.08 

0.06 

0.07 

5001 

5006 

06-16-70 
1555 

0.10                               0.50         <0.005 

0.05 

^% 

00.62 

M 

5001 

5006 

09-11-70 
1700 

<0 . 10                               0 . 92         <0 . 08 

0.06 

0.08 

5001 

5006 

B9  D  800 

7    138.4   DUTCH  SLOUGH  AT  BETHEL  ISLAND  BRIDGE 

03-17-70 
1430 

0.80                                 0.51          <0.08 

0.06 

0.08 

5001 

5006 

06-16-70 
1500 

<0.05                               0.50         <0.005 

0.05 

PO4 

00.49 

M 

5001 

5006 

09-11-70 
1600 

0.10                               0.87         <0.08 

0.08 

0.09 

5001 

5006 
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TABLE  0-7  (CONT) 

NUTRIENTS   IN    SURFACE  WATER 


Dote 
Time 


Nutrients    (Mg/L) 


Nitrogen    Series  as  N 


NO, 


NO^ 


Org 


NH, 


Total 


Phosphorus  Series  os    P 


Ortho 


Hydro 


Total 


B9  D  801.1    142.6  BIG  BREAK  NEAR  OAKLEY 

0.20  0.39         <0.005 


10-20-69 
1250 

11-20-69 
1535 

02-11-70 
1055 

03-16-70 
1330 

04-16-70 
1420 

05-18-70 
1655 

06-15-70 
1645 

07-15-70 
1655 

08-13-70 
1630 

09-09-70 
1505 


0.10 


0.50 


0.68 


0.29 


0.05 


0.05 


0.11 


0.11 


0.05 


0.06  0.02 

0.39  <0.005 

0.64  0.02 

0.55  <0.005 

0.41  <0.005 

0.40  <0.005 

0.47  <0.005 

0.49  0.01 

0.29  <0.005 


0.07 


0.04 


0.06 


0,07 


0.06 


0.09 


0.06 


0.13 


0.10 


0.08 


B9  D  801 

2  148.5  SAN 

JOAQUIN  RIVER  i 

10-20-69 

0.10 

0.24 

1145 

11-21  69 

0.20 

0.08 

1240 

02-12-70 

0.30 

0.27 

0920 

03-19-70 

0.41 

0.21 

1530 

04-16-70 

0.32 

0.59 

1350 

05-18-70 

0.05 

0.39 

1625 

06-15-70 

<0.05 

0.42 

1605 

07-15-70 

0.09 

0.53 

1620 

08-13-70 

0.11 

0.55 

1555 

09-09-70 

0.02 

<0.01 

1420 

<0.005 

0.07 

0.02 

0.05 

0.02 

0.06 

0.02 

0.06 

0.01 

0.06 

0.01 

0.08 

0.02 

0.06 

<0.005 

0.09 

0.03 

0.09 

<0.005 

0.07 

Miscellaneous 
Nutrients 


Sonnp 


Lob 


Code       Value       UR 


DON 

00.19 

M 

'\ 

00.21 

M 

DON 

00.01 

MY 

^°4 

00.34 

M 

DON 

00.32 

M 

^°4 

00.42 

M 

DON 

00.25 

M 

PO, 

00.36 

M 

DON 

00.55 

M 

PO, 

00.38 

M 

DON 

00.39 

M 

PO, 

00.30 

M 

DON 

00.39 

M 

'\ 

00.51 

M 

DON 

00.15 

M 

'% 

00.94 

M 

DON 

00.13 

M 

'\ 

00.46 

M 

DON 

00.25 

M 

PO, 

00.47 

M 

DON 

DON 

DON 
^°4 
DON 
^°4 
DON 
^°4 
DON 
^°4 
DON 

DON 

DON 

'% 

DON 
PO, 


00.05 
00.21 

00.01 
00.53 

00.26 
00.45 

00.21 
00.31 

00.59 
00.38 

00.19 
00.39 

00.35 
00.46 

00.02 
00.83 

00.13 
00.54 

00.01 
00.58 


M 
M 

MY 
M 

M 

M 

M 
M 

M 
M 

M 

M 

M 
M 

M 
M 

M 
M 

MY 
M 


5001 


5001 


5001 


5001 


5001 


5001 


5001 


5001 


5001 


5001 


5006 
5006 
5006 
5006 
5006 
5006 


I 

5006 '^ 


5006 


5006 


5006 


5001 


5001 


5001 


5001 


5001 


5001 


5001 


5001 


5001 


5001 


5006 


5006 


5006 


5006 


5006 


5006 


5006 


5006 


5006 


5006 
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TABLE  0-7  (CONT) 

NUTRIENTS   IN    SURFACE   WATER 


Dote 
Time 

Nutrients    (Mg/L) 

Miscellaneous 
Nutrients 

Samp 

Lab 

Nitrogen    Series  as  N 

Phosphorus  Series  as    P 

NO3            NOg 

Org 

NH3 

Total 

Ortho 

Hydro 

Total 

Code 

Value 

UR 

9  D  801 

1 
6    145.2    SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH  BRIDGE    (AT  LIGHT   12) 

0-20-69 

0.20 

0.37         <0.005 

0.07 

DON 

00.06 

M 

5001 

5006 

1220 

PO4 

00.21 

M 

1-21-69 

0.10 

0.02            0.02 

0.05 

DON 

00.02 

M 

5001 

5006 

1340 

PO, 

00.38 

M 

2-11-70 

0.40 

0.45         <0.005 

0.05 

DON 

00.32 

M 

5001 

5006 

1030 

PO, 

00.45 

M 

'3-16-70 

0.29 

0.16         <0.005 

0.05 

DON 

00.10 

M 

5001 

5006 

1245 

PO4 

00.25 

M 

^-15-70 

0.34 

0,73            0.01 

0.08 

DON 

00.73 

M 

5001 

5006 

1215 

PO, 

00.51 

M 

,5-20-70 

<0.05 

0.37            0.01 

0.08 

DON 

00.21 

M 

5001 

5006 

;   1840 

PO, 

00.29 

M 

■■6-17-70 

0.05 

0.43            0.02 

0.06 

DON 

00.43 

M 

5001 

5006 

1725 

PO, 

00.52 

M 

.7-16-70 

0.09 

0.45            0.02 

0.08 

DON 

00.27 

M 

5O01 

5006 

1745 

PO4 

00.79 

M 

18-14-70 

0.09 

0.55         <0.005 

0.09 

DON 

00.26 

M 

5001 

5006 

1655 

PO, 

00.46 

M 

;9-ll-70 

<0.005 

0.17         <0.05 

0.08 

DON 

00.01 

MY 

5001 

5006 

1600 

^°4 

00.55 

M 

;9  D  801. 

9    151.4  NEW  YORK  SLOUGH  NEAR  PITTSBURG  POINT 

•3-19-70 

0.50 

0 .  13          <0 . 08 

0.04                             0.05 

5001 

5006 

1510 

6-17-70 

0.10 

0.18         <0.005 

0.05 

PO^ 

00.47 

M 

5001 

5006 

1700 

9-11-70 

0.20 

0.34         <0.08 

0.08                             0.08 

5001 

5006 

1530 

9  D  802. 

6    136.8  FRANKS  TRACT  NEAR  RUSSOS  LANDING 

jo-20-69 

0.20 

0.20            0.01 

0.07 

DON 

00.10 

M 

5001 

5006 

1615 

PO, 

00.21 

M 

1-24-69 

0.20 

0.03            0.05 

0.05 

DON 

00.03 

M 

5001 

5006 

'    1645 

PO4 

00.29 

M 

2-11-70 

0.50 

0.39            0.02 

0.06 

DON 

00.39 

M 

5001 

5006 

1300 

PO4 

00.35 

M 

'13-I6-7O 

0.52 

0.29            0.03 

0.06 

DON 

00.28 

M 

5001 

5006 

1500 

PO4 

00.33 

M 

i4-16-70 

0.34 

0.54            0.01 

0.07 

DON 

00.54 

M 

5001 

5006 

1515 

^U 

00.37 

M 

15-18-70 

0.05 

0.46         <0.005                               0.08 

DON 

00.24 

M 

5001 

5006 

1750 

PO4 

00.36 

M 

'6-15-70 

0.07 

0.35            0.02 

0.10 

DON 

00.29 

M 

5001 

5006 

1745 

PO, 

00.45 

M 

4 
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TABLE  D-7  (CONT) 

NUTRIENTS   IN    SURFACE  WATER 


Date 
Time 


Nutrients    (Mg/L) 


Nitrogen    Series  as  N 


NO-, 


NO. 


Org 


NH, 


Total 


Phosphorus  Series   as    P 


Ortho 


Hydro 


Total 


Miscellaneous 
Nutrients 


Code        Value       UR 


Samp 


Lob 


B9  D  802.6    136.8  FRANKS  TRACT  NEAR  RUSSOS  LANDING    (Continued) 


07-15-70 

1745 

08-13-70 
1810 

09-09-70 
1600 


0.23 


0.11 


<0.005 


0.44         <0.005 
0.53         <0.005 
<0.01         <0.05 


B9  D  802.6    147.6   SHERMAN  LAKE  NEAR  ANTIOCH 


10-20-69 
1100 

0.10 

0.36 

<0.005 

11-21-69 
1310 

0.20 

0.02 

0.02 

02-12-70 
0945 

0.20 

0.31 

<0.005 

3-20-70 
1415 

0.29 

0.32 

0.02 

04-17-70 
1335 

0.32 

0.54 

0.01 

05-19-70 
1700 

0.20 

0.42 

<0.005 

06-16-70 
1525 

0.07 

0.40 

<0-005 

07-14-70 
1415 

0,07 

0.69 

<0.005 

08-12-70 

1400 

0.16 

0.66 

<0.005 

09-10-70 
1425 

0.05 

0.17 

<0.005 

B9  D  802 

7    123.3 

DISAPPOINTMENT   SLOUGH  NEAR  LODI 

10-23-69 
1415 

0.20 

0.34 

0.10 

01-12-70 
0845 

2.00 

1.80 

0.15 

04-21-70 
1300 

0.10 

1.20 

<0.08 

07-08-70 
1145 

0.30 

0.85 

<0.08 

B9  D  803 

1   141.3 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  JERSEY  POINT 

10-20-69 
1325 

0.20 

0.26 

<0.005 

11-24-69 
1430 

0.20 

<0.01 

0.02 

0,12 


0.09 


0.08 


0.07 


0.06 


0.05 


0.05 


0.06 


0.09 


0.07 


0.07 


0.10 


0.08 


0.05 
0.18 
0.10 
0.11 

0.07 
0.05 


0.10 
0.23 
0.18 
0.16 


DON 

00.01 

MY 

PO, 

00.80 

M 

DON 

00.46 

M 

^°4 

00.44 

M 

DON 

00.01 

MY 

^4 

00.40 

M 

DON 

00.09 

M 

PO, 

00.24 

M 

DON 

00.01 

MY 

^°4 

00.36 

M 

DON 

00.31 

M 

^4 

00.45 

M 

DON 

00.11 

M 

'\ 

00.33 

M 

DON 

00.49 

M 

'\ 

00.48 

M 

DON 

00.39 

M 

'\ 

00.43 

M 

DON 

00.31 

M 

^°4 

00.49 

M 

DON 

00.27 

M 

PO4 

00.69 

M 

DON 

00.26 

M 

PO4 

00.54 

M 

DON 

00.01 

MY 

PO, 

00.48 

M 

DON 

00.20 

M 

'\ 

00.23 

M 

DON 

00.01 

MY 

PO, 

00.33 

M 

5001 


5001 


5001 


5001 


5001 


5001 


5001 


5001 


5001 


5001 


5001 


5001 


5001 


5006 


5006 


5006 


5006 


5006 


5006 


5006 


5006 


5006 


5006 


5006 


5006 


5006 


5001 
5001 
5001 
5001 

5001 
5001 


5006 
5006 
5006 
5006 

5006 
5006 
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TABLE  D-7  (CONT) 

NUTRIENTS   IN    SURFACE  WATER 


.  Date 
Time 

Nutrients    (Mg/L) 

Miscellaneous 
Nutrients 

Samp 

Lob 

Nitrogen    Series  as  N 

Ptiosphorus  Series  as    P 

NO3 

NO2 

Org 

NH3 

Total 

Orttio 

Hydro 

Total 

Code 

Value 

UR 

.9  D  803 

1 

1    141.3   SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  JERSEY  POINT    (Continued) 

"2-11-70 

0.40                               0.39 

<0.005 

0.07 

DON 

00.36 

M 

5001 

5006 

1120 

PO, 

00.32 

M 

■3-19-70 

0.47                               0.30 

0.02 

0.05 

DON 

00.16 

M 

5001 

5006 

1615 

PO, 

00.31 

M 

•4-10-70 

0.36                               0.58 

0.01 

0.07 

DON 

00.58 

M 

5001 

5006 

:    1430 

PO4 

00.41 

M 

4-16-70 

0.29                               0.64 

<0.005 

0.06 

DON 

00.64 

M 

5001 

5006 

,   1450 

PO, 

00.33 

M 

,4-24-70 

0.27                               0.59 

0.01 

0.08 

DON 

00.59 

M 

5001 

5006 

i   1235 

PO, 

00.45 

M 

5-01-70 

0.30                               0.54 

<0.005 

0.09 

DON 

00.43 

M 

5001 

5006 

,   1230 

PO4 

00.36 

M 

:5-07-70 

0.10                               1.20 

0.01 

0.06 

DON 

00.31 

M 

5001 

5006 

j   1320 

PO4 

00.47 

M 

;5-14-70 

0.10                               0.53 

<0.005 

0.09 

DON 

00.23 

M 

5001 

5006 

1200 

PO, 

00.36 

M 

5-18-70 

0.05                       .        0.42 

<0.005 

0.08 

DON 

00.18 

M 

5001 

5006 

1720 

PO4 

00.34 

M 

5-28-70 

0.07                               0.35 

<0.005 

0.09 

DON 

00.32 

M 

5001 

5006 

,   1230 

PO4 

00.38 

M 

•6-10-70 

0.07                               0.42 

<0.005 

0.07 

DON 

00.39 

M 

5001 

5006 

1100 

PO4 

00.58 

M 

.6-15-70 

0.27                               0.42 

<0.005 

0.09 

DON 

00.32 

M 

5001 

5006 

;   1715 

PO4 

00.57 

M 

16-25-70 

0.09                               0.56 

0.02 

0.08 

DON 

00.25 

M 

5001 

5006 

[   1340 

PO4 

00.93 

M 

7-02-70 

0.18                               0.95 

0.02 

0.12 

DON 

00.03 

M 

5001 

5006 

1150 

PO4 

00.80 

M 

[7-09-70 

0.07                               0.40 

0.02 

0.08 

DON 

00.01 

MY 

5001 

5006 

1  0955 

PO4 

00.64 

M 

'7-15-70 

0.11                               0.62 

0.02 

0.08 

DON 

00.27 

M 

5001 

5006 

1720 

PO4 

00.69 

M 

■7-23-70 

0.16                               0.39 

0.03 

0.09 

DON 

00.19 

M 

5001 

5006 

1200 

PO4 

00.49 

M 

7-30-70 

0.18                               0.52 

0.01 

0.10 

DON 

00.22 

M 

5001 

5006 

1030 

PO4 

00.52 

M 

'8-06-70 

0.16                               0.46 

0.01 

0.10 

DON 

00.18 

M 

5001 

5006 

1400 

PO4 

00.51 

M 

|8-13-70 

0.14                               0.50 

<0.005 

0.10 

DON 

00.30 

M 

5001 

5006 

1735 

PO4 

00.43 

M 
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TABLE     D-7    (CONT) 

NUTRIENTS   IN    SURFACE  WATER 


Date 
Time 


Nutrients    (Mg/L) 


Nitrogen    Series  as  N 


NO, 


NO^ 


Org 


NH, 


Total 


Phosphorus  Series   as    P 


Ortho 


Hydro 


Total 


B9   D  803.1    141.3    SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  JERSEY  POINT    (Continued) 


08-20-70 
1300 

08-27-70 
1230 

09-03-70 
1400 

09-09-70 
1530 

09-24-70 
1230 


0.11 


0.14 


0.07 


<0.005 


0.05 


0.36  0.03 

0.36  0.01 

0.21  0.02 

<0.01  <0.005 

0.32  <0.005 


B9  D  803.7    136.1  FALSE  RIVER  AT  WEBB 
0.60  0.57 


03-16-70 
1415 

06-15-70 
1810 

09-09-70 
1620 


0.10 
0.10 


0.40 
0.53 


PUMP 
<0.08 

<0.005 

0.10 


B9  D  804.4   134.2  OLD  RIVER  AT  MOUTH 


10-20-69 
1520 

11-24-70 
1550 

02-11-70 
1225 

03-16-70 
1430 

04-16-70 
1550 

05-18-70 
1825 

06-15-70 
1825 

07-15-70 
1815 

08-13-70 
1845 

09-09-70 
1640 


0.30 


0.10 


0.40 


0.41 


0.29 


0.20 


0.07 


0.23 


0.11 


0.05 


0.18  0.09 


0.04  0.02 


0.36  <0.005 


0.26  0.03 


0.44 
0.42 
0.42 


0.03 


0.02 


0.02 


0.24  <0.005 


0.41  0.01 


<0.01         <0.005 


0.09 


0.08 


0.08 


0.08 


0.06 
0.06 
0.08 

0.08 
0.07 
0.06 
0.06 
0.08 
0.10 
0.07 
0.11 
0.09 
0.07 


0.07 


0.08 


Miscellaneous 
Nutrients 


Code        Value       UR 


DON 

00.13 

M 

PO^ 

00.51 

M 

DON 

00.11 

M 

PO, 

00.48 

M 

DON 

00.01 

MY 

PO4 

00.54 

M 

DON 

00.01 

MY 

PO, 

00.48 

M 

DON 

00.01 

MY 

PO, 

00.44 

M 

PO,  00.55        M 

4 


DON 

00.11 

M 

PO, 

00.25 

M 

DON 

00.04 

M 

'\ 

00.34 

M 

DON 

00.36 

M 

PO, 

00.42 

M 

DON 

00.12 

M 

PO, 

00.25 

M 

DON 

00.42 

M 

PO4 

00.40 

M 

DON 

00.19 

M 

PO, 

00.38 

M 

DON 

00.42 

M 

PO, 

00.46 

M 

DON 

00.01 

MY 

PO, 

00.67 

M 

DON 

00.28 

M 

PO, 

00.46 

M 

DON 

00.01 

MY 

PO, 

00.31 

M 

Samp 


Lob 


5001 


5001 


5001 


5001 


5001 


5006' 

5006 

5006 

5006 

5006 


5001 
5001 
5001 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 


5006 

5006: 

5006 

5006 
500f 
500( 
500( 


50C, 


500i 


500 


500 


500i 


500' 


ij 


492 


TABLE  D-7  (CONT) 

NUTRIENTS   IN    SURFACE   WATER 


Nutrients    (Mg/L) 

Miscellaneous 
Nutrients 

Samp 

Lob 

Date 

Nitrogen    Series  as  N 

Phosphorus  Series  as    P 

Time 

NO3 

NO2 

Org 

NH3 

Total 

Ortho 

Hydro 

Total 

Code 

Value 

UR 

69  D  805 

1    144.3    SACRAMENTO  RIVER  AT  EMMATON 

■13-20-70 
1450 

0.40                                 0.63          <0.08 

0 .  04                            0 .  06 

5001 

5006 

b-16-70 
1600 

0.20                               0.27         <0.005 

0.07 

PO4 

00.59 

M 

5001 

5006 

9-10-70 
1450 

0.20                               0.38            0.08 

0.08                             0.08 

5001 

5006 

9  D  805 

2    124 . 1  WHITE   SLOUGH  AT  RIO  BLANCO  TRACT  NEAR 

LODI 

10-23-69 
1330 

4.00                               3.20            0.62 

1.63                            4.04 

5001 

5006 

1-12-70 
0920 

2.00                               2.80            2.80 

3.00                             3.10 

5001 

5006 

4-21-70 
1220 

5.60                               2.20            0.10 

3.16                             3.59 

5001 

5006 

7-08-70 
1055 

0.60                               0.58         <0.08 

0.62                             0.62 

5001 

5006 

9  D  805. 

2    126.0  WHITE   SLOUGH  NEAR  LODI 

10-23-69 
1215 

0.80                               0.34            0.10 

0.36 

PO, 

01.30 

M 

5001 

5006 

'1-12-70 
1010 

1.80                      .         1.80            0.15 

0.18 

^°4 

00.71 

M 

5001 

5006 

4-21-70 
1135 

0.40                               0.65         <0.08 

0.17 

PO^ 

00.56 

M 

5001 

5006 

7-08-70 
1000 

0.20                               1.60         <0.08 

0.11 

'\ 

00.41 

M 

5001 

5006 

.9  D  805. 

8    140.1   SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  TWITCHELL   ISLAND 

3-19-70 
1640 

0.50                                 0.26          <0.08 

0.05                             0.06 

5001 

5006 

)6-16-70 
1810 

0.10                               0.30            0.02 

0.06 

PO4 

00.45 

M 

5001 

5006 

)9-10-70 
1630 

0.10                               0.30         <0.08 

0.07                             0.08 

5001 

5006 

J9  D  806. 

4   142.0  THREE  MILE   SLOUGH  AT  SACRAMENTO  RIVER 

)3-20-70 
1510 

0.20                                 0.44          <0.08 

0.05                             0.06 

5001 

5006 

)6-16-70 
1620 

0.20                                 0.40          <0.005 

0.08 

PO, 

00.55 

M 

5001 

5006 

)9-10-70 
1510 

0.20                               0.38         <0.08 

0.09                             0.10 

5001 

5006 

J9  D  808. 

8    125.8   SYCAMORE   SLOUGH  AT  DRAIN  NEAR  LODI 

10-23-69 
1120 

0.10                               7.10            6.40 

0.98                             2.09 

5001 

5006 

)l-12-70 
1040 

0.10                               6.20            4.20 

1.50                             1.57 

5001 

5006 

)4-21-70 
1050 

0.20                               2.20            0.15 

0.32                             0.52 

5001 

5006 

)7-08-70 
0915 

<0.10                               0.85         <0.08 

0.07                             0.11 

5001 

5006 
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Nitrogen    Series  os  N 


NO, 


NO-- 


Org 
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Total 


Miscellaneous 
Nutrients 


Code        Value       UR 


Samp 


Lot 


B9  D  809.6   141.1   SACRAMENTO  RIVER  AT  RIO  VISTA  BRIDGE 


10-21-69 
1855 

11-25-70 
1530 

02-12-70 
1145 

03-20-70 
1535 

04-16-70 
1420 

05-18-70 
1700 

06-15-70 
1505 

07-15-70 
1630 

08-12-70 
1520 

09-09-70 
1400 


0.10 


0.20 


0.20 


0.23 


0.27 


0.20 


0.29 


0.23 


0.09 


0.05 


0.26 


<0.01 


0.03 


0.04 


0.29         <0.005 
0.12  0.03 


0.79 


0.32 


0.12 


0.09 


0.40  <0.005 

0.47  <0.005 

0.29  <0.005 

<0.01  <0.005 


B9  D  810.1   127.9  HOG  SLOUGH  NEAR  THORNTON 
0.20  0.34 


10-24-69 
1230 

01-12-70 
1125 

04-23-70 

1155 

07-10-70 
1020 


0.40 
0.20 
0.20 


0.08 
0.45  0.23 

1.20  0.15 

0.65         <0.08 


B9  D  811.0   139.3   STEAMBOAT  SLOUGH  ABOVE  CACHE  SLOUGH 


03-20-70 
1605 

06-16-70 
1710 

09-10-70 
1545 


0.40 
0.30 
0.10 


0.44         <0.08 
0.35  <0.005 

0.43  <0.08 


B9   D  812.3    126.8  BEAVER  SLOUGH  NEAR  THORNTON 
0.20 


10-24-69 
1320 

01-12-70 
1240 


0.40 


0.54 
3.20 


0.46 
2.70 


0.09 


0.08 


0.04 


0.05 


0.09 


0.11 


0.11 


0.13 


0.09 


0.08 


0.13 
0.13 
0.12 
0.12 

0.04 
0.13 
0.08 

0.29 
0.13 


0.18 
0.13 
0.17 
0.13 

0.08 


0.09 

0.31 
0.95 


DON 
PO, 


DON 
PO, 


DON 
PC, 


DON 
PO, 


DON 
PO, 


DON 
PO, 


DON 
PO, 


DON 
PO, 


DON 
PO, 


DON 
PO, 


00.09 

M 

00.27 

M 

00.01 

MY 

00.33 

M 

00.22 

M 

00.52 

M 

00.01 

m 

00.33 

M 

00.79 

M 

00.41 

M 

00.22 

M 

00.37 

M 

00.27 

M 

00.58 

M 

00.34 

M 

00.71 

M 

00.22 

M 

00.44 

M 

00.01 

MY 

00.44 

M 

5001 


5001 


5001 


5001 


5001 


5001 


5001 


5001 


5001 


5001 


soo| 


500 


50C 


50C 


50C 


50( 


50{ 


50( 


50( 


PO^  00.58       M 


5001 
5001 
5001 
5001 

5001 
5001 
5001 

5001 
5001 


50r 

5C 

5l 
5C 

5C 
5C 
5C 

5C 
3C 


J 
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late 
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Phosphorus  Series 

OS     P 

'ime 

NO3 

NOg 
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NH3 

Total 

Ortho 

Hydro 

Total 

Code       Value       UR 

1  D  812 

1 
3    126.8  BEAVER  SLOUGH  NEAR  THORNTON    (Continued) 

f.-23-70 
.240 

0.50                               1.10            0.30 

0.15 

0.20 

5001 

5006 

,-10-70 
1100 

<0.10                               0.83            0.15 

0.08 

0.13 

5001 

5006 

)  D  815 

3    126.3   MOKELUMNE  RIVER  NEAR  THORNTON 

-24-69 
i350 

0.10                                 0.38            0.13 

0.01 

0.03 

5001 

5006 

t-12-70 
1310 

0.10                               0.60         <0.08 

0.04 

0.05 

5001 

5006 

-23-70 
320 

<0.10                               0.10         <0.08 

0.32 

0.36 

5001 

5006 

-07-70 
.130 

<0.10                               0.38         <0.08 

0.05 

0.08 

5001 

5006 

D  816 

6    129.8   SNODGRASS   SLOUGH  AT  TWIN  CITIES  ROAD  NEAR  HOOD 

(-23-69 
1420 

0.30                               0.42            0.14 

0.07 

0.08 

5001 

5006 

-12-70 
1350 

1.30                               2.60         <0.08 

0.07 

0.10 

5001 

5006 

,-23-70 
;  1405 

0.10                               0.50         <0.08 

ft. 

0.07 

0.11 

5001 

5006 

r-10-70 
'  1225 

0.20                               0.38         <0.08 

0.07 

0.11 

5001 

5006 

D  819 

1    130.1   SNODGRASS    SLOUGH  AT  SOUTHERN  PACIFIC  F 

J^ILROAD  BRIDGE 

1-24-69 
|1515 

0.10                                 0.34            0.10 

0.04 

0.06 

5001 

5006 

1.-12-70 

.1425 

f 

0.60                               0.55         <0.08 

0.16 

0.19 

5001 

5006 

.-23-70 
1450 

<0.10                                1.10         <0.08 

0.09 

0.15 

5001 

5006 

i'-10-70 
1315 

0.20                               0.45         <0.08 

0.07 

0.11 

5001 

5006 

,t  D  820 

7    132,7   SACRAMENTO  RIVER  AT  GREENE'S  LANDING 

-17-70 
-620 

0.10                                 0.19          <0.08 

0.04 

0.05 

5001 

5006 

^)-15-70 
;  1345 

0.20                               0.22            0.12 

0.10 

PO,          00.58       M 
4 

5001 

5006 

)-09-70 
1230 

0.10                               0.55         <0.08 

0.09 

0.11 

5001 

5006 

,)  D  827 

3    130.0   SACRAMENTO  RIVER  AT  FREEPORT 

)-02-69 
;  1340 

1 

0.11                                 0.2               0.08 

0.06 

0.10 

PO,           00.56        M 
4 

5050 
5050 

5050 
5000 

'D-21-69 
1  0930 

0.25 

0.10 

0.15 

KN            000.4        M 

5050 

5050 

il-05-69 
■  1305 

{ 

0.10                               0.2              0.07 

0.06 

0.10 

PO,           00.30       M 
4 

5050 
5050 

5050 
5000 
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Nutrients    (Mg/L) 

Mi 
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Nutrients 

Samp 

Lot 

Nitrogen    Series  as  N 

Phosphorus  Series  as    P 

NO3 

NO2 

Org 

NH3 

Total 

Ortho 

Hydro 

Total 

Code 

Voiue 

UR 

B9  D  827. 

1 
3    130.0   SACRAMENTO  RIVER  AT  FREEPORT    (Continued) 

12-03-69 

0.11                                 0.4               0.30 

0.07                            0.12 

5050 

505 

1300 

^°4 

00.32 

M 

5050 

500 

12-16-69 

0.28 

0.07                             0.20 

KN 

000.5 

M 

5050 

505, 

1315 

01-07-70 

0.18                                 0.2               0.02 

0.04                            0.14 

5050 

505' 

1210 

PO, 

00.31 

M 

5050 

500 

01-20-70 

0.14 

0.02                             0.06 

KN 

000.1 

M 

5050 

505 

1300 

02-04-70 

0.37 

0.05                             0.25 

KN 

000.4 

M 

5050 

505 

1255 

PO4 

00.00 

M 

5050 

500 

02-17-70 

0.21 

0.04                             0.17 

KN 

000.3 

M 

5050 

505 

1210 

03-04-70 

^°4 

00.57 

M 

5050 

50C 

1135 

03-17-70 

0.13 

0 . 03                             0 . 10 

KN 

000.3 

M 

5050 

505 

1400 

04-08-70 

0.22 

0.09                             0.16 

KN 

000.3 

M 

5050 

505 

1300 

PO, 

00.91 

M 

5050 

50C' 

04-21-70 

0.18 

0.11                             0.21 

KN 

000.5 

M 

5050 

505 

1245 

05-06-70 

0.14 

0.08                             0.16 

KN 

000.4 

M 

5050 

505 

1230 

^°4 

00.48 

M 

5050 

500 

05-19-70 

0.15 

0.08                             0.17 

KN 

000.5 

M 

5050 

505 

1150 

^ 

! 

06-03-70 

0.11 

0.21                             0.26 

KN 

000.5 

M 

5050 

505' 

1240 

PO4 

00.81 

M 

5050 

50C' 

06-16-70 

0.14 

0.09                             0.22 

KN 

000.5 

M 

5050 

505 

1215 

07-07-70 

0.04 

0 . 10                             0 . 16 

KN 

000.4 

M 

5050 

500 

1820 

'\ 

00.30 

M 

5050 

07-21-70 

0.07 

0.07                             0.14 

KN 

000.3 

M 

5050 

505' 

1130 

08-05-70 

0.47 

0.12                             0.16 

KN 

000.4 

M 

5050 

505 

1030 

^°4 

00.61 

M 

5050 

50c; 

i 

1 

08-18-70 

0.08 

0.07                             0.12 

KN 

000.3 

M 

5050 

505* 

0650 

1 

09-02-70 

0.14 

0.13 

5050 

50^ 

1110 

1 

1 

09-02-70 

0.10 

0.08                             0.11 

KN 

000.4 

M 

5050 

505 

1115 

09-15-70 

0.04 

0.05                             0.12 

KN 

000.2 

M 

5050 

505 

1340 
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[Date 
Time 

I 

Nutrients    (Mg/L) 

Miscellaneous 
Nutrients 

Samp 

Lob 

Nitrogen    Series  as  N 

Phosphorus  Series  os    P 

NO3 

NOg 

Org 

NH3 

Total 

Ortho 

Hydro 

Totol 

Code 

Volue 

UR 

H 

7  L  856.6   000.6 

LAKE  TAHOE  NEAR  TAHOE  KEYS 

[)-07-69 
'0905 

1 

0.0036 

0.0008          0.185       0.0206 

<0.005 

RP 

003.0 

UY 

5050 

5060 

^-19-69 
1315 

0.0020 

0.0008          0.220       0.0136 

0.0180 

RP 

005.0 

U 

5050 

5060 

3-10-70 
1230 

0.0050 

<0.0003          0.085       0.0053 

0.009 

RP 

003.0 

U 

5050 

5060 

5-13-70 
1005 

0 . 0023 

0.0003         0.034       0.0168 

0.0142 

RP 

004.8 

U 

5050 

5060 

3-26-70 
1135 

0.0021 

0.0000         0.023        0.0040 

0.006 

RP 

001.5 

U 

5050 

5050 

|7  L  856. 

6  003.4 

LAKE  TAHOE  NEAR  TAYLOR  CREEK 

0-07-69 
0930 

0.0054 

0.0008          0.135       0.0192 

0.005 

RP 

003.0 

U 

5050 

5060 

1-19-69 
1345 

0.0022 

0.0006          0.163        0.0112 

0.0100 

RP 

007.0 

U 

5050 

5060 

'3-10-70 
1  1300 

1 

0.0056 

<0.0003          0.066        0.0083 

0.009 

RP 

006.0 

U 

5050 

5060 

'5-13-70 
1020 

0.0067 

<0.0003     .     0.032       0.0128 

0.0102 

RP 

003.2 

U 

5050 

5060 

18-26-70 
1158 

0.0019 

0.0001          0.007        0.002 

0.004 

RP 

001.0 

U 

5050 

5050 

)7  L  900. 

0  000.0 

LAKE  TAHOE,    SOUTH  CENTER 

|0-07-69 
0850 

0.0016 

0.0008          0.144       0.0100 

0.0050 

RP 

003.0 

u 

5050 

5060 

1-19-69 
1255 

0.0012 

0.0008          0.167        0.0134 

0.0180 

RP 

009.0 

u 

5050 

5060 

3-10-70 
1145 

0.0038 

<0.0003          0.101       0.0045 

0.011 

RP 

005.0 

u 

5050 

5060 

•5-13-70 
0900 

0.0027 

<0.0003          0.108       0.0056 

0.0081 

RP 

004.8 

u 

5050 

5060 

'8-26-70 
j    1100 

0.0019 

0.0001          0.029       0.0090 

0.022 

RP 

001.4 

u 

5050 

5050 

1 17  L  900. 

5   957.0  LAKE  TAHOE  AT  ZEPHYR  COVE 

.0-07-69 
;    0845 

0.0044 

0.0008          0.195       0.0106 

<0.005 

RP 

003.0 

u 

5050 

5060 

1.1-19-69 

1245 

0.0016 

0.0008          0.125       0.0150 

0.0180 

RP 

013.0 

u 

5050 

5060 

)3-10-70 
1120 

0.0049 

0.0003          0.131       0.0121 

0.010 

RP 

004.0 

u 

5050 

5060 

)5- 13-70 
0845 

0.0020 

0.0003          0.131        0.0032 

0.0122 

RP 

004.8 

u 

5050 

5060 

)8-26-70 
1040 

0.0024 

0.0000          0.022        0.002 

r 

0.011 

RP 

001.0 

u 

5050 

5050 
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M 
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Nitrogen    Series  as  N 
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NO2 
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NH3 

Total 

Ortho 

Hydro 

Total 

Code 

Value 

UR 

G7   L  900 

8  006.6 

LAKE  TAHOE  AT  RUBICON  BAY 

10-07-69 

0.0044 

0.0008          0.186          0.0140 

<0.005 

RP 

004.0 

U 

5050 

506 

0945 

11-19-69 

0.0012 

0.0008          0.126          0.0094 

0.0200 

RP 

007.0 

u 

5050 

506 

1400 

03-10-70 

0.0063 

<0.0003          0.080         0.0196 

0.008 

RP 

003.0 

u 

5050 

506 

1330 

05-13-70 

0.0090 

<0.0003          0.113          0.0144 

0.0142 

RP 

004.8 

u 

5050 

506 

1050 

08-26-70 

0.0021 

0.0001          0.036          0.0010 

0.006 

RP 

001.4 

u 

5050 

505 

1231 

G7   L  904. 

5  008.3 

LAKE   TAHOE  AT   CHAMBERS   LODGE 

10-07-69 

0.0040 

0.0012          0.196          0.0180 

0.0050 

RP 

003.0 

u 

5050 

506' 

1000 

11-19-69 

0.0010 

0.0008          0.133          0.0114 

0.030 

RP 

009.0 

u 

5050 

506 

1430 

03-10-70 

0.0075 

<0.0003          0.064          0.0053 

0.012 

RP 

004.0 

u 

5050 

506' 

1555 

05-13-70 

0.0011 

<0.0003          0.035          0.0096 

0.0102 

RP 

003.9 

u 

5050 

506 

1110 

08-26-70 

0.0024 

0.0001          0.036          0.002 

0.007 

RP 

001.0 

u 

5050 

505 

1300 

G7  L  905. 

4  956.4 

LAKE  TAHOE  AT  GLENBROOK 

10-07-69 

0.0040 

0.0008          0.172          0.0162 

<0.005 

RP 

003.0 

u 

5050 

506 

0815 

^ 

11-19-69 

0.0024 

0.0008          0.109          0.0168 

0.0180 

RP 

009.0 

u 

5050 

506 

1215 

03-10-70 

0.0053 

<0.0003          0.068          0.0060 

0.012 

RP 

006.0 

u 

5050 

506' 

1045 

05-13-70 

0.0037 

0.0003          0.085          0.0104 

0.0142 

RP 

006.4 

u 

5050 

506 

0825 

08-26-70 

0.0022 

0.0000         0.066          0.0010 

0.007 

RP 

001.3 

u 

5050 

505' 

1005 

G7  L  908. 

7   000.3 

LAKE   TAHOE,    NORTH   CENTER 

10-07-69 

0.0036 

0.0006          0.115          0.0112 

<0.005 

RP 

003.0 

u 

5050 

506 

0800 

11-19-69 

0.0012 

0.0008          0.179          0.0094 

0.014 

RP 

010.0 

u 

5050 

506 

1030 

03-10-70 

0.0041 

<0.0003          0.061          0.0083 

0.008 

RP 

003.0 

u 

5050 

50. 

1030 

05-13-70 

0.0020 

<0.0003          0.080          0.0088 

0.0203 

RP 

004.8 

u 

5050 

50b 

0805 

08-26-70 

0.0020 

0.0001         0.024         0.0040 

0.010 

RP 

001.6 

u 

5050 

505 

0935 
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Dote 
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Nutrients    (Mg/L) 

Miscellaneous 
Nutrients 

Somp 

Lab 

Nitrogen    Series  as  N 

Phosphorus  Series  os    P 

NO3 

NOg 

Org 

NH3 

Totol 

Ortho 

Hydro 

Totol 

Code 

Value 

UR 

L  910. 

8  007.1 

LAKE  TAHOE  NEAR  LAKE  FOREST 

0-07-69 
0700 

0.0026 

0.0008          0.126          0.0200 

<0 . 005 

RP 

003.0 

U 

5050 

5060 

1-19-69 
0910 

0.0028 

0.0006          0.166          0.0136 

0.020 

RP 

010.0 

U 

5050 

5060 

3-10-70 
0910 

0.0050 

0.0003          0.091          0.0204 

0.010 

RP 

003.0 

U 

5050 

5060 

[5-13-70 
0700 

0.0070 

0.0010          0.117          0.0168 

0.0142 

RP 

004.8 

U 

5050 

5060 

8-26-70 
1338 

0.0023 

0.0001          0.031         0.0020 

0.006 

RP 

001.5 

U 

5050 

5050 

17  L  914. 

2  002.2 

LAKE  TAHOE  NEAR  TAHOE  VISTA 

.0-07-69 
0715 

0.0026 

0.0006          0.217          0.0112 

<0.005 

RP 

003.0 

u 

5050 

5060 

a-19-69 
0940 

0 . 0024 

0.0008         0.165         0.0094 

0.018 

RP 

010.0 

u 

5050 

5060 

|»3-10-70 
.   0940 

j 

0.0040 

0.0007          0.087          0.0083 

0.016 

RP 

005.0 

u 

5050 

5060 

p-13-70 
0720 

0.0037 

<0.0003    ^      0.067          0.0088 

0.0142 

RP 

006.1 

u 

5050 

5060 

')8-26-70 
[   0815 

0.0019 

0.0001          0.051         0.001 

0.011 

RP 

000.8 

u 

5050 

5050 

;7  L  914. 

2  956.8 

LAKE  TAHOE  AT    INCLINE   GUARD   STATION 

j.0-07-69 
1    0745 

0.0050 

0.0006          0.236          0.0120 

0.0050 

RP 

003.0 

u 

5050 

5060 

Ll-19-69 
,    0955 

0.0020 

0.0008          0.149         0.0192 

0.014 

RP 

007.0 

u 

5050 

5060 

)3-10-70 
1000 

0.0038 

<0.0003          0.090          0.0053 

0.006 

RP 

003.0 

u 

5050 

5060 

)5-13-70 
'    0740 

0.0023 

<0.0003          0.081         0.0080 

0.0089 

RP 

004.8 

u 

5050 

5060 

|)8-26-70 
.    0845 

0.0020 

0.0000          0.054          0.002 

0.006 

RP 

001.3 

u 

5050 

5050 

57  3253. ( 

)1      INCLD 

JE  CREEK  AT  INCLINE  VILLAGE 

.0-07-69 
1145 

0.0118 

0.0014         0.203          0.0112 

0.007 

RP 

005.0 

u 

5050 

5060 

-1-19-69 
1100 

0.0138 

0.0014         0.175         0.0130 

0.027 

RP 

018.5 

u 

5050 

5060 

)3-10-70 
1300 

0.0037 

0.0060          0.281          0.0250 

0.066 

RP 

033.0 

u 

5050 

5060 

)5-13-70 
1250 

0.0204 

0.0086          0.094         0.0136 

RP 

016.1 

u 

5050 

5060 

)8-26-70 
1245 

0.0186 

0.0001          0.121         0.014 

0.053 

RP 

0035. 

u 

5050 

5050 

499 


TABLE     D-7    (CONT) 

NUTRIENTS   IN    SURFACE   WATER 


Date 
Time 


Nutrients    (Mg/L) 


Nitrogen    Series  as  N 


NO, 


NO. 


Org 


NH, 


Total 


Phosphorus  Series  os    P 


Ortho 


Hydro 


Total 


Miscellaneous 
Nutrients 


Samp 


Lol 


Code       Value       UR 


G7  3300.01     GENERAL  CREEK  NEAR  MEEKS  BAY 


10-07-69 
1300 

11-19-69 
0855 

03-10-70 
1200 

05-13-70 
1030 

08-26-70 
1040 


0.0024  0.0008  0.181  0.0126 

0.0020  0.0008  0.136  0.0104 

0.0047  <0.0003  0.061  0.0083 

0.0047  0.0003  0.076  0.0064 


0.0055       0.0001  0.116 


0.000 


G7  3571.01  TAYLOR  CREEK  NEAR  CAMP  RICHARDSON 


10-07-69 
0915 

11-19-69 
0930 

03-10-70 
1030 

05-13-70 
0945 

08-26-70 
0930 


0.0448  0.0008  0.239  0.0210 

0.0116  0.0008  0.136  0.0136 

0.0068  0.0003  0.058  0.0113 

0.0053  <0.0003  0.036  0.0024 

0.0235  0.0000  0.087  0.0001 


G7  3705.01  UPPER  TRUCKEE  RIVER  NEAR  MOUTH 

0.0620       0.0012  0.166  0.0144 


10-07-69 
0800 

11-19-69 
1000 

03-10-70 
0935 

05-13-70 
0915 

08-26-70 
0845 


0.0672       0.0014         0.117 


0.0086 


0.0063        0.0018  0.083  0.0068 

0.0203        0.0007  0.048  0.0152 

0.0298       0.0007  0.084         0.001 


0.005 

RP 

005.0 

U 

0.018 

RP 

016.0 

U 

0.010 

RP 

007.0 

U 

0.0162 

RP 

004.8 

u 

0.013 

RP 

012.8 

u 

<0 . 005 


0.010 


<0.005 


0.0081 


0.006 


0.007 

0.018 

0.041 

0.0304 

0.007 


RP 


RP 


RP 


RP 


RP 


RP 


003.0        U 


RP  005.0       U 


002.0       U 


002.3        U 


000.3        U 


RP  005.0       U 


RP  015.0       U 


RP  011.0        U 


006.8       U 


007.3        U 


5050 


5050 


5050 


5050 


5050 


506 


506 


506 


506 


505 


5050 


5050 


5050 


5050 


5050 


506 


506 


506 


506 


505 


5050 


5050 


5050 


5050 


5050 


506 


506: 


5oe 


506 


505 


500 


TABLE  D-8 


PESTICIDES  IN  SURFACE  WATER  AND  SEDIMENT 


Abbreviations  and  Codes 


Pesticides 


BHC 


Benzene  hexachloride 


ppDDD  -  Para  para  isomer  of  dichloro 
diphenyl  dichloroethane 

DDE    -  Dichloro  diphenyl  ethane 

ppDDE  -  Para  para  isomer  of  dichloro 
diphenyl  ethane 

DDT    -   Dichloro  diphenyl  trichloro- 
ethane 

ppDDT  -  Para  para  isomer  of  dichloro 
diphenyl  trichloroethane 

When  two  pesticides  are  reported  together 
with  a  slash  mark  separating  them  (ppDDE/ 
Dieldrin,  Simazine/Atrazine,  etc.)?  the 
reported  concentration  is  an  undifferen- 
tiated total  of  the  two.   Either  of  the 
two  pesticides  could  make  up  the  entire 
total. 


Samp 


Codes  for  agency  collecting  sample 


5001 


U.  S.  Bureau  of  Reclamation 


5050 


Department  of  Water  Resources 


Lab 


Codes  for  laboratory  performing  analysis 

5007   -  Federal  Water  Quality  Control 
Administration  Laboratory  at 
Alameda 


5050   -  Department  of  Water  Resources 
Laboratory  at  Bryte 
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TABLE      D-8 
PESTICIDES       IN       SURFACE      WATER     AND     SEDIMENT 


m 


Stotion  Number 


Station 


Dote 
Time 


Pesticides     m     Water 
(nonogroms    per    liter) 


Pesticides     in    Sediment 

(micrograms     per      liter 

of    dry    weight) 


Samp 


AO  ai70.00 


SACRAMENTO  RIVER  AT  FREMONT  WEIR,   WEST  END 


B9  D  747.2  118.4 


SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  MOSSEALE  BRIDGE 


B9  D  758.7  122.9 


SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  BUCKLEY  COVE 


10-07-69 
1110 


12-16-69 
1330 

01-16-70 
1315 

02-03-70 
1250 

03-03-70 
1200 

04-07-70 
1215 

05-05-70 
1120 

06-03-70 
1030 

07-07-70 
1030 

08-04-70 
1000 

09-01-70 
lOCO 

10-14-69 
1100 


12-17-69 
1300 


01-27-70 
1230 

02-24-70 
1145 

04-09-70 
1445 

05-18-70 
1130 

07-03-70 
1000 

08-12-70 
1330 

09-16-70 
1100 

11-13-68 
1110 


01-23-69 

1315 


02-14-69 
1235 


BHC  5 

Complex  chlorinated 

compounds  as  DDT        116 


BHC  4 

Unknown  as  DDT  15 

Unknown  as  DDT  13 

Unknown  as  DDT  52 

BHC  9 

Unknown  as  DDT  4 

BHC  8 

Dieldrin  5 

BHC  19 

BHC  24 

DCPA  (dacthal)  12 

No  chlorinated 

pesticides  detected 

No  chlorinated 

pesticides  detected 


BHC 

Aldrin 

ppDDD 


BHC 

Unknown  as  DDT 

ppDDD 

ppDDT 

Unknown  as  DDT 


Unknown  as  DDT 

DCPA  (dacthal) 

BHC 

DCPA  (dacthal) 

Unknown  as  DDT 
DCPA  (dacthal) 

Unknown  as  DDT 
Kelthane 

Unknown  as  DDT 


12 
4 
8 


10 

33 

11 

7 

17 


18 

42 

14 
27 

17 
50 

35 
10 

30 


3 

3 

3 

10 

3 


Aldrin 

BHC 

DDE 

DDT 

Dieldrin 

Toxphene 

Heptachlor 

Heptachlor  Epoxide 

Aldrin 

BHC 

DDE 

DDT 

Dieldrin 

Toxphene 

Heptachlor 

Heptachlor  Epoxide 

Aldrin 

BHC 

DDE 

DDT 

Dieldrin 

Toxphene  <  100 


< 
< 
< 
< 
< 

<  100 

<  3 

<  3 

<  3 
20 

<  3 

<  10 

<  3 

<  100 

<  3 

<  3 

<  3 
10 

<  3 

<  10 

<  3 


ppDDE/Dieldrin 
ppDDD 
ppDDT 

Complex  chlorinated 
compounds  as  DDT 


Unknown  as  DDT 
ppDDE/Dieldrin 
ppDDD 

Complex  chlorinated 
compounds  as  DDT 


6 
5 
2 

78 


2 

1.1 
1.3 

14 


No  chlorinated 

pesticides  detected 


5050 
5050 
5050 

5050 
5050 

5050 

5050 

5050 

5050 

5050 
5050 

5050 

5050 
5050 

5050 
5050 


5050 
5050 
5050 

5050 

5050 
5050 
5050 
5050 

5050 


5050 


5050 

5050 
5050 

5050 
5050 

5050  51 
5050 


5050 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
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TABLE      D-8     (CONT) 
PESTICIDES       IN       SURFACE      WATER     AND     SEDIMENT 


$ition  Number 


Station 


Dale 
Time 


Pesticides    in     Water 
(nanograms    per    liter) 


Pesticides     in    Sediment 

(micrograms     per      liter 

ot    dry    weight) 


Samp 


Lob 


-58.7   122.9 


SAN   JOAQUIN    RIVER  AT   BUCKLEY   COVE 
(Continued) 


02-14-69 
1235 

03-24-69 
1315 


04-16-69 
1100 


07-17-69 
1300 


08-07-69 
1330 


09-17-69 
1345 


10-22-69 
1020 


11-14-69 
1350 


12-18-69 
0955 


01-13-70 
0955 


02-17-70 
1205 


Heptachilor 
HepCachlor 

Aldrltj 

BHC 

DDE 

DDT 

Dleldrin 

Toxphene 

Heptactilor 

Heptachlor 

Aldrln 

BHC 

DDE 

DDT 

Dieldrln 

Toxphene 

Heptachlor 

Heptachlor 

Aldrin 

BHC 

DDE 

DDT 

Dieldrin 

Toxphene 

Heptachlor 

Heptachlor 

Aldrln 

BHC 

DDE 

DDT 

Dieldrin 

Heptachlor 

Heptachlor 

Aldrin 

BHC 

DDE 

DETT 

Dieldrin 

Toxphene 

Heptachlor 

Heptachlor 

Aldrin 

BHC 

DDE 

DDT 

Dieldrin 

Toxphene 

Heptachlor 

Heptachlor 

Aldrin 

BHC 

DDE 

DDT 

Dieldrin 

Toxphene 

Heptachlor 

Heptachlor 

Aldrin 

BHC 

DDE 

DDT 

Dieldrin 

Toxphene 

Heptachlor 

Heptachlor 

Aldrln 

BHC 

DDE 

DDT 

Dieldrin 

Toxphene 

Heptachlor 

Heptachlor 

Aldrln 

BHC 

DDE 

DDT 

Dieldrin 

Tnxphene 


Epoxide 


Epoxide 


Epoxide 


Epoxide 


Epoxide 


Epoxide 


Epoxide 


Epoxide 


Epoxide 


Epoxide 


< 
< 


3 
3 

2 

10 

<  3 

<  10 

<  3 

<  100 

<  3 

<  3 

4 

10 
3 

10 
3 


< 

< 
< 

<  100 

<  3 

<  3 


3 
3 
3 
10 
3 


<  100 

<  3 

<  3 


<  3 

<  3 

<  3 

<  10 

5 

<  3 

<  100 


3 
3 
3 
10 
3 


<  100 

<  3 

<  3 

8 
6 

<  3 

<  10 
17 

<  100 

<  3 

<  3 


3 
3 

14 

10 

3 


<  100 

<  3 

<  3 


3 
3 
3 
10 
3 


<  100 

<  3 

<  3 


3 
3 
3 
10 
3 


<  100 

<  3 

<  3 


3 
3 
3 

10 

3 

100 


5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

3007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 
5001 

5007 
5007 
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TABLE       D-8     (CONT) 
PESTICIDES       IN       SURFACE      WATER     AND     SEDIMENT 


Stotion   Number 


Station 


Oat* 
Time 


Pesticides    in    Water 
(nanogroms   per    titer) 


Pesticides     in    Sediment 

(micrograms     per      liter 

of    dry    weight) 


Somp 


B9  D  758.7  122.9 


SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  BUCKLEY  COVE 
(Continued) 


02-17-70 
1205 

03-12-70 
1115 


B9  D  800.8  143.9 


04-21-70 
1430 


05-12-70 
1400 


06-10-70 
1345 


07-08-70 
1315 


08-11-70 
1345 


BIG  BREAK  AT   BIG  BREAK  RESORT 


09-17-70 
1305 


10-28-68 
1200 


12-17-68 
1335 


Epoxide 


Epoxide 


Heptachlor 
HeptachloT  Epoxide 

Aldrin 

BHC 

DOE 

DDT 

Dleldrin 

Toxphene 

Heptachlor 

Heptachlor  Epoxide 

Aldrin 

BHC 

DDE 

DDT 

Dleldrin 

Toxphene 

Heptachlor 

Heptachlor  Epoxide 

Aldrin 

BHC 

DDE 

DDT 

Dleldrin 

Toxphene 

Heptachlor 

Heptachlor 

Aldrin 

BHC 

DDE 

DDT 

Dleldrin 

Toxphene 

Heptachlor 

Heptachlor 

Aldrin 

BHC 

DDE 

DDT 

Dleldrin 

Toxphene 

Heptachlor 

Heptachlor 

Aldrin 

BHC 

DDE 

DDT 

Dleldrin 

Toxphene 

Heptachlor 

Heptachlor 

Aldrin 

BHC 

DDE 

DDT 

Dleldrin 

Toxphene 

Heptachlor 

Heptachlor  Epoxide 

Aldrin 

BHC 

DDE 

DDT 

Dleldrin 

Toxphene 

Heptachlor 

Heptachlor  Epoxide 

Aldrin 

BHC 

DDE 

DDT 

Dleldrin 

Toxphene 

Heptachlor 

Heptachlor  Epoxide 


Epoxide 


Epoxide 


< 
< 

< 
< 
< 
< 
< 


3 
3 

3 
3 
3 
10 
3 


<  100 

<  3 

<  3 


3 
3 
3 
10 
3 


<  100 

<  3 

<  3 


3 
3 
3 
10 
3 


<  100 

<  3 

<  3 

<  3 
6 

<  3 

<  10 

<  3 

<  100 

<  3 

<  3 


3 
3 
3 
10 
3 


<  100 

<  3 

<  3 


3 
3 

10 
3 


<  100 

<  3 

<  3 


3 
3 
3 
10 
3 


<  100 

<  3 

<  3 


3 
3 
3 
10 
3 


<  100 

<  3 

<  3 


3 
10 

3 
10 

3 


<  100 

<  3 

<  3 


5001 
5001 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
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TABLE      D-8     (CONT) 


PESTICIDES       IN       SURFACE      WATER     AND     SEDIMENT 


jn   Numb«r 


Station 


Dot* 
Time 

Pesticidi*  in 
(nanograms  p«r 

Water 
liter) 

Petticidet  in  Sediment 

(microgramt  per   liter 

of  dry  weight) 

Somp 

Lab 

11-26-68 

Aldrln 

<   3 

5001 

5007 

1105 

BHC 

20 

5001 

5007 

DDE 

<   3 

5001 

5007 

DDT 

<  10 

5001 

5007 

Dleldrin 

<   3 

5001 

5007 

Toxphene 

200 

5001 

5007 

Heptachlor 

<   3 

5001 

5007 

Heptachlor  Epoxide 

<   3 

5001 

5007 

02-25-69 

Aldrin 

<   3 

5001 

5007 

1035 

BHC 

10 

5001 

5007 

DDE 

<   3 

5001 

5007 

DDT 

<  10 

5001 

5007 

Dleldrin 

<   3 

5001 

5007 

Toxphene 

<  100 

5001 

5007 

Heptachlor 

<   3 

5001 

5007 

Heptachlor  Epoxide 

<   3 

5001 

5007 

03-28-69 

Aldrin 

<   3 

5001 

5007 

1350 

BHC 

3 

5001 

5007 

DDE 

<   3 

5001 

5007 

DDT 

<  10 

5001 

5007 

Dleldrin 

<   3 

5001 

5007 

Toxphene 

<  100 

5001 

5007 

Heptachlor 

<   3 

5001 

5007 

Heptachlor  Epoxide 

<   3 

5001 

5007 

05-07-69 

Aldrin 

<   3 

5001 

5007 

1000 

BHC 

10 

5001 

5007 

DDE 

<   3 

5001 

5007 

DDT 

<  10 

5001 

5007 

Dleldrin 

<   3 

5001 

5007 

Toxphene 

<  100 

5001 

5007 

Heptachlor 

<   3 

5001 

5007 

Heptachlor  Epoxide 

<   3 

5001 

5007 

07-23-69 

Aldrin 

<   3 

5001 

5007 

1425 

BHC 

<   3 

5001 

5007 

DDE 

<   3 

5001 

5007 

DDT 

<  10 

5001 

5007 

Dlldrln 

<   3 

5001 

5007 

Toxphene 

<  100 

5001 

5007 

Heptachlor 

<   3 

5001 

5007 

Heptachlor  Epoxide 

<   3 

5001 

5007 

08-20-69 

Aldrin 

<   3 

5001 

5007 

1340 

BHC 

3 

5001 

5007 

DDE 

<   3 

5001 

5007 

DDT 

<   10 

5001 

5007 

Dleldrin 

<   3 

5001 

5007 

Toxphene 

<  100 

5001 

5007 

Heptachlor 

<   3 

5001 

5007 

Heptachlor  Epoxide 

<   3 

5001 

5007 

09-18-69 

Aldrin 

<   3 

5001 

5007 

1225 

BHC 

<   3 

5001 

5007 

DDE 

<   3 

5001 

5007 

DDT 

<  10 

5001 

5007 

Dleldrin 

<   3 

5001 

5007 

Toxohene 

<  100 

5001 

5007 

Heptachlor 

<   3 

5001 

5007 

Heptachlor  Epoxide 

<   3 

5001 

5007 

10-20-69 

Aldrin 

<   3 

5001 

5007 

1250 

BHC 

<   3 

5001 

5007 

DDE 

<   3 

5001 

5007 

DDT 

<  10 

5001 

5007 

Dleldrin 

<   3 

5001 

5007 

Toxphene 

<  100 

5001 

5007 

Heptachlor 

<   3 

5001 

5007 

Heptachlor  Epoxide 

<   3 

5001 

5007 

11-20-69 

Aldrin 

<   3 

5001 

5007 

1535 

BHC 

<   3 

5001 

5007 

DDE 

<   3 

5001 

5007 

DDT 

<  10 

5001 

5007 

Dleldrin 

<   3 

5001 

5007 

Toxphene 

<  100 

5001 

5007 

Heptachlor 

<   3 

5001 

5007 

Heptachlor  Epoxide 

<   3 

5001 

5007 

02-11-70 

Aldrin 

<   3 

5001 

5007 

1055 

BHC 

<   3 

5001 

5007 

DDE 

<   3 

5001 

5007 

DDT 

<  10 

5001 

5007 

Dleldrin 

;   3 

5001 

5007 

JUl   142.6 


BIG  BREAK  NEAR  OAKLEY 


I'! 
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PESTICIDES       IN       SURFACE      WATER     AND     SEDIMENT 


station  Number 


Station 


Date 
Time 


Pesticides    in    Water 
(nonogroms    per    liter) 


Pesticides     in    Sediment 

(micrograms     per      liter 

of    dry    weight) 


Samp 


B9  D  801.1    142.6 


BIG  BREAK  NEAR  OAKLEY    (Continued) 


B9  D  801.2  148.5 


SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH 
(SHIP  CHANNEL) 


02-11-70 
1055 

03-16-70 
1330 


04-16-70 
1420 


05-18-70 
1655 


06-15-70 
1645 


07-15-70 
1655 


08-13-70 
1630 


09-09-70 
1505 


10-28-68 
1135 


11-26-68 
1035 


Toxphene  <  100 

Heptachlor  <   3 

Heptaehlor  Epoxide      <   3 

Aldrin  <  3 

BHC  <  3 

DDE  <  3 

DDT  <  10 

Dieldrin  <  3 

Toxphene  <  100 

Heptachlor  <  3 

Heptaehlor  Epoxide  <  3 

Aldrin  <  3 

BHC  <  3 

DDE  <  3 

DDT  <  10 

Dieldrin  <  3 

Toxphene  <  100 

Heptachlor  <  3 

Heptaehlor  Epoxide  <  3 

Aldrin 

BHC 

DDE 

DDT 

Dieldrin 

Toxphene 

Heptachlor 

Heptaehlor  Epoxide 

Aldrin 

BHC 

DDE 

DDT 

Dieldrin 

Toxphene 

Heptachlor 

Heptaehlor  Epoxide 

Aldrin 

BHC 

DDE 

DDT 

Dieldrin 

Toxphene 

Heptachlor 

Heptaehlor  Epoxide 

Aldrin 

BHC 

DDE 

DDT 

Dieldrin 

Toxphene 

Heptachlor 

Heptachlor  Epoxide 

Aldrin 

BHC 

DDE 

DDT 

Dieldrin 

Toxphene  <  100 

Heptachlor  <   3 

Heptachlor  Epoxide      <   3 

Aldrin  <  3 

BHC  <  3 

DDE  <  3 

DDT  <  10 

Dieldrin  <  3 

Toxphene  <  100 

Heptachlor  <  3 

Heptaehlor  Epoxide  <  3 

Aldrin  <  3 

BHC  <  3 

DDE  <  3 

DDT  <  10 

Dieldrin  <  3 

Toxphene  <  100 

Heptachlor  <  3 

Heptaehlor  Epoxide  <  3 


< 

3 

3 

< 

3 

< 

10 

< 

3 

< 

100 

< 

3 

< 

3 

< 

3 

< 

3 

< 

3 

< 

10 

< 

3 

< 

100 

< 

3 

< 

3 

< 

3 

< 

3 

< 

3 

< 

10 

< 

3 

< 

100 

< 

3 

< 

3 

< 

3 

< 

'3 

< 

3 

< 

10 

< 

3 

< 

100 

< 

3 

< 

3 

< 

3 

< 

3 

< 

3 

< 

10 

< 

3 

5001 
5001 
5001 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
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TABLE 

D-8  (CONT) 

PESTICIDES   IN   SURFACE   WATER  AND 

SEDIMENT 

on  Number 

Station 

Dote 
Time 

Pesticides  in  Woler 

(nonogroms  per  liter) 

Pesticides  in  Sediment 

(micrograms  per  liter 

of  dry  weight) 

Somp 

Lob 

01.2  148.5 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH 

12-17-68 

Aldrln 

<   3 

5001 

5007 

(SHIP  CHANNEL)  (ConClnued) 

1410 

BHC 

10 

5001 

5007 

DDE 

<   3 

5001 

5007 

DDT 

<  10 

5001 

5007 

Dleldrln 

<   3 

5001 

5007 

Toxphene 

<  100 

5001 

5007 

Heptachlor 

<   3 

5001 

5007 

Heptachlor  Epoxide 

<   3 

5001 

5007 

01-29-69 

Aldrin 

<   3 

5001 

5007 

1300 

BHC 

20 

5001 

5007 

DDE 

<   3 

5001 

5007 

DDT 

<  10 

5001 

5007 

Dleldrln 

<   3 

5001 

5007 

Toxphene 

<  100 

5001 

5007 

Heptachlor 

<   3 

5001 

5007 

Heptachlor  Epoxide 

<   3 

5001 

5007 

02-27-69 

Aldrln 

<   3 

5001 

5007 

1215 

BHC 

10 

5001 

5007 

DDE 

<   3 

5001 

5007 

DDT 

<  10 

5001 

5007 

Dleldrln 

<   3 

5001 

5007 

Toxphene 

<  100 

5001 

5007 

Heptachlor 

<   3 

5001 

5007 

■■ 

Heptachlor  Epoxide 

<   3 

5001 

5007 

03-28-69 

Aldrin 

<   3 

5001 

5007 

1240 

BHC 

3 

5001 

5007 

DDE 

<   3 

5001 

5007 

DDT 

<  10 

5001 

5007 

Dleldrln 

<   3 

5001 

5007 

Toxphene 

<  100 

5001 

5007 

Heptachlor 

<   3 

5001 

5007 

Heptachlor  Epoxide 

<   3 

5001 

5007 

* 

05-07-69 

Aldrln 

<   3 

5001 

5007 

0915 

BHC 

30 

5001 

5007 

DDE 

<   3 

5001 

5007 

DDT 

<  10 

5001 

5007 

Dleldrln 

<   3 

5001 

5007 

Toxphene 

<  100 

5001 

5007 

Heptachlor 

<   3 

5001 

5007 

Heptachlor  Epoxide 

<   3 

5001 

5007 

07-23-69 

Aldrin 

<   3 

5001 

5007 

1345 

BHC 

<   3 

5001 

5007 

DDE 

<   3 

5001 

5007 

DDT 

<  10 

5001 

5007 

Dleldrln 

<   3 

5001 

5007 

Toxphene 

<  100 

5001 

5007 

Heptachlor 

<   3 

5001 

5007 

Heptachlor  Epoxide 

<   3 

5001 

5007 

08-19-69 

Aldrln 

<   3 

5001 

5007 

1025 

BHC 

6 

5001 

5007 

DDE 

<   3 

5001 

5007 

DDT 

<  10 

5001 

5007 

Dleldrln 

<   3 

5001 

5007 

Toxphene 

<  100 

5001 

5007 

Heptachlor 

<   3 

5001 

5007 

Heptachlor  Epoxide 

<   3 

5001 

5007 

09-17-69 

Aldrin 

<   3 

5001 

5007 

1010 

BHC 

<   3 

5001 

5007 

DDE 

<   3 

5001 

5007 

DDT 

<  10 

5001 

5007 

Dleldrln 

<   3 

5001 

5007 

Toxphene 

<  100 

5001 

5007 

Heptachlor 

<   3 

5001 

5007 

Heptachlor  Epoxide 

<   3 

5001 

5007 

10-20-69 

Aldrin 

<   3 

5001 

5007 

1145 

BHC 

<   3 

5001 

5007 

DDE 

<   3 

5001 

5007 

DDT 

<  10 

5001 

5007 

Dleldrln 

<   3 

5001 

5007 

Toxphene 

<  100 

5001 

5007 

Heptachlor 

<   3 

5001 

5007 

Heptachlor  Epoxide 

<   3 

5001 

5007 
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PESTICIDES 


TABLE      D-8     (CONT) 
IN       SURFACE      WATER     AND     SEDIMENT 


Stotion   Number 


Station 


Date 
Time 


Pesticides    in    Water 
(nonogroms   per    liter) 


Pesticides     in    Sediment 

(microgroms     per      liter 

of    dry    weight) 


B9  D  801.2   148.5 


SAN  JOAQUIN   RIVER  AT  ANTIOCH 
(SHIP  CHANNEL)    (Continued) 


11-21-69 
1240 


02-12-70 
0920 


03-19-70 
1530 


04-16-70 
1350 


06-15-70 
1605 


07-15-70 
1620 


08-13-70 
1555 


09-09-70 
1420 


Epoxide 


Epoxide 


Epoxide 


Aldrin 

BHC 

DDE 

DOT 

Dieldrin 

Toxphene 

Heptactilor 

Heptachlor  Epoxide 

Aldrin 
BHC 

DDE 

DDT 

Dieldrin 

Toxphene 

Heptachlor 

Heptachlor 

Aldrin 

BHC 

DDE 

DOT 

Dieldrin 

Toxphene 

Heptachlor 

Heptachlor 

Aldrin 

BHC 

DDE 

DOT 

Dieldrin 

Toxphene 

Heptachlor 

Heptachlor 

Aldrin 

BHC 

DDE 

DOT 

Dieldrin 

Toxphene 

Heptachlor 

Heptachlor 

Aldrin 

BHC 

DDE 

DOT 

Dieldrin 

Toxphene 

Heptachlor 

Heptachlor 

Aldrin 

BHC 

DDE 

DOT 

Dieldrin 

Toxphene 

Heptachlor 

Heptachlor 

Aldrin 

BHC 

DDE 

DOT 

Dieldrin 

Toxphene 

Heptachlor 

Heptachlor 


Epoxide 


Epoxide 


Epoxide 


Epoxide 


3 
3 
3 

10 
3 


<  100 

<  3 

<  3 


3 

3 
3 

10 
3 


<  100 

<  3 

<  3 


3 
3 
3 
10 
3 


<  100 

<  3 

<  3 


3 

8 

3 

10 

3 


<  100 

<  3 

<  3 

6 
13 

<  3 

<  10 

5H 

<  100 

<  3 

<  3 

<  3 

<  3 

<  3 

<  1o 

<  3 

<  100 

<  3 

<  3 


3 

3 

3 

10 

3 


<  100 

<  3 

<  3 


3 
3 
3 

10 
3 


<  100 

<  3 

<  3 
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TABLE      D-8     (CONT) 
IN       SURFACE      WATER     AND     SEDIMENT 


— 

Pesticides  in  Sediment 

Dote 

Pesticides  in 

Woltr 

,  ion  Number 

Station 

Time 

(nanograms  per 

liter) 

(micrograms  per   liter 

Samp 

Lob 

of  dry  weight) 

302.6  136.8 

FRANKS  TRACT  NEAR  RUSSOS  LANDING 

10-28-68 

Aldrln 

<   3 

5001 

5007 

1325 

BHC 

<   3 

5001 

5007 

DDE 

<   3 

5001 

5007 

DDT 

<  10 

5001 

5007 

Dleldrln 

<   3 

5001 

5007 

Toxphene 

<  100 

5001 

5007 

Heptachlor 

<   3 

5001 

5007 

Heptachlor  Epoxide 

<   3 

5001 

5007 

11-26-68 

Aldrln 

<   3 

5001 

5007 

1215 

BHC 

15N 

5001 

5007 

DDE 

<   3 

5001 

5007 

DDT 

<  10 

5001 

5007 

( 

Dleldrln 

<   3 

5001 

5007 

Toxphene 

<  100 

5001 

5007 

Heptachlor 

<   3 

5001 

5007 

: 

Heptachlor  Epoxide 

<   3 

5001 

5007 

12-17-68 

Aldrln 

<   3 

5001 

5007 

' 

1610 

BHC 

10 

5001 

5007 

DDE 

<   3 

5001 

5007 

, 

DDT 

<  10 

5001 

5007 

Dleldrln 

<   3 

5001 

5007 

Toxphene 

<  100 

5001 

5007 

Heptachlor 

<   3 

5001 

5007 

Heptachlor  Epoxide 

<   3 

5001 

5007 

01-27-69 

Aldrln 

<   3 

5001 

5007 

* 

1420 

BHC 

10 

5001 

5007 

DDE 

<   3 

5001 

5007 

DDT 

<  10 

5001 

5007 

Dleldrln 

<   3 

5001 

5007 

Toxphene 

<  100 

5001 

5007 

Heptachlor 

<   3 

5001 

5007 

Heptachlor  Epoxide 

<   3 

5001 

5007 

fc 

02-25-69 

Aldrln 

<   3 

5001 

5007 

1325 

BHC 

10 

5001 

5007 

DDE 

<   3 

5001 

5007 

DDT 

<  10 

5001 

5007 

Dleldrln 

<   3 

5001 

5007 

Toxphene 

<  100 

5001 

5007 

Heptachlor 

<   3 

5001 

5007 

Heptachlor  Epoxide 

<   3 

5001 

5007 

03-27-69 

Aldrln 

<   3 

5001 

5007 

1300 

BHC 

<   3 

5001 

5007 

DDE 

<   3 

5001 

5007 

DDT 

<  10 

5001 

5007 

Dleldrln 

<   3 

5001 

5007 

Toxphene 

<  100 

5001 

5007 

'    1 

Heptachlor 

<   3 

5001 

5007 

Heptachlor  Epoxide 

<   3 

5001 

5007 

05-07-69 

Aldrln 

<   3 

5001 

5007 

1200 

BHC 

2 

5001 

5007 

DDE 

<   3 

5001 

5007 

' 

DDT 

<  10 

5001 

5007 

'. 

Dleldrln 

<   3 

5001 

5007 

Toxphene 

<  100 

5001 

5007 

Heptachlor 

<   3 

5001 

5007 

Heptachlor  Epoxide 

<   3 

5001 

5007 

07-23-69 

Aldrln 

<   3 

5001 

5007 

1645 

BHC 

<   3 

5001 

5007 

DDE 

<   3 

5001 

5007 

DDT 

<  10 

5001 

5007 

Dleldrln 

<   3 

5001 

5007 

Toxphene 

<  100 

5001 

5007 

Heptachlor 

<   3 

5001 

5007 

Heptachlor  Epoxide 

<   3 

5001 

5007 

08-20-69 

Aldrln 

<   3 

5001 

5007 

1550 

BHC 

DDE 

DDT 

Dleldrln 

Toxphene 

Heptachlor 

Heptachlor  Epoxide 

3 

<  3 

<  10 

<  3 

<  100 

<  3 

<  3 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

5007 
5007 
5007 
5007 
5007 
5007 
5007 

09-18-69 

Aldrln 

<   3 

5001 

5007 

1455 

BHC 

5 

5001 

5007 

DDE 

<   3 

5001 

5007 

DDT 

<  10 

5001 

5007 

Dleldrln 

<   3 

5001 

5007 
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TABLE      D-8      (CONT) 
IN       SURFACE      WATER     AND     SEDIMENT 


Station   Number 


Station 


Pesticides  in  Sediment 

Date 

Pesticides  in 

Woter 

Time 

(nonograms  per 

liter) 

(micrograms  per  liter 
of  dry  weight) 

Somf 

09-18-69 

Toxphene 

<  100 

5001 

1A55 

Heptachlor 

<   3 

5001 

Heptachlor  Epoxide 

<   3 

5001 

10-20-69 

Aldrin 

<   3 

5001 

1615 

BHC 

<   3 

5001 

DDE 

<   3 

5001 

DDT 

<  10 

5001 

Dieldrln 

<   3 

5001 

Toxphene 

<  100 

5001 

Heptachlor 

<   3 

5001 

Heptachlor  Epoxide 

<   3 

5001 

11-24-69 

Aldrin 

<   3 

5001 

1645 

BHC 

<   3 

5001 

DDE 

<   3 

5001 

Dieldrln 

<   3 

5001 

Toxphene 

<  100 

5001 

Heptachlor 

<   3 

5001 

Heptachlor  Epoxide 

3 

5001 

02-11-70 

Aldrin 

<   3 

5001 

1300 

BHC 

<   3 

5001 

DDE 

<   3 

5001 

DDT 

<  10 

5001 

Dieldrin 

<   3 

5001 

Toxphene 

<  100 

5001 

Heptachlor 

<   3 

5001 

Heptachlor  Epoxide 

<   3 

5001 

03-16-70 

Aldrin 

<   3 

5001 

1500 

BHC 

<   3 

5001 

DDE 

<   3 

5001 

DDT 

<  10 

5001 

Dieldrin 

<   3 

5001 

Toxphene 

<  100 

5001 

Heptachlor 

<   3 

5001 

Heptachlor  Epoxide 

<   3 

5001 

04-16-70 

Aldrin 

<   3 

5001 

1515 

BHC 

<   3 

5001 

DDE 

<   3 

5001 

DDT 

<  10 

5001 

Dieldrln 

<   3 

5001 

Toxphene 

<  10« 

5001 

Heptachlor 

<   3 

5001 

Heptqehlor  Epoxide 

<   3 

5001 

05-18-70 

Aldrin 

<   3 

5001 

1750 

BHC 

<   3 

5001 

DDE 

<   3 

5001 

DDT 

<  10 

5001 

Dieldrin 

<   3 

5001 

Toxphene 

<  100 

5001 

Heptachlor 

<   3 

5001 

Heptachlor  Epoxide 

<   3 

5001 

06-15-70 

Aldrin 

<   3 

5001 

1745 

BHC 

<   3 

5001 

DDE 

<   3 

5001 

DDT 

<  10 

5001 

Dieldrin 

<   3 

5001 

Toxphene 

<  100 

5001 

Heptachlor 

<   3 

5001 

Heptaehlor  Epoxide 

<   3 

5001 

07-15-70 

Aldrin 

<   3 

5001 

1745 

BHC 

<   3 

5001 

DDE 

<   3 

5001 

DDT 

<  10 

5001 

Dieldrin 

<   3 

5001 

Toxphene 

<  100 

5001 

Heptachlor 

<   3 

5001 

Heptachlor  Epoxide 

<   3 

5001 

08-13-70 

Aldrin 

<   3 

5001 

1810 

BHC 

<   3 

5001 

DDE 

<   3 

5001 

DDT 

<  10 

5001 

Dieldrin 

<   3 

5001 

Toxphene 

<  100 

5001 

Heptachlor 

<   3 

5001 

Heptachlor  Epoxide 

<   3 

5001 

09-09-70 

Aldrin 

<   3 

5001 

1600 

BHC 

<   3 

5001 

DDE 

<   3 

5001 

B9  D  802.6   136.8 


FRANKS  TRACT  NEAR   RUSSOS  LANDING 
(Continued) 


TABLE 

D-8  (CONT) 

PESTICIDES   IN   SURFACE   WATER  AND   SEDIMENT 

■"" 

Pesticides  in  Sediment 

Dote 

Pesticide*  in  Water 

J.tion  Number 

Sfotion 

Time 

(nanograms  per  lifer) 

(micrograms  per  liter 
of  dry  weight) 

Samp 

Lob 

302.6  136.8 

FRANKS  TRACT  NEAR  RUSSOS  LANDING 

09-09-70 

DDT                  <  10 

5001 

5007 

(Continued) 

1600 

Dieldrin              <   3 
Toxphene              <  100 
Heptachlor            <   3 
Heptachlor  Epoxide     <   3 

5001 
5001 
5001 
5001 

5007 
5007 
5007 
5007 

uq  803.1  141.3 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  JERSEY  POINT 

10-28-68 

Aldrin               <   3 

5001 

5007 

1210 

BHC                  <   3 
DDE                  <   3 
DDT                  <  10 
Dieldrin              <   3 
Toxphene              <  100 
Heptachlor            <   3 
Heptaehlor  Epoxide     <   3 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

5007 
5007 
5007 
5007 
5007 
5007 
5007 

11-26-68 

Aldrin               <   3 

5001 

5007 

1110 

BHa                  <   3 
DDE                  <   3 
DDT                   <  10 
Dieldrin              <   3 
Toxphene              <  100 
Heptachlor            <   3 
Heptaehlor  Epoxide     <   3 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

5007 
5007 
5007 
5007 
5007 
5007 
5007 

12-17-68 

Aldrin                   5 

5001 

5007 

1500 

BHC                     10 
DDE                   <   3 
DDT                   <  10 
Dieldrin              <   3 
Toxphene              <  100 
Heptachlor               5 
Heptachlor  Epoxide     <   3 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

5007 
5007 
5007 
5007 
5007 
5007 
5007 

01-27-69 

Aldrin               <   3 

5001 

5007 

1145 

BHC                     10 
DDE                   <   3 

5001 
5001 

5007 
5007 

fc 

DDT                   <  10 
Dieldrin              <   3 
Toxphene              <  100 
Heptachlor            <   3 
Heptachlor  Epoxide     <   3 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

5007 
5007 
5007 
5007 
5007 

02-25-69 

Aldrin               <   3 

5001 

5007 

1110 

BHC                  <   3 
DDE                   <   3 
DDT                   <  10 
Dieldrin              <   3 
Toxphene              <  100 
Heptachlor            <   3 
Heptachlor  Epoxide     <   3 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

5007 
5007 
5007 
5007 
5007 
5007 
5007 

03-26-69 

Aldrin               <   3 

5001 

5007 

1100 

BHC                      10 
DDE                   <   3 
DDT                   <  10 
Dieldrin              <   3 
Toxphene              <  100 
Heptachlor            <   3 
Heptachlor  Epoxide     <   3 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

5007 
5007 
5007 
5007 
5007 
5007 
5007 

05-07-69 

Aldrin               <   3 

5001 

5007 

1025 

BHC                  <   3 
DDE                  <   3 
DDT                  <  10 
Dieldrin              <   3 
Toxphene              <  100 
Heptachlor            <   3 
Heptachlor  Epoxide     <   3 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

5007 
5007 
5007 
5007 
5007 
5007 
5007 

07-23-69 

Aldrin               <   3 

5001 

5007 

1500 

BHC                  <   3 
DDE                  <   3 
DDT                  <  10 
Dieldrin              <   3 
Toxphene              <  100 
Heptachlor           <   3 
Heptachlor  Epoxide     <   3 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

5007 
5007 
5007 
5007 
5007 
5007 
5007 

, 

08-20-69 

Aldrin              <   3 

5001 

5007 

1410 

BHC                  <   3 
DDE                  <   3 
DDT                  <  10 
Dieldrin              <   3 
Toxphene              <  100 
Heptachlor            <   3 
Heptachlor  Epoxide     <   3 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

5007 
5007 
5007 
5007 
5007 
5007 
5007 

i 
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TABLE 
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PESTICIDES       IN       SURFACE      WATER    AND     SEDIMENT 

Pesticides     in    Sediment 

Date 

Pesticides    in     Woter 

Stotion  Numbtr 

Station 

Time 

(nanogroms   per    liter) 

(micrograms     per     liter 
ot    dry    weight) 

Samp 

La 

B9   D  803.1    141.3 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  JERSEY   POINT 

09-18-69 

Aldrtn                                    <       3 

5001 

5(K 

(Continued) 

1300 

BHC                                             <       3 
DDE                                             <       3 
DDT                                             <     10 
Dieldrin                                  <       3 
Toxphene                                   <  100 
Heptachlor                              <       3 
Heptachlor  Epoxide            <       3 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

50C 

50C 
50C 
50C 
50C 
50C 
50C 

10-20-69 

Aldrin                                       <       3 

5001 

SOC 

1325 

BHC                                              <       3 

DDE                                             <       3 
DDT                                             <     10 
Dieldrin                                  <       3 
Toxphene                                  <  100 
Heptachlor                              <       3 
Heptachlor  Epoxide            <       3 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

50C 
SOC 
SOC 
SOC 
SOC 
SOC 
SOC 

11-24-69 

Aldrin                                       <       3 

5001 

SOC 

1430 

BHC                                             <       3 

DDE                                             <       3 
DDT                                              <     10 
Dieldrin                                  <       3 
Toxphene                                   <  100 
Heptachlor                              <       3 
Heptachlor   Epoxide            <       3 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

SOC 

SOC 

SOC 
SOC 
SOC 
SOC 
SOC 

02-11-70 

Aldrin                                    <       3 

5001 

SOC 

1120 

BHC                                              <       3 

DDE                                              <       3 
DDT                                              <     10 
Dieldrin                                <       3 
Toxphene                                   <  100 
Heptachlor                              <       3 
Heptachlor  Epoxide            <       3 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

SOC 
SOC 
SOC 
SOC 
SOC 
SOC 
SOC 

03-19-70 

Aldrin                                       <       3 

5001 

SOC 

1615 

BHC                                              <       3 
DDE                                              <       3 
DDT                                              <     10 
Dieldrin                                  <       3 
Toxphene                                  <  100 
Heptachlor                              <       3 
Heptachlor  Epoxide            <       3 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

5CC 

5g; 

50i 
SOC 
SOC 
SOC 
SOC 

04-16-70 

Aldrin                                       <       3 

5001 

SOC 

1450 

BHC                                             <       3 
DDE                                             <       3 
DDT                                              <     10 
Dieldrin                                  <       3  , 
Toxphene                                  <  100 
Heptachlor                              <       3 
Heptachlor  Epoxide            <       3 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

SOC 
SOC 
SOC 
SOC 
SOC 
SOC 
SOC 

05-18-70 

Aldrin                                       <       3 

5001 

SOC 

1720 

BHC                                              <       3 
DDE                                              <       3 
DDT                                                 <      10 
Dieldrin                                  <       3 
Toxphene                                  <  100 
Heptachlor                             <       3 
Heptachlor   Epoxide            <       3 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

SOC 
50C 
500 
SOC 

SOC 

SOC 
SOC 

06-15-70 

Aldrin                                    <       3 

5001 

500 

1715 

BHC                                             <       3 
DDE                                              <       3 
DDT                                              <     10 
Dieldrin                                  <       3 
Toxphene                                   <  100 
Heptachlor                             <       3 
Heptachlor  Epoxide            <       3 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

500 
500 
SOC 
500 
SOC 
SOC 
500 

07-15-70 

Aldrin                                       <       3 

5001 

SOC 

1720 

BHC                                             <       3 
DDE                                             <       3 
DDT                                             <     10 
Dieldrin                                  <       3 
Toxphene                                <  100 
Beptachlor                             <       3 
Heptachlor   Epoxide           <       3 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

SOC 
SOC 
SOC 

500 
500 
SOC 
500 

08-13-70 

Aldrin                                       <       3 

5001 

50C: 

1735 

BHC                                             <       3 
DDE                                             <       3 
DDT                                              <     10 
Dieldrin                                <       3 

5001 
5001 
5001 
5001 

SOC 

500 
SCO! 
500 
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TABLE      D-8    (CONT) 
PESTICIDES       IN       SURFACE      WATER    AND     SEDIMENT 


Pesticide*  in  Sediment 

Dot* 

Petticidtt  in  Wattr 

s'tion  Number 

Station 

Time 

(nanoqramt   par  liter) 

(micrograms  per  liter 

Somp 

Lob 

- 

of  dry  weigtit) 

803.1  1A1.3 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  JERSEY  POINT 

08-13-70 

Toxphene             <  100 

5001 

5007 

1 

(Continued) 

1735 

Heptachlor           <   3 
Heptachlor           <   3 

5001 
5001 

5007 
5007 

09-09-70 

Aldrln              <   3 

5001 

5007 

1530 

BHC                  <   3 
DDE                  <   3 
DDT                  <  10 
Dieldrin             <   3 
Toxphene             <  100 
Heptachlor           <   3 
Heptachlor  Epoxide    <   3 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

5007 
5007 
5007 
5007 
5007 
5007 
5007 

809.6  141.1 

SACRAMENTO  RIVER  AT  RIO  VISTA  BRIDGE 

10-30-68 
1320 

Aldrln               <   3 
BHC                     10 
DDE                    <    3 

5001 
5001 
5001 

5007 
5007 
5007 

1 

DDT                   <   10 

5001 

5007 

Dieldrin             <   3 

5001 

5007 

Toxphene             <  100 

5001 

5007 

Heptachlor           <   3 

5001 

5007 

Heptachlor  Epoxide    <   3 

5001 

5007 

11-25-68 

Aldrln              <   3 

5001 

5007 

1135 

BHC                  <   3 

5001 

5007 

DDE                  <   3 

5001 

5007 

DDT                  <  10 

5001 

5007 

Dieldrin             <   3 

5001 

5007 

Toxphene             <  100 

5001 

5007 

Heptachlor            <   3 

5001 

5007 

Heptachlor            <   3 

5001 

5007 

12-18-68 

Aldrln               <   3 

5001 

5007 

1515 

BHC                     5 
DDE                  <   3 
DDT                  <  10 
Dieldrin             <   3 

5001 
5001 
5001 
5001 

5007 
5007 
5007 
5007 

•> 

Toxphene             <  100 
Heptachlor            <   3 
Heptachlor  Epoxide    <   3 

5001 
5001 
5001 

5007 
5007 
5007 

01-23-69 

Aldrln               <   3 

5001 

5007 

1315 

BHC                    40 

5001 

5007 

DDE                  <   3 

5001 

5007 

DDT                  <  10 

5001 

5007 

Dieldrin             <   3 

5001 

5007 

Toxphene             <  100 

5001 

5007 

Heptachlor            <   3 

5001 

5007 

Heptachlor  Epoxide    <   3 

5001 

5007 

02-25-69 

Aldrln               <   3 

5001 

5007 

1330 

BHC                     10 
DDE                  <   3 
DDT                  <  10 
Dieldrin             <   3 
Toxphene             <  100 
Heptachlor            <   3 
Heptachlor  Epoxide    <   3 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

5007 
5007 
5007 
5007 
5007 
5007 
5007 

03-29-69 

Aldrln              <   3 

5001 

5007 

1430 

BHC                     3 
DDE                  <   3 
DDT                  <  10 
Dieldrin             <   3 
Toxphene             <  100 
Heptachlor            <   3 
Heptachlor  Epoxide        3 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

5007 
5007 
5007 
5007 
5007 
5007 
5007 

05-08-69 

Aldrln               <   3 

5001 

5007 

1020 

BHC                     2 
DDE                  <   3 
DDT                  <  10 
Dieldrin             <   3 
Toxphene             <  100 
Heptachlor           <   3 
Heptachlor  Epoxide    <   3 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

5007 
5007 
5007 
5007 
5007 
5007 
5007 

07-22-69 

Aldrln               <   3 

5001 

5007 

1315 

BHC                  <   3 
DDE                   <   3 
DDT                   <   10 

5001 
5001 
5001 

5007 
5007 
5007 

Dieldrin             <   3 

5001 

5007 

Toxphene             <  100 

5001 

5007 

Heptachlor           <   3 

5001 

5007 

Heptaehlor  Epoxide    <   3 

5001 

5007 
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TABLE 

D-8     (CONT) 

PESTICIDES       IN       SURFACE      WATER     AND     SEDIMENT 

Pesticides     in    Sediment 

" 

Dote 

Pesticides    in    Water 

Station   Number 

Station 

Time 

(nonogroms   per    liter) 

(micrograms     per     liter 
of    dry    weight) 

Somp 

Lt 

B9  D  809.6   141.1 

SACRAMENTO   RIVER  AT   RIO  VISTA   BRIDGE 

08-19-69 

Aldrin                                        <       3 

5001 

50' 

(Continued) 

1220 

BHC                                                        3 
DDE                                               <       3 
DDT                                               <     10 
Dieldrin                                    <       3 
Toxphene                                    <  100 
Heptachlor                                <       3 
Heptachlor  Epoxide              <       3 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

50i 
50' 
50' 
50' 
50i 
50. 
50- 

09-18-69 

Aldrin                                         <       3 

5001 

50' 

1200 

BHC                                               <       3 
DDE                                                  <        3 
DDT                                                  <      10 
Dieldrin                                    <       3 
Toxphene                                    <  100 
Heptachlor                                <       3 
Heptachlor  Epoxide               <       3 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

50i 
50' 
50 
50' 

50' 
50 
50' 

10-24-69 

Aldrin                                        <       3 

5001 

50. 

1055 

BHC                                               <       3 
DDE                                               <       3 
DDT                                               <     10 
Dieldrin                                    <       3 
Toxphene                                    <  100 
Heptachlor                                <       3 
Heptachlor  Epoxide               <       3 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

50 
50 
50 
50 
50' 
50 
50 

11-25-69 

Aldrin                                        <       3 
BHC                                               <       3 
DDE                                                        3 
DDT                                               <     10 
Dieldrin                                    <       3 
Toxphene                                    <  100 
Heptachlor                                <       3 
Heptachlor  Epoxide               <       3 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

50 
50 
50 
5C 
5C 
50 
5C 
5C 

02-12-70 

Aldrin                                        <       3 

5001 

5C 

1145 

BHC                                               <       3 
DDE                                               <       3 
DDT                                               <     10 
Dieldrin                                    <       3 
Toxphene                                    <  100 
Heptachlor                                <       3 
Heptachlor  Epoxide              <       3 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

5C 
50 
50 
5C 

5C 

5'; 
5'; 

03-20-70 

Aldrin                                        <       3 

5001 

5': 

1535 

BHC                                               <       3 
DDE                                               <       3 
DDT                                                  <     10 
Dieldrin                                    <       3, 
Toxphene                                    <  100 
Heptachlor                                <       3 
Heptachlor  Epoxide               <       3 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

5C 

5C 

5C 

5C 

50 

50' 

50 

04-17-70 

Aldrin                                        <       3 

5001 

50 

1445 

BHC                                               <       3 
DDE                                               <       3 
DDT                                                  <     10 
Dieldrin                                    <       3 
Toxphene                                    <  100 
Heptachlor                                <       3 
Heptachlor  Epoxide               <       3 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

50 
50 
50 
50 
50- 
50' 
50 

06-16-70 

Aldrin                                        <       3 

5001 

50 

1645 

BHC                                               <       3 
DDE                                               <       3 
DDT                                               <     10 
Dieldrin                                    <       3 
Toxphene                                    <  100 
Heptachlor                                <       3 
Heptachlor  Epoxide               <       3 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

50. 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

07-15-70 

Aldrin                                        <       3 

5001 

50. 

1630 

BHC                                               <       3 
DDE                                               <       3 
DDT                                               <     10 
Dieldrin                                    <       3 
Toxphene                                    <  100 
Heptachlor                                <       3 
Heptachlor  Epoxide              <       3 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 

50^ 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

08-12-70 

Aldrin                                      <       3 

5001 

50 

1520 

BHC                                               <       3 
DDE                                                  <        3 
DDT                                                  <      10 
Dieldrin                                  <       3 

5001 
5001 
5001 
5001 

50 
50 
50 
50 

514 


TABLE      D-8     (CONT) 
PESTICIDES       IN       SURFACE      WATER     AND     SEDIMENT 


Stion  Number 


Station 


Date 

Time 


Pesticidat    in    Water 
(nonogroms   per    liter) 


Pesticides     in    Sediment 

(micrograms     per      liter 

of    dry    weight) 


Somp 


Lob 


309.6   141.1 


SACRAMENTO    RIVER  AT   RIO  VISTA    BRIDGE 
(Continued) 


815.3  126.3 


MOKELUMNE  RIVER  NEAR  THORNTON 


08-12-70 
1520 

09-10-70 
1530 


11-13-68 
1505 


02-10-69 
1230 


02-13-69 

1120 


03-25-69 
1245 


07-18-69 
1110 


08-08-69 
1135 


09-18-69 
1245 


10-24-69 
1350 


Toxphene  <  100 

Heptachlor  <  3 

Heptaehlor  Epoxide  <  3 

Aldrin  <  3 

BHC  <  3 

DDE  <  3 

DDT  <  10 

Dieldrin  <  3 

Toxphene  <  100 

Heptachlor  <  3 

Heptachlor  Epoxide  <  3 

Aldrin  <   3 

BHC  1 

DDE  <   3 

DDT  <  10 

Dieldrin  <   3 

Toxphene  <  100 

Heptachlor  <   3 

Heptachlor  Epoxide  <  3 

Aldrin  <  3 

BHC  10 

DDE  <  3 

DDT  <  10 

Dieldrin  <  3 

Toxphene  <  100 

Heptachlor  <  3 

Heptachlor  Epoxide  <  3 

Aldrin  1 

BHC  20 

DDE  <  3 

DDT  <  10 

Dieldrin  <  3 

Toxphene  <  100 

Heptachlor  1 

Heptachlor  Epoxide  <  3 

Aldrin  <  3 

BHC  <  3 

DDE  <  3 

DDT  <  10 

Dieldrin  <  3 

Toxphene  <  100 

Heptachlor  <  3 

Heptachlor  Epoxide  <  3 

Aldrin  <  3 

BHC  <  3 

DDE  <  3 

DDT  <  10 

Dieldrin  <  3 

Toxphene  <  100 

Heptachlor  <  3 

Heptachlor  Epoxide  <  3 

Aldrin  <  3 

BHC  <  3 

DDE  <  3 

DDT  <  10 

Dieldrin  <  3 

Toxphene  <  100 

Heptachlor  <  3 

Heptachlor  Epoxide  <  3 

Aldrin  <  3 

BHC  <  3 

DDE  <  3 

DDT  <  10 

Dieldrin  <  3 

Toxphene  <  100 

Heptachlor  <  3 

Heptachlor  Epoxide  <  3 

Aldrin  <  3 

BHC  <  3 

DDE  <  3 

DDT  <  10 

Dieldrin  <  3 

Toxphene  <  100 

Heptachlor  <  3 

Heptachlor  Epoxide  <  3 


5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

5001 

5007 

515 


PESTICIDES 


TABLE      D-8     (CONT) 
IN       SURFACE      WATER     AND     SEDIMENT 


station  Number 


B9  D  815.3  126.3 


Station 


MOKELUMNE   RIVER  NEAR  THOafTOH 
(ConClQued) 


Dote 
Time 


11-14-69 
1140 


12-18-69 
1350 


01-12-70 
1310 


02-18-70 
1100 


03-13-70 
1015 


04-23-70 
1320 


05-13-70 
1305 


Pesticides    m     Water 
(nanograms  per    liter) 


06-11-70 
1235 


07-10-70 
1130 


08-12-70 
1230 


Aldrln  <  3 

BBC  <  3 

DDE  <  3 

DOT  <  10 

Dieldrln  <  3 

Toxphene  <  100 

Heptachlor  <  3 

Heptachlor  Epoxide  <  3 

Aldrln  <  3 

BHC  <  3 

DDE  <  3 

DDT  <  10 

Dieldrin  <  3 

Toxphene  <  100 

Heptachlor  <  3 

Heptachlor  Epoxide  <  3 

Aldrin  <  3 

BHC  <  3 

DDE  <  3 

DDT  <  10 

Dieldrln  <  3 

Toxphene  <  100 

Heptachlor  <  3 

Heptachlor  Epoxide  <  3 

Aldrin  <  3 

BHC  <  3 

DDE  <  3 

DOT  <  10 

Dieldrin  <  3 

Toxphene  <  100 

Heptachlor  <  3 

Heptachlor  Epoxide  <  3 

Aldrin  <  3 

BHC  <  3 

DDE  <  3 

DOT  <  10 

Dieldrin  <  3 

Toxphene  <  100 

Heptachlor  <  3 

Heptachlor  Epoxide  <  3 

Aldrin  <  3 

BBC  <  3 

DDE  <  3 

DOT  <  10 

Dieldrin  <  5 

Toxphene  <  100 

Heptachlor  <  3 

Heptachlor  Epoxide  <  3 

Aldrin  <  3 

BHC  <  3 

DDE  <  3 

DOT  <  10 

Dieldrin  <  3 

Toxphene  <  100 

Heptachlor  <  3 

Heptachlor  Epoxide  <  3 

Aldrin  3 

BHC  <  3 

DDE  <  3 

DOT  <  10 

Dieldrin  <  3 

Toxphene  <  100 

Heptachlor  <  3 

Heptaehtor  Epoxide  16 

Aldrin  <  3 

BHC  <  3 

DDE  <  3 

DOT  <  10 

Dieldrln  <  3 

Toxphene  <  100 

Heptachlor  <  3 

Beptaehlor  Epoxide  <  3 

Aldrin  <  3 

BHC  <  3 

DDE  <  3 

DOT  <  10 

Dieldrln  <  3 

Toxphene  <  100 


Pesticides     in    Sediment 

(micrograms     per     liter 

of    dry    weight) 
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TABLE       D-8    (CONT) 


PESTICIDES       IN       SURFACE      WATER     AND     SEDIMENT 


otion   Number 


Station 


Dote 

Time 


Pesticides     m     Woter 
(nonogroms    per    liter) 


Pesticides     in    Sediment 

(micrograms     per      liter 

of    dry    weight) 


Samp 


Lob 


lD  815.3   126.3 


MOKELUMNE   RIVER  NEAR  THORNTON 


08-12-70 
1230 

09-18-70 
1125 


Heptachlor  <  3 

Heptaehlor  Epoxide  <  3 

Aldrin  <  3 

BHC  1 

DDE  <  3 

DDT  13 

Dieldrln  <  3 

Toxphene  <  100 

Heptachlor  <  3 

Heptachlor  Epoxide  <  3 


5001 
5001 

5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 


5007 
5007 

5007 
5007 
5007 
5007 
5007 
5007 
5007 
5007 
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TABLE      D-9 

DAILY  MAXIMUM   AND  MINIMUM   AND  MONTHLY  AVERAGE   WATER  TEMPERATURES 

(  In    Degrees    Fahrenheit  ) 

AO   2170.00      SACRAMENTO  RIVER  AT   FREMONT  WEIR,    WEST  END 


Day 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

Moy 

June 

July 

Aug 

ust 

September 

Max 

Mm 

Max 

Min 

Max 

Mm 

Max 

MIn 

Mox 

Mm 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Mox 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Mm 

1 

65    63 

57    56 

50    49 

49    48 

48    48 

52    51 

56 

54 

59    57 

NR    NR 

68    66 

71 

69 

69    68 

2 

64    63 

58    57 

50    49 

48    48 

48    48 

51    51 

56 

54 

61    58 

NR    NR 

NR    NR 

72 

70 

69    68 

3 

63    60 

58    57 

49    49 

48    47 

48    48 

51    50 

57 

55 

63    60 

NR     NR 

m.      m 

72 

71 

69    68 

4 

60    59 

58    57 

49    49 

47    47 

49    48 

50    49 

57 

56 

65    62 

NR     NR 

m.      MR 

72 

71 

69    67 

5 

59    59 

58    56 

49    48 

47    46 

50    49 

50    49 

58 

57 

64    63 

NR     NR 

NR     NR 

72 

70 

67    66 

6 

59    58 

58    57 

49    48 

46    45 

50    49 

49    49 

60 

58 

64    61 

72     70 

NR     NR 

72 

71 

67    66 

7 

59    58 

57    56 

49    48 

46    45 

50    49 

49    48 

60 

59 

62    61 

71    69 

NR     NR 

73 

71 

68    66 

8 

59    58 

56    56 

49    49 

46    45 

50    50 

51    49 

60 

59 

62    61 

69    65 

73    71 

73 

71 

69    68 

9 

58    57 

56    55 

50    49 

47    46 

50    49 

53    51 

59 

58 

63    61 

65    64 

72    71 

74 

71 

71    69 

10 

58    57 

55    54 

50    50 

48    47 

50    49 

52    51 

59 

58 

62    61 

64    63 

71    70 

74 

72 

71    70 

1  1 

58    56 

55    54 

50    50 

48    47 

50    50 

52    51 

f>iJ 

59 

62    61 

65    63 

71    70 

74 

72 

71    70 

12 

57    56 

55    54 

50    50 

48    48 

51    50 

51    50 

60 

58 

61    60 

64    63 

71    70 

74 

72 

70    68 

13 

57    55 

56    54 

51    50 

49    48 

51    50 

52    50 

58 

56 

60    59 

64    62 

71    70 

73 

72 

68    68 

i4 

56    56 

NR    NR 

52    51 

50    49 

50    50 

53    52 

56 

56 

61    59 

65    64 

72    70 

74 

72 

68    66 

15 

56    55 

NR    NR 

52    51 

50    50 

50    49 

54    53 

56 

55 

63    61 

67    64 

71    70 

74 

72 

66    65 

16 

56    55 

56    55 

51    51 

51    50 

49    48 

55    54 

57 

55 

NR    NR 

68    66 

70    69 

73 

71 

65    64 

17 

56    55 

55    54 

52    51 

51    51 

49    48 

55    54 

NR 

NR 

NR     NR 

68    66 

71    69 

73 

71 

65    64 

IS 

56    56 

54    52 

52    51 

51    51 

49    48 

55    54 

NR 

NR 

NR     NR 

69    67 

71    69 

73 

71 

65    64 

19 

56    55 

52    51 

52    51 

51    51 

48    48 

54    53 

NR 

NR 

NR     NR 

70    68 

72    70 

72 

71 

65    64 

20 

56    55 

51    50 

53    52 

51    51 

48    47 

54    53 

NR 

NR 

NR     NR 

72    70 

72    70 

72 

70 

65    64 

21 

57    55 

51    50 

54    47 

52    51 

48    47 

54    53 

NR 

NR 

NR     NR 

73    70 

71    70 

71 

70 

65    63 

22 

58    56 

51    50 

47    45 

53    52 

49    48 

55    53 

NR 

NR 

NR     NR 

73    72 

71    69 

71 

69 

64    63 

23 

58    57 

51    50 

53    45 

53    53 

50    48 

56    54 

NR 

NR 

NR     NR 

74    72 

72    70 

70 

69 

64    63 

24 

59    58 

51    50 

51    46 

54    53 

50    49 

57    55 

NR 

NR 

NR     NR 

73    71 

72    70 

70 

69 

64    63 

25 

58    57 

51    50 

51    50 

53    52 

51    50 

58    56 

NR 

NR 

NR     NR 

72    71 

72    70 

70 

69 

63    62 

26 

59    58 

51    51 

50    49 

52    51 

51    50 

58    57 

NR 

NR 

NR     NR 

72    69 

72    70 

70 

68 

63    62 

27 

58    57 

51    51 

50    50 

51    50 

51    50 

58    56 

NR 

NR 

NR     NR 

70    69 

72    70 

70 

68 

63    61 

28 

58    57 

51    51 

50    48 

50    49 

52    51 

57    56 

NR 

NR 

NR     N-R 

69    68 

71    70 

69 

68 

63    62 

29 

57    56 

51    50 

48    48 

49    48 

57    56 

56 

55 

NR     NR 

68    67 

71    70 

69 

68 

63    62 

30 

57    56 

51    50 

48    48 

48    47 

56    55 

58 

55 

NR     NR 

67    66 

71    70 

69 

68 

63    62 

31 

57    56 

48    48 

48    47 

56    55 

NR     NR 

71    69 

69 

68 

Max 

65 

NR 

54 

54 

52 

58 

NR 

NR 

NR 

NR 

74 

71 

Mm 

55 

NR 

45 

45 

47 

48 

NR 

NR 

NR 

NR 

68 

61 

Avg 

58 

NR 

50 

49 

49 

53 

NR 

NR 

NR 

NR 

71 

66 

NR  -  Ho  Record 


AO   5975.00  THERMALITO  AFTERBAY   RELEASE  TO  FEATHER  RIVER  NEAR  OROVILLE 


. 

November 

December 

Feb 

■uary 

March 

Ap 

-il 

__..  1 

OctoDer 

January 

May 

June 

Juiy 

August 

Seplemoer  i 

Day 

Max 

Min 

Max 

Mm 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Mm 

Max 

Mm 

Max 

Min 

Max 

Mm 

Max 

Min 

Mox 

Min 

1 

63    62 

56 

56 

52 

51 

49   49 

48 

47 

51 

50 

58 

55 

62    59 

77   72 

72   71 

73   71 

69   68 

2 

62    60 

57 

56 

52 

51 

49   48 

48 

47 

50 

48 

58 

56 

62    59 

79   72 

71    70 

74   71 

68 

67 

3 

60    58 

57 

56 

51 

51 

49   48 

48 

47 

48 

48 

58 

56 

63   60 

77   73 

71    69 

73   70 

67 

63 

4 

58    57 

57 

57 

51 

51 

48   47 

48 

48 

49 

48 

60 

57 

66   61 

75   72 

70   69 

72   70 

66 

62 

5 

59    58 

58 

57 

51 

50 

48   46 

48 

48 

49 

47 

62 

58 

64   60 

72   70 

70   69 

72   71 

64 

62 

6 

58    58 

57 

57 

51 

51 

47   47 

49 

48 

49 

48 

61 

59 

64   63 

71   70 

75   69 

72   71 

66 

62 

7 

58    57 

57 

56 

51 

50 

47   47 

49 

48 

49 

48 

59 

57 

65   62 

72   69 

75   73 

71    69 

64 

63 

8 

58    57 

56 

56 

51 

50 

47   47 

49 

48 

50 

48 

61 

57 

62   61 

73   67 

74   73 

73   69 

65 

62 

9 

58    57 

56 

55 

51 

50 

47   47 

49 

48 

49 

48 

58 

57 

63   62 

67   66 

74   72 

75   71 

65 

63 

10 

59    58 

56 

55 

51 

51 

49   47 

49 

49 

49 

48 

58 

57 

66   62 

70   66 

74   72 

78   72 

65 

62 

1  1 

58    57 

56 

55 

51 

51 

49   48 

49 

49 

49 

48 

59 

57 

64   62 

72    67 

73   72 

75    73 

64 

62 

12 

58    56 

56 

55 

51 

51 

49   49 

50 

49 

51 

49 

59 

56 

63   62 

71    67 

73   72 

74   71 

63 

61 

13 

57    56 

56 

55 

51 

51 

49   49 

50 

49 

51 

49 

57 

54 

64   62 

68   66 

82   72 

73   71 

64 

61 

14 

57    56 

56 

55 

52 

51 

49   49 

49 

48 

52 

51 

55 

54 

65   63 

74   67 

78   74 

72    70 

64 

62 

IS 

56    56 

56 

56 

52 

52 

49   48 

48 

48 

52 

51 

57 

54 

66   64 

76   69 

74   72 

72    70 

63 

61 

16 

56    56 

56 

55 

52 

52 

50   48 

48 

48 

51 

50 

55 

54 

66   63 

73   70 

74   71 

74   71 

62   62 

17 

56    56 

55 

54 

52 

52 

50   49 

48 

48 

51 

50 

57 

54 

65   64 

76   71 

74   73 

73   72 

62   61 

18 

56    56 

53 

52 

52 

52 

49   49 

48 

47 

50 

49 

58 

55 

67   65 

75   70 

74   73 

72   70 

63   61 

19 

57    55 

53 

52 

52 

52 

49   49 

48 

47 

51 

49 

59 

56 

69   66 

77    72 

74   73 

70   68 

63   62 

20 

57    56 

53 

52 

53 

52 

49   49 

48 

47 

52 

50 

58 

56 

70   67 

75   72 

74   73 

68   67 

64   62 

21 

58    56 

52 

52 

54 

53 

50   49 

48 

48 

56 

52 

58 

55 

72   67 

80   71 

75   71 

67   66 

63   62 

22 

58    57 

52 

52 

54 

54 

50   49 

49 

48 

58 

54 

60 

56 

71   69 

81   75 

75   74 

66   66 

63   62 

23 

57    57 

52 

52 

54 

53 

51   49 

49 

48 

57 

54 

58 

56 

72   69 

77   74 

75   73 

69   66 

62   60 

24 

58    57 

53 

52 

53 

52 

51   49 

49 

48 

61 

56 

59 

57 

73   70 

75   74 

73   72 

70   67 

60   59 

25 

59    57 

53 

52 

52 

51 

49   48 

49 

48 

61 

57 

60 

57 

72    71 

75   72 

73    71 

68   67 

59   57 

26 

59    58 

53 

52 

51 

51 

49   49 

50 

49 

59 

58 

60 

59 

72    71 

73   71 

74    71 

68   67 

60   38 

27 

58    58 

53 

53 

51 

50 

49   49 

50 

49 

58 

56 

59 

58 

71    71 

71    70 

74   71 

68   67 

60   57 

28 

58    57 

53 

52 

50 

49 

49   47 

50 

50 

62 

56 

59 

57 

71    70 

71   70 

76   74 

68   66 

61   58 

29 

57    56 

53 

52 

49 

48 

48   47 

59 

56 

59 

57 

71   69 

73   70 

75   75 

67   66 

60   58 

30 

56    55 

52 

52 

49 

49 

48   48 

57 

55 

61 

58 

75    70 

73   71 

75   74 

68   66 

60   59 

31 

56    55 

49 

49 

48   48 

56 

55 

74    72 

74   72 

68   68 

Max 

63 

58 

54 

51 

>0 

( 

)2 

( 

)2 

75 

81 

82 

78 

69 

Min 

55 

52 

48 

46 

/ 

»7 

t 

.7 

>4 

59 

66 

69 

66 

57 

Avg 

57 

54 

51 

48 

I 

»8 

t 

>2 

f 

)7 

66 

72 

73 

70 

62 
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TABLE 

D-9 

(CONT) 

DAILY  MAXIMUM   AND 

MINIMUM 

AND  MONTHLY  AVERAGE   WATER 

TEMPERATURES 

(  In    Degrees    Fohrenheif  ) 

AC  5990.00  FEATHER  RIVER  FISH  HATCHERY 

,Doy 

1 

October 

November 

December 

Jonuary 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug 

utt 

September  | 

Ma> 

Mjn 

Ma> 

Min 

Mox 

Mm 

Mox 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Mm 

Max 

Mm 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Mm 

Max 

Mm 

3  ' 

53 

52 

53 

53 

NR          NR 

49 

49 

47       47 

47       46 

52        51 

53     52 

58 

56 

62        61 

62 

61 

55 

53 

i  ^ 

54 

52 

54 

53 

NR          NR 

49 

49 

47       47 

47       46 

52        51 

53     53 

58 

57 

62        61 

61 

60 

55 

53 

'    3 

54 

53 

54 

53 

NR          NR 

49 

49 

47       47 

47       47 

51        50 

54     53 

58 

57 

62        60 

62 

58 

55 

54 

i    " 

55 

54 

53 

53 

NR          NR 

49 

48 

47       47 

47       47 

52        51 

54     53 

58 

57 

61        60 

62 

60 

55 

54 

5 

55 

54 

54 

53 

NR          NR 

48 

48 

47       47 

47       47 

53        51 

54     53 

58 

57 

60       59 

62 

61 

56 

54 

1     6 

55 

53 

54 

53 

NR          NR 

48 

48 

47       47 

47       47 

53        51 

53     52 

58 

58 

60       59 

63 

61 

55 

54 

7 

54 

53 

53 

53 

NR          NR 

48 

48 

47       47 

47       47 

52        50 

53     52 

58 

57 

60       59 

63 

61 

55 

54 

8 

54 

53 

53 

52 

NR          NR 

48 

48 

47       47 

47       47 

51        50 

53     53 

58 

57 

61        60 

63 

62 

56 

54 

9 

55 

54 

53 

52 

52*        52* 

48 

48 

47       47 

47       47 

51        50 

54     53 

58 

56 

60       59 

63 

62 

56 

55 

10 

54 

53 

53 

52 

51           50 

48 

47 

47       47 

47       47 

52        51 

55     53 

57 

57 

60       59 

63 

60 

56 

55 

1  1 

54 

53 

53 

52 

51          49 

47 

47 

47       47 

47       47 

53       51 

54     53 

59 

58 

61        60 

63 

62 

57 

56 

12 

54 

52 

53 

52 

51           51 

47 

47 

47       46 

47       47 

51        51 

54     51 

60 

58 

60       60 

63 

62 

57 

56 

13 

54 

51 

53 

52 

51           51 

48 

47 

46       45 

47       47 

52        50 

53     52 

60 

59 

61        59 

63 

60 

56 

55 

14 

'   15 

52 

51 

53 

52 

52          51 

48 

47 

47       46 

47       47 

51        50 

55     53 

60 

59 

61        60 

61 

58 

57 

56 

53 

52 

52 

52 

52          51 

48 

47 

47       47 

48       47 

51        50 

56     54 

59 

58 

61        60 

61 

60 

58 

56 

16 

52 

52 

53 

52 

51           51 

51 

47 

47       47 

49       48 

51        51 

56     55 

59 

58 

61        59 

60 

59 

56 

55 

17 

53 

52 

NR 

NR 

51          51 

47 

46 

47       46 

49       49 

52        51 

56     55 

59 

58 

62        60 

61 

58 

56 

53 

18 

53 

53 

NR 

NR 

51          51 

48 

47 

47       46 

49       49 

52        51 

56     55 

59 

58 

62        61 

61 

60 

53 

52 

■9 

53 

52 

NR 

NR 

51          51 

48 

48 

47       47 

50       49 

53       51 

55     55 

60 

59 

62        61 

61 

59 

52 

52 

2C 

53 

52 

NR 

NR 

51          49 

48 

47 

47       47 

49       48 

52        51 

55     54 

60 

59 

61        59 

61 

60 

53 

52 

21 

53 

52 

NR 

NR 

50          50 

48 

47 

47        47 

49       49 

52        51 

56     54 

60 

59 

61        60 

62 

60 

55 

52 

22 

53 

52 

NR 

NR 

51          50 

47 

46 

47       47 

50       49 

51        51 

56     55 

61 

59 

62        60 

62 

61 

55 

52 

.  23 

52 

49 

NR 

NR 

51          50 

48 

47 

47       47 

51        48 

52        51 

57     56 

61 

59 

62        59 

61 

61 

54 

52 

24 

52 

50 

NR 

NR 

50          50 

47 

47 

47       47 

50       49 

52        51 

57     56 

61 

60 

60       59 

62 

60 

54 

53 

25 

52 

52 

NB 

NR 

51          50 

48 

47 

47       47 

50       49 

51        51 

56     55 

61 

60 

60       60 

62 

60 

54 

53 

26 

53 

52 

NR 

NR 

50          50 

48 

48 

47       47 

51        49 

51        51 

57      55 

61 

60 

60        59 

62 

61 

55 

53 

27 

53 

51 

NR 

NR 

51          50 

48 

47 

47       47 

52        50 

52        51 

56     56 

61 

61 

61        59 

62 

61 

55 

55 

28 

53 

52 

NR 

NR 

51          50 

48 

47 

47       47 

52        51 

52        50 

57     56 

61 

60 

61        59 

62 

61 

56 

52 

29 

53 

53 

NR 

NR 

50          50 

48 

48 

53       51 

52        52 

57      56 

61 

59 

61        59 

61 

60 

53 

51 

30 

53 

53 

NR 

NR 

50          50 

48 

48 

53        51 

52        52 

58      56 

61 

60 

61       60 

60 

59 

53 

51 

31 

54 

53 

50          49 

48 

47 

52        51 

58      56 

61        61 

60 

55 

Max 

5. 

) 

N! 

I 

51 

47 

53 

53 

58 

61 

62 

63 

>8 

NR 

Min 

4< 

) 

NI 

{ 

NR 

46 

45 

46 

50 

51 

56 

59 

55 

>1 

Avg 

5: 

i 

NI 

I 

NR 

48 

47 

48 

51 

54 

59 

60 

61 

>4 

* 

Indicates 

value 

based 

on  par 

tial    days    record. 

NR 

No    Record 

AO  6120.00     YUBA  RIVER  AT  MARYSVILLE 

Day 

October 

November 

December 

January 

February 

April 

M 

oy 

June 

Ju 

ly 

August 

September  | 

March 

Max 

Min 

Mox 

Mm 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Mir. 

Max 

Min 

Max 

Mm 

Max 

Min 

Mox 

Min 

Max 

Min 

Mox 

Min 

Max 

Min    \ 

1 

74         71 

64         62 

52          50 

48         44 

49         46 

50         48 

NR          NR 

59 

52 

64 

52 

NR 

NR 

70 

60 

71          62 

2 

71         66 

65         62 

52          50 

48         44 

49         46 

50         46 

NR          NR 

59 

51 

NR 

NR 

NR 

NR 

71 

60 

71         62 

3 

66         64 

65         62 

51          50 

47         44 

49         46 

50         46 

57          49 

59 

51 

NR 

NR 

NR 

NR 

71 

61 

70         63 

4 

66         62 

64         62 

51          50 

47         44 

50         47 

48         46 

58          50 

59 

51 

67 

57 

NR 

NR 

70 

61 

69         62 

:  5 

67         63 

63          61 

50         48 

46         43 

50         47 

50         46 

58          51 

57 

50 

63 

52 

75 

69 

71 

61 

68         60 

'    6 

67         64 

61          59 

51          50 

46         43 

49         47 

51         47 

58          51 

54 

44 

65 

55 

74 

67 

71 

62 

70         61 

7 

66         64 

59          57 

50         49 

46         44 

51         47 

50         48 

57          50 

57 

49 

63 

56 

74 

68 

71 

62 

70         63 

8 

66         63 

58          56 

50         49 

46         46 

51         47 

52         48 

57          51 

56 

52 

NR 

54 

74 

68 

72 

62 

70         63 

'    9 

67         64 

58          57 

52          50 

48         46 

50         48 

49         47 

58         52 

60 

54 

NR 

NR 

73 

67 

72 

62 

69         62 

10 

67         64 

58          57 

51          50 

48         46 

51         48 

NR          NR 

58          53 

60 

52 

62E 

NR 

72 

65 

72 

63 

68         62 

1  II 

64         61 

58          57 

51          50 

48         46 

51         48 

NR          NR 

57          52 

55 

48 

63 

53 

73 

66 

72 

63 

69         62 

1  12 

64         60 

58          57 

52          50 

48         47 

51         48 

NR           NR 

58          51 

53 

48 

62 

54 

75 

67 

72 

63 

69         62 

13 

64         62 

58         57 

53          52 

48         46 

49         48 

NR          NR 

NR          NR 

56 

49 

63 

55 

75 

69 

72 

63 

68         61 

14 

63         62 

58          57 

53          52 

48         46 

51         48 

NR          NR 

NR          NR 

58 

49 

63 

55 

76 

70 

72 

63 

68         61 

1  15 

62         61 

58          57 

53          52 

48         46 

50         48 

NR          NR 

58          50 

58 

49 

65 

55 

75 

70 

72 

63 

67         61 

16 

64         61 

58         57 

52          50 

50         47 

49         48 

NR           NR 

57          53 

58 

50 

NR 

56E 

73 

66 

72 

63 

68         60 

:  17 

64         62 

57         54 

52          50 

49         47 

49         47 

NR           NR 

58          52 

58 

50 

NR 

NR 

75 

69 

72 

63 

68         60 

I  18 

63         62 

54         52 

52          51 

50         49 

50         47 

NR          NR 

57          54 

58 

50 

NR 

NR 

76 

70 

72 

63 

68         60 

i  '9 

62         60 

54         53 

53          52 

50         49 

50         46 

NR          NR 

59          54 

58 

51 

NR 

NR 

76 

70 

72 

62 

68         60 

20 

64         62 

55          53 

54          52 

50         49 

51         46 

NR           NR 

58          52 

60 

50 

NR 

NR 

77 

67 

71 

62 

66          59 

21 

65         63 

54         53 

54         52 

51          50 

51         46 

NR           NR 

57          53 

61 

50 

NR 

58E 

70 

60 

71 

62 

66          59 

22 

66         64 

54         53 

54          51 

51         49 

52         47 

NR           NR 

60          54 

59 

51 

NR 

NR 

70 

60 

71 

63 

68         61 

23 

65         63 

54         53 

51         50 

49         48 

51         47 

NR          NR 

59          55 

61 

52 

NR 

NR 

70 

60 

71 

62 

69         64 

24 

65         63 

54          53 

50         49 

48         47 

51          47 

NR           NR 

61          55 

62 

52 

NR 

NR 

70E 

60E 

71 

62 

67         64 

25 

64         62 

54          53 

51         48 

48         47 

52          47 

NR           NR 

61          56 

62 

52 

NR 

NR 

70 

60 

71 

62 

67         61 

26 

64         62 

54         52 

50         48 

49         48 

52         47 

NR           NR 

60         50 

62 

52 

NR 

NR 

70 

60 

71 

62 

67         63 

27 

64         62 

54          52 

48         47 

49         48 

52         47 

NR           NR 

57          52 

NR 

NR 

NR 

NR 

69 

60 

71 

62 

67         60 

28 

64         62 

53          52 

48         46 

48         46 

50         48 

NR          NR 

57          50 

NR 

NR 

NR 

NR 

69 

60 

71 

63 

67         61 

29 

63         60 

52          51 

48         46 

4«         46 

NR          NR 

58          51 

NR 

NR 

NR 

NR 

69 

59 

71 

63 

67          60 

30 

64         61 

52          51 

48         45 

48         46 

NR           NR 

58          52 

61 

52 

NR 

NR 

69 

59 

70 

62 

67         63 

31 

64         62 

48         45 

48         46 

NR           NR 

62 

52 

69 

59 

72 

63 

Max 

74 

65 

54 

1 

52 

NR 

NR 

H 

R 

N 

R 

NI 

l 

72 

71 

5 

Mm 

60 

51 

45 

43 

46 

NR 

NR 

K 

R 

M 

R 

NI 

H 

60 

59 

Avg 

64 

56 

50 

47 

49 

NR 

NR 

NI 

R 

NI 

R 

NI 

H 

67 

65 

NR  -   No  Record 
E     -   Estimated 
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TABLE     0-9     (CONT) 

DAILY  MAXIMUM   AND  MINIMUM   AND  MONTHLY  AVERAGE   WATER  TEMPERATURES 

(  In    Degrees    Fahrenheit  ) 

B9   D   747.2   118.4      SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  MOSSDALE   BRIDGE 


Doy 

October 

November 

December 

January 

Februory 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

Max 

Mm 

Max 

MIn 

Max 

Mm 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Mox 

Mm 

Max 

Min 

Vox 

Min 

Max 

Min 

Max      Min 

Mox 

Min 

1 

50         49 

54         53 

NR          NR 

66         61 

71         69 

NR          NR 

76          72 

75         73 

2 

50         49 

53         52 

NR          NR 

69         65 

73          71 

NR          NR 

78         74 

75         72 

3 

50         49 

53         52 

NR          NR 

71         69 

72          70 

77          75 

79         75 

74         71 

4 

51         49 

52         51 

NR           NR 

72          70 

72         70 

78          75 

78         74 

73         71 

5 

51         50 

51         50 

NR          NR 

71         68 

71         69 

77          76 

78          74 

72         59 

6 

51         50 

51         50 

NR          NR 

69         67 

NR          NR 

76          73 

78         74 

72         59 

7 

50         50 

52         50 

NR          NR 

68         66 

NR          NR 

76          73 

79         74 

74         71 

8 

51         50 

53          51 

NR          NR 

68         67 

NR          NR 

77          74 

78         74 

77         74 

9 

51         50 

54         52 

64          63 

68         66 

NR           NR 

76          74 

80         76 

78         74 

10 

50         49 

51          50 

54         53 

65          62 

67         65 

NR           NR 

76          74 

81         77 

78         75 

1  1 

51         50 

52         51 

54         54 

68          61 

66         64 

NR           NR 

75         73 

81          78 

78         75 

12 

53          51 

53         52 

54         53 

70          65 

66         64 

NR          NR 

76         73 

81         77 

76         73 

13 

53          52 

53         52 

56         53 

66         62 

68         66 

NR          NR 

76         73 

80         76 

74          71 

14 

53          53 

53         52 

57          55 

62         59 

69         67 

NR          NR 

77          74 

80         76 

74         69 

15 

53          52 

52         51 

58         56 

62         57 

72         68 

NR           NR 

76          73 

80          76 

69         68 

16 

53          52 

53         52 

57         55 

63          58 

75         71 

NR          NR 

76          72 

79         76 

70         68 

17 

52         51 

53         52 

56         53 

64         60 

75          73 

NR          NR 

77          73 

79          77 

71         59 

19 

52         51 

53         52 

54         52 

65         60 

73          70 

NR           NR 

78          74 

79          77 

72         70 

19 

51         50 

52         51 

NR         NR 

64         60 

71         68 

NR          NR 

79         76 

79         76 

71         69 

20 

51         51 

51          50 

NR          NR 

64         61 

70         67 

NR          NR 

81          78 

77          74 

70         58 

21 

52         51 

51         50 

NR          NR 

64         61 

70         67 

NR           NR 

81         78 

77         74 

70         58 

22 

53          51 

51         50 

NR          NR 

63          59 

70         67 

NR          NR 

79         76 

76          73 

69         67 

23 

53         52 

52         50 

NR          NR 

65         59 

71         68 

NR           NR 

79         75 

76          73 

69         67 

24 

52         52 

52         51 

NR          NR 

65         61 

72         69 

NR           NR 

81          75 

75          73 

70         68 

25 

52         51 

53          51 

NR          NR 

66         62 

70          70 

NR           NR 

81          75 

75          73 

71         59 

26 

51         51 

54         52 

NR          NR 

65         63 

73          71 

NR           NR 

80          75 

75         72 

69         68 

27 

52         50 

54         53 

NR          NR 

64         59 

73          69 

NR           NR 

80         75 

74         72 

69         67 

28 

51         49 

55         53 

NR          NR 

60         57 

70         68 

NE          NR 

79          75 

74         71 

70         58 

29 

49         48 

55         54 

NR          NR 

58         58 

69         67 

NR          NR 

78          75 

74         71 

71         59 

30 

49         48 

NR          NR 

59         57 

69         67 

NR          NR 

79          75 

75         72 

71         70 

31 

50         49 

NR          NR 

71         68 

77          72 

74         72 

Max 

NR 

55 

NR 

NR 

75 

NR 

NR 

81 

78 

Mm 

NR 

49 

NR 

NR 

61 

NR 

NR 

71 

67 

Avg 

NR 

51 

NR 

NR 

69 

NR 

NR 

76 

71 

Recorder   installed  January   9,    1970. 
NR  -   No  Record 


B9   D  749 . 5    133 . 1     OLD  RIVER  AT  CLIFTON  COURT  FERRY 


Day 

October 

November 

December 

January 

Februory 

March 

Ap 

rii 

May 

Jij,ne 

Ju 

iy 

August 

September  1 

Mox 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Mm 

Max 

Min 

Max 

Min 

Mox 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

1 

68         68 

60         60 

51         50 

48         47 

50         49 

55         55 

59 

58 

63         61 

72 

71 

72 

72 

75          75 

2 

68         67 

60          60 

50          50 

47         47 

51         50 

55         54 

59 

58 

65         63 

73 

72 

74 

72 

75         75 

3 

67         66 

60         60 

50          50 

47         46 

51         51 

54         53 

59 

59 

66         64 

73 

73 

75 

74 

76          75 

4 

66         64 

60         60 

50          50 

46         46 

51         51 

54         53 

59 

59 

68         65 

73 

73 

76 

75 

76         76 

5 

64         63 

60         60 

50          49 

46         46 

51          51 

53          52 

60 

59 

67         65 

73 

73 

76 

76 

76         75 

6 

63         63 

60         60 

49         49 

46         45 

51          51 

53          52 

61 

60 

66         65 

73 

73 

76 

76 

75         75 

N 

7 

63         62 

60         59 

49         49 

45         45 

52          51 

53         52 

61 

60 

65         64 

73 

72 

76 

76 

75         75 

8 

62         62 

59         58 

49         49 

45         45 

51          51 

54         53 

61 

60 

65         64 

72 

71 

77 

76 

75         75 

0 

9 

62         62 

58         58 

49         49 

46         45 

51          51 

54         54 

61 

61 

66         64 

71 

70 

77 

77 

76         75 

10 

63         62 

58         57 

50         49 

47         46 

51          51 

55         54 

61 

61 

65         64 

70 

70 

77 

76 

77         76 

II 

62         62 

57          57 

50         50 

48         47 

52          51 

55         55 

61 

61 

64         63 

70 

69 

76 

76 

77          77 

R 

12 

62         61 

57          57 

50         50 

49         48 

53         52 

56         55 

61 

61 

65         64 

69 

69 

76 

76 

77         77 

13 

61         61 

57          57 

51         50 

50         49 

53         53 

56         55 

61 

61 

65         64 

69 

69 

76 

76 

NR          NR 

E 

14 

61         61 

57         57 

51         51 

51         50 

54         53 

58         56 

61 

60 

66         64 

69 

69 

76 

76 

NR          NR 

15 

61         61 

57         57 

52         51 

51         51 

54         53 

58         57 

60 

59 

68         66 

70 

69 

76 

76 

NR          NR 

C 

16 

62         61 

57         57 

53         52 

52         51 

54         53 

59         58 

59 

59 

70         67 

70 

70 

76 

75 

NR          NR 

0 

17 

61         61 

57         57 

53         53 

52         52 

53         53 

58         57 

59 

59 

71         69 

70 

69 

75 

75 

NR          NR 

18 

61         61 

57         55 

53          52 

52         52 

53         53 

57         56 

59 

59 

71          70 

70 

69 

76 

75 

NR          NR 

R 

19 

61         61 

55         54 

52         52 

52         52 

53         52 

56         55 

59 

59 

70         68 

71 

70 

76 

76 

NR          NR 

20 

61         60 

55         54 

52         52 

52         52 

53         52 

56         55 

59 

59 

68         67 

73 

71 

76 

76 

NR          NR 

D 

21 

62         62 

54          54 

53         52 

53          52 

52         52 

56         56 

60 

59 

68         67 

74 

73 

76 

76 

NR          NR 

22 

62         61 

54         53 

53         53 

53          53 

52         52 

57         56 

60 

59 

69         68 

75 

74 

76 

76 

NR          NR 

23 

61         60 

53         53 

54         53 

54         53 

52         52 

58         57 

62 

59 

69         69 

75 

75 

76 

76 

NR           NR 

24 

61         61 

53         53 

54         54 

54         53 

53         52 

59         58 

62 

60 

70         69 

75 

75 

76 

76 

NR          NR 

25 

61         61 

53          53 

54         54 

53         52 

54         53 

60         59 

62 

61 

70         70 

75 

75 

77 

76 

NR          NR 

26 

61         61 

53          52 

54         53 

52         51 

54         54 

60         60 

61 

61 

70         70 

75 

74 

77 

77 

NR          NR 

27 

61         61 

52         52 

53          53 

52         51 

55         54 

60         60 

61 

60 

70         70 

74 

73 

77 

77 

NR          NR 

28 

61         60 

52         52 

53         51 

52         51 

55         55 

60         60 

60 

59 

70         69 

73 

72 

77 

76 

NR           NR 

29 

60         60 

52         51 

51         49 

51         50 

60         60 

60 

59 

69         69 

72 

72 

76 

76 

NR          NR 

30 

60         60 

51         51 

49         48 

50         49 

60         59 

61 

60 

70         69 

72 

72 

76 

76 

NR           NR 

31 

60         59 

48         48 

50         49 

59         59 

71          70 

76 

75 

NR          NR 

Max 

68 

60 

54 

54 

55 

60 

6 

2 

71 

7 

5 

7 

7 

NR 

NR 

Min 

59 

51 

48 

45 

49 

52 

5 

8 

61 

6 

9 

7 

2 

NR 

NR 

Avg 

62 

56 

51 

49 

52 

5 

6 

6 

0 

67 

7 

2 

7 

5 

NR 

NR 

' 

NR  -   No  Record 


520 


TABLE      0-9      (CONT) 

DAILY  MAXIMUM   AND  MINIMUM   AND  MONTHLY  AVERAGE   WATER  TEMPERATURES 

(  In    Degrees    Fahrenheit  ) 

B9  D  737.8   121.9     STOCKTON  SHIP  CHANNEL  AT  BURNS  CUTOFF 


October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Ju 

ly 

Aug 

utt 

September  | 

Joy 

Ma> 

Mm 

Mox 

Min 

Max 

Mm 

Mox 

Min 

Mox 

Mm 

Max 

Min 

Max 

Mm 

Max 

Min 

Mox 

Min 

Max 

Mm 

Max 

Mm 

Mox 

Mm 

1 

75         72 

62          60 

53         50 

48         46 

NR          NR 

53 

52 

62         58 

NR          NR 

75          73 

78 

73 

79 

77 

77 

74 

2 

75         72 

63          60 

53         50 

47         46 

NR          NR 

54 

51 

61         59 

NR          NR 

76         73 

78 

73 

80 

77 

77 

74 

3 

73          70 

63          60 

52         50 

47         45 

NR          NR 

53 

51 

61         59 

NR          NR 

78         73 

78 

74 

81 

77 

77 

74 

4 

70         68 

62         61 

51         50 

46         45 

NR          NR 

53 

51 

63          59 

NR           NR 

79         73 

79 

75 

80 

77 

75 

74 

'   5 

72         67 

62         60 

51         49 

46         44 

NR           NR 

54 

50 

63          60 

NR          NR 

76         73 

79 

75 

79 

77 

75 

73 

1  6 

71         67 

61         60 

50         49 

45         44 

50          49 

53 

50 

63          60 

NR           NR 

76         74 

78 

75 

79 

77 

76 

73 

'    7 

68         65 

61          60 

50         49 

45         45 

50          49 

54 

52 

62         60 

NR           NR 

75         73 

80 

76 

79 

77 

76 

74 

8 

66         65 

60          59 

50         49 

46         45 

50          49 

55 

53 

63          60 

NR           NR 

73         71 

79 

76 

79 

77 

76 

74 

9 

66         64 

60          59 

50         49 

46         45 

50         49 

55 

5A 

64         60 

66          64 

72         71 

78 

76 

81 

78 

76 

74 

10 

66         64 

60          58 

50         49 

47         46 

50         49 

56 

54 

63          61 

66          64 

72          70 

78 

74 

80 

78 

77 

74 

1  1 

65         63 

60          57 

51          50 

48         46 

51          50 

55 

55 

63          61 

66          64 

71         69 

78 

75 

80 

78 

77 

74 

;  12 

66         62 

60         57 

51          50 

50         48 

52          50 

57 

54 

64         61 

67         64 

71          70 

78 

76 

80 

78 

76 

74 

'  13 

64         62 

59          57 

52          50 

50         49 

51          51 

58 

55 

61          60 

67          65 

70         68 

78 

75 

80 

78 

76 

74 

'  i4 

64         62 

60          58 

52          51 

52          50 

52          51 

58 

56 

61          60 

68         65 

70         68 

79 

76 

80 

78 

75 

73 

•  15 

63          62 

59          58 

52          51 

52          51 

52          51 

58 

56 

63          59 

70         66 

70         68 

79 

76 

80 

78 

75 

73 

16 

64         62 

59          58 

52          52 

53          52 

52          51 

60 

57 

62          59 

71          67 

71         68 

78 

75 

80 

78 

75 

73 

17 

63         62 

58          57 

53          52 

55          52 

52          50 

58 

57 

62          58 

72         68 

71          68 

79 

76 

80 

78 

75 

73 

18 

64         61 

58          57 

53          52 

54          53 

51          50 

58 

55 

63          58 

72         68 

72          69 

79 

76 

80 

78 

76 

73 

'  :9 

64         61 

57          56 

53          52 

53          53 

52          50 

58 

55 

63          59 

71          69 

74          70 

NR 

NR 

80 

78 

74 

73 

120 

NR          NR 

57          56 

54          53 

53          52 

51         49 

59 

55 

62          58 

71          69 

75          72 

NR 

NR 

79 

77 

74 

72 

21 

NR          NR 

56          54 

54          53 

54          53 

51          50 

58 

55 

62          59 

71          69 

76          72 

NR 

NR 

79 

77 

73 

72 

-  22 

63          61 

56          54 

54         52 

55          54 

51         49 

59 

56 

64          59 

72         69 

77          73 

NR 

NR 

79 

77 

74 

71 

23 

63          61 

55          54 

53          53 

55          54 

52          50 

61 

57 

NR          NR 

72          70 

76          73 

NR 

NR 

78 

76 

73 

72 

!24 

63          62 

54          53 

54          53 

NR          NR 

52          51 

62 

58 

NR          NR 

73          70 

77          74 

80 

78 

78 

76 

73 

71 

25 

63          61 

54          53 

55          53 

NR          NR 

53          51 

61 

59 

NR           NR 

73          70 

76          74 

80 

78 

78 

76 

73 

71 

26 

64         61 

54          52 

54         53 

NR          NR 

54          51 

61 

59 

NR           NR 

73          71 

77          75 

80 

78 

77 

75 

73 

71 

,  27 

62         61 

53          52 

53          52 

NR           NR 

54         52 

61 

59 

NR           NR 

74          71 

77          74 

80 

78 

78 

75 

73 

71 

28 

63         61 

53          52 

52          51 

NR           NR 

54          53 

62 

59 

NR          NR 

73          71 

75          74 

80 

78 

77 

75 

73 

71 

'  29 

64         60 

53          51 

51         48 

NR           NR 

61 

60 

NR          NR 

73          71 

74          73 

80 

79 

77 

75 

73 

71 

30 

64         60 

52          51 

49         47 

NR           NR 

60 

59 

NR           NR 

73          72 

75          73 

80 

78 

77 

74 

72 

71 

31 

63         60 

48         47 

NR           NR 

60 

59 

75          72 

79 

77 

77 

74 

Max 

NH 

63 

55 

NR 

NR 

62 

NR 

NR 

79 

NR 

81 

77 

Mm 

NR 

51 

47 

NR 

NR 

50 

NR 

NR 

68 

NR 

74 

71 

Av, 

NR 

57 

51 

NR 

NR 

56 

NR 

NR 

73 

NR 

78 

74 

N 

IR   -   No 

Record 

B9    D   759.8    125.1      SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  RINDGE   PUKP 


Ooy 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September  1 

Max 

Mm 

Max 

Mm 

Max 

Min 

Max 

Min 

Mox 

Mir. 

Max 

Min 

Max 

Mm 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min    1 

1 

74          73 

63          62 

51          50 

49         48 

51          50 

55          54 

NR          NR 

64         60 

75         74 

NR          NR 

2 

73          72 

63          62 

51          50 

48         47 

51          50 

55          54 

NR          NR 

64         62 

78          75 

NR          NR 

3 

72         68 

63          61 

51          50 

47         47 

51          50 

54         53 

NR          NR 

65          63 

76          74 

76          74 

4 

69         65 

63          62 

51          50 

47         46 

51          50 

54         53 

NR          NR 

65         64 

76          74 

75          73 

5 

69         67 

63         62 

50         49 

46         46 

51          51 

53          51 

NR          NR 

68         64 

76          74 

73          72 

6 

69         67 

62          62 

50         49 

46         45 

51          51 

52          51 

NR           NR 

66         65 

76          73 

N 

N 

74          71 

7 

68         67 

62          61 

50         49 

45         45 

51          51 

53          52 

NR           NR 

68          64 

75          74 

74          72 

8 

67         66 

61          61 

49         49 

45         45 

51          51 

54          52 

NR          NR 

66          66 

74          73 

0 

0 

75          73 

9 

66         65 

61         60 

50         49 

46         45 

51          51 

54          54 

64          60 

68         66 

73          72 

77          74 

10 

66         64 

60         60 

50         49 

48         46 

51          51 

54         53 

63          61 

69         66 

73          71 

76          74 

1 1 

64         62 

60         60 

49         49 

48         47 

52          51 

55          54 

63         60 

69         68 

74          71 

R 

R 

75          74 

12 

64         63 

60          59 

50         49 

48         47 

53          52 

55          54 

62         60 

69         67 

72          71 

75          74 

13 

64         63 

60          59 

50          50 

49         48 

53          52 

57          55 

60         58 

71         69 

72          71 

E 

E 

74          72 

14 

64         64 

60          59 

51          50 

50         49 

53          52 

57          55 

59          58 

72          69 

73          71 

73          72 

15 

64         63 

60          59 

51          51 

51          50 

53          52 

58          56 

61          58 

75          71 

73          71 

C 

C 

73          72 

16 

63         62 

59          59 

51          51 

52          51 

53          53 

59         57 

60          59 

76          73 

73          71 

0 

0 

73         71 

17 

63         63 

59          57 

51          51 

53          52 

53          53 

58          57 

60          59 

76          74 

73          71 

75          72 

18 

63         62 

58          57 

51          51 

53          53 

53          52 

NR          NR 

61          59 

75          73 

74          71 

R 

R 

74          72 

19 

63         61 

58          57 

52          51 

53          53 

52          51 

NR          NR 

61         60 

73          71 

74          72 

73          72 

20 

63         62 

58          57 

53          52 

53          53 

52          51 

NR          NR 

60         60 

72          70 

76         73 

D 

D 

72          71 

21 

63         62 

57          57 

53          53 

53          53 

52          52 

NR          NR 

61          59 

73          70 

77          74 

72          70 

22 

63         63 

57          56 

53          53 

54          53 

53          52 

NR           NR 

63          59 

74          72 

78          74 

73         69 

23 

63         53 

57          56 

53          53 

54          54 

52          52 

NR           NR 

63          60 

74          72 

76          75 

73         70 

24 

63         63 

56          55 

53          53 

54          53 

53          52 

NR           NR 

63          60 

75          72 

77          74 

72         70 

25 

63         62 

55          54 

53          53 

53          52 

54         53 

NR          NR 

63          60 

74          72 

76          75 

72         69 

26 

63         63 

54          54 

53          52 

53          52 

54          53 

NR          NR 

61          60 

73          71 

76          75 

72          70 

27 

63         63 

54         53 

52          51 

53          52 

55          54 

NR           NR 

60          59 

73          71 

77          74 

72          70 

28 

63         62 

54          53 

51         49 

52          51 

55          55 

NR           NR 

60         59 

73          71 

75          74 

72          70 

29 

63         62 

53          53 

51         49 

51          51 

NR           NR 

61          59 

74          72 

75          74 

72         71 

30 

63         62 

53          51 

50         49 

51          50 

NR           NR 

62          59 

74          72 

75         74 

72          70 

31 

62         62 

50         48 

51          50 

NR          NR 

75          73 

Max 

74 

63 

53 

54 

55 

NR 

NR 

76 

78 

NR 

NR 

NR 

Mm 

61 

51 

48 

45 

50 

NR 

NR 

60 

71 

NR 

NR 

NR 

Avg 

65 

58 

51 

50 

52 

NR 

NR 

70 

74 

NR 

NR 

NR 

NR  -   No  Record 


521 


TABLE      D-9     (CONT) 

DAILY  MAXIMUM   AND  MINIMUM   AND  MONTHLY  AVERAGE   WATER  TEMPERATURES 

(  In    Degrees    Fahrenheit  ) 

B9   D  801.1    148.1      SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH 


Day 

October 

November 

December 

Januory 

Februory 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September] 

Max 

Mm 

Max 

Min 

Max 

Mm 

Max 

Min 

Mox 

Min 

Max 

Min 

Max 

Mm 

Max 

Mm 

Vox 

Min 

Max   Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

1 

71    69 

65    59 

71    68 

NR    NR 

73    71 

70 

68 

2 

71    68 

65    61 

71    68 

NR    NR 

73    71 

70    68 

3 

68    65 

66    62 

71    68 

71    69 

73    71 

70    68 

4 

68    64 

66    63 

71    68 

71    69 

73    72 

70    58 

5 

68    64 

66    63 

70    68 

71    69 

73    72 

69    58 

6 

68    65 

65    62 

69    67 

71    69 

74    73 

70    68 

7 

68    65 

- 

66    62 

68    67 

71    69 

75    73 

72    69 

8 

72    66 

64    62 

67    66 

71    69 

76    72 

NR    MR 

9 

72    64 

65    62 

67    66 

71    69 

77    74 

NR    NR 

10 
1  1 

73  62 

74  59 

65    62 
64    62 

68    65 
66    65 

71    69 
71    70 

78    74 
77    74 

NR    NR 

72    71 

12 

81    65 

65    61 

67    65 

71    70 

76    74 

72    70 

13 

72    63 

67    62 

67    65 

71    70 

75    73 

71    70 

14 

75    64 

67    63 

67    66 

71    70 

75    73 

71    70 

15 

72    60 

68    64 

67    66 

70    70 

74    72 

71    59 

16 

73    64 

70    66 

67    65 

70    69 

73    71 

72    69 

17 

68    62 

70    67 

67    66 

72    71 

73    70 

72    70 

IS 

72    60 

69    66 

67    65 

72    71 

73    70 

72    70 

!9 

79    61 

69    66 

67    66 

72    71 

NR    NR 

72    70 

20 

77    62 

68    66 

68    66 

73    71 

NR    NR 

71    70 

21 

84    60 

68    66 

68    66 

73    71 

NR    NR 

71    59 

22 

73    61 

68    66 

68    66 

73    71 

70    68 

70    58 

23 

69    62 

69    66 

67    66 

73    72 

70    68 

71    59 

24 

70    62 

70    67 

67    66 

73    72 

70    68 

71    59 

25 

75    60 

69    66 

NR    NR 

73    72 

70    68 

70    68 

26 

68    67 

NR    NR 

73    72 

70    68 

70    68 

27 

68    66 

NR    NR 

73    72 

70    68 

70    68 

28 

69    66 

NR    NR 

73    72 

70    68 

71    69 

29 

61    58 

70    66 

NR    NR 

73    72 

69    68 

72    69 

30 

63    59 

71    67 

NR    NR 

74    72 

69    68 

71    70 

31 

72    67 

73    72 

69    67 

Max 

72 

NR 

NR 

N-R 

N-R 

Min 

39 

NR 

NR 

NR 

KR 

Avg 

66 

NR 

NR 

NR 

NR 

MR  - 

No  Re 

cord 

B9    D  814.5    130.8      SACRAMENTO  RIVER  AT  WALNUT  OtOVE 


Day 

.. 

. 

_ 

. 

January 

Ap 

'il 

M 

ay 

Jqne 

Ju 

ly 

1 

August 

Septemoer  i 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Mox 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Mm 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

Max 

Min 

1 

56    65 

59    59 

52    51 

48 

48 

48    48 

51    51 

55 

54 

60 

58 

73 

70 

75 

71 

74 

71 

71    70 

2 

66    66 

59    59 

52    51 

48 

48 

48    48 

51    51 

57 

55 

61 

59 

74 

71 

75 

72 

75 

72 

72    70 

3 

66    64 

59    58 

51    51 

48 

48 

48    48 

51    50 

57 

56 

63 

61 

73 

71 

75 

72 

74 

72 

71    70 

4 

64    62 

59    58 

51    51 

48 

48 

49    48 

51    51 

57 

56 

64 

63 

73 

72 

76 

72 

74 

73 

71    69 

5 

63    62 

59    58 

51    51 

48 

48 

49    49 

51    50 

58 

57 

64 

63 

72 

72 

76 

74 

74 

72 

70    69 

6 

62    61 

59    58 

51    51 

48 

47 

50    49 

50    50 

58 

58 

64 

63 

72 

71 

76 

74 

75 

72 

69    68 

7 

62    61 

58    58 

51    51 

47 

46 

50    50 

50    50 

59 

58 

63 

63 

72 

71 

76 

74 

74 

73 

69    68 

8 

61    61 

58    57 

51    50 

46 

46 

50    50 

50    50 

59 

59 

63 

61 

71 

70 

75 

74 

76 

73 

70 

69 

9 

61    60 

57    57 

50    50 

46 

46 

50    50 

51    50 

59 

59 

62 

61 

70 

68 

75 

74 

76 

74 

72    70  1 

lU 

61    60 

57    57 

51    50 

47 

46 

50    50 

51    51 

59 

59 

62 

61 

69 

66 

74 

73 

77 

75 

73 

71 

II 

60    59 

57    56 

51    51 

ua 

47 

51    50 

51    51 

59 

59 

62 

61 

66 

65 

73 

72 

78 

75 

72 

71 

12 

60    59 

56    56 

51    51 

4a 

48 

51    51 

51    51 

59 

58 

63 

62 

66 

65 

74 

72 

78 

76 

71 

70 

13 

60    59 

56    56 

51    51 

49 

48 

51    51 

51    51 

58 

57 

63 

62 

67 

65 

74 

72 

78 

76 

70 

69 

14 

59    59 

56    56 

52    51 

49 

49 

51    51 

52    51 

57 

57 

62 

61 

68 

65 

75 

73 

77 

76 

69 

68 

15 

59    59 

57    56 

53    52 

49 

49 

51    51 

53    52 

58 

56 

63 

61 

69 

66 

74 

73 

77 

75 

68 

67 

16 

59    59 

57    56 

53    53 

49 

49 

51    51 

53    53 

57 

56 

65 

63 

70 

68 

74 

72 

77 

75 

67 

67 

17 

59    59 

56    56 

53    53 

50 

49 

51    50 

54    53 

57 

56 

65 

64 

71 

69 

75 

72 

77 

75 

67 

66 

16 

59    59 

56    55 

53    52 

50 

50 

50    50 

53    53 

57 

57 

66 

65 

73 

69 

76 

73 

75 

74 

68 

66 

19 

59    58 

55    54 

52    52 

50 

50 

50    49 

53    52 

58 

57 

66 

65 

75 

72 

77 

74 

75 

74 

67 

67 

20 

58    58 

54    53 

52    52 

50 

50 

49    49 

52    52 

59 

58 

68 

66 

77 

74 

77 

75 

75 

73 

67 

66 

21 

58    58 

53    52 

53    52 

50 

50 

49    49 

52    52 

59 

57 

68 

65 

78 

76 

77 

75 

74 

72 

66 

65 

22 

59    58 

52    52 

53    53 

51 

50 

49    49 

53    52 

60 

58 

69 

66 

80 

77 

77 

75 

72 

71 

66 

65 

23 

59    59 

52    52 

53    53 

51 

51 

50    49 

54    53 

58 

58 

69 

67 

77 

76 

76 

74 

73 

71 

67    66  1 

24 

59    59 

52    52 

53    53 

51 

51 

50    50 

55    54 

59 

58 

70 

68 

77 

76 

75 

73 

73 

71 

67 

65 

25 

59    59 

52    52 

53    52 

51 

50 

50    50 

55    54 

59 

58 

69 

69 

77 

76 

75 

73 

72 

71 

66 

55 

26 

60    59 

52    52 

52    52 

50 

50 

50    50 

55    55 

59 

58 

69 

68 

77 

76 

75 

73 

72 

71 

66 

65 

27 

60    60 

52    52 

52    51 

50 

50 

51    50 

55    55 

58 

58 

69 

68 

76 

74 

75 

73 

72 

71 

66 

55 

28 

60    59 

52    52 

51    49 

50 

49 

51    51 

56    55 

59 

58 

69 

67 

74 

72 

75 

73 

72 

71 

66 

65 

29 

60    59 

52    52 

49    49 

49 

49 

56    56 

59 

57 

69 

67 

73 

72 

75 

73 

71 

70 

66 

65 

30 

59    59 

52    52 

49    48 

49 

48 

56    55 

60 

58 

70 

68 

73 

71 

74 

72 

71 

70 

66 

65 

31 

59    58 

48    48 

48 

48 

55    54 

71 

69 

74 

72 

71 

70 

Max 

66 

59 

53 

5 

I 

51 

56 

6( 

) 

71 

L 

8C 

) 

77 

78 

73 

Mm 

58 

52 

48 

4( 

> 

48 

50 

5^ 

> 

5{ 

1 

6! 

) 

71 

70 

65 

Avg 

60 

55 

51 

4< 

) 

50 

52 

5{ 

! 

6! 

> 

7i 

74 

74 

68 

522 


TABLE      D-IO 


DAILY    MAXIMUM,  MINIMUM  AND  AVERAGE   SPECIFIC    CONDUCTANCE 

(  In   M.cromhos   ot  25°  C) 
AO  2420.00      SACRAMENTO  RIVER  AT  COLUSA 


OcioBer 


Mat  Mm 


>vg 


Nove  mber 


Mo> 


Min  Avg 


Decembtr 


Mat 


Mm 


Avg 


JO' uo' y 


Max 


Vtin 


Avg 


Februor  y 


Mox 


Mm 


Avg 


Morch 


Mai 


Min  Avg 


Day 

Apr  1 1 

Moy 

June 

July 

August 

September 

Max 

Mm 

Avg 

Max 

Mm 

Avg 

Max 

Mm 

Avg 

Mox 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

1 

112 

125 

120 

2 

112 

128 

119 

3 

1L3 

132 

119 

4 

lU 

130 

122 

5 

114 

131 

123 

6 

114 

131 

123 

7 

114 

132 

124 

8 

114 

133 

124 

9 

115 

133 

124 

10 

117 

133 

122 

M 

120 

134 

122 

12 

108 

134 

123 

13 

107 

133 

124 

14 

no 

135 

126 

15 

115 

137 

126 

16 

114 

138 

126 

17 

115 

138 

126 

18 

116 

138 

126 

19 

118 

117 

127 

20 

118 

117 

127 

21 

120 

117 

127 

22 

122 

118 

127 

23 

123 

119 

127 

24 

124 

118 

128 

25 

124 

117 

126 

26 

125 

117 

127 

27 

122 

117 

127 

28 

120 

118 

126 

29 

llA 

121 

118 

126 

30 

112 

123 

119 

127 

31 

125 

120 

Recorder    installed  June   28,    1970. 
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TABLE      D-IO    (CONT) 

DAILY    MAXIMUM,  MINIMUM  AND  AVERAGE   SPECIFIC   CONDUCTANCE 

(  In   Micromhos   ot  25°  C) 
AO   2630.00      SACRAMENTO  RIVER  AT   HAMILTON  CITY 


Day 


October 


Max 


Min 


Avg 


November 


Mai 


Mm  Avg 


December 


Moi 


Min 


Avg 


January 


Mox 


Min  Avg 


Februor  y 


Mox 


Mm 


Avg 


March 


Max  Min 


Avg 


Day 

April 

May 

June 

July 

,        August 

September 

Max 

Mm 

Avg 

Max 

Mm 

Avg 

Max           Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Mox 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

109 

111 

114 

1 

2 
3 

109 

111 

114 

110 

111 

115 

110 

111 

116 

4 
5 

110 
110 

111 
111 

117 

122 

6 

110 

111 

122 

7 
B 

110 

HI 

122 

110 

111 

122 

9 

10 

110 

111 

111 
111 

122 
122 

1  1 

111 

111 

122 

12 

13 

m 

112 

122 

111 

112 

122 

14 

111 

112 

121 

15 

111 

112 

121 

16 
17 
18 

111 

112 

121 

111 

112 

121 

111 

112 

100 

19 
20 

111 

112 

113 

21 
22 
23 
24 

111 

112 

110 

HI 

112 

113 

111 

112 

MR 

111 

112 

112 

25 

111 

112 

m 

26 

109 

111 

112 

m 

27 

109 

111 

112 

Mt 

28 
29 
30 

109 

111 

112 

m 

109 

111 

112 

NR 

109 

111 
111 

113 
114 

HR 

31 

NR   -   No  Record 
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TABLE      O-IO    (CONT) 


DAILY    MAXIMUM,   MINIMUM  AND  AVERAGE   SPECIFIC   CONDUCTANCE 

(  In   Micromhos  Of  25°  C) 
AO  2947.10      COLUSA  BASIN  DKAIM  NEAR  KNIGHTS   UNDINC 


October 

November 

December 

Jonuory 

February 

Morch                        1 

3» 

Moi 

Min 

Avg 

Max 

Mm 

Avg 

Mox 

Mm 

Avg 

Mox 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

MOX 

Mm 

Avg     1 

1 

690 

880 

NR 

2 

670 

910 

HE 

3 

680 

920 

NR 

4 

690 

890 

NR 

5 

710 

880 

HE 

6 

700 

880 

N 

M 

KR 

7 

650 

880 

HR 

B 

640 

890 

0 

0 

NR 

9 

570 

900 

HE 

10 

530 

920 

NX 

1  1 

530 

940 

R 

R 

NR 

12 

550 

940 

m 

13 

540 

940 

E 

E 

■I 

|4 

520 

930 

■I 

15 

510 

930 

C 

C 

m 

<6 

680 

510 

m 

0 

0 

m 

17 

680 

550 

m 

■I 

18 

680 

580 

» 

R 

R 

n 

19 

660 

610 

NR 

Ml 

20 

570 

640 

NR 

D 

D 

* 

21 

550 

680 

NR 

m 

22 

620 

710 

NR 

NR 

23 

640 

740 

NR 

NR 

24 

630 

770 

NR 

■I 

25 

620 

780 

NR 

ME 

26 

630 

790 

MR 

m 

27 

640 

810 

NR 

1,220 

28 

660 

820 

NR 

1,220 

29 

680 

820 

NR 

1,240 

30 

680 

840 

NR 

1,260 

31 

680 

NR 

1,270 

Apr  1 1 

May 

June 

July 

August 

September 

;a)f 

Mai 

Mm 

Avg 

Max 

Mm 

Avg 

MOX 

Min 

Avg 

Mox 

Min 

Avg 

Mox 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

, 

1,270 

460 

730 

NR 

600 

550 

2 

1,260 

460 

705 

NR 

600 

550 

3 

1,200 

480 

700 

NR 

600 

550 

4 

850 

505 

700 

NR 

600 

550 

5 

650 

545 

705 

•» 

600 

550 

6 

680 

525 

710 

NR 

600 

550 

7 

680 

480 

750 

NR 

600 

550 

8 

680 

465 

760 

NR 

600 

550 

9 

630 

440 

765 

NR 

600 

550 

10 

570 

440 

'    750 

NR 

600 

550 

i" 

540 

435 

700 

NR 

600 

540 

12 

530 

440 

600 

NR 

600 

535 

3 

560 

445 

550 

NR 

600 

■I 

4 

685 

445 

530 

NR 

600 

■I 

'i5 

730 

450 

540 

NR 

600 

* 

16 

750 

465 

NR 

NR 

600 

n 

17 

775 

490 

NR 

NR 

600 

m. 

8 

730 

540 

NR 

NR 

600 

■I 

19 

695 

580 

NR 

NR 

600 

H 

20 

720 

650 

NR 

■I 

575 

KR 

21 

765 

620 

NR 

M 

575 

NR 

22 

755 

600 

NR 

■I 

580 

NR 

23 

750 

560 

NR 

MR 

585 

ME 

24 

730 

560 

NR 

NR 

570 

■I 

25 

700 

570 

NR 

Ml 

570 

* 

26 

660 

590 

NR 

■I 

570 

MR 

27 

655 

600 

NR 

m 

570 

NR 

28 

600 

615 

NR 

m 

570 

NR 

29 

550 

650 

NR 

590 

550 

NR 

30 

500 

710 

NR 

600 

555 

ME 

31 

760 

600 

555 

NR   -  No  Record 

525 


TABLE      D-IO    (CONT) 


DAILY    MAXIMUM,   MINIMUM  AND  AVERAGE   SPECIFIC   CONDUCTANCE 

(  In    Micromhos    ot  25°  C) 
AO  6120.00      YUBA  RIVER  AT  MARYSVILLE 


Doy 

October 

N 

ovember 

December 

Jariuory 

February 

Morch 

Mox 

Mm 

Avg 

Max 

Mm 

Avg 

Mot 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Mox 

Min 

AvQ 

1 

125 

123 

124 

119 

116 

117 

113 

111 

112 

87 

83 

85 

59 

57 

58 

67 

59 

64 

2 

125 

124 

124 

126 

118 

120 

113 

112 

113 

86 

82 

84 

62 

59 

60 

61 

59 

60 

3 

126 

124 

125 

118 

117 

118 

113 

HI 

112 

82 

80 

81 

59 

57 

58 

64 

61 

62 

4 

128 

124 

126 

118 

116 

117 

111 

110 

111 

82 

80 

81 

62 

59 

61 

66 

60 

62 

5 

129 

125 

127 

116 

113 

114 

111 

110 

111 

80 

79 

80 

64 

60 

61 

63 

62 

62 

6 

128 

126 

127 

113 

109 

112 

112 

111 

111 

79 

78 

78 

60 

58 

59 

64 

63 

64 

7 

129 

126 

127 

116 

112 

115 

112 

111 

111 

78 

78 

78 

66 

60 

62 

65 

63 

64 

8 

130 

128 

129 

116 

115 

116 

111 

110 

111 

78 

76 

77 

68 

60 

64 

68 

63 

64 

9 

129 

128 

128 

116 

115 

116 

110 

109 

110 

78 

76 

77 

68 

61 

63 

66 

63 

65 

10 

129 

128 

128 

118 

116 

117 

110 

109 

110 

91 

78 

84 

63 

60 

62 

NR 

NR 

NR 

\ 

1  1 

135 

128 

130 

117 

116 

116 

109 

105 

107 

81 

80 

81 

65 

60 

62 

NR 

NR 

NR 

12 

136 

120 

127 

117 

116 

116 

108 

106 

107 

87 

81 

84 

60 

60 

60 

NR 

NR 

NR 

13 

129 

117 

120 

117 

116 

116 

108 

104 

106 

87 

64 

76 

64 

59 

61 

NR 

NR 

NR 

14 

127 

115 

120 

118 

116 

117 

110 

106 

109 

68 

58 

63 

62 

60 

61 

NR 

NR 

NR 

15 

125 

112 

116 

118 

116 

117 

110 

110 

110 

65 

62 

63 

62 

60 

61 

NR 

NR 

NR 

16 

112 

105 

108 

117 

117 

117 

110 

110 

110 

66 

52 

60 

62 

60 

61 

NR 

NR 

NR 

17 

110 

105 

107 

118 

117 

117 

110 

101 

106 

56 

46 

52 

65 

59 

61 

NR 

NR 

NR 

18 

lU 

110 

112 

117 

116 

116 

110 

109 

110 

58 

54 

56 

61 

60 

60 

NR 

NR 

N&   1 

19 

113 

112 

113 

117 

116 

116 

110 

103 

106 

60 

58 

59 

62 

60 

61 

NR 

NR 

MK   1 

20 

112 

112 

112 

116 

116 

116 

122 

103 

110 

60 

59 

60 

66 

62 

64 

NR 

NR 

NK  .. 

21 

114 

112 

113 

116 

115 

116 

108 

74 

94 

61 

53 

57 

65 

62 

63 

NR 

NR 

NR 

22 

116 

114 

115 

116 

116 

116 

100 

75 

90 

53 

51 

52 

66 

61 

63 

NR 

NR 

NR 

23 

116 

115 

116 

116 

116 

116 

105 

96 

99 

53 

50 

52 

66 

60 

63 

NR 

NR 

NR 

24 

120 

115 

117 

116 

116 

116 

104 

66 

82 

55 

50 

53 

65 

59 

62 

NR 

NR 

NR 

25 

127 

115 

120 

116 

115 

115 

76 

62 

70 

53 

51 

52 

64 

59 

62 

NR 

NR 

NR   ' 

26 

117 

U6 

117 

115 

114 

115 

68 

62 

66 

53 

51 

52 

63 

62 

62 

NR 

NR 

NR 

27 

127 

115 

120 

115 

113 

114 

70 

68 

69 

56 

52 

54 

63 

62 

63 

NR 

NR 

NR 

28 

127 

115 

119 

113 

112 

113 

72 

70 

71 

56 

55 

55 

63 

62 

63 

NR 

NR 

NR 

29 

124 

115 

118 

112 

111 

112 

75 

72 

74 

56 

51 

53 

NR 

NR 

NR   1 

30 

125 

115 

120 

113 

111 

112 

84 

75 

79 

56 

51 

53 

NR 

NR 

MR 

31 

116 

116 

116 

86 

82 

84 

58 

56 

57 

NR 

NR 

NR 

April 

May 

June 

July 

, 

August 

S 

eptember 

Day 

Max 

Mm 

Avg 

Mox 

Mm 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

1 

NR 

NR       NR 

NR 

NR 

NR 

80 

67 

71 

NR 

NR 

NR 

82 

-- 

79 

.NR 

NR 

NR 

2 

NR 

NR       NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

80* 

85 

75 

79 

78 

76 

77 

3 

78 

78      78 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

80 

76 

79 

78 

76 

76 

4 

78 

78      78 

NR 

NR 

NR 

78 

68 

75 

NR 

NR 

NR 

80 

77 

78 

76 

76 

76 

5 

NR 

NR      NR 

NR 

NR 

NR 

75 

68 

72 

NR 

NR 

NR 

80 

76 

79 

76 

76 

76 

6 

NR 

NR       NR 

NR 

NR 

NR 

75 

75 

75 

NR 

NR 

NR 

81 

77 

79 

76 

76 

76 

7 

82 

80      81 

NR 

NR 

NR 

75 

75 

75 

NR 

NR 

NR 

81 

77 

79 

76 

76 

76 

8 

88 

82      84 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

82 

78 

80 

76 

75 

76 

9 

86 

83      85 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

84 

80 

82 

75 

75 

75 

10 

86 

85      85 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

83 

77 

80 

76 

75 

75 

1 1 

88 

85      86 

NR 

NR 

NR 

75 

70 

72 

NR 

NR 

NR 

80 

78 

79 

76 

75 

76 

12 

90 

87      88 

NR 

NR 

NR 

75 

75 

75 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

77 

75 

76 

13 

91 

90      90 

NR 

NR 

NR 

75 

75 

75 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

77 

76 

76 

14 

92 

91      91 

NR 

NR 

NR 

75 

75 

75 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

78 

77 

77 

15 

96 

91      93 

NR 

NR 

NR 

76 

75 

75 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

79 

78 

78 

16 

99 

96      97 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

85 

79 

82 

17 

97 

96      97 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

85 

83 

84 

18 

98 

95      97 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

84 

84 

84 

19 

99 

97      98 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

84 

84 

84 

20 

100 

98      99 

70 

69 

69 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

84 

82 

83 

21 

101 

100     101 

70 

69 

70 

NR 

NR 

NR 

80 

78 

79 

NR 

NR 

NR 

95 

83 

86 

22 

103 

100     101 

71 

70 

70 

NR 

NR 

NR 

82 

80 

80 

NR 

NR 

NR 

105 

95 

98 

23 

105 

103     104 

71 

71 

71 

NR 

NR 

NR 

82 

80 

80 

NR 

NR 

NR 

118 

96 

103E 

24 

106 

104     105 

71 

70 

71 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

115E 

lOOE 

107E 

25 

108 

106     106 

71 

71 

71 

NR 

NR 

NR 

87 

79 

80 

NR 

NR 

NR 

117E 

105E 

UOE 

26 

106 

103     104 

76 

70 

72 

NR 

NR 

NR 

80 

78 

79 

NR 

NR 

NR 

115E 

81E 

98E 

27 

103 

101     102 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

80 

78 

79 

NR 

NR 

NR 

109 

83 

92 

28 

NR 

NR      NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

80 

78 

79 

NR 

NR 

NR 

106 

82 

90 

29 

NR 

NR      NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

80 

77 

79 

NR 

NR 

NR 

100 

82 

90 

30 

NR 

NR       NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

80 

78 

79 

NR 

NR 

NR 

105 

81 

90 

31 

67 

67 

67 

81 

78 

79 

NR 

NR 

NR 

NR  - 

No  Record 

E   - 

Estimated 

*   - 

Observat 

Ion  made 

526 


TABLE      D-O 

(CONT) 

DAILY    MAXIMUM 

,  MINIMUM  AND  AVERAGE   SPECIFIC    CONDUCTANCE 

(  In    Micromhos   ot  25°  C) 

AO  6550.00     BEAR  RIVER  NEAR  WHEATLAFO) 

Oclobtr 

Novemb* 

Oectmb*' 

JonuO' y 

f 

ebruor  y 

March 

-■) 

Moi 

Mm 

Avg 

Mox 

Mm 

A.g 

Moa 

M>n 

A«g 

Max 

r 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Mox 

Mm 

Avg 

1 

84              80              83 

62              61 

62 

NR 

NR 

NR 

65 

63 

64 

2 

83              81              82 

61              60 

61 

NR 

NR 

NR 

63 

62 

53 

3 

84              82              83 

61              60 

60 

NR 

NR 

NR 

63 

63 

63 

4 

86              83              84 

60              60 

60 

NR 

NR 

NR 

64 

63 

63 

5 

86              84              85 

61              60 

61 

59 

58 

58 

63 

63 

63 

6 

86              84              85 

61              61 

61 

58 

57 

58 

63 

63 

63 

7 

79               68 

72 

86              85              85 

61              61 

61 

58 

58 

58 

64 

63 

64 

8 

84               71 

78 

86              86              86 

61              61 

61 

59 

58 

59 

64 

62 

63 

9 

88              80 

86 

89             83             85 

62              60 

61 

59 

59 

59 

63 

62 

62 

0 

96              80 

89 

120              89            102 

62              59 

61 

59 

59 

59 

63 

63 

63 

1 

122              96 

100 

90              84              85 

62              59 

61 

59 

59 

59 

63 

63 

63 

2 

97              85 

89 

88              84              85 

60              58 

59 

60 

59 

59 

66 

63 

64 

i3 

92              85 

87 

89              86              87 

60              58 

59 

61 

59 

60 

68 

66 

67 

14 

98              89 

93 

93              86              90 

60              58 

59 

59 

58 

58 

68 

67 

68 

15 

104              98 

103 

94              92              93 

60              60 

60 

59 

58 

59 

68 

66 

67 

6 

104            101 

103 

94              94              94 

60              60 

60 

60 

46 

59 

68 

66 

67 

7 

103            100 

102 

95              94              95 

60              60 

60 

60 

59 

59 

67 

67 

67 

8 

101              99 

100 

98              95              96 

60              60 

60 

59 

58 

59 

67 

66 

66 

9 

101              99 

100 

102              98            100 

61              60 

61 

60 

58 

59 

68 

67 

68 

-0 

101            100 

100 

101              84              92 

63              61 

62 

60 

60 

60 

68 

68 

68 

d  1 

110              98 

103 

89              83              85 

62              59 

60 

61 

60 

61 

68 

67 

67 

22 

102            100 

101 

97              89              95 

59              59 

59 

62 

61 

62 

68 

68 

68 

23 

101            100 

100 

98              71              89 

60              59 

59 

63 

62 

62 

69 

68 

68 

24 

101              96 

99 

87              67              76 

59              59 

59 

63 

63 

63 

69 

68 

68 

125 

96              89 

92 

74              63              72 

NR               NR 

59E 

64 

63 

64 

69 

68 

69 

26 

91              85 

88 

75              74              75 

NR              NR 

60E 

64 

64 

64 

68 

67 

68 

127 

85              83 

84 

75              58              73 

61               61 

61 

65 

64 

64 

67 

67 

67 

128 

85              82 

84 

74              71              73 

NR              NR 

61E 

65 

65 

65 

67 

66 

66 

29 

84    *          81 

83 

71              57              64 

NR                NR 

61E 

66 

65 

65 

30 

83              81 

82 

62              58              59 

NR                NR 

60E 

65 

64 

64 

31 

62               61               61 

NR                NR 

60E 

64 

63 

63 

Static 

)n   insta 

lied  Novt 

;mber  6,    1969. 

Ooy 

Apri  1 

May 

June 

July 

August 

S 

eptember 

Max 

Mm 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

1 

64 

63 

64 

154            143 

147 

139            134            136 

157            149 

153 

168 

160 

164 

157 

143 

147 

2 

65 

62 

64 

168            154 

161 

145            135            140 

157            155 

156 

173 

154 

163 

152 

145 

148 

3 

67 

63 

65 

168            165 

167 

153            145            150 

157            152 

155 

178 

168 

173 

162 

146 

150 

4 

65 

63 

64 

167            166 

167 

156            151            151 

161            154 

156 

180 

175 

177 

161 

149 

154 

5 

70 

65 

66 

173            167 

171 

154            140            148 

167            161 

163 

184 

180 

182 

159 

151 

154 

6 

72 

69 

70 

179            169 

174 

158            139            148 

171            168 

170 

180 

169 

175 

157 

151 

155 

7 

70 

68 

69 

182            169 

175 

159            145            150 

169            148 

158 

183 

164 

174 

152 

149 

150 

8 

68 

66 

67 

179            160 

175 

155            141            147 

152            142 

146 

179 

166 

172 

191 

151 

164 

9 

67 

66 

66 

168            144 

159 

154            143            150 

164            147 

156 

166 

156 

160 

197 

180 

189 

10 

67 

66 

66 

150            144 

146 

154            149            151 

163            144 

152 

157 

149 

155 

180 

170 

175 

!  II 

67 

66 

66 

156            139 

145 

162            149            156 

160            140 

152 

156 

149 

153 

183 

173 

178 

1  12 

70 

66 

68 

168            155 

159 

170            148            160 

167            141 

153 

170 

156 

166 

182 

177 

180 

■3 

73 

63 

67 

177            168 

173 

170            166            168 

167            157 

164 

166 

144 

157 

182 

169 

175 

4 

105 

67 

79 

178            175 

177 

182            166            172 

159            155 

157 

149 

143 

145 

169 

161 

165 

5 

92 

73 

79 

175            168 

171 

186            177            182 

161            156 

159 

156 

149 

150 

166 

161 

164 

6 

75 

73 

74 

168            158 

163 

177            156            167 

156            149 

154 

166 

159 

155 

166 

157 

163 

7 

76 

73 

75 

161            155 

159 

186            166            176 

150            142 

148 

162 

154 

156 

173 

157 

165 

8 

80 

75 

78 

162            127 

148 

185            175            180 

161            150 

155 

164 

155 

159 

172 

166 

170 

9 

83 

79 

81 

127              88 

105 

179            174            176 

172            159 

163 

166 

159 

163 

174 

166 

170 

20 

89 

83 

86 

96              86 

91 

174            166            170 

183            162 

169 

162 

147 

155 

178 

166 

173 

1^' 

116 

85 

95 

95              85 

90 

169            164            165 

171            162 

167 

153 

142 

148 

176 

163 

171 

l22 

112 

69 

86 

85              81 

83 

166            163            165 

167            157 

160 

155 

150 

154 

178 

166 

172 

til 

84 

72 

78 

83              80 

82 

165            157            159 

174            167 

170 

154 

146 

151 

178 

164 

172 

!24 

113 

84 

98 

88              83 

86 

173            160            165 

177            173 

174 

156 

146 

150 

177 

156 

168 

'25 

126 

lU 

120 

96              87 

91 

176            164            170 

178            171 

175 

161 

154 

157 

176 

159 

168 

26 

138 

116 

128 

116              96 

104 

178            166            172 

175            170 

173 

165 

159 

162 

172 

164 

166 

27 

138 

130 

136 

133            114 

121 

177            174            175 

175            163 

171 

164 

154 

159 

174 

166 

170 

28 

141 

128 

134 

1 16            104 

114 

174            166            169 

165            149 

158 

154 

146 

152 

173 

167 

169 

29 

143 

140 

142 

115              97 

105 

170            165            168 

165            148 

156 

154 

142 

149 

175 

171 

173 

30 

143 

139 

141 

112            102 

105 

165            156            159 

164            155 

161 

149 

140 

147 

175 

170 

173 

3! 

148            110 

125 

164            149 

157 

155 

14A 

147 

NR  -  No  Record 
E     -   Estimated 


527 


TABLE      0-10    (CONT) 


DAILY    MAXIMUM,  MINIMUM  AND  AVERAGE   SPECIFIC   CONDUCTANCE 

(  In  Micromhos  at  25°  C) 
A7   7140.10     AmiCAN  RIVER  AT  SACKAMENIO  UATEK  PLANT  AT  SAOtAtClRO 


Ooy 

October 

Novembe 

1 

0«c«mbe ■ 

Januory 

February 

Morch 

Moi 

Mm 

Avg 

Moi 

Mm 

A.g 

Mai 

Ml 

A,, 

Mat 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Mo> 

Min 

Avg 

, 

HR 

NR 

NR 

47 

45 

46 

51 

47 

49 

51 

49 

50 

NR 

NR 

NR 

56 

54 

55 

2 

NR 

HR 

NR 

47 

45 

46 

51 

48 

50 

52 

50 

51 

NR 

NR 

NR 

56 

55 

56 

3 

NR 

NR 

NR 

47 

45 

46 

51 

48 

50 

52 

50 

51 

52 

52 

52 

56 

54 

55 

4 

NR 

NR 

NR 

47 

45 

46 

51 

48 

50 

52 

49 

50 

52 

52 

52 

54 

52 

53 

5 

NR 

NR 

NR 

48 

46 

47 

51 

48 

50 

50 

49 

50 

52 

51 

52 

54 

52 

53 

6 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

51 

48 

50 

50 

48 

49 

52 

52 

52 

54 

54 

54 

7 

43 

40 

42 

NR 

NR 

NR 

51 

48 

49 

50 

48 

49 

53 

52 

52 

55 

53 

54 

8 

44 

41 

42 

NR 

NR 

NR 

51 

48 

50 

50 

49 

50 

52 

52 

52 

53 

52 

54 

9 

43 

40 

42 

NR 

NR 

NR 

50 

47 

49 

50 

49 

50 

52 

51 

52 

56 

54 

55 

10 

43 

40 

42 

NR 

NR 

NR 

50 

47 

49 

50 

49 

50 

52 

51 

52 

56 

56 

56 

1  1 

43 

40 

41 

NR 

NR 

NR 

50 

47 

49 

50 

49 

49 

53 

51 

52 

57 

56 

57 

12 

42 

40 

41 

46 

44 

45 

50 

47 

48 

50 

48 

49 

53 

51 

52 

57 

56 

57 

13 

43 

40 

42 

48 

45 

47 

50 

47 

49 

NR 

NR 

NR 

53 

51 

52 

57 

57 

57 

14 

42 

40 

41 

48 

47 

48 

50 

47 

49 

NR 

NR 

NR 

56 

53 

54 

57 

56 

57 

15 

43 

40 

41 

50 

48 

49 

50 

47 

49 

NR 

NR 

NR 

55 

54 

55 

57 

56 

57 

16 

43 

41 

42 

50 

48 

49 

50 

46 

48 

NR 

NR 

NR 

54 

52 

52 

NR 

NR 

NR 

17 

43 

41 

42 

50 

48 

49 

49 

46 

48 

NR 

NR 

NR 

52 

49 

50 

NR 

NR 

NR 

18 

41 

38 

40 

50 

48 

49 

50 

46 

48 

NR 

NR 

NR 

52 

50 

50 

NR 

NR 

NR 

19 

40 

38 

39 

49 

47 

48 

50 

47 

49 

NR 

NR 

NR 

52 

50 

51 

NR 

NR 

m 

20 

40 

38 

39 

50 

47 

49 

53 

48 

51 

NR 

NR 

NR 

51 

50 

50 

NR 

NR 

NR 

21 

40 

38 

39 

51 

48 

49 

54 

49 

51 

NR 

NR 

NR 

50 

48 

49 

NR 

NR 

NR       1 

22 

40 

38 

39 

51 

48 

50 

54 

50 

52 

NR 

NR 

NR 

50 

48 

50 

NR 

NR 

NR      1 

23 

40 

38 

39 

51 

47 

49 

52 

50 

51 

NR 

NR 

NR 

52 

50 

50 

NR 

NR 

NR       1 

24 

41 

39 

40 

51 

48 

50 

55 

49 

51 

NR 

NR 

NR 

54 

51 

52 

NR 

NR 

NR 

25 

41 

39 

40 

52 

48 

50 

59 

55 

57 

NR 

NR 

NR 

54 

52 

53 

NR 

NR 

NR 

26 

42 

40 

41 

52 

48 

50 

59 

55 

57 

NR 

NR 

NR 

54 

53 

54 

NR 

NR 

NR 

27 

43 

40 

42 

52 

48 

50 

55 

50 

51 

NR 

NR 

NR 

54 

54 

54 

NR 

NR 

NR 

28 

44 

42 

43 

51 

48 

50 

50 

48 

49 

NR 

NR 

NR 

57 

54 

55 

NR 

NR 

NR 

29 

45 

44 

45 

51 

48 

50 

49 

48 

48 

NR 

NR 

NR 

m 

NR 

NR 

30 

46 

44 

45 

51 

48 

50 

51 

49 

50 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

31 

47 

44 

46 

52 

50 

51 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

Doy 

Apr  1 1 

May 

June 

July 

» 

August 

S 

eptember 

Max 

Mm 

Avg 

Max 

Mm 

Avg 

Mox 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Mox 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

1 

NR 

NR 

NR 

65 

61 

63 

63 

59 

61 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

50 

47 

^^ 

2 

NR 

NR 

NR 

63 

60 

63 

62 

58 

61 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

49 

46 

48 

3 

NR 

NR 

NR 

65 

60 

63 

62 

58 

60 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

50 

47 

48 

4 

NR 

NR 

NR 

65 

60 

63 

51 

56 

59 

NR 

mt 

HR 

NR 

NR 

NR 

50 

46 

48 

5 

NR 

NR 

NR 

65 

60 

63 

59 

56 

58 

NR 

MR 

HR 

NR 

NR 

NR 

48 

45 

47 

6 

NR 

NR 

NR 

64 

60 

63 

62 

56 

59 

m 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

49 

47 

48 

7 

NR 

NR 

NR 

64 

60 

63 

63 

57 

60 

NR 

n 

NR 

NR 

NR 

NR 

49 

46 

48 

8 

NR 

NR 

NR 

64 

60 

63 

62 

57 

60 

NR 

m 

HR 

NR 

NR 

NR 

49 

45 

47 

9 

NR 

NR 

NR 

64 

60 

62 

62 

58 

60 

NR 

NR 

HR 

NR 

NR 

NR 

49 

46 

47 

10 

NR 

NR 

NR 

64 

60 

63 

60 

57 

59 

NR 

HR 

NR 

NR 

NR 

NR 

49 

46 

48 

1, 

NR 

NR 

NR 

64 

60 

63 

60 

57 

59 

52 

50 

51 

NR 

HR 

NR 

49 

46 

48 

12 

NR 

NR 

NR 

64 

60 

63 

61 

57 

59 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

48 

45 

47 

13 

NR 

NR 

NR 

64 

60 

62 

61 

57 

59 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

49 

46 

48 

14 

NR 

NR 

NR 

64 

60 

62 

61 

56 

59 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

50 

46 

48 

15 

NR 

NR 

NR 

63 

60 

62 

61 

57 

59 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

50 

48 

49 

16 

NR 

NR 

NR 

64 

59 

62 

61 

57 

59 

HR 

NR 

NR 

HR 

NR 

NR 

50 

48 

49 

17 

NR 

NR 

NR 

64 

58 

62 

60 

57 

59 

NR 

HR 

NR 

NR 

NR 

NR 

50 

48 

49 

18 

NR 

NR 

NR 

63 

59 

61 

61 

57 

59 

NR 

HR 

NR 

NR 

NR 

NR 

50 

48 

50 

19 

67 

62 

65 

67 

61 

62 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

50 

48 

50 

20 

67 

62 

65 

68 

59 

63 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

50 

47 

49 

21 

66 

62 

64 

62 

59 

61 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

HR 

50 

48 

49 

SO 

48 

50 

22 

66 

62 

64 

63 

58 

61 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

HR 

52 

48 

50 

NR 

NR 

NR 

23 

66 

62 

64 

62 

58 

61 

HR 

HR 

NR 

HR 

NR 

NR 

52 

48 

51 

NR 

NR 

NR 

24 

66 

62 

65 

62 

58 

61 

HR 

HR 

NR 

HR 

NR 

HR 

60 

50 

53 

NR 

NR 

NR 

25 

66 

59 

63 

63 

59 

61 

NR 

HR 

NR 

NR 

HR 

HR 

61 

51 

55 

NR 

NR 

NR 

26 

62 

59 

61 

64 

59 

62 

NR 

HR 

NR 

NR 

HR 

HR 

60 

50 

56 

NR 

NR 

NR 

27 

63 

59 

62 

63 

59 

61 

NR 

NR 

NR 

NR 

HR 

HR 

59 

47 

52 

NR 

NR 

NR 

28 

65 

62 

63 

62 

59 

61 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

50 

47 

49 

NR 

NR 

NR 

29 

64 

61 

63 

62 

59 

61 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

50 

46 

49 

NR 

NR 

NR 

30 

64 

61 

63 

62 

59 

61 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

HR 

49 

46 

48 

NR 

NR 

SR 

31 

62 

58 

60 

NR 

NR 

NR 

50 

46 

48 

NR  - 

Ho  Recor 

d 

528 


TABLE      0-10    (CONT) 


DAILY    MAXIMUM,  MINIMUM  AND  AVERAGE   SPECIFIC   CONDUCTANCE 

(  In   Micromhos   o»  25°  C) 
AS    1120.00     CACHE  CREEK  NEAR  CAPAY 


OclObCr 

Novcmbtr 

0*c»mb«' 

Januory 

Fcbruor  y 

Morch         1 

^> 

Ma> 

Mm 

Avg 

Max 

Mm 

A<g 

Moi 

M.n 

Avg 

Max 

MIn 

Avg 

MOI 

Mm 

Avg 

1 

MOi 

Mm 

Avg 

1 

370 

370 

370 

650 

650 

650 

800    800 

800 

560 

530 

550 

2 

370 

370 

370 

660 

650 

655 

800    800 

800 

575 

560 

570 

3 

385 

370 

375 

670 

660 

665 

800    800 

800 

590 

575 

580 

4 

390 

385 

390 

670 

670 

670 

800    800 

800 

600 

580 

590 

5 

395 

390 

395 

670 

660 

670 

810    800 

800 

620 

600 

610 

6 

400 

395 

400 

660 

660 

660 

810    810 

810 

640 

620 

630 

7 

AOO 

400 

400 

680 

660 

670 

810    810 

810 

650 

640 

645 

8 

405 

400 

405 

690 

680 

685 

810    810 

810 

650 

650 

650 

9 

420 

405 

410 

710 

690 

700 

830    810 

820 

750 

180 

570 

0 

420 

420 

420 

730 

710 

720 

830    830 

830 

225 

170 

190 

N 

M 

1  1 

430 

420 

425 

740 

730 

735 

870    830 

850 

340 

225 

295 

0 

0 

12 

440 

430 

440 

760 

740 

750 

1.000    870 

920 

385 

340 

375 

3 

445 

440 

445 

760 

750 

755 

1 , 150    470 

800 

385 

280 

340 

4 

455 

445 

450 

750 

750 

750 

580    490 

540 

280 

152 

215 

5 

460 

440 

450 

750 

750 

750 

700    580 

660 

225 

152 

190 

R 

R 

6 

480 

460 

470 

770 

750 

760 

720    700 

710 

255 

147 

190 

E 

B 

7 

510 

480 

490 

780 

770 

775 

720    720 

720 

215 

175 

195 

8 

570 

510 

540 

790 

780 

785 

730    720 

725 

250 

215 

230 

C 

C 

9 

630 

570 

610 

800 

790 

795 

810    420 

690 

280 

250 

270 

0 

630 

630 

630 

800 

800 

800 

450    215 

290 

280 

270 

280 

0 

0 

ii 

630 

630 

630 

800 

800 

800 

390    240 

290 

270 

175 

220 

R 

K 

22 

630 

630 

630 

800 

800 

800 

310    205 

250 

235 

200 

215 

23 

630 

620 

630 

800 

800 

800 

400    310 

350 

240 

220 

235 

D 

D 

24 

620 

620 

620 

800 

800 

800 

400    170 

210 

NR 

NR 

NR 

25 

620 

620 

620 

800 

800 

800 

330    230 

285 

NR 

NR 

NR 

26 

620 

620 

620 

800 

800 

800 

360    330 

350 

NR 

NR 

NR 

27 

630 

620 

625 

800 

800 

800 

410    360 

395 

NR 

NR 

NR 

28 

640 

630 

635 

800  . 

800 

800 

460    410 

440 

NR 

NR 

NR 

29 

645 

640 

645 

800 

800 

800 

495    460 

480 

NR 

NR 

NR 

30 

645 

645 

645 

800 

800 

800 

510    495 

500 

NR 

NR 

NR 

650 

645 

650 

530    510 

520 

NR 

NR 

NR 

)ay 

Apr  1 1 

May 

June 

July 

August 

S 

eptember 

Max 

Mm 

Avg 

Mai 

Mm 

Avg 

MOI 

Min 

Avg 

Moi 

MIn 

Avg 

Mox 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

1 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

300 

300 

300 

2 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

300 

295 

300 

3 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

300 

295 

300 

4 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

300 

295 

295 

5 

N'. 

m 

NR 

NR 

NR 

NR 

300 

300 

300 

6 

HR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

315 

300 

310 

7 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

320 

315 

320 

8 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

330 

320 

325 

9 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

325 

320 

320 

10 

N 

H 

N 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

320 

300 

310 

n 

0 

0 

0 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

305 

295 

300 

12 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

305 

300 

300 

l» 

NR 

NR 

NR 

290 

290 

290 

320 

305 

310 

14 

300 

300 

300 

290 

285 

290 

320 

315 

320 

15 

R 

K 

R 

300 

300 

300 

290 

290 

290 

315 

305 

310 

t« 

E 

E 

E 

300 

300 

300 

295 

290 

295 

305 

^? 

305 

IT 

300 

295 

300 

295 

290 

290 

305 

305 

It 

C 

C 

C 

295 

290 

295 

300 

290 

300 

320 

305 

310 

19 

295 

290 

295 

300 

300 

300 

320 

320 

320 

20 

0 

0 

0 

290 

290 

290 

300 

290 

295 

330 

320 

320 

21 

R 

K 

R 

300 

290 

295 

290 

280 

285 

345 

330 

340 

22 

300 

295 

300 

285 

280 

280 

350 

345 

350 

23 

0 

D 

D 

300 

295 

300 

295 

280 

290 

350 

345 

350 

24 

295 

290 

295 

305 

295 

300 

350 

340 

345 

25 

295 

295 

295 

310 

305 

310 

340 

335 

340 

26 

NR 

NR 

NR 

310 

310 

310 

335 

335 

335 

27 

NR 

NR 

NR 

310 

300 

305 

340 

335 

340 

28 

NR 

NR 

NR 

305 

300 

300 

340 

340 

340 

29 

NR 

NR 

NR 

300 

300 

300 

360 

340 

355 

30 

NR 

NR 

NR 

300 

300 

300 

365 

360 

365 

31 

NR 

NR 

NR 

300 

300 

300 

NR  -  No  Record 


529 


17 

42 

42 

42 

43 

43 

43 

44 

-»4 

^+4 

43 

18 

43 

42 

42 

43 

43 

43 

44 

44 

44 

43 

19 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

44 

44 

44 

43 

20 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

44 

44 

44 

43 

21 

44 

43 

4A 

43 

42 

42 

44 

44 

44 

42 

22 

45 

44 

44 

42 

42 

42 

44 

44 

44 

42 

23 

45 

45 

45 

42 

42 

42 

44 

44 

44 

42 

24 

45 

45 

45 

42 

42 

42 

44 

44 

44 

42 

25 

46 

45 

46 

42 

42 

42 

44 

44 

44 

42 

26 

46 

46 

46 

42 

42 

42 

44 

44 

44 

42 

27 

47 

46 

47 

42 

42 

42 

44 

44 

44 

42 

28 

47 

47 

47 

42 

42 

42 

44 

44 

44 

42 

29 

47 

47 

47 

42 

42 

42 

44 

44 

44 

42 

30 

47 

47 

47 

42 

42 

42 

44 

44 

44 

42 

31 

42 

42 

42 

42 

HR  - 

No  Record 

53C 

) 

TABLE      D-IO    (CONT) 


DAILY    MAXIMUM,  MINIMUM  AND  AVERAGE   SPECIFIC   CONDUCTANCE 

( In  Micromho*  ot  25"  C) 

BO  2580.00      STOCKTON  DIVERTING  CANAL  AT  STOCKTON 


October 

Nove  mbe  r 

Oecembe  r 

1 

Jonuor y 

F 

ebr uor  y 

Morch 

"  1 

Mo« 

Mm 

Avg 

Max 

Mm 

Avg 

Mo> 

Mm 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Mox 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

205 

200 

203 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

170 

160 

165 

470 

120 

210 

T 

204 

202 

204 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

160 

160 

160 

205 

190 

200 

3 
4 

207 

201 

205 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

160 

160 

160 

210 

195 

205 

209 

205 

207 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

160 

160 

160 

210 

100 

155 

5 

215 

209 

213 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

165 

160 

160 

165 

160 

160 

254 

215 

224 

565P 

NF 

405  P 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

165 

165 

165 

165 

165 

165 

T 

239 

229 

232 

340 

223 

256 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

170 

165 

165 

165 

155 

160 

3 

233 

220 

226 

229 

210 

220 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

175 

170 

170 

155 

150 

150 

9 

NR 

NR 

NR 

230 

220 

226 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

190 

175 

180 

150 

145 

150 

0 

NR 

NR 

NR 

232 

228 

230 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

180 

180 

180 

155 

145 

150 

1 

NR 

NR 

NR 

233 

220 

229 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

180 

175 

175 

160 

150 

155 

2 

NR 

NR 

NR 

230 

219 

226 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

505 

175 

185 

160 

155 

160 

5 

NR 

NR 

NR 

230 

212 

222 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

515 

155 

185 

160 

155 

155 

NR 

NR 

NR 

225 

210 

218 

NF 

NF 

NF 

NR 

NR 

NR 

280 

175 

215 

165 

160 

160 

s 

NR 

NR 

180* 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NR 

NR 

NR 

225 

185 

195 

170 

165 

170 

NR 

NR 

NR 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NR 

NR 

NR 

185 

175 

180 

175 

170 

170 

-. 

NR 

NR 

NR 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NR 

NR 

NR 

180 

160 

170 

180 

175 

180 

8 

NR 

NR 

NR 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NR 

NR 

NR 

175 

155 

165 

180 

180 

180 

i  9 

NR 

NR 

NR 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NR 

NR 

NR 

155 

150 

150 

185 

180 

185 

20 

NR 

NR 

NR 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NR 

NR 

NR 

150 

145 

150 

195 

180 

190 

21 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NR 

NR 

NR 

150 

145 

145 

200 

195 

200 

22 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NR 

NR 

NR 

160 

150 

155 

200 

195 

200 

23 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NR 

NR 

NR 

165 

160 

165 

210 

200 

210 

24 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NR 

NR 

NR 

165 

160 

165 

215 

210 

210 

25 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NR 

NR 

NR 

175 

165 

170 

220 

210 

215 

26 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NR 

NR 

NR 

180 

170 

175 

220 

210 

215 

27 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

175P 

160P 

165P 

190 

180 

185 

220 

210 

215 

2S 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

175 

165 

170 

970 

180 

310 

230 

220 

225 

29 

NF 

NF 

NF 

NF     - 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

170 

165 

170 

230 

220 

225 

30 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

170 

170 

170 

225 

215 

220 

31 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

175 

170 

170 

225 

220 

220 

)oy 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

Max 

Mm 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

1 

230 

220            225 

350 

210 

250 

200 

190 

200 

260 

220 

240 

200 

175 

190 

205 

195 

200 

2 

230 

225            230 

220 

200 

210 

210 

190 

260 

255 

210 

230 

205 

170 

190 

205 

200 

205 

3 

235 

230            230 

780 

210 

300 

NF 

NF 

NF 

240 

200 

225 

220 

200 

210 

210 

190 

200 

4 

235 

225            230 

240 

190 

220 

NF 

NF 

NF 

1,000+ 

230 

400 

230 

210 

220 

200 

190 

195 

5 

NF 

NF                NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

1,000+ 

295 

750 

240 

210 

225 

NR 

NR 

NR 

6 

250 

235            240 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

295 

195 

230 

240 

185 

215 

NR 

NR 

NR 

7 

260 

240             250 

NF 

NF 

NF 

NR 

NR 

NR 

210 

190 

200 

210 

180 

195 

NR 

NR 

NR 

8 

260 

250            255 

NF 

NF 

NF 

NR 

NR 

NR 

205 

190 

200 

205 

190 

195 

NR 

NR 

NR 

9 

NF 

NF               NF 

NF 

NF 

NF 

NR 

NR 

NR 

1,000+ 

195 

500 

200 

185 

195 

NR 

NR 

NR 

10 

NF 

NF                NF 

220 

200 

215 

NR 

NR 

NR 

215 

200 

210 

200 

180 

190 

NR 

NR 

NR 

1  1 

NF 

NF                NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

230 

205 

215 

200 

180 

190 

NR 

NR 

NR 

12 

NF 

NF                NF 

NF 

NF 

NF 

360 

240 

280 

220 

205 

215 

200 

175 

190 

NR 

NR 

NR 

13 

NF 

NF                NF 

NF 

NF 

NF 

240 

215 

230 

1,000+ 

205 

600 

200 

190 

195 

NR 

NR 

NR 

14 

NF 

NF                NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

700 

230 

350 

560 

200 

310 

NR 

NR 

NR 

15 

NF 

NF                NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

230 

205 

215 

210 

195 

205 

NR 

NR 

NR 

16 

NF 

NF               NF 

NF 

NF 

NF 

315 

240 

270 

215 

200 

210 

220 

205 

215 

NR 

NR 

NR 

17 

NF 

NF               NF 

NF 

NF 

NF 

295 

260 

275 

1,000+ 

205 

400 

225 

215 

220 

205 

190 

200 

18 

NF 

NF               NF 

NF 

NF 

NF 

1,000+ 

290 

550 

950 

210 

500 

230 

215 

225 

195 

185 

190 

19 

NF 

NF                NF 

NF 

NF 

NF 

310 

270 

290 

210 

200 

205 

225 

220 

220 

530 

180 

280 

20 

NF 

NF               NF 

NF 

NF 

NF 

300 

240 

270 

220 

195 

205 

700 

215 

300 

195 

185 

190 

2. 

620 

360            490 

340 

255 

295 

250 

210 

235 

210 

195 

200 

245 

205 

215 

215 

195 

205 

22 

360 

285            320 

260 

225 

245 

230 

210 

220 

255 

210 

230 

215 

210 

210 

230 

215 

220 

23 

300 

220            260 

1,000+ 

215 

300 

1,000+ 

215 

450 

NF 

NF 

NF 

215 

210 

210 

230 

220 

225 

24 

NF 

NF              NF 

1,000+ 

205 

350 

240 

210 

225 

NF 

NF 

NF 

210 

200 

205 

235 

230 

230 

25 

NF 

NF               NF 

215 

200 

210 

230 

210 

220 

1,000+ 

320 

500 

210 

200 

205 

240 

230 

235 

26 

250 

220            235 

215 

200 

210 

250 

220 

235 

350 

210 

270 

650 

200 

350 

240 

230 

235 

27 

NF 

NF              NF 

220 

205 

215 

270 

215 

245 

230 

205 

220 

270 

205 

230 

1,000+ 

235 

500 

28 

NF 

NF              NF 

1,000+ 

210 

400 

240 

210 

225 

215 

210 

215 

215 

205 

210 

520 

240 

350 

29 

NF 

NF                NF 

230 

215 

220 

850 

215 

320 

215 

195 

210 

560 

210 

350 

240 

230 

235 

30 

NF 

NF               NF 

240 

210 

225 

300 

230 

245 

200 

190 

195 

280 

210 

245 

230 

225 

230 

31 

235 

200 

215 

260 

190 

210 

210 

200 

205 

NF    - 

No   Flow 

NR   - 

No  Record 

*      - 

Observation  made 

P      - 

Partial 

Day 

531 


TABLE     0-10   (CONT) 


DAILY    MAXIMUM,  MINIMUM  AND  AVERAGE  SPECIFIC   CONDUCTANCE 

(  In   Micromhos   ot  25°  C) 
Bl    1130.00     COSUMNES  RIVER  AT  MICHIGAN  BAR 


Day 

October 

Novembe 

Ofcamb* 

Januor y 

Februor  y 

Morch 

Max 

Mm 

Av9 

Mox 

Mm 

A.g 

Mat 

M  -1 

A., 

Mox 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Mox 

Min 

Avg 

1 

83 

82 

83 

73 

72 

73 

NR 

NR 

NR 

76 

76 

76 

2 

83 

81 

82 

74 

72 

73 

NR 

NR 

NR 

76 

76 

76 

3 

83 

82 

82 

74 

72 

73 

NR 

NR 

NR 

77 

76 

77 

4 

83 

81 

82 

75 

73 

74 

NR 

NR 

NR 

79 

77 

78 

5 

83 

81 

82 

80 

74 

76 

NR 

NR 

NR 

80 

79 

80 

6 

83 

81 

82 

78 

74 

76 

NR 

NR 

NR 

82 

80 

81 

7 

82 

80 

81 

81 

78 

80 

NR 

NR 

NR 

82 

82 

82 

8 

82 

82 

82 

80 

78 

79 

NR 

NR 

NR 

82 

81 

82 

9 

82 

81 

82 

80 

77 

78 

NR 

NR 

NR 

100 

82 

87 

10 

83 

81 

82 

80 

77 

78 

NR 

NR 

NR 

113 

83 

95 

N 

N 

1  1 

82 

80 

81 

78 

77 

77 

NR 

NR 

NR 

83 

82 

82 

0 

0 

12 

82 

78 

80 

79 

78 

78 

85 

85 

85 

82 

82 

82 

13 

80 

78 

79 

79 

78 

78 

87 

85 

86 

82 

77 

80 

14 

80 

79 

80 

80 

79 

79 

91 

87 

89 

87 

58 

73 

15 

81 

79 

80 

NR 

NR 

80E 

95 

91 

93 

69 

57 

62 

K 

R 

16 

81 

76 

79 

NR 

NR 

80E 

97 

95 

96 

72 

43 

58 

E 

E 

17 

78 

68 

74 

NR 

NR 

80E 

98 

97 

98 

52 

46 

49 

18 

68 

60 

63 

NR 

NR 

78E 

98 

97 

98 

52 

48 

50 

C 

C 

19 

64 

60 

61 

NR 

NR 

78E 

125 

98 

102 

NR 

NR 

NR 

20 

63 

61 

62 

NR 

NR 

NR 

145 

116 

132 

NR 

NR 

NR 

0 

0 

21 

64 

62 

63 

NR 

NR 

80E 

116 

70 

90 

NR 

NR 

NR 

R 

R 

22 

66 

64 

65 

NR 

NR 

NR 

91 

67 

73 

NR 

NR 

NR 

23 

67 

66 

67 

NR 

NR 

NR 

89 

71 

78 

NR 

NR 

NR 

D 

D 

24 

69 

67 

68 

NR 

NR 

NR 

99 

75 

87 

NR 

NR 

NR 

25 

70 

69 

69 

NR 

NR 

NR 

78 

64 

74 

NR 

NR 

NR 

26 

71 

70 

70 

NR 

NR 

NR 

65 

61 

63 

NR 

NR 

NR 

27 

71 

70 

70 

NR 

NR 

NR 

69 

65 

67 

NR 

NR 

NR 

28 

72 

70 

71 

NR 

NR 

NR 

70 

69 

70 

NR 

NR 

NR 

29 

72 

70 

71 

NR 

NR 

NR 

72 

70 

71 

NR 

NR 

NR 

30 

72 

71 

72 

NR 

NR 

NR 

74 

72 

73 

NR 

NR 

NR 

31 

73 

71 

72 

76 

74 

75 

NR 

NR 

NR 

Apr!  1 

May 

June 

July 

August 

S 

eptember 

Doy 

Mox 

Min 

Avg 

Max 

Mm 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Mox 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

1 

NR 

NR 

NR 

72 

68 

70 

NR 

NR 

NR 

69 

68 

68 

64 

62 

63 

65 

61 

63 

2 

NR 

NR 

NR 

68 

66 

67 

NR 

NR 

NR 

70 

68 

69 

65 

62 

64 

66 

62 

65 

3 

NR 

NR 

NR 

66 

63 

65 

NR 

NR 

NR 

70 

68 

69 

66 

63 

65 

66 

63 

65 

4 

NR 

NR 

NR 

63 

60 

62 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

67 

64 

65 

66 

64 

65 

5 

NR 

NR 

NR 

60 

59 

59 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

68 

65 

67 

65 

63 

64 

6 

NR 

NR 

NR 

59 

51 

58 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

68 

66 

67 

65 

62 

64 

7 

NR 

NR 

NR 

58 

57 

57 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

68 

66 

67 

64 

62 

63 

8 

NR 

NR 

NR 

59 

58 

58 

NR 

NR 

NR 

68 

68 

68 

68 

65 

67 

63 

61 

62 

9 

NR 

NR 

NR 

61 

59 

60 

NR 

NR 

NR 

69 

68 

68 

68 

66 

67 

62 

59 

60 

10 

74 

72 

73 

62 

60 

61 

NR 

NR 

NR 

69 

68 

69 

68 

66 

67 

60 

58 

59 

1  1 

74 

73 

73 

61 

61 

61 

NR 

NR 

NR 

70 

69 

70 

68 

66 

67 

60 

57 

58 

12 

73 

73 

73 

71 

60 

60 

64 

63 

63 

70 

69 

70 

66 

64 

65 

59 

57 

58 

13 

76 

73 

74 

62 

60 

61 

66 

63 

65 

71 

69 

70 

64 

60 

62 

58 

57 

58 

14 

NR 

NR 

NR 

62 

61 

62 

66 

64 

65 

72 

70 

71 

61 

60 

60 

58 

55 

57 

15 

NR 

NR 

NR 

61 

60 

60 

67 

65 

66 

73 

70 

72 

60 

58 

59 

58 

56 

57 

16 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

66 

65 

66 

73 

70 

71 

59 

57 

58 

58 

55 

57 

17 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

67 

65 

66 

72 

71 

71 

57 

55 

56 

58 

56 

57 

IB 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

67 

65 

66 

71 

68 

70 

56 

54 

55 

58 

56 

57 

19 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

68 

66 

67 

68 

64 

66 

54 

52 

53 

59 

56 

57 

20 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

69 

67 

68 

64 

62 

63 

53 

52 

53 

58 

56 

57 

21 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

69 

67 

68 

62 

60 

61 

53 

52 

53 

59 

58 

58 

22 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

70 

60 

66 

62 

60 

61 

53 

52 

53 

60 

57 

59 

23 

75 

74 

74 

NR 

NR 

NR 

70 

56 

67 

61 

60 

61 

55 

53 

54 

61 

58 

59 

24 

76 

74 

75 

NR 

NR 

NR 

71 

69 

70 

60 

60 

60 

57 

54 

55 

61 

58 

62 

25 

75 

74 

74 

NR 

NR 

NR 

70 

69 

70 

60 

60 

60 

57 

56 

56 

64 

60 

62 

26 

74 

73 

74 

NR 

NR 

NR 

70 

69 

69 

62 

60 

61 

57 

56 

56 

66 

63 

65 

27 

73 

71 

72 

NR 

NR 

NR 

70 

70 

70 

62 

61 

62 

58 

55 

57 

68 

64 

66 

28 

72 

71 

71 

NR 

NR 

NR 

71 

68 

69 

64 

62 

63 

58 

56 

57 

69 

65 

68 

29 

72 

70 

71 

NR 

NR 

NR 

70 

68 

69 

64 

62 

63 

60 

56 

58 

71 

67 

69 

30 

74 

70 

72 

NR 

NR 

NR 

69 

68 

68 

63 

62 

63 

60 

58 

59 

72 

68 

70 

31 

NR 

NR 

NR 

64 

62 

63 

62 

60 

61 

NR 

E 


No  Record 
Estimated 


532 


TABLE     D-IO    (CONT) 


DAILY    MAXIMUM,  MINIMUM  AND  AVERAGE   SPECIFIC   CONDUCTANCE 

(  In   Micromho*   Ot  25°  C) 
B9   0  747.2    118.4      SAN  JOAQUIM  RIVER  AT  MOSSDALE  BRIDGE 


October 


November 


December 


January 


Februor  y 


March 


Ma>  Mm 


>vg 


Max 


Mm 


Avg 


Ma> 


Mm 


Avg 


Max 


Min  Avg 


Max 


Mm 


Avg 


Max 


Min 


Avg 


390 
375 

380 
410 
430 
420 
435 

405 
250 
220 
200 
220 

235 
240 
230 
225 
220 

215 
195 
175 
195 
205 
230 


370 
340 

325 
360 
395 
400 
400 

240 
220 
170 
160 
180 

200 
210 
215 
210 
215 

195 
175 
170 
175 
195 
205 


380 
360 

350 

385 
415 
410 
425 

320 
235 
195 
180 
200 

220 

225 
220 
220 
220 

205 
180 
170 
185 
200 
220 


255 
265 
295 
320 
310 

300 
295 
290 
290 
290 

250 
285 
285 
270 
300 

330 
335 
320 
300 
295 

255 
270 
300 
335 
335 

325 

330 
355 


230 
255 
265 
295 
300 

275 
285 
285 
285 
245 

225 
230 
270 
260 
265 

300 

315 
290 
290 
245 

245 
250 
270 
300 
320 

315 

290 
285 


240 
260 
280 
310 
305 

290 
290 
290 
290 
270 

230 
260 
280 
265 
280 

315 
325 
305 
295 
270 

250 
260 
285 
320 
330 

320 
310 
320 


375 
380 
365 
320 
270 

205 
215 
215 
210 
235 

255 
250 
300 
295 
330 

345 

375 

450 

NR 

NR 

NR 
NR 
NR 
NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 
NR 
NR 


350 
360 
280 
270 
170 

170 
200 
210 
200 
200 

235 
245 
250 
285 
280 

315 

340 

370 

NR 

NR 

NR 
NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 
NR 
NR 
NR 
NR 


360 
370 
320 
295 
230 

190 
210 
210 
205 
220 

245 
250 
280 
290 
305 

330 

360 

410 

NR 

NR 

NR 
NR 
NR 
NR 
NR 

NR 
NR 
NR 
NR 
NR 
NR 


Station  installed  January  9,  1970. 


Apr  1 1 

June 

July 

August 

S 

eptember      | 

May 

Hnv 

UUJ 

Moi 

Mm 

Avg 

Max 

Mm 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

1 

NR 

NR 

NR 

770 

710 

740 

430 

370 

400 

NR 

NR 

NR 

835 

795 

815 

850 

800 

825 

2 

NR 

NR 

NR 

755 

690 

720 

450 

380 

415 

NR 

NR 

NR 

815 

755 

785 

810 

590 

700 

3 

NR 

NR 

NR 

780 

730 

755 

380 

285 

330 

NR 

NR 

NR 

795 

735 

765 

750 

620 

685 

4 

NR 

NR 

NR 

770 

755 

760 

315 

225 

270 

405 

365 

385 

760 

730 

745 

820 

740 

780 

5 

NR 

NR 

NR 

780 

710 

745 

230 

210 

220 

525 

405 

460 

800 

760 

780 

820 

760 

790 

6 

NR 

NR 

NR 

775 

720 

750 

NR 

NR 

NR 

650 

525 

590 

800 

780 

790 

785 

685 

735 

7 

NR 

NR 

NR 

785 

705 

745 

NR 

NR 

NR 

700 

650 

675 

825 

785 

805 

715 

645 

680 

8 

NR 

NR 

NR 

785 

675 

725 

NR 

NR 

NR 

720 

680 

700 

805 

765 

785 

705 

645 

675 

9 

900 

850 

875 

735 

665 

700 

NR 

NR 

NR 

765 

710 

735 

795 

735 

765 

715 

675 

695 

10 

925 

900 

915 

675 

605 

640 

NR 

NR 

NR 

810 

765 

790 

770 

750 

760 

765 

705 

735 

1  1 

950 

890 

920 

615 

550 

585 

NR 

NR 

NR 

805 

775 

790 

750 

740 

745 

790 

765 

780 

12 

900 

875 

885 

555 

515 

535 

NR 

NR 

NR 

805 

765 

785 

770 

740 

755 

780 

740 

760 

13 

.  970 

900 

935 

525 

475 

500 

NR 

NR 

NR 

805 

755 

780 

770 

700 

735 

740 

670 

705 

14 

905 

845 

880 

475 

445 

460 

NR 

NR 

NR 

785 

735 

760 

770 

730 

750 

720 

640 

680 

15 

870 

810 

840 

485 

455 

470 

NR 

NR 

NR 

760 

730 

745 

780 

740 

760 

660 

630 

645 

16 

840 

770 

800 

495 

460 

480 

NR 

NR 

NR 

810 

750 

780 

800 

770 

785 

630 

540 

585 

17 

800 

780 

790 

475 

400 

440 

NR 

NR 

NR 

830 

790 

810 

810 

750 

780 

605 

545 

575 

18 

825 

800 

810 

400 

365 

380 

NR 

NR 

NR 

855 

775 

815 

790 

740 

765 

590 

550 

570 

19 

805 

780 

795 

395 

385 

390 

NR 

NR 

NR 

815 

775 

795 

810 

780 

795 

595 

585 

590 

20 

810 

770 

790 

385 

350 

370 

NR 

NR 

NR 

795 

775 

785 

810 

770 

790 

635 

595 

620 

21 

780 

755 

770 

365 

345 

355 

NR 

NR 

NR 

795 

760 

775 

840 

800 

820 

615 

565 

590 

22 

805 

755 

780 

390 

360 

370 

NR 

NR 

NR 

840 

795 

820 

880 

830 

855 

610 

580 

595 

23 

820 

740 

780 

560 

390 

480 

NR 

NR 

NR 

860 

780 

820 

890 

860 

875 

655 

610 

635 

24 

790 

765 

780 

655 

555 

605 

NR 

NR 

NR 

880 

820 

850 

900 

840 

870 

660 

630 

645 

25 

800 

750 

775 

715 

495 

605 

NR 

NR 

NR 

875 

795 

835 

850 

770 

810 

665 

635 

650 

26 

755 

730 

745 

510 

450 

480 

NR 

NR 

NR 

845 

775 

810 

800 

780 

790 

670 

650 

660 

27 

755 

740 

750 

475 

445 

460 

NR 

NR 

NR 

795 

745 

770 

820 

780 

800 

685 

625 

655 

28 

760 

715 

740 

505 

465 

485 

NR 

NR 

NR 

765 

725 

745 

830 

800 

815 

670 

580 

625 

29 

785 

705 

745 

480 

420 

450 

NR 

NR 

NR 

790 

750 

770 

840 

800 

820 

635 

585 

610 

30 

785 

725 

755 

460 

390 

425 

NR 

NR 

HR 

810 

770 

790 

820 

790 

805 

640 

610 

625 

31 

395 

355 

375 

810 

780 

795 

850 

820 

840 

m  - 

No  Recor 

d 
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TABLE      D-IO    (CONT) 


DAILY    MAXIMUM,   MINIMUM  AND  AVERAGE   SPECIFIC   CONDUCTANCE 

(  In    Micromhos   ot  25°  C) 
B9   D  757.8    121.9      STOCKTON  SHIP  CHANNEL  AT  BURNS  CUTOFF 


Day 

October 

November 

Decembe  r 

Januory 

Februor  y 

March 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Mm 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Mox 

Min 

Avg 

MOX 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

1 

470 

365 

395 

265 

240 

255 

350 

335 

340 

380 

365 

370 

NR 

NR 

NR 

345 

290 

325 

2 

410 

355 

380 

300 

250 

285 

355 

335 

350 

380 

360 

370 

NR 

NR 

NR 

355 

320 

335 

3 

415 

385 

400 

295 

265 

280 

365 

345 

355 

380 

330 

360 

NR 

NR 

NR 

345 

255 

320 

4 

385 

345 

365 

295 

270 

280 

365 

355 

360 

360 

305 

330 

NR 

NR 

NR 

320 

230 

295 

5 

430 

375 

400 

280 

265 

270 

370 

340 

355 

350 

305 

330 

NR 

NR 

NR 

315 

260 

290 

6 

430 

410 

410 

285 

270 

275 

350 

335 

345 

375 

340 

360 

330 

310 

320 

265 

200 

250 

7 

410 

345 

375 

310 

280 

295 

365 

335 

350 

450 

370 

420 

320 

305 

315 

235 

200 

215 

8 

370 

340 

360 

315 

295 

305 

390 

360 

375 

480 

420 

450 

320 

310 

315 

225 

215 

220 

9 

345 

320 

330 

315 

275 

295 

410 

380 

390 

465 

440 

450 

330 

295 

315 

225 

190 

215 

10 

330 

325 

325 

275 

265 

270 

430 

400 

420 

460 

410 

440 

330 

300 

310 

225 

205 

215 

1  1 

355 

315 

340 

285 

265 

275 

420 

410 

415 

435 

405 

420 

325 

265 

295 

240 

220 

230 

12 

370 

325 

355 

300 

275 

290 

430 

410 

420 

530 

390 

520 

265 

220 

240 

270 

240 

255 

13 

385 

355 

370 

320 

295 

310 

420 

4?0 

420 

405 

370 

380 

275 

225 

250 

285 

230 

265 

14 

395 

355 

385 

330 

310 

320 

470 

420 

450 

410 

370 

385 

300 

270 

280 

400 

240 

345 

15 

420 

380 

400 

340 

315 

330 

460 

435 

450 

420 

230 

345 

300 

270 

285 

400 

310 

340 

16 

440 

395 

420 

320 

290 

310 

460 

440 

450 

360 

290 

315 

315 

280 

300 

345 

310 

330 

17 

430 

405 

415 

290 

270 

280 

480 

450 

465 

335 

190 

285 

340 

295 

315 

370 

330 

345 

18 

425 

360 

395 

275 

265 

270 

525 

480 

505 

290 

235 

265 

345 

265 

325 

390 

370 

380 

19 

380 

340 

365 

295 

260 

270 

560 

520 

530 

235 

195 

225 

330 

290 

305 

420 

360 

380 

20 

NR 

NR 

NR 

325 

275 

295 

600 

540 

570 

200 

155 

180 

305 

210 

290 

470 

415 

435 

21 

NR 

NR 

NR 

340 

305 

320 

585 

485 

515 

225 

170 

190 

310 

290 

295 

505 

440 

470 

22 

300 

270 

285 

370 

340 

355 

530 

490 

510 

200 

160 

185 

290 

250 

270 

530 

490 

510 

23 

280 

270 

275 

390 

370 

380 

535 

490 

520 

180 

145 

160 

275 

250 

260 

540 

495 

520 

24 

290 

270 

280 

395 

375 

390 

545 

515 

530 

NR 

NR 

NR 

305 

255 

280 

540 

500 

510 

25 

285 

270 

280 

405 

395 

400 

580 

505 

555 

NR 

NR 

NR 

335 

300 

320 

560 

495 

510 

26 

275 

265 

270 

395 

385 

390 

590 

510 

555 

NR 

NR 

NR 

345 

325 

335 

560 

530 

540 

27 

290 

255 

270 

410 

385 

390 

605 

565 

585 

NR 

NR 

NR 

345 

310 

330 

570 

490 

530 

28 

270 

235 

255 

460 

410 

450 

595 

490 

530 

NR 

NR 

NR 

355 

330 

340 

585 

525 

540 

29 

265 

250 

255 

455 

390 

435 

510 

395 

445 

NR 

NR 

NR 

570 

540 

555 

30 

255 

235 

245 

405 

345 

400 

415 

380 

390 

NR 

NR 

NR 

590 

550 

560 

31 

265 

240 

250 

400 

365 

380 

NR 

NR 

NR 

590 

550 

560 

Day 

Apr!  1 

May 

June 

July 

August 

S 

epiember 

Max 

Mm 

Avg 

Max 

Mm 

Avg 

Mox 

Min 

Avg 

Mox 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

Max 

Min 

Avg 

1 

600 

550 

570 

NR 

NR 

NR 

500 

435 

455 

495 

370 

390 

490 

380 

420 

610 

540 

590 

2 

620 

550 

590 

NR 

NR 

NR 

485 

435 

455 

460 

375 

420 

495 

390 

435 

610 

530 

580  ! 

3 

675 

570 

605 

NR 

NR 

NR 

485 

425 

455 

450 

375 

390 

500 

400 

440 

610 

520 

580  1 

4 

720 

600 

645 

NR 

NR 

NR 

470 

450 

450 

450 

370 

390 

510 

400 

440 

615 

540 

590  ! 

5 

735 

615 

690 

NR 

NR 

NR 

490 

440 

450 

450 

370 

410 

400 

390 

440 

620 

550 

590  1 

6 

750 

660 

690 

NR 

NR 

NR 

500 

405 

4A0 

480 

375 

400 

490 

390 

435 

630 

550 

600  i 

7 

750 

650 

720 

NR 

NR 

NR 

420 

375 

405 

410 

380 

400 

470 

390 

430 

650 

530 

600  1 

8 

770 

680 

730 

NR 

NR 

NR 

420 

340 

370 

400 

390 

395 

460 

380 

430 

620 

540 

600  1 

9 

760 

680 

720 

705 

670 

675 

390 

330 

360 

415 

400 

410 

460 

370 

420 

630 

550 

600  1 

10 

750 

680 

730 

700 

630 

670 

375 

320 

350 

405 

395 

400 

460 

360 

400 

630 

580 

600  ' 

1  1 

720 

690 

710 

690 

610 

650 

360 

340 

340 

410 

395 

400 

500 

370 

410 

630 

570 

610 

12 

735 

690 

705 

660 

600 

630 

410 

350 

370 

410 

395 

400 

520 

380 

430 

630 

570 

600 

13 

710 

690 

690 

670 

570 

620 

420 

375 

390 

420 

400 

410 

520 

360 

400 

640 

590 

610 

14 

710 

700 

705 

650 

540 

585 

420 

360 

390 

410 

400 

405 

510 

360 

440 

645 

600 

620 

15 

720 

680 

700 

600 

510 

555 

420 

360 

390 

425 

395 

410 

510 

360 

440 

645 

610 

630 

16 

710 

690 

705 

590 

500 

540 

390 

350 

370 

430 

390 

410 

510 

380 

450 

650 

615 

640 

17 

705 

680 

700 

560 

480 

515 

420 

340 

370 

420 

410 

415 

510 

390 

450 

660 

600 

635 

18 

705 

665 

690 

580 

480 

525 

420 

360 

360 

450 

395 

405 

510 

390 

450 

645 

600 

630 

19 

715 

675 

700 

545 

460 

510 

410 

330 

360 

NR 

NR 

NR 

530 

390 

460 

680 

620 

650 

20 

730 

700 

710 

540 

400 

470 

430 

335 

370 

NR 

NR 

NR 

510 

400 

460 

700 

640 

660 

21 

750 

705 

720 

460 

390 

420 

420 

350 

375 

NR 

NR 

NR 

500 

410 

450 

700 

640 

660 

22 

750 

710 

720 

450 

360 

390 

430 

350 

375 

NR 

NR 

NR 

510 

405 

460 

690 

660 

675 

23 

NR 

NR 

NR 

445 

360 

390 

420 

360 

380 

NR 

NR 

NR 

510 

420 

470 

690 

660 

675 

24 

NR 

NR 

NR 

400 

350 

380 

430 

360 

390 

435 

375 

400 

550 

420 

465 

680 

665 

675 

25 

NR 

NR 

NR 

400 

365 

380 

470 

360 

390 

460 

380 

405 

580 

420 

490 

675 

675 

675 

26 

NR 

NR 

NR 

425 

380 

400 

480 

380 

420 

450 

375 

405 

560 

450 

510 

685 

675 

680 

27 

NR 

NR 

NR 

445 

375 

405 

540 

390 

480 

480 

375 

420 

560 

460 

515 

690 

670 

680 

28 

NR 

NR 

NR 

475 

390 

425 

525 

425 

490 

480 

370 

400 

570 

460 

525 

690 

670 

680 

29 

NR 

NR 

NR 

495 

405 

435 

540 

410 

450 

480 

375 

410 

570 

470 

520 

690 

670 

680 

30 

NR 

NR 

NR 

490 

425 

450 

510 

390 

450 

500 

380 

420 

590 

480 

540 

680 

675 

675 

31 

490 

430 

445 

500 

390 

420 

590 

510 

570 

NR  - 

No  Recoi 

-d 
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GROUND  WATER  QUALITY 
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INTRODUCTION 

This  appendix  presents  ground  water  quality  data 
collected  during  the  period  from  October  1,  1969,  through 
September  30,  1970.   The  data  were  collected  from  a  number 
of  major  ground  water  sources  in  Northeastern  California  in 
cooperation  with  other  state,  local,  and  federal  agencies. 
During  the  1970  water  year,  391  wells  were  sampled  in  31 
ground  water  basins  and  subbasins  or  subareas. 

Temperature  and  pH  measurements  are  normally  made 
at  the  time  of  field  sampling.   Comments  on  current  condi- 
tions are  noted  in  field  books  which  are  available  in  the 
files  of  the  Department  of  Water  Resources. 

Laboratory  analyses  of  ground  waters  were  per- 
formed in  accordance  with  the  latest  edition  of  "Standard 
Methods  for  the  Examination  of  Water  and  Wastewater", 
American  Public  Health  Association,  New  York,  N.  Y. 

The  Region  and  Basin  and  State  Well  Numbering 
Systems  are  described  on  page  271,  Appendix  C,  "Ground 
Water  Measurements". 
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INDEX  TO  GROUND  WATER  QUALITY  DATA 
IN  NORTHEASTERN  CALIFORNIA 


Number  Name  Page 

CENTRAL  VALLEY  REGION  5-00.00 

5-  1.00  Goose  Lake  Valley 541 

5-  2.00  Alturas  Basin 541 

5-  4.00  Big  Valley 541 

5-  5.00  Fall  River  Valley 542 

5-  6.00  Redding  Basin 542 

5-  7.00  Lake  Almanor  Valley 

5-  9.00  Indian  Valley 

5-10.00  American  Valley 

5-11.00  Mohawk  Valley 

5-12.00  Sierra  Valley  544 

5-13.00  Upper  Lake  Valley  544 

5-14.00  Scott  Valley   544 

5-15.00  Kelseyville  Valley   544 

5-16.00  High  Valley 545 

5-17.00  Burns  Valley   545 

5-30.00  Lower  Lake  Area 545 

5-18.00  Coyote  Valley  546 

5-19.00  Collayomi  Valley   546 

5-21.00  Sacramento  Valley 

5-21.01       Tehama  County  546 

5-21.02       Glenn  County   548 

5-21.03       Butte  County   ...  550 

5-21.04       Colusa  County  551 

5-21.05       Sutter  County ^.  ...  552,  560 

5-21.06       Yuba  County '.  .  .  .  553,  560 

5-21.07       Placer  County  554,  560 

5-21.08       Sacramento  County  554,  560 

5-21.09       Yolo  County 555,  560 

5-21.10       Capay  Valley   555 

5-21.11       Solano  County  555 

5-22.00  San  Joaquin  Valley 

5-22.01       San  Joaquin  County 556,  560 

5-22.51       East  Contra  Costa  Area 


LAHONTAN  REGION  6-00.00 

6-  1.00        Surprise  Valley 557 

6-  2.00        Madeline  Plains 558 

6-  3.00        Willow  Creek  Valley 558 

6-  4.00        Honey  Lake  Valley 558,  560 

6-67.00  Truckee  Valley 

6-  5.00  Tahoe  Valley 

6-  5.01       South  Tahoe  Valley 559 

6-  5.02  North  Tahoe  Valley 

6-  6.00  Carson  Valley 

6-  7.00  Topaz  Valley 

6-  8.00  Bridgeport  Valley 
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GROUND   WATER    BASINS    IN  NORTHEASTERN   CALIFORNIA 
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TABLE  E-1 


MINERAL  ANALYSES  OF  GROUND  WATER 


Abbreviations  and  Codes 
Time     -  Pacific  Standard  Time  on  a  24-hour  clock 

Lab      -  Codes  for  laboratory  performing  analysis: 

5000  -  U.  S.  Geological  Survey  Laboratory  at  Sacramento 
5050  -  Department  of  Water  Resources  Laboratory  at  Bryte 

Sampler  -   Codes  for  agency  collecting  sample: 

5000  -  U.  S.  Geological  Survey 

5050  -  Department  of  Water  Resources 

Temp.     -  Water  temperature  in  degrees  Fahrenheit  at  the  time  of  field 
sampling 

pH       -  Measure  of  acidity  or  alkalinity  of  water 

EC       -   Electrical  conductance  in  micromhos  at  25°  Celsius  (C) 

TDS      -  Gravimetric  determination  of  total  dissolved  solids  at  180° C 

SUM      -  Total  dissolved  solids  determined  by  addition  of  analyzed 
constituents 

TH       -  Total  hardness 

NCH      -  Noncarbonate  hardness 


Percent  Reactance  Value  is  determined  by  dividing  the  sum  of  the  cations 
or  anions  in  milliequivalents  per  liter  into  each  constituent 
in  milliequivalents  per  liter,  arriving  at  a  percentage.   For 
a  partial  analysis,  an  approximate  value  is  determined  by  mul- 
tiplying the  electrical  conductance  by  0.01  and  using  that  as 
the  cation  or  anion  sum. 


Chemical  Symbols 


B 

-  Boron 

Ca 

-  Calcium 

CI 

-  Chloride 

co^ 

-  Carbonate 

F 

-  Fluoride 

HCO^ 

-  Bicarbonate 

K 

-  Potassium 

Mg 

-  Magnesium 

Na 

-  Sodium 

NO^ 

-  Nitrate 

Si02 

-  Silica 

SO, 

-  Sulfate 
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TABLE     E-1     (Cont.) 


MINERAL  ANALYSES  OF  GROUND  WATER 


Stole  Well  Number 
Dole            Lob 
Time      Sompler 

Temp. 

pH 

Lob 

Field 

EC 

Lob 
Field 

Co 

Minerol  Consrituents  in 
Mg           No              K 

CO  3 

Milligfoms  per  Liter 
Milliequivalents  per  Liter 
Percent  Reoctonce  Volue 

HCO3      SO4          C 1 

NO3 

Mill 
F            B 

grams  par  Litar 

TDS 
S1O2       SUM 

TH 
NCH 

.•EKHAL  VALLEY  REGION 

nOSE  LAKF  VALLEY  5-01.00 

44H/13E-36A01  M 
7-20-70       -- 
1115           5050 

69 

8.3 

190 

441i/14E-07K01  M 
7-20-70     5050 
1145           5050 

55 

7.3 
7.1 

395 
410 

41 

2.04 

47 

16 

1.28 

30 

22          1.0 

0.96       0.02 

22              1 

0 

221         7.4         6.7 

3.62       0.15       0.19 

84             4             4 

21 

0.34 

8 

0.0 

261 

166 
0 

45H/13E-12L01  M 
7-20-70       — 
1305           5050 

72 

7.6 

322 

45H/14E-32L01  M 
7-20-70     5050 
1250           5050 

59 

7.1 
7.1 

259 
265 

29 

1.45 

51 

8.9 

0.73 

26 

14          1.4 

0.61       0.04 

22              1 

0 

163         1.1         1.0 

2.67       0.02       0.03 

97              1              1 

1.8 
0.03 

1 

0.0 

176 

109 
0 

46N/14E-32J01  M 
7-20-70       — 
1440           5050 

66 

7.3 

332 

47N/13E-07Q01  M 
7-20-70       — 
1400           5050 

64 

7.9 

218 

47N/14E-02H01  M 
7-20-70       — 
1545           5050 

68 

8.4 

450 

47H/14E-14B02  M 
7-20-70       — 
1510           5050 

64 

6.3 

168 

48N/14E-23K01  M 
7-20-70     5050 
1530           5050 

54 

7.0 
6:5 

227 
240 

23 

1.15 

48 

6.9 

0.57 

24 

15          1.1 

0.65       0.03 

27              1 

0 

128         4.1         0.5 

2.10       0.08       0.01 

90             3              1 

9.4 

0.15 

6 

0.0 

146 

86 
0 

OnSAS  BASIN  5-02.00 

39H/13E-06N01  M 
7-22-70     5050 
1330           5050 

68 

7.8 
7.5 

.    249 
255 

12 

0.60 

22 

4.9 
0.40 

15 

35         6.5 

1.52       0.17 

57              6 

0 

146         4.9         3.8 

2.39       0.10       0.11 

91             4             4 

1.8 
0.03 

1 

0.0 

185 

50 
0 

40N/12E-11F01  M 
7-22-70     5O50 
1410            5050 

74 

8.3 

162 
161 

0.2         0.0 

32 

40N/12E-12J01  M 
7-22-70        - 
L345           5050 

61 

7.3 

500 

41N/11E-02J01  M 
7-23-70     5050 
0810            5050 

72 

8.2 
8.0 

260 
260 

37 

1.61 

66 

0 

124                        7.0 
2.03                      0.20 

42 
0 

42N/11E-24A01   M 
7-22-70        - 
1630            5050 

69 

7.3 

218 

42N/12E-11J01  M 
7-22-70        -- 
1540            5050 

64 

7.5 

380 

42N/UE-19E01  M 
7-23-70     5050 
0900           5050 

8.3 

454 

0 

237                        8.8 
3.88                      0.25 

12 
0 

42N/13E-31G01  M 
7-22-70     5050 
1030           5050 

62 

8.6 

7.1 

562 
545 

107 

4.65 

74 

9 
0.31 

350                        5.3 
5.74                      0.15 

82 
0 

42N/13E-32G01  M 
7-22-70       -- 
1035            5050 

60 

7.5 

360 

•  Ja  VALLEY  5-04.00 

37H/07E-O2DO1  M 
7-23-70       -- 
1225           5050 

59 

7.5 

218 

37N/07E-13B01  M 
7-23-70     5050 
1345           5050 

57 

7.1 

348 
372 

29 

1.26 

36 

18 
0.51 

32 
0.52 

112 

541 
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(Cont.) 

MINERAL  ANALYSES  OF  GROUND  WATER 

State  Well  Number 
Date             Lab 
Time      Sampler 

Temp. 

PH 

Lab 

Field 

EC 

Lab 

Field 

Co 

Mineral  Constituents  in 

Mg           No              K 

Milligrams  per  Liter 
Milliequivolents  per  Liter 
Percent  Reactonce  Volue 

CO  3       HCO3       SO4            CI           NO3 

Milligrams  per  Liter 

TDS 
F            B          Si02       SUM 

TH 
NO 

BIG  VALLEY  5-04.00   (Continued) 

38N/07E-02P01  M 
7-23-70     5050 
1130           5050 

67 

8.3 
7.1 

519 
535 

46 

2.00 

39 

0          240                           41          9.5 
3.93                       1.16       0.15 

15- 

38N/07E-23D01  M 
7-23-70       - 
1145            5050 

61 

7.1 

279 

38N/07E-28N09  M 
7-23-70       — 
1200           5050 

65 

7.1 

202 

38N/08E-17K01  M 
7-23-70     5050 
1500            5050 

62 

8.0 
7.7 

211 
227 

0          122                         3.3          1.2 
2.00                      0.09       0.02 

8' 

38N/08E-30R01  M 
7-23-70     5050 
1320            5050 

58 

7.7 
7.1 

630 
640 

28 

1.22 

20 

0          132                           52          116 
2.16                       1.47        1.87 

24i 
13. 

38N/09E-21L01  M 
7-23-70        — 
1530            5050 

68 

7.5 

330 

39N/07E-13Q01  M 
7-23-70     5050 
1110            5050 

62 

7.6 

7.0 

215 
220 

39 

1.70 

67 

0          105                         6.9 

1.72                        0.19 

4 

39N/08E-23A01  M 
7-23-70     5050 
1100            5050 

62 

7.5 

7.0 

198 
218 

0            95            12                        4.5 
1.56       0.25                      0.07 

0.2         0.0 

3 

39N/08E-26J02  M 
7-24-70      5050 
0655            5050 

59 

7.5 

7.1 

270 
272 

15 

0.75 

27 

5.2            36          2.5 

0.43        1.57       0.06 

15            56              2 

0          107            21            18          0.0 
1.75       0.44       0.51 
65            16            19 

0.0                         208 

5 

39N/09E-28F20  M 
7-23-70        — 
1000            5050 

66 

7.5 

274 

FALL  RIVER  BASIN  5-05.00 

37N/05E-09N01  M 
8-26-70        — 
1330            5050 

56 

7.3 

830 

37N/05E-14R01  M 
8-26-70        — 
1250            5050 

64 

8.4 

198 

■* 

37N/05E-24F01  M 
8-26-70        — 
1235            5050 

62 

8.2 

225 

37N/06E-06L01  M 
8-26-70       — 
1145           5050 

59 

7.9 

267 

37N/06E-19L01  M 
8-26-70        — 
1215            5050 

68 

8.0 

218 

38N/04E-27Q01  M 
8-26-70 
1430            5050 

56 

8.1 

180 

38N/04E-30H01  M 
8-26-70        -- 
1500            5050 

53 

6.8 

260 

38N/05E-24F01  M 
8-26-70       — 
1540            5050 

67 

7.4 

147 

38N/06E-31DO1  M 
8-26-70       — 
1115           5050 

60 

8.0 

188 

REDDING  BASIN   5-06.00 

29N/03W-05G02  M 
5-26-70     5050 
1410            5050 

70 

8.0 
6.3 

156 
162 

11 

0.55 

34 

8.4          8.5          0.7 

0.69       0.37        0.02 

42            23              1 

0            81          7.4         4.6         4.0 

1.33        0.15       0.13        0.06 

80              9              8              3 

0.1                         112 

6 

29N/04W-04R03  M 
5-26-70 
1200            5050 

73 

6.3 

320 

542 
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A 


State  Well  Number 
Dole             Lob 
Time      Sompler 

Temp. 

pH 

Lob 

Field 

EC 
Lob 

Field 

Co 

Mineral  Constituents  in 
Mg           No              K 

CO  3 

Milligrams  per  L 
Milliequivalents 
Percent  Reocton 

HCO3       5O4 

ter 

per  Liter 
ce  Volue 

CI 

NO3 

Mill 
F            B 

grams  per  Liter 

TDS 
S1O2        SUM 

TH 
NCH 

■aJDINC  BASIH   5-06.00   (Co 

ntinued) 

29N/04W-11G04  M 
5-26-70     5050 
1145            5050 

67 

8.1 
7.1 

187 
190 

0 

101 
1.66 

37 
0.10 

65 
0 

30N/03W-04M01   M 
5-27-70 
1000            5050 

67 

6.9 

195 

30N/03W-18F02  M 
5-26-70     5050 
1500           5050 

65 

7.3 
6.3 

278 
290 

20 

1.00 

33 

19 

1.58 

52 

10 

0.44 

15 

0.4 

0.01 

0 

0 

170 

2.79 

91 

5.4 

0.11 

3 

3.0 

0.08 

3 

4.9 

0.08 

3 

0.1 

172 

129 

0 

30N/03W-34D01  M 
5-26-70     5050 
1445           5050 

62 

7.3 
6.3 

325 
320 

25 

1.25 

37 

20 

1.61 

47 

12 

0.52 

15 

1.0 
0.02 

1 

0 

132 

2.16 

66 

24 

0.49 

15 

4.9 

0.14 

4 

31 

0.50 

15 

0.0 

233 

143 
35 

30N/04W-01E01  M 
5-27-70       - 
0920           5050 

64 

7.1 

152 

30N/04W-08R01  M 
5-28-70     5050 
1245            5050 

70 

7.6 
7.1 

112 
110 

6.2 

0.31 

27 

5.5 

0.45 

39 

8.7 

0.38 

33 

0.6 

0.02 

1 

0 

57 

0.93 

81 

4.4 

0.09 

8 

3.0 
0.08 

7 

3.2 

0.05 

4 

0.0 

99 

38 
0 

30N/04W-15M03   M 
5-26-70        — 
1515            5050 

68 

6.9 

280 

30N/04W-35R01  M 
5-26-70     5050 
1220            5050 

71 

7.6 
7.0 

187 
187 

10 

0.50 

25 

11 

0.90 

46 

13 

0.56 

28 

1.0 
0.02 

1 

0 

106 

1.74 

86 

5.1 

0.10 

5 

3.6 
0.10 

5 

4.8 

0.08 

4 

0.0 

162 

70 
0 

30N/04W-36D01  M 
5-26-70     5050 
1300            5050 

67 

7.7 
7_.l 

172 
179 

10 

0.50 

27 

9.5 

0.78 

43 

12 

0.52 

29 

0.7 
0.02 

1 

0 

93 

1.52 

82 

4.9 

0.10 

5 

4.8 

0.14 

8 

5.6 

0.09 

5 

0.0 

142 

64 
0 

31N/03W-05J01  M 
5-27-70     5050 
1125            5050 

68 

7.5 
6.5 

204 
208 

14 

0.70 

30 

12 

0.96 

42 

14 

0.61 

27 

1.3 

0.03 

1 

0 

119 

1.95 

89 

2.5 

0.05 

2 

6.1 

0.17 

8 

1.9 

0.03 

1 

0.1 

202 

83 
0 

31N/03W-10D02  M 
5-27-70     5050 
1150            5050 

64 

7.3 
6.5 

171 
175 

12 
0.60 

34 

9.0 

0.74 

41 

9.6 

0.42 

23 

1.6 

0.04 

2 

0 

91 

1.49 
83 

3.6 

0.07 

4 

6.9 

0.19 

11 

2.3 

0.04 

2 

0.0 

180 

67 
0 

31N/03W-12E01  M 
5-27-70        — 
1220            5050 

69 

6.5 

180 

31N/04W-12A01  M 
5-27-70     5050 
1320            5050 

80 

7.8 
7.3 

388 
380 

16 

0.80 

20 

11 

0.90 

23 

50 

2.18 

56 

1.3 
0.03 

1 

0 

136 

2.23 

57 

1.0 

0.02 

0 

60 

1.69 

43 

0.0 

0.9 

252 

85 
0 

31H/04W-15B01  M 
5-27-70        - 
1410           5050 

67 

7.1 

225 

31N/04W-15D03  M 
5-27-70     5050 
1430            5050 

69 

8.0 
7.0 

178 
178 

9.2 

0.46 

25 

11 

0.88 

48 

11 

0.48 

26 

0.3 

0.01 

1 

0 

95 

1.56 

84 

2.5 

0.05 

3 

4.8 
0.14 

7 

7.1 

0.11 

6 

0.0 

138 

67 
0 

31N/04W-16Q01  M 
5-27-70       - 
1440            5050 

62 

6.9 

158 

31N/04W-20J01  M 
5-27-70     5050 
1500            5050 

68 

7.5 
6.5 

225 
222 

17 

0.85 

37 

11 

0.91 

39 

12 

0.52 

23 

0.6 

0.02 

1 

0 

92 

1.51 

68 

8.4 

0.17 

8 

12 

0.34 

15 

13 

0.21 

9 

0.1 

153 

88 
13 

31N/05W-25KO1  M 
5-27-70       - 
1530           5050 

74 

7.2 

263 

32N/03W-07NO1  M 
5-28-70     5050 
1500            5050 

80 

7.3 
6.3 

148 
150 

6.3 

0.31 

19 

4.0 

0.33 

21 

22 

0.96 

59 

0.9 

0.02 

1 

0 

87 

1.42 

90 

2.1 

0.04 

2 

3.1 

0.09 

6 

2.0 

0.03 

2 

0.2 

UO 

32 
0 

32N/03W-20P01  M 
5-28-70        - 
1515           5050 

71 

6.1 

162 

32N/03W-32J02  M 
5-28-70        — 
1545           5050 

67 

7.1 

355 

32N/03W-35C01  M 
5-27-70        - 
1300           5050 

70 

6.5 

212 
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pH 
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EC 

Lob 

Field 


Minerol  Constituents  in 


Co 


Mg 


No 


Milligroms  per  Liter 
Milliequivolents  per  Liter 
Percent  Reactance  Volue 

CO  3       HCO3       SO4  CI  NO3 


Milligrams  per  Liter 

TDS         TH 
B  Si02       SUM        NC^ 


REDDING  BASIN  3-06.00    (Continued) 

32N/04W-14F02  M  80 

5-27-70     5050 
1445  5050 


7.6 
6.5 


137 
142 


54 
0.89 


4.0 
0.11 


32N/04H-20H01  M 
5-28-70     5050 
1420  5050 

32N/05W-26M01  M 
5-28-70 
1345  5050 


74 


67 


8.3 

7.0 


7.0 


379 
372 


247 


168 
2.75 


37 
1.04 


6^ 

f 


SIERRA  VALLEY  5-12.00 

21N/16E-18H01  M 
7-29-70     5050 
1500  5050 

23N/14E-26H01  M 
7-29-70     5050 
1700  5050 


55 


58 


7.7 

254 

21 

12 

9.6 

2.5 

0 

94 

5.9 

9.8 

32 

7.1 

230 

1.05 

0.99 

0.42 

0.06 

1.54 

0.12 

0.28 

0.52 

42 

39 

17 

2 

63 

5 

11 

21 

7.7 

713 

23 

3.3 

118 

1.0 

0 

87 

110 

101 

0.6 

8.1 

700 

1.15 

0.27 

5.13 

0.03 

1.42 

2.29 

2.85 

0.01 

18 

4 

78 

0 

22 

35 

43 

0 

0.0 


188  10. 

2; 


4^4 


UPPER  LAKE  VALLEY  5-13.00 

14N/09W-06F02  M 
5-22-70     5050 
1030  5050 


61 


6.6 

46 

1.2 

3.2 

2.3 

1.0 

0 

14 

0.0 

0.5 

8.1 

5.7 

50 

0.06 

0.26 

0.10 

0.02 

0.23 

0.01 

0.13 

14 

59 

23 

4 

62 

3 

35 

0.2 


42 


15N/09W-06F01  M 
5-21-70       — 
1605  5050 

15N/09W-06Q01  M 
5-21-70 
1440  5050 

15N/09W-07B01  M 
5-20-70     5050 
1425  5050 

15N/09W-17P01  M 
5-22-70     5050 
1135  5050 

15N/09W-27E01  M 
5-22-70     5050 
1115  5050 

15N/09W-31P01  M 
5-22-70     5050 
1100  5050 

15N/10W-03C01  M 
5-22-70        — 
1000  5050 

15N/10W-13A01  M 
5-20-70     5050 
1405  5050 

15N/10W-13A02  M 
5-21-70       — 
1350  5050 

16N/09W-31L03  M 
5-21-70     5050 
1630  5050 


60 


63 


63 


63 


71 


62 


71 


63 


61 


64 


6.5 


198 


7.0         342 


8.5 

379 

5 

241 

2.2 

6.1 

380 

0 

17 

3.95 

0.06 

8.5 

397 

9 

245 

3.3 

7.0 

390 

0 

30 

4.02 

0.09 

7.6 

522 

50 

29 

22 

0.8 

0 

323 

2.8 

11 

0.6 

7.3 

508 

2.50 

2.36 

0.96 

0.02 

5.29 

0.06 

0.14 

0.01 

43 

41 

16 

0 

93 

1 

6 

0 

7.5 

122 

8.0 

5.8 

7.6 

2.4 

0 

60 

5.8 

4.6 

1.1 

6.1 

122 

0.40 

0.48 

0.33 

0.06 

0.98 

0.12 

0.13 

0.02 

31 

38 

26 

5 

78 

10 

10 

2 

7.0 


8.1 
6.8 


410 


214 
238 


7.2  200 


131 
2.15 


2.3 
0.06 


7.4 

166 

18 

5.1 

8.3 

1.4 

0 

84 

11 

4.5 

1.6 

6.3 

160 

0.90 

0.42 

0.36 

0.04 

1.38 

0.22 

0.13 

0.02 

52 

25 

21 

2 

79 

13 

7 

1 

0.3 


0.0 


268 


90 


0.1 


115 


16^ 

C 


213 

C 


243 


1*1 

C 


66 

C 


SCOTT  VALLEY   5-14.00 

14N/10W-03F01  M 
6-17-70       — 
0945  5050 

14N/10W-14E03  M 
6-17-70       — 
1005  5050 


7.1         360 


6.6  210 


KELSEYVILLE  VALLEY  5-15.00 

13N/09W-02G03  M  60 

6-16-70     5050 
0940  5050 


7.0 

777 

40 

82 

10 

1.3 

0 

447 

55 

13 

20 

6.5 

780 

2.00 

6.79 

0.44 

0.03 

7.33 

1.14 

0.37 

0.32 

22 

73 

5 

0 

80 

12 

4 

4 

0.0 


433 


44<: 
7' 


544 
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State  Well  Number 
Dale            Lab 
Time      Sampler 

Temp. 

pH 

Lob 

Field 

EC 
Lob 

Field 

Co 

Minerol  Constituents  in 
Mg           No              K 

CO  3 

Milligrams  per  Li ter 
Milliequivolents  per  Liter 
Percent  Reoctonce  Volue 

HCO3       SO4           C 1 

NO3 

Mill 
F             B 

groms  per  Liter 

TDS 
S1O2       SUM 

TH 

NCH 

KLSEYVIUE  VALLEY  5-15.00    (Continued) 

13N/09W-08N01  M 
6-16-70     5050 
1115           5050 

68 

6.9 
6.5 

416 
455 

21 

1.05 

23 

28 

2.35 

53 

23 

1.00 

22 

2.7 

0.07 

2 

0 

216 

3.54 

81 

0.0 

12 

0.34 

8 

30 

0.48 

11 

0.6 

282 

170 
0 

13N/09W-08N02  M 
6-16-70       -- 
1110           5050 

62 

6.3 

235 

13N/09W-09F02   M 
6-16-70     5050 
1045           5050 

70 

6.6 
6.3 

716 
745 

57 

2.84 

34 

59 

4.83 

59 

13 

0.56 

7 

0.8 

0.02 

0 

0 

364 

5.96 

73 

72 

1.50 

18 

10 

0.28 

3 

29 

0.47 

6 

0.1 

462 

384 
86 

13N/09W-12mi  M 
6-16-70       — 
1000           5050 

64 

7.1 

450 

13N/09W-15IX)1  M 
6-16-70     5050 
1210           5050 

73 

6.6 
6.3 

775 
815 

38 
1.90 

21 

76 

6.29 

70 

18 

0.78 

8 

4.1 

0.10 

1 

0 

503 

8.24 

91 

0.0 

12 

0.34 

4 

28 
0.45 

5 

0.9 

500 

410 

0 

UN/09W-16D03   M 
6-16-70     5050 
1230           5050 

63 

6.5 
6.5 

450 
450 

16 

0.80 

16 

47 

3.86 

76 

9.4 

0.41 

8 

1.3 

0.03 

0 

0 

289 

4.74 

95 

0.0 

6.0 

0.17 

3 

5.6 

0.09 

2 

0.0 

255 

233 

0 

1 

UN/09W-18J01  M 
,       6-16-70     5050 
1140            5050 

67 

7.3 
7.1 

268 

270 

20 

1.00 

35 

13 

1.06 

38 

17 

0.74 

26 

1.0 
0.02 

1 

0 

149 

2.44 

89 

0.0 

7.9 

0.22 

8 

4.8 

0.08 

3 

0.1 

192 

103 

0 

13N/09W-21F02   M 
6-16-70     5050 
1310           5050 

73 

7.0 
6.5 

617 
650 

18 

0.90 

12 

70 

5.77 

79 

14 

0.61 

8 

1.9 

0.05 

1 

0 

418 

6.85 

95 

0.0 

12 

0.34 

5 

2.1 

0.03 

0 

0.0 

370 

334 
0 

13N/09W-22C03   M 
6-16-70     5050 
1335           5050 

65 

7.5 
7.3 

580 
585 

14 

0.70 

10 

70 

5.73 

85 

7.8 
0.34 

5 

0.6 

0.02 

0 

0 

383 

6.28 

93 

2.8 

0.06 

1 

9.6 

0.27 

4 

7.3 

0.12 

2 

0.0 

334 

322 
8 

,     14N/09W-32J01  M 

6-16-70 
'      0850           5050 

62 

6.5 

745 

14N/09W-32J03   M 
6-16-70       — 
1      0900           5050 

63 

6.3 

560 

[iGH  VAI.LFY  5-16.00 

14M/08W-23K01  M 
6-17-70     5050 
1330           5050 

-- 

7.7 
6.3 

340 
328 

0 

144 

2.36 

24 

0.68 

115 
0 

14N/08W-24B02  M 
6-17-70     5050 
1220           5050 

-" 

8.1 
6.1 

805 
765 

0 

524 
8.59 

16 

0.45 

351 

0 

URHS  VALLEY  5-17.00 

13N/07W-15J02   M 
6-15-70     5050 
1105            5050 

66 

7.5 
7.1 

407 
405 

40 

2.00 

44 

19 

1.60 

36 

20 

0.87 

19 

2.3 

0.06 

1 

0 

255 

4.18 

95 

1.3 
0.03 

1 

6.0 

0.17 

4 

0.7 

0.01 

0 

0.4 

266 

180 
0 

DN/07W-15N01  M 
6-15-70     5050 
1230           5050 

62 

6.5 
6.5 

187 
185 

16 

0.80 

41 

4.6 

0.38 

19 

18 

0.78 

40 

0.5 

0.01 

0 

0 

98 

1.61 

87 

3.0 

0.06 

3 

4.4 
0.12 

7 

4.0 

0.06 

3 

0.4 

133 

59 
0 

13N/07W-2U02  M 
1       6-15-70     5050 
1       1300           5050 

66 

8.0 
6.9 

569 
580 

0 

369 
6.05 

13 
0.37 

252 
0 

13N/07W-22B03   M 
6-15-70     5050 
1140           5050 

1 

62 

6.6 
6.3 

720 
760 

50 

2.50 

33 

30 

2.50 

33 

60 

2.61 

34 

0.8 

0.02 

0 

0 

223 

3.65 

48 

75 

1.56 

21 

36 

1.02 
13 

84 

1.35 
18 

0.4 

491 

250 
68 

UN/07W-27C01  M 
6-15-70     5050 
1350           5050 

80 

7.6 
7.3 

317 
304 

25 

1.25 

35 

18 

1.51 

43 

17 

0.74 

21 

1.4 

0.04 

1 

0 

192 

3.15 

92 

2.3 

0.05 

1 

6.8 

0.19 

6 

1.0 
0.02 

1 

0.6 

193 

U8 
0 

f3HE8  LAKE  AREA  5-30.00 

12M/07W-01F01  M 
6-15-70     5050 
1240           5050 

72 

6.5 
6.3 

184 
185 

12 

0.60 

33 

7.0 

0.58 

32 

15 

0.65 

35 

0.2 

0.00 

0 

0 

72 

1.18 

65 

18 

0.37 

20 

3.2 
0.09 

5 

U 

0.18 

10 

0.0 

U9 

59 
0 

12N/07W-01M02  M 
6-15-70     5050 
1420           5050 

> 
1 

— 

62 

7.0 
6.8 

346 
360 

25 

1.25 

35 

18 

1.49 

42 

19 

0.83 

23 

0.3 

0.01 

0 

0 

118 

1.93 

55 

48 

1.00 

29 

9.7 

0.27 

8 

18 

0.29 

8 

0.2 

232 

137 
41 

545 


TABLE      E-1     (Cont.) 

MINERAL  ANALYSES  OF  GROUND  WATER 


Stote  Well  Number 
Dote  Lob 

Time      Sampler 


Temp. 


pH 

Lab 

Field 


lOWER  LAKE  AREA  5-30.00   (Continued) 

71 


12N/07W-13N01  M 
6-15-70     5050 
1530  5050 


12N/07W-14C02  M  61 

6-15-70     5050 
1500  5050 

12N/07W-14F01  M  60 

6-15-70     5050 
1515  5050 


COYOTE  VALLEY  5-18.00 

11N/06W-19P02  M  67 

7-14-70     5050 
1530  5050 

11N/07W-13M01  M  77 

7-14-70     5050 
1600  3050 


COLLAYOMI  VALLEY   5-19.00 

10N/07W-03BO2  M  74 

7-14-70     5050 
1430  5050 

11N/07W-33J02  M  69 

7-14-70     5050 
1500  5050 


SACRAMENTO  VALLEY  5-21.00 

TEHAMA  COUNTY   5-21.01 

23N/02W-04A02  M  65 

6-04-70     5050 
1145  5050 

23N/02W-05A01  M  70 

6-04-70     5050 
1250  5050 

23N/03W-22Q01  M  72 

6-04-70 
1400  5050 

23N/03W-27N01  M  77 

6-04-70     5050 
1420  5050 

23N/03W-35B01  M  70 

6-04-70 
1430  5050 

24N/01W-36A02  M  70 

6-03-70     5050 
1040  5050 

24N/02W-14K01  M  65 

6-05-70     5050 
1000  5050 

24N/02W-30C01  M  66 

6-05-70     5050 
1030  5050 

24N/03W-03P01  M  66 

7-02-70     5050 
1230  5050 

24N/03W-14M01  M  72 

7-02-70     5050 
1105  5050 

24N/03W-17M01  M  71 

7-02-70     5050 
1025  5050 

24N/03W-20N01   M  68 

7-02-70     5050 
09S0  3050 

24N/03W-24P01  M  74 

7-02-70     5050 
1120  3030 


8.2 
6.3 


6.5 
6.3 


8.3 
8.0 


7.3 


7.1 


EC 

Lab 

Field 


Mineral  Constituents  in 


Ca 


Mg 


Na 


624 
650 


683 
715 


1220 
1500 


300 


215 


Milligrams  per  Liter 
Milliequivolents  per  Liter 
Percent  Reactonce  Value 

CO  3      HCO3      SO4  CI 


NO3 


Milligrams  per  Liter 

TDS  TH 

B  S1O2        SUM         NCi 


36 

1.80 

25 

92 

4.59 

33 


23  79 

1.90  3.44 

27  48 

45  130 

3.72  5.66 

27  40 


0.3 

0.01 

0 

2.0 

0.05 

0 


337 

IS 

5.52 

0.42 

184 

113 

21 

63 

3.02 

2.35 

0.59 

1.02 

43 

34 

8 

15 

188 

486 

18 

6.0 

3.08 

10.12 

0.51 

0.10 

22 

73 

4 

1 

8.2 

429 

9.9 

52 

4.3 

7.4 

440 

0.49 

4.29 

0.19 

10 

86 

4 

8.0 

379 

24 

30 

13 

7.6 

385 

1.20 

2.48 

0.56 

28 

59 

13 

0 

280 

5.9 

4.59 

0.17 

0 

219 

7.9 

3.59 

0.22 

7.8 

248 

7.0 

25 

4.9 

1.4 

0 

134 

15 

5.4 

1.8 

7.4 

245 

0.35 

2.07 

0.21 

0.04 

2.20 

0 

.31 

0.15 

0.03 

13 

78 

8 

1 

82 

11 

6 

1 

7.9 

180 

11 

15 

3.8 

0 

108 

3.2 

7.1 

182 

0.55 
28 

1.27 
64 

0.16 
8 

1.77 

0.09 

8.0 

336 

28 

19 

14 

1.4 

0 

182 

12 

6.0 

6.3 

7.1 

358 

1.40 

1.58 

0.61 

0.04 

2.98 

0.25 

0.17 

0.10 

39 

43 

17 

1 

85 

7 

5 

3 

8.3 

330 

20 

16 

29 

1.5 

0 

198 

10 

4.5 

3.9 

7.9 

340 

1.00 

1.34 

1.26 

0.04 

3.24 

0.21 

0.13 

0.06 

27 

37 

35 

1 

89 

6 

3 

2 

8.2 

379 

36 

18 

19 

0.8 

7.3 

387 

1.80 

1.46 

0.83 

0.02 

44 

35 

20 

1 

178  15  22         6.0 

2.92       0.31       0.62       0.10 

74  8  16  2 


8.0 

216 

0 

121 

2.9 

7.0 

225 

1.98 

0.08 

7.5 

427 

35 

26 

16 

4.7 

0 

243 

11 

5.5 

16 

6.9 

440 

1.75 

2.13 

0.70 

0.12 

3.98 

0 

23 

0.16 

0.26 

37 

45 

15 

3 

86 

5 

3 

6 

7.7 

578 

0 

308 

23 

7.1 

585 

5.05 

0.65 

8.0 

317 

0 

151 

7.5 

7.1 

332 

2.47 

0.21 

7.4 

240 

23 

12 

12 

0.6 

0 

127 

19 

4.7 

8.2 

7.3 

240 

1.15 

0.95 

0.52 

0.02 

2.08 

0 

.40 

0.13 

0.13 

43 

36 

20 

1 

76 

14 

5 

5 

7.1 

218 

22 

9.7 

8.9 

0.4 

0 

106 

10 

5.4 

4.6 

6.9 

212 

1.10 

0.80 

0.39 

0.01 

1.74 

0 

.21 

0.15 

0.07 

48 

35 

17 

0 

80 

10 

7 

3 

7.8 

156 

12 

0 

76 

4.5 

7.8 

7.0 

158 

0.52 
33 

1.24 

0.13 

0.12 

7.5 

652 

53 

42 

34 

2.3 

0 

405 

20 

9.5 

10 

7.3 

630 

2.64 

3.45 

1.48 

0.06 

6.64 

0 

.42 

0.27 

0.16 

35 

45 

19 

1 

88 

6 

4 

2 

0.0 


0.2 


0.1 


0.3 


0.3 


0.4 


0.4 


0.0 


0.0 


0.0 


440 


934 


217 


263 


154 


141 


16 

3 


41 

26 


23 

1 


18 


128  12 


198  14 J 


187  li 


19 


23 


15( 

2; 


373  30, 


546 


TABLE     E-1     (Cont.) 


MINERAL  ANALYSES  OF  GROUND  WATER 


Stole  Well  Number 
Dote  Lob 

Time      Sompler 


Temp. 


pH 

Lob 

Field 


EC 

Lob 

Field 


Minerol  Constituents  in 


Co 


Mg 


No 


Milligroms  per  Liter 
Milllequivolents  per  Liter 
Percent  Reoctonce  Value 

CO  3       HCO3       SO4  CI  NO3 


EHAMA  COUNTY  5-21.01    (Continued) 


24N/03W-33MOI  M 
7-02-70     5050 
0930  5050 

25N/02W-04M01  M 
6-04-70 
0810  5050 

25N/02W-07K01  M 
7-03-70     5050 
0950  5050 

25N/02W-16F01   M 
6-04-70 
0845  5050 

25N/02W-16P01  M 
6-04-70     5050 
1000  5050 

25N/03W-01G01   M 
7-03-70     5050 
1000  5050 

25N/03W-01G02  M 
7-03-70     5050 
1030  5050 

25N/03W-03N01  M 
7-03-70     5050 
1125  5050 

25N/03W-22D01  M 
7-02-70      5050 
1335  5050 

25N/03W-31R01  M 
7-03-70     5050 
0915  5050 

25N/03W-36C01  M 
7-02-70     5050 
U15  5050 

25M/O4W-27F01  M 
7-02-70     5050 
1400  5050 

26S/02W-15M01  M 
6-03-70     5050 
1500  5050 

26N/02W-28P01  M 
7-14-70     5050 
0950  5050 

26M/03W-03N01  M 
7-03-70       — 
1200  5050 

26H/03W-04F01  M 
7-03-70     5050 
0745  5050 

26H/03W-26C01  M 
7-03-70     5050 
1245  5050 

26H/03W-32A02  M 
7-03-70     5050 
0830  5050 

26H/03W-36E02  M 
7-03-70     5050 
1020  5050 

261I/03W-36K01  M 
7-03-70 
1150  5050 

26N/04W-10D01  M 
7-03-70        — 
1350  5050 

27H/02U-30C02  M 
6-03-70       -- 
1345  5050 


77 


67 


65 


69 


67 


74 


74 


69 


72 


68 


80 


86 


78 


67 


78 


74 


77 


72 


69 


69 


69 


64 


7.4 
7.3 


6.5 


7.3 


7.6 


7.7 


7.5 


6.5 


137 
132 


280 


285 


320 


385 


382 


295 


5.3 

0.26 

18 


5.6 

0.46 
31 


17 

0.74 

50 


0.3 

0.01 

1 


7.3 

569 

50 

40 

20 

0.8 

7.1 

610 

2.50 

3.27 

0.87 

0.02 

38 

49 

13 

0 

67         3.0         3.0         8.1 

1.10       0.06       0.08       0.13 

80  4  6  10 


292  28  28  20 

4.78       0.58       0.79       0.32 

74  9  12  5 


7.3 

380 

28 

20 

19 

3.2 

0 

172 

23 

15 

12 

6.5 

392 

1.40 

1.68 

0.83 

0.08 

2.82 

0.48 

0.42 

0.19 

35 

42 

21 

2 

72 

12 

11 

5 

7.7 

389 

28 

21 

25 

0.8 

0 

198 

13 

19 

6.2 

7.5 

382 

1.40 

1.72 

1.09 

0.02 

3.24 

0.27 

0.54 

0.10 

33 

41 

26 

0 

78 

7 

13 

2 

7.2 

617 

48 

43 

22 

0.8 

0 

319 

24 

35 

12 

7.1 

630 

2.40 

3.51 

0.96 

0.02 

5.23 

0.50 

0.99 

0.19 

35 

51 

14 

0 

76 

7 

14 

3 

7.6 

382 

27 

22 

20 

0.9 

0 

204 

7.1 

17 

3.4 

7.6 

370 

1.35 

1.85 

0.87 

0.02 

3.34 

0.15 

0.48 

0.05 

33 

45 

21 

1 

83 

4 

12 

1 

7.3 

372 

25 

22 

20 

0.4 

0 

167 

8.4 

28 

-.3 

7.1 

370 

1.25 

1.77 

0.87 

0.01 

2.74 

0.17 

0.79 

0.05 

. 

32 

46 

22 

0 

73 

5 

21 

1 

8.2 

545 

13 

0 

266 

13 

15 

7.0 

545 

0.56 
9 

4.36 

0.37 

0.24 

7.1 

351 

48 

13 

8.2 

0.9 

0 

172 

34 

5.2 

5.4 

7.0 

345 

2.40 

1.10 

0.36 

0.02 

2.82 

0.71 

0.15 

0.09 

62 

28 

9 

1 

75 

19 

4 

2 

7.6 

351 

25 

29 

8.9 

0.6 

0 

231 

2.5 

4.9 

7.5 

350 

1.25 
31 

2.39 
59 

0.39 
10 

0.02 
0 

3.79 

0.07 

0.08 

8.1 

210 

15 

10 

12 

1.5 

0 

119 

1.0 

4.2 

4.4 

7.1 

218 

0.75 

0.87 

0.52 

0.04 

1.95 

0.02 

0.12 

0.07 

34 

40 

24 

2 

90 

1 

6 

3 

6.8 

294 

21 

19 

12 

1.2 

0 

128 

21 

12 

8.5 

6.7 

293 

1.05 

1.53 

0.52 

0.03 

2.10 

0.44 

0.34 

0.14 

33 

49 

17 

1 

69 

15 

11 

5 

7.5 

291 

28 

14 

12 

0.5 

0 

142 

15 

6.9 

11 

7.3 

285 

1.40 

1.16 

0.52 

0.01 

2.33 

0.31 

0.19 

0.18 

45 

38 

17 

0 

78 

10 

6 

6 

7.2 

353 

25 

24 

13 

0.6 

0 

154 

20 

15 

20 

7.0 

355 

1.25 

1.99 

0.56 

0.02 

2.52 

0.42 

0.42 

0.32 

33 

52 

15 

0 

69 

11 

11 

9 

7.4 

178 

10 

10 

9.4 

0.3 

0 

76 

7.2 

2.9 

13 

7.3 

165 

0.50 

0.82 

0.41 

0.01 

1.24 

0.15 

0.08 

0.21 

29 

47 

23 

1 

74 

9 

5 

12 

7.7 

355 

26 

22 

19 

1.2 

0 

204 

7.7 

10 

4.8 

7.7 

360 

1.30 

1.80 

0.83 

0.03 

3.34 

0.16 

0.28 

0.08 

33 

45 

21 

1 

87 

4 

7 

2 

0.0 


0.0 


0.6 


0.0 


0.0 


0.0 


0.0 


0.0 


0.0 


0.3 


0.0 


0.0 


0.0 


0.0 


0.0 


s  per  Liter 

TDS 

TH 

O2        SUM 

NCH 

111 

36 

0 

380 

289 

50 

262 

154 

13 

224 

156 

0 

381 

296 

35 

216 

160 

0 

224 

151 

14 

277 

59 

217 

175 

34 

204 

182 

0 

188 

81 

0 

206 

129 

24 

184 

128 

12 

237 

162 

36 

126 

66 

4 

216 


155 

0 


547 


TABLE      E-1     (Conf.) 


fa 


MINERAL  ANALYSES  OF  GROUND  WATER 

I^^^H 

State  Well  Number 
Date             Lob 
Time      Sampler 

Temp. 

pH 

Lob 

Field 

EC 

Lob 
Field 

Co 

Mineral  Constituents  in 
Mg           No              K 

CO  3 

Milligroms  per  Liter 
Milliequivolents  per  Liter 
Percent  Reactance  Volue 

HCO3       SO4            C 1 

NO3 

Mill 
F            B 

groms  per  Liter 

TDS        Tl 

Si02       SUM        NC 

TEHAMA  COUNTY  5-21.01    (Co 

ntlnued) 

27N/03W-10B01  M 
6-03-70     5050 
1035            5050 

70 

8.3 

7.2 

349 
380 

24 

1.20 

33 

18 

1.44 

40 

21 

0.91 

25 

3.2 

0.08 

2 

0 

140 
2.29 

64 

45 

0.94 

26 

11 

0.31 

9 

3.3 

0.05 

1 

0.4 

262 

27N/03W-10Q01  M 
6-03-70     5050 
1030            5050 

76 

7.9 
7.9 

283 
295 

15 

0.75 

25 

7.2 

0.59 

19 

36 

1.57 
52 

4.8 

0.12 

4 

0 

146 

2.39 

83 

7.6 
0.16 

5 

12 
0.34 

12 

0.1 
0.00 

0.4 

218 

(■ 

27N/03W-15C01  M 
6-03-70     5050 
1005            5050 

69 

7.6 
7.0 

362 
370 

34 

1.70 

44 

18 

1.50 

39 

13 
0.56 

15 

2.7 

0.07 

2 

0 

184 

3.02 

80 

12 
0.25 

7 

12 

0.34 

9 

9.7 

0.16 

4 

0.3 

245 

u 

1 

27N/03W-15N01  M 
6-03-70     5050 
0945            5050 

81 

8.2 
7.3 

617 
620 

44 

2.20 

34 

32 

2.66 

41 

34 

1.48 

23 

4.1 

0.10 

2 

0 

243 

3.98 

63 

10 

0.21 

3 

74 

2.09 

33 

5.7 
0.09 

1 

0.9 

373 

2'' 
1 

27N/03W-19A01  M 
6-03-70       — 
0905            5050 

68 

7.4 

228 

' 

27N/03W-25D01  M 
6-03-70     5050 
1400            5050 

68 

7.7 
6.8 

404 
428 

33 

1.65 

38 

24 

1.99 

46 

14 

0.61 

14 

2.4 

0.06 

2 

0 

192 

3.15 

74 

14 
0.29 

7 

12 

0.34 

8 

30 

0.48 

11 

0.4 

264 

27N/04W-01H02  M 
6-03-70       — 
0855            5050 

71 

7.7 

232 

..i 

27N/04W-03J01  M 
6-12-70       — 
1445           5050 

70 

7.3 

215 

( 

27N/04W-24C01  M 
6-03-70     5050 
1235            5050 

70 

8.3 

7.3 

286 

308 

30 

1.50 

48 

13 

1.08 

34 

12 

0.52 

17 

1.1 
0.03 

1 

0 

166 

2.72 

91 

5.1 

0.11 

4 

2.0 

0.06 

2 

5.7 

0.09 

3 

0.3 

179 

1. 

27N/04W-26J01   M 
6-03-70     5050 
1245            5050 

70 

7.6 

6.3 

328 

342 

29 

1.45 
40 

17 

1.41 

39 

17 

0.74 

20 

0.7 
0.02 

1 

0 

194 

3.18 

91 

3.8 

0.08 

2 

6.0 
0.17 

5 

3.8 

0.06 

2 

0.3 

190 

l" 

GLENN  COUNTY   5-21.02 

18N/01W-16H01  M 
7-30-70     5050 
1155            5050 

74 

8.2 
7.9 

430 
425 

26 

1.30 

28 

10 

0.86 

19 

54 

2.35 

52 

1.3 
0.03 

1 

0 

202 

3.31 

75 

0.5 

0.01 

0 

39 

1.10 

25 

0.2 
0.00 

0.2 

247 

1< 

18N/02W-01E01  M 
7-30-70        — 
1020            5050 

65 

7.8 

750 

^ 

: 

18N/02W-07F01  M 
7-30-70       — 
0920            5050 

67 

8.0 

575 

1 

s 

18N/03W-10KD1  M 
7-30-70     5050 
0940            5050 

70 

8.1 
7.8 

594 
595 

0 

300 
4.92 

21 
0.58 

1 
i 

18N/04W-02F01  M 
7-30-70     5050 
0845            5050 

88 

8.3 
7.8 

1120 
1125 

0 

323 
5.29 

118 
3.33 

128 
2.06 

3' 

r 
1 

19N/01W-07B03   M 
7-30-70     5050 
1235            5050 

73 

8.0 
7.8 

360 
360 

29 

1.45 

37 

15 

1.25 

31 

28 

1.22 

31 

1.5 
0.04 

1 

0 

209 

3.42 

89 

8.2 
0.17 

4 

7.9 

0.22 

6 

1.7 

0.03 

1 

0.1 

212 

1 

19N/02W-23N01  M 
7-30-70     5050 
1215            5050 

71 

8.6 
7.6 

752 
790 

23 
0.77 

418 
6.85 

10 
0.28 

"1 
1 

19N/03W-04E01  M 
7-30-70     5050 
0810           5050 

66 

8.3 
8.0 

606 
620 

41 

2.04 

30 

28 

2.30 

34 

56 

2.44 
36 

0.5 

0.01 

0 

0 

323 

5.29 

76 

49 

1.02 

15 

13 
0.37 

5 

15 

0.24 

4 

0.1 

360 

19N/03W-09J01  M 
7-30-70       - 
0755           5050 

67 

7.8 

485 

19N/03W-18P01  M 
7-30-70       — 
0835            5050 

66 

7.8 

595 

19N/03W-26P01  M 
7-30-70     5050 
1000            5050 

72 

8.0 
7.7 

584 
590 

32 

1.60 

25 

29 

2.38 

38 

54 

2.35 

37 

0.8 

0.02 

0 

0 

306 

5.02 

77 

50 

1.04 

16 

14 

0.39 

6 

6.2 
0.10 

1 

0.2 

394 
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TABLE     E-1     (Cont.) 


MINERAL  ANALYSES  OF  GROUND  WATER 


State  Well  Number 
Dote            Lob 
Time      Sampler 

Temp. 

pH 

Lob 

Field 

EC 
Lab 
Field 

Co 

Mineral  Constituents  in 

Mg           No              K 

CO  3 

Milligrams  per  Liter 
Milliequivolents  per  Liter 
Percent  Reoctonce  Volue 

HCO3       SO4            C 1 

NO3 

Mill 
F             B 

groms  p«r  Lil«r 

TDS 
Si02        SUM 

TH 
NCH 

LEHN  COUNTY   5-21.02    (Continued) 

20N/02W-13Q01   M 
7-30-70        — 
1335           5050 

68 

7.9 

485 

20N/02U-22E01  M 
7-30-70     5050 
1300            5050 

75 

8.0 
7.8 

610 
630 

53 

2.64 

38 

41 

3.41 

48 

22 
0.96 

14 

0.7 

0.02 

0 

0 

392 

6.42 

91 

22 

0.46 

6 

5.8 

0.16 

2 

2.7 
0.04 

1 

0.0 

342 

303 
0 

20N/03W-02D01  H 
7-29-70        -- 
1635           5050 

67 

7.6 

455 

20N/03W-16E01  M 
7-29-70     5050 
1605           5050 

75 

8.3 
8.2 

305 
305 

17 

0.85 

26 

20 

1.67 

50 

18 

0.78 

24 

0.3 

0.01 

0 

0 

190 

3.11 

93 

0.0 

4.2 

0.12 

4 

7.3 

0.12 

3 

0.0 

172 

126 
0 

20N/03W-16E02  M 
7-29-70     5050 
1550           5050 

77 

7.9 
7.8 

269 
270 

17 

0.85 

29 

17 

1.37 

48 

15 

0.65 

23 

0.3 

0.01 

0 

0 

154 

2.52 

89 

0.0 

6.5 

0.18 

6 

9.0 
0.14 

5 

0.0 

163 

111 
0 

■;ON/03W-26R01  M 
7-30-70     5050 
0720           5050 

70 

7.9 
7.8 

502 
500 

54 

2.69 

48 

27 

2.25 

40 

16 

0.70 

12 

0.6 

0.02 

0 

0 

302 

4.95 

87 

5.8 

0.12 

2 

15 

0.42 

8 

12 

0.19 

3 

0.0 

267 

247 
0 

20N/04W-02QO1  M 
7-29-70     5050 
1535           5050 

75 

8.2 
8.0 

349 
355 

0 

185 
3.03 

5.0 
0.14 

20 
0.32 

155 

3 

21N/01U-29N01  M 
7-30-70     5050 
1500           5050 

65 

7.5 
7.4 

381 
380 

40 

2.00 

50 

17 

1.42 

35 

14 

0.61 

15 

0.4 

0.01 

0 

0 

207 

3.39 

84 

9.9 

0.21 

5 

12 

0.34 

9 

5.1 

0.08 

2 

0.x 

209 

171 
2 

21N/02W-15C01  M 
7-29-70     5050 
1340           5050 

68 

8.2 
7.6 

635 
650 

0 

293 

4.80 

41 
1.17 

23 
0.37 

292 
52 

21N/03W-02Q01  M 
7-29-70     5050 
1400           5050 

70 

8.3 

709 
690 

76 

3.79 

54 

26 

2.16 

31 

24 

1.04 

15 

0.9 

0.02 

0 

0 

275 

4.51 

66 

31 

0.64 

10 

37 

1.04 

15 

38 

0.61 

9 

0.1 

378 

298 

72 

21N/03W-08A02  M 
7-29-70     5050 
1440           5050 

70 

8.3 
8.0 

277 
285 

19 

0.95 

33 

14 

1.17 

40 

18 

0.78 

27 

0.3 

0.01 

0 

0 

160 

2.62 

88 

3.4 

0.07 

2 

7.2 

0.20 

7 

4.8 

0.08 

3 

0.0 

166 

106 
0 

22N/01W-29C01  M 
7-29-70     5050 
1100           5050 

66 

8.4 
7.6 

516 
530 

5 

0.17 

232 

3.80 

26 

0.74 

17 

0.27 

231 
33 

22N/02W-03A01  M 
7-29-70        — 
1125            5050 

69 

7.4 

590 

22N/02W-03A04  M 
7-29-70     5050 
1020           5050 

67 

7.9 
7.4 

590 
600 

50 

2.50 

40 

33 

2.69 

44 

22 

0.96 

16 

0.9 

0.02 
0 

0 

234 

3.84 

62 

35 

0.73 

12 

42 

1.18 

19 

28 

0.45 
7 

0.0 

350 

260 

68 

22N/02W-04C02  M 
7-29-70     5050 
1000           5050 

70 

8.0 
7.6 

405 
400 

33 

1.65 

40 

20 

1.61 

39 

19 

0.83 

20 

0.7 

0.02 

1 

0 

158 

2.59 

63 

18 

0.37 

9 

29 

0.82 

20 

19 

0.31 

8 

0.0 

238 

163 

33 

22N/02W-07N01  M 
7-29-70     5050 
1040            5050 

68 

7.6 
7.4 

518 
520 

59 

2.94 

53 

20 

1.68 

30 

21 

0.91 

17 

0.8 

0.02 

0 

0 

260 

4.26 

76 

26 

0.54 

10 

19 

0.54 

9 

17 
0.27 

5 

0.2 

296 

232 
19 

22N/02W-20Q01  M 
7-29-70     5050 
1135           5050 

72 

7.7 
7.4 

489 
500 

55 

2.74 

52 

20 

1.66 

31 

20 
0.87 

17 

0.7 

0.02 

0 

0 

250 

4.10 

77 

28 

0.58 

11 

19 

0.54 

10 

5.2 

0.08 

2 

0.2 

266 

220 
15 

22N/02W-26B01  M 
7-29-70       — 
1120           5050 

65 

7.4 

425 

22N/03W-06H01  M 
7-29-70     5050 
1900           5050 

68 

7.6 
7.4 

934 
960 

87 

4.34 

43 

47 

3.85 

38 

43 

1.87 

19 

1.2 

0.03 

0 

0 

378 

6.20 

62 

60 

1.25 

12 

89 

2.51 

25 

6.7 

0.11 

1 

0.2 

612 

410 
100 

22N/03W-17EO1  M 
7-29-70     5050 
0810           5050 

72 

7.9 
7.6 

405 
405 

50 

2.50 

56 

14 

1.18 

27 

16 

0.70 

16 

1.5 
0.04 

1 

0 

209 

3.42 

79 

14 
0.29 

7 

18 

0.51 

12 

5,9 

0.10 

2 

0.1 

217 

184 
13 

22H/03W-17K01  M 
7-29-70     5050 
0755           5050 

87 

8.2 
7.6 

530 
510 

0 

275 
4.51 

22 
0.62 

8.6 
0.14 

246 
20 

22N/03W-22G02  M 
7-29-70     5050 
0720           5050 

66 

7.7 
7.4 

390 
390 

43 

2.14 

52 

14 

1.18 

29 

18 

0.78 

19 

0.6 

0.02 

0 

0 

186 

3.05 

75 

18 

0.37 

9 

20 

0.56 

14 

5.8 

0.09 

2 

0.2 

220 

166 

14 

J— 
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TABLE     E-1     (Conf.) 

MINERAL  ANALYSES  OF  GROUND  WATER 


State  Well  Number 
Date             Lob 
Time     Sampler 

Temp. 

pH 

Lob 

Field 

EC 

Lob 

Field 

Co 

Minerol  Constituents  in 
Mg           No              K            CO  3 

Milligroms  per  Liter 
Milliequivalents  per  Liter 
Percent  Reoctonce  Value 

HCO3       SO4           C 1 

NO3 

Mill 
F            B 

grams  per  Liter 

TDS 
Si02       SUM 

TH 
NCH 

GLBNii  COUHiy  5-21.02   (Continued) 

22N/03W-22Q01  M 
7-29-70       — 
0705            5050 

67 

7.6 

460 

22N/03U-25B01  M 
7-30-70     5050 
5050 

63 

8.2 
7.5 

455 
510 

20 

0.87 

18 

0 

220 
3.61 

20 
0.55 

14 
0.23 

198 
18 

221I/03H-32R02  M 
7-29-70     5050 
1430           5050 

66 

7.7 
7.4 

381 
395 

32 

1.60 

40 

19 

1.56 

39 

18 

0.78 

20 

0.6 

0.02 

1 

0 

181 

2.97 

74 

24 

0.50 

13 

15 

0.42 

11 

6.2 

0.10 

2 

O.I 

216 

158 
10 

22M/04W-10B01  M 
7-29-70     5050 
0«30            5050 

72 

8.4 
7.4 

491 
490 

0. 

5 
17 

231 
3.79 

22 
0.63 

226 
28 

BOTTE  COUNTY  5-21.03 

17N/01E-01iU)l  M 
9-03-70     5050 
0915           5050 

65 

7.5 

5% 
605 

38 

1.65 

24 

24 
0.66 

8.2 
0.13 

261 

17N/03E-18Q01  M 
9-03-70       — 
0810           5050 

67 

7.1 

600 

17N/03E-20C01  M 
9-03-70     5050 
OATO           5050 

62 

7.9 
7.1 

319 
315 

21 
1.05 

31 

22 

1.83 

53 

12 
0.52 

15 

0.9 

0.02 

1 

0 

168 

2.75 

82 

11 
0.23 

7 

2.1 

0.06 

2 

20 

0.32 

9 

0.0 

227 

144 
6 

17M/O4E-i6M01  M 
9-02-70     5050 
1330           5050 

74 

7.5 
6.8 

250 
247 

17 

0.85 

34 

13 

1.11 

45 

12 

0.52 

21 

0.4 

0.01 

0 

0 

89 

1.46 

60 

11 

0.23 

9 

14 

0.39 

16 

23 

0.37 

15 

0.0 

198 

98 
25 

18N/01E-14R01  M 
9-03-70     5050 
1230           5050 

67 

8.0 
7.5 

310 
325 

15 

0.65 

20 

0 

179 
2.93 

5.4 
0.15 

U2 
0 

18N/02E- I2G01  M 
9-03-70       — 
1155            5050 

68 

6.8 

258 

18N/02E-13R05  M 
9-03-70     5050 
1030            5050 

69 

7.8 
7.3 

174 
175 

11 

0.55 

29 

10 

0.87 

46 

10 

0.44 

24 

0.6 

0.02 

1 

0 

108 

1.77 

96 

0.6 

0.01 

0 

2.4 

0.07 

4 

0.2 
0.00 

0.0 

148 

71 
0 

18N/02E-14G01  M 
9-03-70     5050 
0950            5050 

68 

7.9 
7.5 

238 
240 

16 

0.80 

31 

14 

1.18 

45 

U 

0.56 

22 

2.0 

0.05 

2 

0 

140 

2.29 

90 

0.8 
0.02 

1 

5.9 
0.17"* 

7 

3.2 

0.05 

2 

0.0 

179 

99 

0 

18N/03E- 16P02  M 
9-02-70       ~ 
1500            5050 

62 

7.0 

495 

18N/03E-25J01  M 
9-02-70     5050 
1240           5050 

76 

7.6 
7.1 

184 
181 

12 

0.60 

33 

9.5 

0.78 

43 

9.5 

0.41 

22 

1.2 

0.03 

2 

0 

78 

1.28 

72 

0.8 

0.02 

1 

9.4 

0.26 

15 

14 

0.22 

12 

0.0 

167 

69 

5 

18N/03E-29F01  M 
9-02-70     5050 
1430            5050 

67 

7.8 
7.3 

218 
225 

14 

0.70 

30 

14 

1.14 

48 

11 

0.48 

20 

2.0 

0.05 

2 

0 

132 

2.16 

92 

4.3 

0.09 

4 

3.0 

0.08 

4 

0.1 
0.00 

0.0 

157 

92 
0 

18N/03E-33N01  M 
9-02-70 
1410           5050 

67 

7.6 

261 

18N/04E-07A01  M 
9-02-70     5050 
1220           5050 

68 

7.7 

153 
155 

4.9 
0.14 

6.7 
0.11 

56 

18N/04E-21F01  M 
9-02-70       " 
UIO           5050 

66 

7.1 

275 

18H/O4E-28M01  M 
9-02-70       — 
UOO            5050 

71 

8.2 

2600 

19N/02E-16R01  M 
9-02-70       — 
1530            5050 

76 

7.5 

230 

19H/04E-06F01  M 
9-02-70     5050 
1110            5050 

70 

8.0 
7.1 

214 
219 

14 

0.70 

71 

12 

0.98 

43 

13 

0.56 

25 

0.7 
0.02 

1 

0 

125 

2.05 

90 

2.3 

0.05 

2 

4.1 

0.12 

6 

3.0 

0.05 

2 

0.0 

168 

M 

0 
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TABLE     E-1     (Coot.) 

MINERAL  ANALYSES  OF  GROUND  WATER 


.  I' 


Stole  Well  Number 
Dote             Lob 
Time     Sompler 

Temp. 

pH 

Lob 

Field 

EC 

Lob 

Field 

Co 

Mineral  Constituents  in 
Mg           No              K 

CO  3 

Milligrams  per  Liter 
Milliequivolents  per  Liter 
Percent  Reoctonce  Volue 

HCO3       SO4           C 1 

NO3 

Mill 
F             B 

grams  per  Liter 

TOS 
S.O2        SUM 

TH 
NCH 

aUITE  COUNTY  5-21.03    (Continued) 

19N/04E-06P02   M 
9-02-70     5050 
1 130           5050 

69 

7.8 
7.0 

216 
219 

13 

0.36 

24 

0 

118 
1.93 

4.1 
0.12 

87 
0 

20N/01E-01C01  M 
8-31-70     5050 
1155           5050 

66 

8.1 
7.0 

650 
680 

59 

2.94 

40 

48 

3.93 

53 

11 
0.48 

7 

0.9 

0.02 

0 

0 

359 

5.88 

79 

24 
0.50 

7 

14 

0.39 

5 

44 

0.71 

9 

0.0 

413 

344 
50 

20N/02E-29R03  M 
9-02-70 
1400           5050 

78 

7.3 

600 

20N/03E-15H01  M 
9-02-70 
1010           5050 

68 

6.1 

165 

21N/01E-08H02  M 
8-31-70     5050 
1300           5050 

66 

8.1 

7.1 

586 
610 

48 

2.40 

36 

41 

3.41 

52 

17 

0.74 

11 

1.2 
0.03 

1 

0 

316 

5.18 

78 

26 

0.54 

8 

7.7 

0.22 

3 

46 

0.74 

11 

0.0 

372 

291 
32 

21N/02E-21H)1  M 
8-31-70     5050 
1045           5050 

71 

8.0 
7.0 

303 
310 

22 

1.10 

33 

22 

1.78 

53 

11 

0.48 

14 

0.3 

0.01 

0 

0 

157 

2.57 

78 

19 

0.40 

12 

3.9 

0.11 

3 

13 
0.21 

7 

0.1 

202 

144 
16 

21N/02E-30F01  M 
8-31-70       — 
1125           5050 

66 

— 

318 

21N/03E-10K01  M 
9-02-70      5050 
0900            5050 

69 

7.9 
6.9 

212 
212 

17 

0.85 

37 

13 

1.07 

47 

7.8 

0.34 

15 

0.5 
0.01 

1 

0 

128 

2.10 

92 

0.5 

0.01 

0 

3.3 

0.09 

4 

4.9 

0.08 

4 

0,0 

179 

96 
0 

21N/03E-10Q01  M 
9-02-70       — 
0920           5050 

68 

6.5 

265 

21N/01W-35C01  M 
8-31-70 
1240           5050 

69 

7.1 

470 

22N/01E-05C01  M 
8-31-70     5050 
0930           5050 

67 

7.9 
6.9 

358 
358 

24 

1.20 

32 

17 

1.40 

37 

27 

1.17 

31 

0.9 

0.02 

0 

0 

187 

3.06 

80 

4.6 

0.10 

3 

4.9 
0.14 

4 

33 

0.53 

14 

0.1 

249 

130 
0 

22N/01E-05F01  M 
8-31-70     5050 
0910           5050 

69 

7.8 
7.3 

177 
178 

11 

0.55 

29 

7.7 

0.63 

33 

16 

0.70 

37 

1.2 
0.03 

1 

0 

89 

1.46 

79 

1.8 

0.04 

2 

3.2 
0.09 

5 

16 

0.26 

14 

0.2 

158 

54 
0 

22N/02E-17E01  M 
8-31-70        — 
1010           5050 

64 

7.0 

218 

23N/01W-09L01  M 
8-31-70     5050 
0835           5050 

66 

6.9 

588 

580 

11 
0.30 

49 
0.79 

297 

COLUSA  COUNTY  5-21.04 

13N/01E-22J01  M 
9-10-70     5050 
1600           5050 

67 

7.1 

215 
227 

11 

0.48 

21 

4.3 
0.12 

91 

UN/01W-06Q01  M 
9-10-70      5050 
1450           5050 

73 

7.7 
7.1 

1380 
1430 

108 

5.39 
40 

53 

4.34 

32 

85 

3.70 

28 

0.8 

0.02 

0 

0 

246 

4.03 

30 

17 

0.35 

3 

296 

8.35 

63 

31 

0.50 

4 

0.7 

893 

487 
285 

13N/01W-07A01  M 
9-10-70      5050 
1430           5050 

75 

8.0 
7.6 

1340 
1350 

116 

5.79 

46 

42 

3.48 

27 

78 

3.39 

27 

1.1 

0.03 

0 

0 

180 

2.95 

24 

12 

0.25 

2 

314 

8.86 

71 

22 

0.35 

3 

0.5 

1040 

464 
316 

13N/01W-30F01  M 
9-10-70     5050 
1410           5050 

70 

8.0 
7.8 

431 
438 

25 

1.25 

27 

25 

2.03 

44 

31 

1.35 

29 

0.8 

0.02 

0 

0 

205 

3.36 

74 

3.3 

0.07 

2 

34 

0.96 

21 

8.0 

0.13 

3 

0.3 

232 

164 
0 

UN/01W-36Q02  M 
9-16-70       — 
1540           5050 

72 

7.5 

470 

13N/02W-26A01  M 
9-10-70 
U30           5050 

71 

7.5 

700 

UN/02W-26G01  M 
9-10-70     5050 
1350            5050 

81 

8.2 
7.8 

553 
580 

24 

1.20 

19 

37 

3.06 

48 

46 

2.00 

32 

1.4 

0.04 

1 

0 

301 

4.93 

80 

8.6 

0.18 

3 

35 

0.99 

16 

3.3 
0.05 

1 

0.4 

300 

2U 
0 
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Stote  Well  Number 
Dote  Lab 

Time      Sompler 


Temp. 


TABLE      E-1      (Cont.) 

MINERAL  ANALYSES  OF  GROUND  WATER 


pH 

Lab 

Field 


EC 

Lob 

Field 


Mineral  Constituents  in 


Ca 


Mg 


Ho 


Milligrams  per  Liter 
Milliequi valents  per  Liter 
Percent  Reactonce  Value 

CO  3       HCO3       SO4  CI  NO3 


Milligroms  per  Liter 

TDS         TH 
B  Si02       SUM        NCI 


COLUSA  COUNTY   5-21.04    (Continued) 

14N/01E-16K01  M  67 

9-11-70      5050 
0810  5050 


14N/01W-02D01   M 
9-11-70     5050 
0745  5050 

14N/02W-29J01  M 
9-10-70 
1210  5050 

15N/02W-32R01  M 
9-10-70     5050 
1045  5050 

15N/03W-01R01  M 
9-10-70     5050 
0920  5050 

15N/03W-26L01  M 
9-10-70     5050 
0940  5050 

16N/01W-29J01  M 
9-03-70     5050 
1600  5050 

16N/02W-04H01  M 
9-04-70 
0840  5050 

16N/02W-25B02  M 
9-03-70     5050 
1400  5050 

16N/02W-25B03   M 
9-03-70      5050 
1430  5050 

16N/02W-35B01  M 
9-03-70 
1500  5050 

16N/03W-09N01  M 
9-04-70 
1015  5050 

17N/01W-30K03  M 
9-03-70     5050 
1330  5050 

17N/02W-12C01  M 
9-04-70 
0805  5050 

17N/02W-30J02  M 
9-04-70     5050 
0915  5050 

17N/03W-32M01  M 
9-04-70     5050 
1000  5050 

17N/03W-33R01  M 
9-04-70 
0940  5050 

17N/03W-33R02  M 
9-04-70 
0945  5050 


66 


75 


69 


71 


70 


72 


65 


73 


71 


68 


74 


71 


66 


66 


66 


71 


70 


8.1 

559 

14 

11 

100 

1.5 

0 

251 

12 

58 

7.7 

555 

0.70 

0.94 

4.35 

0.04 

4.11 

0 

25 

1.64 

12 

15 

72 

1 

69 

4 

27 

8.0 

1150 

100 

0 

226 

197 

7.5 

1130 

4.35 
38 

3.70 

5.56 

0.0 


0.4 


7.1 


7.7 


8.2 
7.7 


8.3 
7.7 


7.8 


7.9 


7.7 


7.4 


280 


8.1 

894 

82 

33 

77 

0.4 

0 

466 

55 

36 

39 

7.3 

900 

4.09 

2.72 

3.35 

0.01 

7.64 

1.14 

1.02 

0.63 

40 

27 

33 

0 

73 

11 

10 

6 

8.3 

967 

37 

32 

142 

1.5 

0 

374 

95 

92 

0.2 



990 

1.85 

2.65 

6.18 

0.04 

6.13 

1.98 

2.60 

0.00 

17 

25 

58 

0 

57 

19 

24 

8.1 

669 

49 

19 

73 

0.8 

0 

298 

58 

38 

7.8 

7.3 

660 

2.44 

1.58 

3.18 

0.02 

4.88 

1.21 

1.07 

0.12 

34 

22 

44 

0 

67 

16 

15 

2 

8.2 

429 

30 

25 

33 

0.6 

0 

280 

1.8 

9.9 

0.1 

8.0 

442 

1.50 

2.04 

1.44 

0.02 

4.59 

0.04 

0.28 

0.00 

30 

41 

29 

0 

93 

1 

6 

555 


1240 
1230 


1120 
1180 


715 


580 


495 


980 


920 


185 

8.05 

55 

183 

7.96 

61 


0         647 
10.60 


585 
9.59 


32 

0.90 


30 

0.85 


8.1 

516 

49 

30 

23 

2.1 

0 

348 

0.0 

lb 

8.0 

530 

2.44 

2.48 

1.00 

0.05 

5.70 

0.28 

41 

41 

17 

1 

95 

5 

0.0 


8.2 

1680 

68 

54 

235 

2.5 

0 

392 

341 

168 

4.6 

7.7 

1660 

3.39 

4.46 

10.22 

0.06 

6.42 

7.10 

4.74 

0.07 

19 

25 

56 

0 

35 

39 

26 

0 

8.1 

596 

42 

16 

71 

0.6 

0 

3.13 

49 

13 

7.6 

7.4 

582 

2.10 

1.36 

3.09 

0.02 

5.13 

1.02 

0.37 

0.12 

32 

21 

47 

0 

77 

15 

6 

2 

0.2 


0.5 


0.3 


0.2 


0.1 


355  8: 


35( 
17 


482 


612 


381 


238 


0.4 


0.2 


34 


22: 


20 


17: 


33e 


25; 


277  24f 


1130  39: 

7: 


341  17; 


SUTTER  COUNTY  5-21.05 

11N/03E-14R01  M 
8-31-70      5050 
0730  5050 

11N/04E-UH01  M 
9-24-70     5050 
UOO  5050 

11N/04E-23P02  M 
8-24-70     5050 
1400  5050 


64 


69 


8.3 

1080 

41 

11 

169 

4.9 

8.1 

960 

2.05 

0.89 

7.35 

0.13 

20 

9 

70 

1 

8.0 

264 

17 

9.1 

20 

0.8 

7.7 

240 

0.85 

0.75 

0.87 

0.02 

34 

30 

35 

1 

8.1 

313 

28 

11 

28 

7.7 

280 

1.40 

0.88 

1.22 

40 

25 

35 

301 

9.7 

191 

0.0 

4.93 

0.20 

5.39 

47 

2 

51 

123 

2.5 

18 

5.5 

2.02 

0.05 

0.51 

0.09 

76 

2 

19 

3 

152 

21 

2.49 

0.59 

0.3 


0.0 


609  147 


198 


8C 

c 


lU 


552 


TABLE     E-1     (Com.) 

MINERAL  ANALYSES  OF  GROUND  WATER 


State  Well  Number 
Dote             Lob 
Time      Sompler 

Temp. 

pH 

Lob 

Field 

EC 
Lob 
Field 

Co 

Mineral  Constituents  in 
Mg           No              K 

CO  3 

Milligrams  per  Liter 
Milliequivolents  per  Liter 
Percent  Reoctonce  Value 

HCO3       SO4           C 1 

NO3 

Mill 
F             B 

grams  per  Liter 

TDS 
Si02       SUM 

TH 
NCH 

SOXTBR  COUKTY  5-21.05   (Cc 

ntlnued) 

12N/02E-06D01  M 
9-01-70     5050 
1330           5050 

8.3 
7.9 

484 
440 

11 

0.55 

10 

13 

1.11 

21 

84 

3.65 

68 

1.2 
0.03 

I 

0 

288 

4.72 

88 

10 

0.21 

4 

16 

0.45 

8 

0.0 

0.4 

294 

83 
0 

12N/02E-26Q01  M 
9-01-70     5050 
1445           5050 

8.2 
7.9 

951 
850 

17 

0.85 

9 

13 

1.07 

11 

180 

7.83 

80 

0 

307 
5.03 

162 
4.57 

96 
0 

12N/04E-05R05  M 
8-25-70     5050 
1030           5050 

68 

8.3 
7.9 

236 
215 

16 

0.80 

32 

8.5 

0.70 

28 

22 

0.96 

38 

2.3 

0.06 

2 

0 

139 

2.28 

91 

2.1 

0.04 

2 

5.9 

0.17 

7 

0.5 

0.01 

0 

0.2 

144 

75 
0 

13N/03E-15C03   M 
8-25-70     5050 
1300           5050 

66 

7.9 
7.3 

2980 
2650 

228 

11.38 

36 

186 

15.27 

49 

111 
4.83 

15 

0 

363 
5.95 

842 
23.75 

1330 
1040 

13N/04E-24N01   M 
8-25-70     5050 
0815           5050 

8.2 
7.5 

267 
240 

15 

0.75 

28 

14 

1.19 

44 

17 

0.74 

27 

0.7 
0.02 

1 

0 

107 

1.75 

68 

4.8 

0.10 

4 

23 

0.65 

25 

5.0 

0.08 

3 

0.0 

166 

97 
10 

13N/05E-07Q02  M 
8-25-70     5050 
0915           5050 

8.3 
7.1 

731 
650 

56 

2.80 

34 

49 

4.07 

50 

30 

1.30 

16 

1.1 

0.03 

0 

0 

306 

5.02 

61 

109 

2.27 

28 

16 

0.45 

5 

30 

0.49 

6 

0.0 

462 

344 
93 

14N/02E-17A03   M 
9-01-70     5050 
1230           5050 

66 

8.3 
7.8 

362 
330 

20 

1.00 

25 

18 

1.46 

37 

34 

1.48 

37 

2.1 

0.05 

1 

0 

216 

3.54 

90 

10 
0.21 

5 

6.9 
0.19 

5 

0.0 

0.2 

229 

123 
0 

14N/03E-20H03   M 
8-25-70     5050 
1415           5050 

67 

8.3 
7.7 

784 
710 

58 

2.89 

34 

46 

3.80 

44 

42 

1.83 

21 

1.5 
0.04 

1 

0 

363 

5.95 

69 

43 

0.90 

10 

65 

1.83 

21 

0.0 

0.0 

436 

335 
37 

15N/01E-14B01  M 
9-01-70     5050 
1015            5050 

8.2 

7.1 

215 
190 

11 

0.55 

26 

12 

0.95 

45 

12 

0.52 

25 

3.1 

0.08 

4 

0 

57 

0.93 

46 

4.9 

0.10 

5 

14 

0.39 

19 

37 

0.60 

30 

0.0 

215 

75 
29 

15N/03E-29G03   M 
8-31-70     5050 
1000           5050 

66 

8.3 

7.3 

866 

780 

56 

2.79 

28 

66 

5.42 

55 

38 

1.65 

17 

1.3 

0.03 

0 

0 

481 

7.88 

79 

38 

0.79 

8 

29 

0.82 

8 

34 

0.54 

5 

0.0 

549 

411 
17 

16N/03E-20F02  M 
8-31-70     5050 
1230           5050 

8.3 

7.5 

443 

400 

31 

1.55 

31 

32 

2.61 

52 

18 

0.78 

16 

1.6 
0.04 

1 

0 

266 

4.36 

87 

12 
0.25 

5 

9.6 
0.27 

5 

8.6 

0.14 

3 

0.0 

228 

208 
0 

17N/01E-25DO1  M 
9-01-70     5050 
0900           5050 

68 

7.8 
7.1 

584 
520 

44 

2.20 

39 

27 

2.24 

40 

28 

1.22 

21 

0 

142 
2.33 

76 

2.14 

63 
1.02 

222 
106 

17N/02E-35A02  M 
9-01-70     5050 
0830           5050 

8.3 

7.5 

447 

405 

35 

1.75 

34 

32 

2.67 

53 

14 

0.61 

12 

1.8 

0.05 

1 

0 

297 

4.87 

94 

5.4 

0.11 

2 

5.1 

0.14 

3 

4.2 

0.07 

1 

0.0 

242 

221 
0 

TOBA  COUNTY  5-21.06 

13N/04E-12H04  M 
8-13-70     5050 
1400           5050 

64 

8.3 
7.3 

919 
850 

56 

2.79 

27 

28 

2.32 

23 

115 

5.00 

49 

2.1 
0.05 

1 

0 

418 

6.85 

67 

111 

2.31 

23 

27 

0.76 

7 

22 

0.35 

3 

0.2 

530 

256 
0 

14N/04E-20D02  M 
8-14-70     5050 
0830           5050 

8.3 
7.9 

304 
270 

22 

1.10 

37 

13 

1.08 

36 

18 

0.78 

26 

1.2 
0.03 

1 

0 

118 

1.93 

65 

9.5 
0.20 

7 

30 

0.85 

28 

0.0 

0.0 

152 

109 
13 

14N/05E-16Q01  M 
8-13-70     5050 
0930           5050 

8.1 
6.9 

819 
720 

47 

2.35 

32 

48 

3.94 

53 

24 

1.04 

14 

1.8 
0.05 

1 

0 

73 

1.20 

17 

22 

0.46 

6 

193 

5.44 

76 

3.7 
0.06 

1 

0.0 

597 

315 
255 

14N/05E-18E01  M 
8-13-70     5050 
1230           5050 

8.3 
7.1 

189 
170 

12 

0.60 

31 

9.7 
0.80 

41 

12 

0.52 

27 

0.5 

0.01 

1 

0 

95 

1.56 

81 

4.3 

0.09 

5 

6.7 

0.19 

10 

5.0 

0.08 

4 

0.0 

115 

70 
0 

14N/05E-21Q01  M 
8-13-70     5050 
1030           5050 

69 

8.2 

7.1 

1100 
960 

36 

1.80 

18 

36 

2.94 

29 

122 

5.31 

52 

2.8 
0.07 

1 

0 

89 

1.46 
15 

30 

0.62 

6 

274 

7.73 

78 

4.6 
0.07 

1 

0.5 

701 

237 
164 

15N/04E-05D02  M 
8-17-70     5050 
0900           5050 

8.3 

7.9 

313 
280 

26 

1.30 

39 

16 

1.28 

39 

16 

0.70 

21 

1.6 
0.04 

1 

0 

158 

2.59 

78 

23 

0.48 

14 

8.9 

0.25 

8 

0.3 
0.00 

0.0 

180 

129 
0 

15N/04E-21D01   M 
8-14-70     5050 
1200            5050 

66 

7.8 
7.7 

425 
380 

38 

1.90 

40 

26 

2.16 
46 

15 

0.65 

14 

0 

229 
3.75 

3.8 
0.11 

203 
16 

15N/04E-23Q01  M 
8-14-70     5050 
1030           5050 

68 

8.2 

7.7 

186 

170 

14 

0.70 

35 

8.8 

0.72 

36 

13 

0.57 

28 

0.8 

0.02 

1 

0 

118 

1.93 

96 

0.0 

3.3 

0.09 

4 

0.1 
0.00 

0.0 

97 

71 
0 

553 


TABLE     E-1     (Cont.) 

MINERAL  ANALYSES  OF  GROUND  WATER 


Stale  Well  Number 
Date  Lob 

Time      Sompler 


Temp. 


pH 

Lob 

Field 


EC 

Lob 

Field 


Minerol  Constituents  in 


Co 


Mg 


No 


Milligrams  per  Liter 
Milliequivolents  per  Liter 
Percent  Reoctonce  Value 

CO  3       HCO3       SO4  CI 


NO3 


Milligrams  per  Liter 

TDS  TH 

B  S1O2        SUM         NCH 


YUBA  COUNTY  5-21.06    (Continued) 


15N/05E-07B01  M 
8-14-70     5050 
1400  5050 

16N/03E-24M02  M 
8-17-70     5050 
1200  5050 

16N/04E-27F02  M 
8-17-70     5050 
1000  5050 


68 


64 


8.2 

277 

24 

12 

14 

1.0 

0 

133 

28 

4.2 

0.0 

7.9 

250 

1.20 

0.98 

0.61 

0.02 

2.18 

0.58 

0.12 

42 

35 

22 

1 

76 

20 

4 

8.3 

505 

40 

33 

18 

0.8 

0 

280 

14 

11 

22 

7.3 

460 

2.00 

2.74 

0.78 

0.02 

4.59 

0.29 

0.31 

0.35 

36 

50 

14 

0 

83 

5 

6 

6 

8.2 

199 

9.6 

8.8 

22 

0.4 

0 

109 

8.2 

2.4 

4.2 

7.3 

180 

0.48 

0.72 

0.96 

0.01 

1.79 

0.17 

0.07 

0.07 

22 

33 

44 

1 

85 

8 

4 

3 

0.0 


0.0 


0.0 


186 


286 


109 
0 


237 
8 


142  60 

0 


PLACER  COUNTY  5-21.07 

11N/05E-29E01  M 
8-12-70     5050 
0715  5050 

11N/06E-34B01  M  70 

8-11-70     5050 
1100  5050 

12N/05E-34K01  M 
8-11-70     5050 
1330  5050 

13N/05E-24P01  M  67 

8-12-70     5050 
1000  5050 


8.3 

268 

15 

10 

26 

1.4 

7.7 

240 

0.75 

0.83 

1.13 

0.04 

27 

30 

41 

2 

8.3 

266 

20 

12 

20 

1.4 

6.9 

240 

1.00 

1.00 

0.87 

0.04 

34 

34 

30 

2 

8.3 

256 

16 

15 

16 

0.8 

7.3 

235 

0.80 

1.22 

0.70 

0.02 

29 

44 

26 

1 

7.9 

263 

17 

10 

20 

0.4 

7.1 

235 

0.85 

0.85 

0.87 

0.01 

33 

33 

34 

0 

128 

0.2 

17 

4.3 

2.10 

0.00 

0.48 

0.07 

79 

18 

3 

146 

0.8 

11 

3.0 

2.39 

0.02 

0.31 

0.05 

86 

1 

11 

2 

135 

0.4 

20 

4.0 

2.21 

0.01 

0.56 

0.06 

78 

0 

20 

2 

114         5.9  21         5.0 

1.87       0.12       0.59       0.08 

70  5  22  3 


0.2 


0.0 


0.0 


0.0 


183 


195 


164 


206 


79 
0 


100 
0 


101 
0 


85 

0 


SACRAMENTO   COUNTY   5-21.08 

05N/05E-10C02  M  66 

9-24-70     5050 
0830  5050 

05N/06E-20J03  M  68 

8-05-70     5050 
0730  5050 

05N/07E-21D01  M 
8-04-70     5050 
1430  5050 

06N/05E-27G01  M  68 

8-05-70     5050 
1100  5050 

06N/06E-05E01  M  68 

8-05-70     5050 
1230  5050 

06N/07E-28M01  M  69 

8-06-70     5050 
0830  5050 

07N/05E-07C01  M  67 

8-06-70     5050 
1500  5050 

07N/05E-12P01  M  70 

8-06-70     5050 
1400  5050 

07N/06E-20J03  M  69 

8-06-70     5050 
0700  5050 

08N/05E-30A01   M  68 

8-07-70      5050 
1000  5050 

08N/06E-09Q04  M 
8-28-70     5050 
1400  5050 

08N/06E-28P04  M  69 

8-06-70     5050 
1 100  5050 

09N/04E-13F01  M  63 

8-11-70     5050 
0645  5050 

09N/05E-28K01  M  70 

8-07-70     5050 
1200  5050 


8.3 

366 

26 

19 

26 

2.1 

0 

221 

1.6 

11 

0.0 

7.9 

330 

1.30 

1.58 

1.13 

0.05 

3.62 

0.03 

0.31 

32 

39 

28 

1 

91 

1 

8 

8.1 

227 

14 

8.0 

21 

1.1 

0 

128 

1.5 

7.0 

0.7 

7.7 

200 

0.70 

0.66 

0.91 

0.03 

2.10 

0.03 

0.20 

0.01 

30 

29 

40 

1 

90 

1 

9 

0 

8.1 

222 

13 

11 

16 

1.0 

0 

91 

0.0 

15 

12 

7.0 

195 

0.65 

0.91 

0.70 

0.03 

1.49 

0.42 

0.20 

28 

40 

31 

1 

71 

20 

9 

8.3 

248 

15 

14 

18 

1.7 

0 

145 

0.0 

6.3 

1.7 

7.7 

225 

0.75 

1.15 

0.78 

0.04 

2.38 

0.18 

0.03 

28 

42 

29 

1 

92 

7' 

1 

8.3 

205 

13 

13 

11 

1.5 

0 

118 

0.4 

4.9 

2.8 

7.5 

190 

0.65 

1.05 

0.48 

0.04 

1.93 

0.01 

0.14 

0.05 

29 

47 

22 

2 

91 

0 

7 

2 

8.1 

157 

7.8 

5.5 

15 

1.6 

0 

64 

2.0 

7.6 

8.4 

7.1 

145 

0.39 

0.45 

0.65 

0.04 

1.05 

0.04 

0.21 

0.14 

26 

29 

42 

3 

73 

3 

14 

10 

7.9 

287 

22 

13 

19 

0 

131 

27 

7.7 

255 

1.10 
37 

1.04 
35 

0.83 
28 

2.15 

0.76 

8.3 

202 

13 

9.4 

18 

2.2 

0 

120 

0.0 

5.5 

0.0 

7.5 

180 

0.65 

0.77 

0.78 

0.06 

1.97 

0.16 

29 

34 

34 

3 

92 

8 

8.3 

220 

15 

11 

16 

3.4 

0 

126 

0.0 

5.7 

2.2 

7.5 

200 

0.75 

0.87 

0.70 

0.09 

2.06 

0.16 

0.04 

31 

36 

29 

4 

91 

7 

2 

8.3 

262 

21 

12 

12 

2.7 

0 

132 

0.4 

11 

6.2 

7.5 

225 

1.05 

1.01 

0.52 

0.07 

2.16 

0.01 

0.31 

0.10 

39 

38 

20 

3 

84 

0 

12 

4 

8.0 

161 

11 

7.4 

9.2 

1.1 

0 

66 

1.2 

5.1 

15 

7.3 

140 

0.55 

0.61 

0.40 

0.03 

1.08 

0.02 

0.14 

0.24 

35 

38 

25 

2 

73 

1 

10 

16 

8.3 

226 

16 

8.3 

18 

1.6 

0 

108 

0.4 

9.8 

10 

7.5 

200 

0.80 

0.68 

0.78 

0.04 

1.77 

0.01 

0.28 

0.16 

35 

29 

34 

2 

80 

0 

13 

7 

8.3 

479 

29 

25 

31 

2.5 

0 

181 

16 

50 

2.2 

7.7 

430 

1.45 

2.05 

1.35 

0.06 

2.97 

0.33 

1.41 

0.04 

30 

42 

27 

1 

62 

7 

30 

1 

8.3 

387 

24 

19 

20 

4.3 

0 

125 

0.0 

55 

1.9 

7.3 

340 

1.20 

1.58 

0.87 

0.11 

2.05 

1.55 

0.03 

32 

42 

23 

3 

56 

43 

1 

0.1 


0.0 


0.0 


0.0 


0.0 


0.0 


0.0 


0.0 


0.0 


0.0 


0.0 


0.2 


0.1 


214 


182 


150 


149 


135 


146 


128 


146 


161 


114 


145 


276 


240 


144 
0 


68 

0 


78 
4 


95 
0 


85 
0 


42 
0 


107 
0 


71 
0 


81 
0 


103 
0 


58 

4 


74 
0 


175 
27 


139 
37 


554 


TABLE     E-1     (Com.) 


MINERAL  ANALYSES  OF  GROUND  WATER 


Stole  Well  Number 
Dote  Lob 

Time      Sompler 


Temp. 


pH 

Lob 

Field 


EC 
Lob 
Field 


Minerol  Constituents  in 


Co 


Mg 


No 


Milligroms  per  Liter 
Milliequivolents  per  Liter 
Percent  Reoctonce  Value 

CO  3       HCO3       SO4  C  I  NO3 


Milligroins  per  Liter 

TDS  TH 

B  SiOo       SUM         NCH 


SitfaUkMENTO  COUNTY   5-21.08    (Continued) 

71 


09N/06E-02P01  M 
8-07-70     5050 
1330  5050 

10N/04E-36B01  M 
8-10-70     5050 
1000  5050 

10N/05E-1AQ02  M 
8-10-70     5050 
1200  5050 

10N/07E-20D02  M 
8-07-70     5050 
1500  5050 


68 


68 


8.3 

7.4 


8.3 
7.5 


8.3 
7.1 


8.3 

7.1 


344 
310 


337 
300 


336 
300 


546 
480 


30 

1.50 

42 

23 

1.15 

32 

19 

0.95 

27 

15 

0.75 

14 


18 

1.44 

40 

17 

1.41 

40 

21 

1.73 

50 


12 

0.52 

14 

22 

0.96 

27 


5.0 

0.13 

4 

1.5 

0.04 

1 


18         0.9 

0.78       0.02 

22  1 


8.9  86         2.2 

0.75       3.74       0.06 

14  71  1 


167 

4.4 

17 

9.6 

2.74 

0.09 

0.48 

0.15 

79 

3 

14 

4 

171 

0.8 

19 

3.7 

2.80 

0.02 

0.54 

0.06 

82 

0 

16 

2 

153 

2.4 

26 

4.8 

2.51 

0.05 

0.73 

0.08 

74 

2 

22 

2 

153 

27 

73 

1.1 

2.51 

0.56 

2.06 

0.02 

49 

11 

40 

0 

0.0 


0.0 


0.0 


1.4 


203 


192 


222 


353 


147 
10 


128 
0 


134 
9 


74 
0 


YOU)  COUNTY   5-21.09 

07N/04E-33L01  M 
9-03-70     5050 
0645  5050 

08N/02E-14M03   M 
9-04-70     5050 
0700  5050 

08N/04E-16N08  M 
9-03-70     5050 
0800  5050 

08N/01W-16G02  M 
9-11-70     5050 
0900  5050 

09N/01E-34N01  M 
9-03-70     5050 
1015  5050 

09N/02E-10E01  M 
9-04-70     5050 
0815  5050 

10N/01E-33JO1  M 
9-03-70     5050 
1400  5050 

10N/01W-02Q01  M 
9-10-70     5050 
1230  5050 

10N/02W-26P01  M 
9-10-70     5050 
1430  5050 

11N/01E-06P02  M 
9-04-70     5050 
1230  5050 

11N/02E-29A02  M 
9-04-70     5050 
1000  5050 


63 


65 


69 


67 


65 


8.3 
7.9 

2760 
2500 

125 

6.24 

25 

38 

3.09 

12 

364 

15.83 

62 

12 

0.31 

1 

0 

204 

3.34 

13 

0.5 

0.01 

0 

766 

21.61 

87 

0.0 

8.3 
7.7 

965 
860 

32 

1.60 

14 

80 

6.57 

59 

69 

3.00 

27 

0.9 

0.02 

0 

0 

525 

8.60 

76 

70 

1.46 

13 

38 

1.07 

9 

U 

0.21 

2 

8.3 
7.7 

1040 
925 

36 

1.80 

18 

20 
1.66 

16 

152 

6.61 

65 

5.8 
0.15 

1 

0 

307 

5.03 

49 

12 

0.25 

3 

174 

4.91 

48 

0.0 

7.9 
7.9 

261 
230 

16 

0.80 

28 

17 

1.38 

48 

15 

0.65 

23 

I.O 

0.02 

1 

0 

165 

2.70 

91 

0.0 

5.8 

0.16 

6 

5.9 

0.10 

3 

8.3 

7.9 

768 
680 

21 

1.05 

12 

61 

4.98 

58 

60 

2.61 

30 

0.7 

0.02 

0 

0 

377 

6.18 

72 

42 

0.87 

10 

49 

1.38 

16 

7.4 

0.12 

2 

8.2 
7.9 

601 
530 

32 

1.60 

26 

31 

2.54 

40 

48 

2.09 

33 

1.4 
0.04 

1 

0 

290 

4.75 
74 

17 

0.35 

6 

46 

1.30 

20 

1.6 

0.02 

0 

8.3 
7.9 

525 
460 

18 

0.90 

16 

30 

2.44 

43 

52 

2.26 

40 

1.3 
0.03 

1 

0 

262 

4.29 

76 

19 

0.40 

7 

33 

0.93 

17 

0.6 

0.01 

0 

8.3 
8.1 

398 

350 

17 

0.85 

19 

16 

1.31 

30 

52 

2.26 

51 

0.9 

0.02 

0 

0 

227 

3.72 

85 

13 

0.27 
6 

9.2 

0.26 

6 

6.8 

0.11 

3 

8.3 
7.9 

381 

340 

33 

1.65 

39 

19 

1.57 

37 

24 

1.04 

24 

0.6 

0.02 

0 

0 

230 

3.77 

90 

9.2 

0.19 

4 

4.7 

0.13 

3 

7.0 

0.11 

3 

8.3 
7.7 

770 
680 

35 

1.75 

20 

55 

4.56 

51 

60 

2.61 

29 

0.6 

0.02 

0 

0 

472 

7.74 

87 

23 
0.48 

5 

15 
0.42 

5 

19 

0.30 

3 

8.3 
7.5 

uoo 

1100 

50 

2.50 

22 

70 

5.73 

50 

71 

3.09 

27 

3.4 

0.09 

1 

0 

353 

5.78 

50 

74 

1.54 

14 

143 

4.03 

35 

8.8 

0.14 

1 

1.7 


0.6 


1.6 


0.0 


0.4 


1.5 


1.3 


0.6 


0.1 


0.3 


3.4 


1660 


595 


601 


166 


465 


333 


273 


220 


196 


461 


667 


467 
300 


409 
0 


173 


109 
0 


302 
0 


207 
0 


167 
0 


108 
0 


161 
0 


316 
0 


412 
123 


t  CAPAY  VALLEY  5-21.10 

1         10N/03W-11A01  M 
9-11-70     5050 
1200  5050 


65 


7.7 

892 

76 

24 

76 

0.8 

0 

290 

75 

100 

8.2 

7.0 

790 

3.79 

2.02 

3.31 

0.02 

4.75 

1.56 

2.82 

0.13 

42 

22 

36 

0 

51 

17 

31 

1 

0.6 


532  291 

53 


SOLANO  COUNTY  5-21.11 

04N/01E-0U01  M  65 

7-29-70     5050 
1000  5050 

04N/03E-31F02  M  65 

7-21-70     5050 
1545  5050 

05N/01E-23R01  M  65 

7-22-70     5050 
1545  5050 

05N/01E-36A01  M  64 

7-22-70     5050 
1500  5050 


8.3 

1680 

72 

96 

124 

0.9 

8.3 

1725 

3.59 

7.92 

5.39 

0.02 

21 

47 

32 

0 

--- 

783 

8.3 

775 

8.3 

725 

7.7 

8.0 

160 

0.7 

8.2 

725 

0.38 

0.66 

6.96 

0.02 

5 

8 

87 

0 

8.0 

1160 

63 

70 

107 

1.2 

7.6 

1190 

3.14 

5.79 

4.65 

0.03 

23 

43 

34 

0 

255  52         381  35 

4.18       1.08     10.75       0.56 

25  7  65  3 


75 
2.12 

0 

339 

5.56 

71 

69 

1.44 

18 

30 

0.85 

11 

0.0 

0 

621 

10.18 

76 

26 

0.54 

4 

91 

2.57 

19 

5.4 

0.09 

1 

0.4 


1.0 


0.4 


953  576 

367 


456 


663 


52 
0 


447 
0 


555 


TABLE     E-1 

(Cont 

) 

f 

MINERAL  ANALYSES  OF  GROUND  WATER 

1 

State  Well  Number 
Date             Lob 
Time      Sampler 

Temp. 

pH 

Lab 

Field 

EC 

Lab 
Field 

Ca 

Mineral  Constituents  in 
Mg           No              K 

CO  3 

Milligroms  per  Liter 
Milliequivolents  per  Liter 
Percent  Reoctonce  Volue 

HCO3       SO4            C  1 

NO3 

Milligrams  per  Liter 

TDS 

F            B          Si02       SUM 

TH 
NCH 

SOLANO  COUNTY  5-21.11    (Continued) 

05N/02E-25K01  M 
7-21-70     5050 
1615           5050 

63 

8.1 

1500 
1550 

25 
0.70 

06N/01E-19L02  M 
7-23-70     5050 
0900           5050 

63 

8.3 
7.5 

982 
1000 

95 

4.74 
43 

40 

3.27 

29 

72 

3.13 

28 

0 

390                         67 
6.39                     1.89 

401 
81 

06N/01E-19Q01  M 
7-23-70     5050 
0930           5050 

8.1 
7.3 

791 

790 

69 

3.44 
41 

30 

2.49 

29 

59 

2.57 

30 

0 

317                         65 
5.20                     1.83 

297 
37 

06N/01W-01B04  M 
7-23-70     5050 
1030           5050 

67 

8.3 
7.7 

543 
545 

46 

2.30 
40 

20 

1.62 

28 

42 

1.83 

32 

0 

262                         35 
4.29                     0.99 

196 
0 

06N/01W-23L01  M 
7-23-70     5050 
0830           5050 

67 

7.6 

558 
560 

15 
0.42 

07N/01E-36C01  M 
7-23-70     5050 
1430           5050 

68 

8.2 
7.9 

1160 
1175 

53 

2.64 

19 

98 

8.03 

57 

78 
3.39 

24 

0 

649                         46 
10.64                     1.30 

534 
2 

07N/02E-02IX)1  M 
7-23-70      5050 
1300            5050 

66 

7.9 
7.8 

951 
950 

37 

1.85 

16 

87 

7.14 
63 

54         0.8 

2.35       0.02 

21              0 

0 

599            33             26 

9.82       0.69       0.73 

86              6              6 

10 
0.16 

2 

0.7 

541 

450 
0 

07N/02E-34C02  M 
7-23-70      5050 
1345            5050 

66 

8.4 
7.9 

834 
860 

42 

2.10 

21 

72 

5.91 

59 

47 

2.04 

20 

9 
0.30 

451                          33 
7.39                      0.93 

401 
16 

08N/01E-26F01  M 
7-23-70     5050 
1500            5050 

66 

8.3 
7.7 

1100 
1150 

65 

3.24 

23 

102 

8.41 

60 

56 

2.44 
17 

0 

668                          22 
10.95                      0.62 

583    t 

35    : 

1 

08N/01W-23A01  M 
8-11-70     5050 
1230            5050 

65 

7.9 

535 

^ 

SAN  JOAQUIN  VALLEY   5-22. 

00 

SAN  JOAQUIN  COUNTY   5-22. 

01 

01N/06E-13B03   M 
7-22-70     5050 
0700            5050 

63 

8.2 

7.7 

302 
270 

23 

1.15 

39 

9.1 

0.75 

25 

24          1.7 

1.04       0.04 

35              1 

0 

132         6.6            26 
2.16       0.14       0.73 
71              5            24" 

0.0 

0.0 

202 

95 

0 

01N/07E-26H03   M 
7-24-70     5050 
0730            5050 

7.7 
7.7 

199 

175 

14 

0.70 

36 

7.3 
0.60 

31 

12         4.3 

0.52       0.11 

27              6 

0 

88         3.1          9.0 

1.44       0.06       0.25 

75              3            13 

11 

0.18 

9 

0.1 

158 

65 
0 

01N/08E-10C01  M 
7-24-70     5050 
1230            5050 

64 

7.7 
7.4 

229 
210 

16 

0.80 

35 

9.7 

0.80 

35 

13          3.8 

0.57       0.10 

25              5 

0 

112         6.9          9.2 

1.84       0.14       0.26 

78              6            11 

7.8 

0.13 

5 

0.0 

178 

80 
0 

01N/09E-26A01   M 
7-24-70     5050 
0930           5050 

64 

7.7 
7.3 

223 
210 

17 

0.85 

36 

9.8 

0.81 
34 

14         3.4 

0.61       0.09 

26              4 

0 

101          9.4            11 

1.66       0.20       0.31 

72              9            13 

9.3 

0.15 
6 

0.1 

184 

83     ' 
0 

02N/06E-07P01  M 
7-27-70     5050 
1250           5050 

7.8 
7.9 

490 
485 

46 

2.30 

46 

19 

1.54 
31 

26          1.7 

1 . 13        0 . 04 

22              1 

0 

209            12            48 

3.42       0.25        1.35 

68              5            27 

0.0 

0.0 

276 

192    : 

21 

02N/07E-07Q01  M 
7-27-70     5050 
1345           5050 

8.1 
7.4 

273 
260 

22 

1.09 

38 

14 
1.19 

41 

11         4.5 

0.48       0.12 

17              4 

0 

154          7.2         6.0 

2.52       0.15       0.17 

88              5              6 

2.3 

0.04 

1 

0.0 

165 

114 
0 

1 

02N/07E-25MD1  M 
7-28-70     5050 
0700           5050 

65 

8.0 
7.5 

219 
210 

17 

0.85 

38 

8.1 

0.67 

30 

12          7.0 

0.52       0.18 

24              8 

0 

121          1.2         4.8 

1.98       0.02       0.14 

90              1              6 

3.7 

0.06 

3 

0.0 

151 

•i 

02N/08E-13G01  M 
7-28-70     5050 
1015            5050 

8.0 
7.3 

219 
210 

18 

0.90 

39 

11 

0.90 

39 

9.2         3.0 

0.40       0.08 

18              4 

0 

102            11         7.2 

1.67       0.23       0.20 

77            11              9 

3.5 

0.06 

3 

0.0 

141 

90    ! 

7     ' 

03N/06E-13A04  M 
8-03-70      5050 
1330            5050 

8.3 
7.3 

683 
600 

59 

2.94 

40 

32 

2.67 

37 

35         6.2 

1.52       0.16 

21              2 

0 

322            18           42 

5.28       0.37        1.18 

73              5            16 

24 

0.39 

6 

0.0 

367 

281 
17 

03N/08E-20P01  M 
8-03-70     5050 
0915           5050 

8.2 
7.5 

226 
200 

15 

0.75 

33 

9.4 

0.77 

33 

16         3.5 

0.70       0.09 

30             4 

0 

118         0.8         7.8 

1.93        0.02       0.22 

86              1            10 

4.3 

0.07 

3 

0.0 

158 

76 
0 

03N/09E-06N01  M 
7-28-70     5050 
1300            5050 

7.8 
7.3 

144 
130 

7.9 

0.39 

28 

6.4 

0.53 

37 

9.2         4.1 

0.40       0.10 

28              7 

0 

61         0.0         5.8 

1.00                      0.16 

73                         12 

12 

0.20 

15 

0.0 

121 

46 
0 

556 


•  II 


TABLE     E-l     (Conf.) 

MINERAL  ANALYSES  OF  GROUND  WATER 


Stole  Well  Number 
Dole  Lob 

Time      Sampler 


Temp. 


pH 

Lob 

Field 


EC 
Lob 
Field 


Mineral  Conslituents  in 


Ca 


Mg 


No 


Ml lligroms  per  Liter 
Milliequivolents  per  Liter 
Percent  Reoctance  Value 

CO  3       HCO3       SO4  CI  NO3 


Milligroms  per  Liter 

TDS  TH 

B  S1O9       SUM         NCH 


sAN  JOAQUIN  COUNTY   5-22.01 

04N/06E-12C06  M 
8-04-70     5050 
0700  5050 

04N/07E-12P04  M 
8-04-70  5050 
08A5     5050 

04N/09E-17E02   M  68 

8-04-70     5050 
1030  5050 

01S/06E-02D04  M  64 

7-22-70     5050 
0900  5050 

01S/08E-13M01  M 
7-23-70     5050 
1400  5050 

01S/09E-1U01  M 
7-23-70     5050 
0930  5050 

02S/07E-24R02  M 
7-20-70  5050 
1400     5050 

02S/08E-02C01  M 
7-22-70     5050 
1330  5050 

02S/09E-12R01  M 
7-23-70  5050 
0800     5050 

03S/05E-04H01  M  64 

7-21-70     5050 
1300  5050 

03S/05E-12J02  M 
7-21-70  5050 
0900     5050 

03S/06E-17KO1  M  64 

7-21-70     5050 
1030  5050 


8.2 

212 

15 

11 

10 

3.6 

0 

115 

8.0 

5.8 

1.8 

7.5 

190 

0.75 

0.93 

0.44 

0.09 

1.88 

0.17 

0.16 

0.03 

34 

42 

20 

4 

84 

8 

7 

1 

8.1 

168 

8.2 

6.7 

16 

2.2 

0 

88 

0.0 

7.6 

8.7 

7.1 

145 

0.41 

0.55 

0.70 

0.06 

1.44 

0.21 

0.14 

24 

32 

41 

3 

80 

12 

8 

8.0 

241 

12 

9.5 

22 

2.9 

0 

102 

3.2 

13 

13 

7.0 

210 

0.62 

0.78 

0.96 

0.07 

1.67 

0.07 

0.37 

0.21 

26 

32 

39 

3 

72 

3 

16 

9 

7.7 

1210 

76 

28 

114 

4.3 

0 

228 

8.1 

263 

0.1 

7.7 



3.79 

2.30 

4.96 

0.11 

3.74 

0.17 

7.42 

0.00 

34 

21 

44 

1 

33 

2 

65 

7.8 

392 

30 

17 

22 

3.7 

0 

166 

10 

25 

23 

7.5 

330 

1.50 

1.38 

0.96 

0.09 

2.72 

0.21 

0.70 

0.37 

38 

35 

25 

2 

68 

5 

18 

9 

7.7 

210 

13 

9.4 

13 

3.4 

0 

83 

7.2 

12 

10 

7.3 

190 

0.65 

0.77 

0.57 

0.09 

1.36 

0.15 

0.34 

0.16 

31 

37 

28 

4 

68 

7 

17 

8 

7.8 

284 

22 

6.1 

26 

4.2 

0 

118 

8.9 

18 

14 

7.9 

240 

1.10 

0.50 

1.13 

0.11 

1.93 

0.19 

0.51 

0.23 

39 

17 

40 

4 

67 

7 

18 

8 

7.8 

329 

26 

15 

18 

2.7 

0 

141 

20 

5.0 

30 

7.4 

280 

1.30 

1.20 

0.78 

0.07 

2.31 

0.42 

0.14 

0.48 

39 

36 

23 

2 

69 

13 

4 

14 

7.8 

325 

28 

13 

20 

3.2 

0 

199 

7.7 

2.0 

5.4 

7.5 

300 

1.40 

1.08 

0.87 

0.08 

3.26 

0.16 

0.06 

0.09 

• 

41 

32 

25 

2 

91 

4 

2 

3 

7.8 

1100 

94 

31 

86 

4.6 

0 

228 

102 

172 

25 

7.5 



4.69 

2.56 

3.74 

0.12 

3.74 

2.12 

4.85 

0.40 

42 

23 

34 

1 

34 

19 

44 

3 

7.7 

1660 

135 

47 

148 

1.7 

0 

141 

375 

234 

39 

7.7 



6.74 

3.87 

6.44 

0.04 

2.31 

7.81 

6.60 

0.63 

39 

23 

38 

0 

13 

45 

38 

4 

7.8 

851 

69 

21 

76 

2.0 

0 

208 

151 

66 

20 

7.7 



3.44 

1.73 

3.31 

0.05 

3.41 

3.15 

1.86 

0.32 

40 

20 

39 

1 

39 

36 

21 

4 

0.0 


0.0 


0.0 


0.3 


0.0 


0.0 


0.1 


0.0 


0.0 


1.3 


1.0 


1.0 


146 


U3 


167 


680 


263 


173 


198 


236 


190 


667 


1190 


536 


84 
0 


48 
0 


70 
0 


305 
118 


144 
8 


71 
3 


80 
0 


125 
10 


124 
0 


363 
176 


531 
415 


259 
88 


LAHONTAN  REGION  6-00.00 

SURPRISE  VALLEY  6-01.00 

39N/17E-05DO1  M  67 

7-21-70     5050 
1525  5050 

40N/16E-11G01  M  53 

7-22-70     5050 
0800  5050 

40N/16E-13R01  M  54 

7-22-70 
0825  5050 

4ON/17E-20C01  M  57 

7-21-70       -- 
1600  5050 

411I/16E-25C01  M  56 

7-22-70       — 
0845  5050 

41N/16E-35D02   M  58 

7-21-70       -- 
1345  5050 

42N/16E-08E01  M  59 

7-21-70       — 
0930  5050 

42N/16E-08F01  M  58 

7-21-70     5050 
1000  5050 

42N/16E-34F01  M  59 

7-22-70        - 
0745  5050 


7.8         371 
8.4        382 


7.7         209 
7.7         210 


7.7  222 


8.1         375 


8.1         182 


7.5         143 


7.9         280 


8.2         319 
7.4         330 


8.1         278 


12 

0.52 

13 


102 
1.67 


132 

2.16 


198 
3.24 


17 
0.48 


0.8 

0.02 


2.4 
0.07 


2.8 


50 
0 


84 
0 


171 
9 
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TABLE     E-1     (Cont.) 

MINERAL  ANALYSES  OF  GROUND  WATER 


State  Well  Number 
Date  Lab 

Time      Sompler 


Temp. 


pH 

Lob 

Field 


EC 
Lob 
Field 


Minerol  Constituents  rn 


Co 


Mg 


No 


Milligrams  per  Liter 
Milliequivolents  per  Liter 
Percent  Reoctance  Volue 

CO  3       HCO3       SO4  CI  NO3 


Milligrams  per  Liter 

TDS  TH 

B  Si02        SUM         NCH 


SURPRISE  VALLEY  6-01.00    (Continued) 


43N/16E-07A03  M 
7-21-70     5050 
1115  5050 

43N/16E-20B01  M 
7-21-70      5050 
1035  5050 

43N/16E-33M03  M 
7-20-70     5050 
1830  5050 

45N/16E-17D01  M 
7-21-70     5050 
1145  5050 

45N/16E-19Q01  M 
7-21-70 
1300  5050 

46N/16E-23B01  M 
7-21-70     5050 
1230  5030 


54 


62 


64 


59 


65 


55 


7.8 

209 

14 

0 

128 

2.8 

7.1 

225 

0.61 
26 

2.10 

0.08 

8.3 

281 

12 

1.7 

56 

0.8 

0 

173 

3.8 

3.9 

5.1 

8.2 

295 

0.60 

0.14 

2.44 

0.02 

2.84 

0.08 

0.11 

0.08 

19 

4 

76 

1 

91 

3 

3 

3 

8.0 

411 

44 

11 

33 

0.7 

0 

236 

9.9 

4.2 

16 

7.7 

420 

2.20 

0.88 

1.44 

0.02 

3.87 

0.21 

0.12 

0.26 

49 

19 

32 

0 

87 

5 

2 

6 

7.5 

277 

34 

10 

10 

2.0 

0 

171 

3.8 

1.0 

1.5 

7.1 

288 

1.70 

0.86 

0.44 

0.05 

2.80 

0.08 

0.03 

0.02 

56 

28 

14 

2 

95 

3 

1 

1 

8.0 


7.8 
7.8 


322 


319 
340 


19 

0.83 
26 


126 
2.06 


18 
0.51 


0.1 


0.0 


0.0 


0.0 


181 


240 


169 


87 

0 


37 
0 


ISA 
0 


126 

0 


120 
17 


MADELINE   PLAINS   6-02.00 

34N/13E-18E01  M  54 

6-09-70     5050 
1215  5050 

34N/14E-23E01  M  57 

6-09-70 
0830  5050 

34N/15E-21L01  M  50 

6-09-70 
0900  5050 

35N/13E-25M01  M  53 

6-09-70 
1145  5050 

35N/16E-19F01  M  51 

6-09-70 
0935  5050 

37N/13E-16A01  M  54 

6-09-70 
1050  5050 

37N/13E-20Q01  M  52 

6-09-70 
1030  5050 


8.1  159 

7.9  160 


7.5  245 


7.3  U5 


7.1        1090 


7.4         340 


7.5         445 


7.4       2900 


96 

1.57 


2.1 
0.06 


55 
0 


WILLOW  CREEK  VALLEY  6-03.00 

31N/12E-UM01  M  48 

6-09-70     5050 
1330  5050 


31N/12E-25G01  M 
6-09-70 
1400  5050 


60 


7.3        1390 
7.1        1500 


7.4         370 


105  43  111  52 

5.24       3.51       4.83       1.33 

35  24  32  9 


418 

60 

111 

219 

6.85 

1.25 

3.13 

3.53 

46 

9 

21 

24 

0.2 


0.0 


981 


438 
95 


HONEY  LAKE  VALLEY  6-04.00 

22N/17E-04K01  M  59 

6-10-70 
1500  5050 

25N/17E-21N03  M  58 

6-10-70 
1405  5050 

27N/14E-06C01  M  54 

6-11-70     5050 
1130  5050 

27N/14E-26E01  M  56 

6-11-70       — 
1025  5050 

28N/13E-09E01  M  55 

6-11-70       — 
1215  5050 


7.3  400 


8.1         285 


7.6         330 
6.3         340 


6.3         200 


6.1         200 


152 
2.49 


10 
0.28 


15 
0.24 


141 
16 
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TABLE      E-1     (Cont.) 

MINERAL  ANALYSES  OF  GROUND  WATER 


State  Well  Number 
Dale  Lob 

Time      Sompler 


Temp. 


pH 

Lob 

Field 


EC 
Lob 
Field 


Minerol  Constituents  in 


Co 


Mg 


No 


Milligroms  per  Liter 
Milliequivalents  per  Liter 
Percent  Reactance  Value 

CO  3      HCO3      SO4  CI  NO3 


MiJIigronis  per  Liter 


SiO, 


TOS 
SUM 


lONEY   LAKE  VALLEY  6-04.00    (Continued) 


28N/14E-17B01  M 
6-10-70     5050 
0820  5050 

28N/16E-08B01  M 

6-10-70     5050 

1200  5050 

28H/17E-18K01  M 
6-10-70       -- 
1310  5050 

29N/12E-15A01  M 
6-08-70 
1110  5050 

29N/13E-01N01  M 
6-08-70 
1200  5050 

-9N/13E-14G01  M 
6-08-70     5050 
14A5  5050 

r     29N/14E-04N01  M 
I        6-08-70 

1245  5050 

29N/14E-17Q01  M 
6-08-70     5050 
U30  5050 

29N/14E-18R01  M 
6-08-70     5050 
1415  5050 

29N/14E-19A02  M 
6-08-70     5050 
1400  5050 

29N/14E-20B01  M 
6-08-70     5050 
U40  5050 

29N/15E-30A03   M 
6-10-70 
0930  5050 

29N/16E-30L01  M 
6-10-70     5050 
1030  5050 

30N/12E-33N02  M 
6-11-70       -- 
1410  5050 


55  7.5 

7.2 


208  8.5 


61 


54 


58 


57 


59 


55 


73 


8.3 


6.9 


7.8 


7.1 


7.7 


8.0 


7.7 


761 
740 


1250 


255 


210 


615 
600 


854 
850 


670 


33 

.65 

19 


36 

2.95 

34 


88 

3.83 

45 


5.8  8.6  238 

0.29       0.71     10.35 

3  6  89 


7.5 

0.19 

2 

7.0 

0.18 

2 


0         441 

7.23 

86 

12  30 

0.40       0.49 

4  4 


24  15  14 

0.50       0.42       0.22 

6  5  3 


278         162 

5.79       4.57 

51  41 


54 
1.52 


580 


77 

8.3 

325 

1.8 

5.2 

57 

1.0 

8.4 

290 

0.09 

0.43 

2.48 

0.02 

3 

14 

82 

1 

0.0 


27 
0.44 


54 

8.3 

1320 

8.0 

8.3 

295 

7.0 

0 

590 

128 

48 

14 

8.2 

1350 

0.40 

0.68 

12.83 

0.18 

9.67 

2.66 

1.35 

0.22 

3 

5 

91 

1 

69 

19 

10 

2 

55 

8.4 

1110 

12 

3.4 

255 

7.5 

1 

563 

77 

10 

33 

8.1 

1090 

0.60 

0.28 

11.09 

0.19 

0.03 

9.23 

1.60 

0.28 

0.53 

& 

5 

2 

91 

2 

0 

79 

14 

2 

5 

57 

8.0 

1850 

21 

12 

400 

8.0 

0 

480 

397 

38 

141 

7.6 

1900 

1.05 

1.03 

17.40 

0.20 

7.87 

8.26 

1.07 

2.27 

5 

5 

89 

1 

40 

42 

6 

12 

54 

8.1 

2160 

12 

45 

444 

17 

0 

828 

304 

115 

36 

7.8 

2200 

0.60 

3.74 

19.31 

0.43 

13.57 

6.33 

3.24 

0.58 

2 

16 

80 

2 

57 

27 

14 

2 

114 

26 

18 

5.2 

1.87 

0.54 

0.51 

0.08 

62 

18 

17 

3 

0.5 


5.1 


0.0 


3.6 


5.8         3.6 


5.8         0.9 


2.6  2.6 


2.8         4.5 


0.2         0.1 


506 


856 


905 


754 


1340 


1480 


221 


TH 

NCH 


230 
0 


50 
16 


19 


99 


54 
0 


44 
0 


104 
0 


217 
0 


26 
0 


•:0E  VALLEY  6-05.00 

I'OWIH  TAHOE  VALLEY  6-05.01 

12N/18E-05L01  M 
7-29-70     5050 
0900  5050 


12N/18E-29L01  M 
7-29-70     5050 
0830  5050 

13N/18E-33R05  M 
7-29-70     5050 
1000  5050 


48 


7.7 

105 

9.0 

4.3 

6.1 

0.8 

0 

61 

1.8 

1.9 

1.3 

6.7 

105 

0.45 

0.35 

0.27 

0.02 

1.00 

0.04 

0.05 

0.02 

41 

32 

25 

2 

90 

4 

4 

2 

8.0 

85 

7.6 

0.7 

7.2 

1.1 

0 

42 

3.8 

1.8 

0.5 

7.3 

75 

0.38 

0.06 

0.31 

0.03 

0.69 

0.08 

0.05 

0.01 

49 

7 

40 

4 

83 

10 

6 

1 

7.7 

120 

13 

2.8 

6.9 

1.7 

0 

69 

3.3 

2.0 

0.7 

6.8 

110 

0.65 

0.23 

0.30 

0.04 

1.L3 

0.07 

0.06 

0.01 

53 

19 

25 

3 

89 

5 

5 

1 

0.0 


0.0 


0.0 


74 


42 


66 


40 
0 


22 
0 


44 
0 
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TABLE  E-2 


TRACE  ELEMENT  ANALYSES  OF  GROUND  WATER 


State  Well  Number 


Date 
Sampled 


Constituents  in  Milligrams  per  Liter 


Arsenic 


Cadmium 


Copper 


Iron 


Lead 


Manganese 


Selenium 


Zinc 


CENTRAL  VALLEY  REGION  5-00.00 
SACRAMENTO  VALLEY  5-21.00 
SUTTER  COUNTY  5-21.05 

11N/04E-13H01M  9-24-70 


0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 


YUBA  COUNTY  5-21.06 

15N/05E-07B01M       8-14-70 

PLACER  COUNTY  5-21.07 

13N/05E-24P01M  8-12-70 


0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 


0.00    0.00    0.00    0.20    0.00    0.00    0.00    0.00 


SACRAMENTO  COUNTY  5-21.08 

5N/06E-20J03M       8-05-70 

YOLO  COUNTY  5-21.09 

9N/02E-10E01M       9-04-70 

SAN  JOAQUIN  VALLEY  5-22.00 
SAN  JOAQUIN  COUNTY  5-22.01 

1N/06E-13B03M       7-22-70 


0.01    0.00    0.00    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00 


0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.02 


0.01    0.00    0.00    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00 


LAHONTAN  REGION  6- 

•00 

.00 

HONEY  LAKE  VAT, LEY 

6- 

04.00 

28N/14E-17B01M 

6-10-70 

0.00 

28N/16E-08B01M 

6-10-70 

0.20 

29N/13E-01N01M 

6-08-70 

0.03 

29N/14E-04N01M 

6-08-70 

0.02 

29N/14E-17Q01M 

6-08-70 

2.0 

29N/14E-18R01M 

6-08-70 

0.24 

29N/14E-19A02M 

6-08-70 

0.17 

29N/14E-20B01M 

6-08-70 

0.79 
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I 
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